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BBEABHIE. 


B'B  HacToauteiTb  mfßMm  npHBOAflTca  HatfinA^rifl  ev^ki  TOiinepaTypoio  uo^bh  sa 
1886  H  1887  roxa.  9tb  HadioxeHifl  oÖBVLMnrb  co($oh),  no  npHHipy  npesHHTB 
jrtn: 

1)  exe^aeHfiifl  EB6jDDffimB  Ha  noBepxHocTH  deuE  h  na  rjiy($HHarB  0.01»  0.02, 
0.05,  0.10  H  0.20  MOTpa, 

2)  fla(SjnoAeHifl  qepesi  Rax/(He  3  qaea  Ha  rjiy($flHarB  0.40  h  0.84  HOTpa» 

3)  DO  ojiHoiy  pasy  m  flfiwh  npoirsBOAHBiniflefl  Haö^ioAenifl  Ha  rjyÖHHarB  1.65, 
3.26  H  3.99  MOTpa. 

ßb  esASH  e^  9THMH  Ha6jifOAeHiflHH  npHBeAenu  Tasse  ese^acHUA  nosasaHiii  xep- 
loierpa  ei  saEonqeHHHH'B  mapHSOHi,  ycTaHOBJieHHaro  cbo((oaho  na  BHcorb  1.5  Horpa 
Ha^.'b  noBepxHocTBK)  seuH. 

Bet  npHenaeotfjreHifl  TepiroieTpoBi  j^ää  sthii  Ha($j[ioAeHiil  ocrajiHCL  npexHia. 
Omeame  htb  6iiäo  npHBeAeno  so  BBOAeniH  bi  Ha^jnoAeHiavB  1880  h  1884  toagbi. 
Bpeifl  Ha($jiiDA6Hiff  (Jhjo  noAo6paao  TasHHi  odpasoHi,  «tto  ore^eTH  Ha^HHajneL  no  ea- 
loiy  rjyöoKOHy  TepMOHerpy  h  soH^aJiHeB  orc^eTorb  TepHOMOTpa  na  sneorb  1.5  MOTpa 
HaA'b  seHjreB,  o($iikhob6Hho  sa  ] — 2  HHHyTEi  ao  nojiHaro  ?aea,  rasi  oto  OTC^eiH 
riTb  TepMoierpoB'By  Ha  BOTopun»  en^e  sairbTHo  BJiiaHie  eyro^HUii  Bojetfaniil  T6Hne- 
parypH,  npoHSBOAHJiHeB  bosmosho  (JjiHSBe  kt>  rbHi  MoxeHTaii,  BorAa  HaÖJiioAaiOTefl 
TeinepaTypa  h  BjaxnocTB  BOSAyxa.  OTHoenreJiBHo  Ha^jiioAeHiB  Ha  noBepxnoeTH  seHJui 
ejrbAyon  savbTHTB,  ^to  HGAA^psanie  oahhx'b  h  Ttxi  xe  yejroßiS  ycTaHOBBH  ba^cb 
conpazeio  eT>  tfojiBmHHH  saTpyAHeniflHH.  O^ohb  qacTO  vb  cyxy»  noroAy  neeoBi  CAysa- 
10  n  sHeymeHHofi  noaepxHOCTH  seiu,  Tasi  oto  HaAJ[exan(ee  npHRocHOBenie  mapHsa 
n  seueiD  napyrnajoeB.  9to  6hio  oeodenm  saM'bxHo  npn  eoine^HoS  noroA'b  h  Btipt, 
KorAS  TepHOHOTpi  noBaBHBajTB  TOMnepaTypy  Ha  HtesojrBBO  rpaAycoB'B  hhso  TOHnepa- 
TTpH  noBopxHoeTH  36iijin.  ßjiB  yeTpaHOHifl  SToro  HOAocTaTBa  cb  6  aBrycTa  1886 
roAa  mapiB^  btofo  TepMOHOTpa  naxoAHTCfl  ao  hoiobhhh  b^  seHjrb  h  To^aTejiBHo  na- 
6mjifijntä  sa  Ti^n,  ito6u  stotb  mapHB'B  noeTOflHHo  Bacaieii  soHHoit  noBopxHooTH. 


II 

.31  «arywa  1887.  r.  mapHEi  repMOMeipa  J6  166,  4&ycca  nateHTi,  Ha  rjiy- 
ÖÄBt  0.02  MeTpa  oKasajcii  noBpeÄAeHHWM'b.  Eo  ne^ocTaTRy  Apyrax'b  Öojite  naAex- 
EUTb  TepMOMexpoBi,  msajK  soropHi'B  (5hj[h  6u  ei  AOCTaio^HO  bhcokhkh  f^^jimEHLE. 
BTOTt  TepMOMeipt  savbHHJiH  ApyrEMt  TepMOMeTpoMi  $ycca  Jlß  100  cb  öyiaxiiom 
msajoH).  Tasi»  saE'B  mKajia  dToro  xepHOHeTpa  no  BpeHOHaH'b  nepoHiin^aeTefl  BHyTpi 
CTOEMHEOü  TpyÖfiK^  To  BpeHH  oTh  BpeMOHH  ocoÖHH'B  HacmTatioinb,  cA^Ja^HHEiirB  cne- 
UiajiLHo  AJfl  aTotf  i^ibjiii,  npoB'bpfljacB  HOHSHi^HHoeTL  noxosenifl  niKaju  oTHocHTejLHo 
BepxHHro  KOHi^a  TpyÖKH;  wb  c^ynaft  nepeABHaeniÄ  mRa^ra  OTcqeTH  no  TepiOMerpy 
HcnpaBjflJiECb  HaA^esan^flHH  nonpaBRaHH. 

26  iiojia  1886  roja  nocjrt  aoäaä  ömo  sairtieHO,  tpo  kb  AepeBaHHy»  TpyÖ- 
Ky,  TA*  noirtmaeTca  TepMOMeipE  Ha  rjyÖHH*  0.05  Meipa,  nonajia  BO^a,  Jl^jui  ycTpa- 
Henia  btoü  nocjrtÄHe«  npHinjiocL  BHKonaTL  h  bckphtb  AepoBÄHHy»  TpyÖKy  h  BHHyTB 
MtAHyro  MacTHHKy,  cociaBJiÄiomy»  aho  TpyÖKB.  Haib  xejiteHoS  ^amewn,  npnnaaHHofi 
B'B  9ToS  njaCTHHE'b  0  HanoiHOHHofi  piyTbiOy  npnniJiock  yAajuib  BOAy  ei  noBepxHOCTH 
pryTH  H  o^HCTHTB  qame^By  oti  pa&aBqnHEi,  Iloejrb  dTOif  toctkh  Tpy($a  tfujia  saKpHTa 
H  noHiqeHa  Ha  HaA^exan^yio  rjry^HHy  B'B  seMjrio.  Ha  cjrbAyion^ee  yipo  osasajocB  ae- 
otixoAHKHMX  yTpaMÖOBaTB  36HjIK)  BOKpyPB  Tpy^H^  xaKi  Basi  seHJfl  uoxo  oe'bjia. 
31  iiojifl  Tpy6a  »Toro  TepMoneTpa  cHOBa  Önjia  BCEpuTa;  na  btoti»  pasrB  aJia  saHtHU 
npexHofl  BoeKOBofi  saHassH,  sanojiHaBmefi  eBO(5oAH06  npocTpaHCTBo  BORpyri  ^[ameqBH 
C'B  pTyTBiOy  RycBaHH  npo($RHy  npoEHTaHHott  ac$aj[BTOBUM'B  JiaROM'B.  Bra  saMtaa  6uu 
BHSBaaa  t^hi  otfcToarejiBeTBOH'B,  qro  bocr'b  npn  bhcoroK  leinepaTypb  TaaA^  h  Ta- 
RHH'B  oÖpasoHi  HorB  HMiiB  H'bcTo  o6wbKb  BOBAyxa  MexAy  ^ame^ROK)  h  HapyxHUini 
^acTfliH  Tpy($H.  8  ceaiaöpa  Tpy6a  ÖiiJia  CHoaa  acRpuTa  a^^  npoB'bpRHy  HacROJBRO 
mapHRi  TepHOHOTpa  oRpyseai  pTyiBio  h  H30JinpoBaHi»  on  BJiiaaia  HapysHaro  BOSAyxa. 
Bee  irpH  STOifB  naKA^Ho  vb  HenpaBHoeTH. 

Gl  9T0fi  »e  ir&jTBio  8  eoHTflöpfi  1887  r.  ($Eij[a  OTRpHTa  qameqRa  cb  pryrBio 
B'B  TepMOHOTpi  Ha  rjiy^HH'b  0.10  veipa.  Sa^cb  6uio  ycHOTp'bHo,  tto  HOÖoiBmoe  ro- 
jiHqecTBo  pTyTE  nonajio  hsx  ^ame^RH  Ha  irbAHyio  niacTHRRy,  ho  pTyiH  vb  qame^Et 
BoeTaRH  HatfAOHo  AOCxaTO^HO,  HTOÖn  noRpHTB  aecB  mapHRi  lepMOMOTpa  h  noAAopsH- 
BaTB  HaAiexaniiyH)  nepeAaqy  TenjOTH  otb  H-bARofl  nJiacTHHRH  r'b  lepHOHeTpy.  Ha  noaepi- 
HOCTH  pryTH  saH'bqeHEi  npa  stoitb  cjcbAH  boau.  Ho  jßfiJiQEm  boau  xpy^Ra  6uu 
AOJrsHUM'B  oÖpasoH'B  säRpHTa^  a  Bci  n^ejiH  saHasaHU  ae4)aJiBT0B£iirB  jcaROMi»  AJta  Toro, 
iTo6u  npoRpaTETB  BeaRiil  AOCTyni  boah    R'b    TepMOHeTpy.    KpoHt    Toro    na    to8  ze 


in 

Ts^6EBi  2  aBrycTa  1886  ro^a  TepHOHeipi»  X  271a  ^jcea  npErnjocB  saMiHHTB 
.%  271a  $ycea,  xaKi  saKi»  npH  ycTaHOBB'b  nepBaro  h3%  haxi  Ha  HiboTO,  noejii 
npoB^pKH  TepMOMerpoB'B^  owh  tfujn  pas^Hrb. 

Ha  r.iy6HHt  0.20  HOTpa  20  asrycTa  TepMoiieTpi^  $ycca  J£  272b  (iiurb  sa- 
itHeH^  OyceoBCKHHi  J^  273b.  üepBUfl  HSfB  haxi  6hji'b  noBpesAeanb  bcji^a^tbIo  Aa- 
B^ieHJfl  ero  Ha  ct^hrh  sejiibsHofi  ^ame^KH  cb  ptjtlio. 

Ha  ujÖJLvb  1.65  lerpa  27  0KTfl6pH  1886  ro^a  Öuji'b  pas^HTi  TepHOHerpTB 
«tycca  J&  429*.  Om  saMtneffB  J6    274:a   $ycca. 

Ha  rjiyÖHHi  3.99  Heipa  3  lapra  1886  roAa  nepejioHHJiaeb  noArHHBmafl 
irbcROJiBSo  pefiica,  Bi  BOTopoH  npHsptnjieH^  TepHOMerp^.  BpeHOHHo  ee  cspinH^H  cko6- 
Käis;  7-ro  xe  anpi^ia  na  ea  H'bcTo  ßCTasjieHa  HOBaa  peüsa.  BsHyTsB  np«  dTowh 
fjyqa'6  TepiOHeT^B  Gl.  J^  65  OKasa^fi  Hcnop^eHHHirB,  a  hhohho  ero  Hapysnafl  Tpy($- 
sa  HafiAeea  paaÖHTofi.  IIoaTOHy  na  ero  H'beTo  BCTaBJOHi  hobuS  TepMOHeipi  X  265a 
^eea.  (kurh  npeacHHX'B  Äivh  nosasajTB,  mo  nonpaBSH  TepHOHeTpoBi,  ynorpeÖjiHio- 
piea  KÄä  HatfjuoAOHifi  HaA'B  TeHnepaTypoio  ho^bei,  B0Jie6jii0TCfl  B'b  npeA'bJarb  öojrbe 
3Ha^HTejiLHnx'B,  ^iwh  npH  Apyrni^  HaöJiioAeBiflrB.  IIodTOHy  nonpaBBH  stexi  Tepxo- 
lerpoBi  r.  Aefa(j[)peit  onpeA'l^JiHJi^b  hIckoj!i>ko  pas'B  Wb  roAy.  B:b  TaÖJinitax'b^  npHBe- 
jieHfluii»  BCJ'bA'^  8a  BBOAeflieH'B,  AaHU  BejiHqHHH,  na  EOTopHfl  e^ifl^^erb  HcnpaBHTb 
JiaHHHa  noApoöHux'B  exeH'beaqHEix'b  TaöJiHit^.  Bi»  BUBOAaxi)  nonpaBBH  sth  yxe  npH- 
HüTH  Bi  paaeqerb.  npH<iHH£i  diEXi»  ssa'bHeHifi  OT^acTH  KpoiOTCfl  wb  HSM'bHeHiH  nonpa- 
Bos^  HyieBUxi»  TO^eKi  npH  sna^HTejiBHEix'B  B0Jie6aHi£xi  TeMüepaTypu,  orqaeTH  se 
n  OTAtüeHiH  qacTH  pTyxHaro  CTOJiöHKa.  CßoeBpeMeHHO  saitTHTB  9T0  OTA^Jenie  pTyxH 
n  6o.<rbe  rjytfoBHX'b  TepMOHeTpax'B  6e^  paBöopsH  hx'b  pees'b  h'^tl  boshoshocth, 
rasi  Kas'b  o6uKHOBeHHO  BHAHa  tojilbo  He6oJiLniaH  qacTB  niBajui  TepMOHexpa  bi»  npo- 
pteb  peüBH. 

B^  npoHSBOAeTB'b   h    BuqnejeHiH    HatfjioAeHitf    npHHHHaiH    yqacTie    rr.    Baifjo, 

E.  HjIBHHl,    n.    HjlBHffB,     XpECTO^OpOBl»     H     OMapoBi     H     HeopOAOJISHTeJIbHOe     BpeMfl 

rr.  A^aiHA^e,  KpHBenuoB'B  n  BapiaHOBi».  BuqHCjeHifl  dTflxi>  HaÖJiioAeHiä  npoH3BOAH- 
nfi>  uoAi»  pyKOBOACTBOH'B  r.  Aeca(j[)peH. 

M.  MH/ib6epri>. 


EINLEITUNG. 


.In  dem  vorliegenden  Bändchen  werden  die  Beobachtungen  der  Temperatur 
des  Erdbodens  für  die  beiden  Jahre  1886—1887  veröffentlicht;  sie  umfassen, 
wie  in  den  früheren  Jahren: 

1)  die  stündlichen  Beobachtungen  auf  der  Erdoberfläche,  in  den  Tiefen 
O.Ol,  0.02,  0.06,  0.10  und  0.20  Meter; 

2)  Beobachtungen,  ausgeführt  nach  je  3  Stunden,  in  den  Tiefen  0.40 
und  0.84  Meter; 

3)  täglich  einmal  ausgeführte  Beobachtungen  in  den  Tiefen  1.65.  3.26 
und  3.99  Meter. 

Im  Zusammenhange  damit  sind  auch  die  stündlichen  Angaben  eines  freien, 
1.5  Meter  über  dem  Erdboden  aufgestellten  Thermometers  mit  berusster  Kugel 
aufgenommen. 

Die  Einrichtung  der  Thermometer  zu  diesen  Beobachtungen  ist  die  frühere 
geblieben,  und  es  kann  hier  auf  die  Einleitungen  zu  den  Beobachtungen  vom 
Jahre  1880  und  1884  hingewiesen  werden.  Die  Beobachtungstermine  waren 
so  bemessen,  dass  die  Ablesungen  mit  dem  tiefsten  Thermometer  begannen  und  mit 
dem  freien  Thermometer  1.5  Meter  über  dem  Erdboden  durchschnittlich  1  bis 
2  Minuten  vor  jeder  vollen  Stunde  beendet  wurden,  so  dass  die  Ablesungen 
derjenigen  Thermometer,  welche  von  der  täglichen  Temperaturschwankung  noch 
beeinflusst  werden,  möglichst  nahe  an  die  vollen  Stunden  rücken,  zu  welcher 
Zeit  die  Lufttemperatur  und  Luftfeuchtigkeit  beobachtet  worden  ist 

Was  zunächst  die  Beobachtungen  auf  der  Erdoberfläche  anbelangt,  so  muss 
bemerkt  werden,  dass  hier  die  Erhaltung  der  unveränderten  Aufstellungsbedin- 
gungen mit  Schwierigkeiten  verknüpft  war,  insofern,  als  von  dem  trockenen 
Erdboden  der  Sand  oft  fortgeweht,  dadurch  der  Contact  zwischen  der  Thermo- 
meterkugel und  dem  Erdboden  unterbrochen  wird,  wodurch  ganz  besonders  beim 
windigen  Wetter  und  Sonnenschein  die  Angaben  des  Thermometers  um  mehrere 


Srade  unter  die  Temperatur  der  Bodenoberfl&che  sinken.  Aus  diesem  Grunde 
furde  Tom  6  August  1886  ab  die  Thermometerkugel  bis  zur  H&lfte  in  die 
Brde  eingesenkt,  und  ist  sorgfältig  darauf  geachtet,  dass  die  Thermometerkugel 
nit  dem  Erdboden  in  Gontact  bleibe. 

In  der  Tiefe  0.02  Meter  erwies  sich  am  31.  August  1887  die  Kugel  des 
rhermometers  JE  166  Fuess  Fat  beschädigt,  und  dasselbe  musste  aus  Mangel 
m  znyerlässigen  Thermometern,  deren  Scalen  genflgend  hoch  reichten,  durch 
rin  Thermometer  yon  Fuess  JI&  100,  mit  einer  Papierscala,  ersetzt  werden,  bei 
lelchem  aber  Verschiebungen  der  Papierscala  in  dem  zugeschmolzenen  Einschluss- 
xAsT  vorkamen.  Die  Grösse  dieser  Verschiebungen  wurde  indessen  mit  Hilfe 
anes  eigens  dazu  rerfertigten  Maassstabes  controUirt,  der  an  das  obere  Ende  des 
rhermometers  angesetz  wurde,  wodurch  der  unveränderliche  Abstand  eines  be- 
iebigen  Theilstriches  der  Scala  vom  Ende  des  Thermometers  constatirt,  bei 
Verschiebungen  der  Scala  dagegen  entsprechende  Gorrectionen  berücksichtigt 
mrden. 

Bei  dem  Thermometer  in  der  Tiefe  0.05  Meter  wurde  am  26  Juli  1886 
^merkt,  dass  nach  einem  Regen  in  das  Holzrohr,  welches  das  Thermometer 
imgiebt,  Wasser  gedrungen  war.  Nachdem  der  Erdboden  bis  zur  Kupferplatte, 
luf  welcher  der  eiserne  Quecksilbernapf  angelöthet  ist,  abgegraben  war,  wurde 
lie  eine  Hälfte  des  angekitteten  Holzrohres  abgenommen,  das  Wasser  aus  dem 
)uecksilbernapf  entfernt  und  nach  Reinigung  des  etwas  verrosteten  Quecksilber- 
lapfes  das  Holzrohr  wieder  geschlossen,  und  bis  zur  gehörigen  Höhe  der  Boden 
tiit  Erde  ausgefällt  nnd  am  nächsten  Morgen  der — wie  es  sich  zeigte — noch 
u  Ifickere  Boden  festgestampft.  Am  31  Juli  wurde  das  Holzrohr  abermals 
[eöffoet  und  der  Wachskitt,  mit  dem  der  freie  Raum  über  dem  Quecksilbernapf 
zwischen  den  Wandungen  des  Holzrohres  und  dem  Thermometer  ausgefüllt  war, 
Inreh  mit  Asphaltlack  getränkte  Korkstücke  ersetzt,  da  der  Wachskitt  bei  der 
iohen  Temperatur  weich  geworden  war,  und  ein  Luftaustausch  zwischen  dem 
laeekbilbernapf  und  dem  aus  dem  Erdboden  ragenden  Theile  des  Holzrohres  zu 
befürchten  stand.  Zur  Gontrolle  dessen,  ob  die  Thermometerkugel  gehörig  in 
lern  Quecksilbernapf  vom  Quecksilber  umgeben  und  nach  Aussen  abgeschlossen 
lei,  wurde  auch  am  3-ten  September  1887  das  Rohr  wieder  geöffnet  und 
Ules  in  guter  Ordnung  gefunden. 


VI 

Aus  demselben  Grunde  wurde  den  8-ten  September  1887  auch  das 
Quecksilbernäpfchen  von  dem  Thermometer  in  der  Tiefe  0.10  Meter  freigelegt. 
Hier  war  von  dem  Quecksilber  aus  dem  Näpfchen  eine  kleine  Quantität  auf 
die  Kupferplatte  herausgedrängt,  aber  doch  noch  genügend  im  Näpfchen,  um 
die  Thermometerkugel  zu  bedecken  und  eine  gehörige  Wärmeleitung  zwischen 
der  Kupferplatte  und  dem  Thermometer  herzustellen.  Nur.  etwas  Feuchtigkeit! 
war  anf  dem  Quecksilber.  Nach  Entfernung  derselben  wurde  das  Rohr  gehörig 
geschlossen  und  alle  Fugen  mit  Asphaltlack  verschmiert,  um  das  Hineindringen 
von  Wasser  zur  Therraometerkugel  zu  verhindern.  In  dieser  Tiefe  musstel 
ausserdem  am  2-ten  August  1886  das  Thermometer  Ji  271b,  Fuess  Pat.,  durch 
Xi  276a,  Fuess  Pat.,  ersetzt  werden,  weil  es  nach  der  an  diesem  Tage  aus- 
geführten Verification  seiner  Correction  bei  der  Aufstellung  zur  Beobachtung 
zerbrochen  war.  I 

In  der  Tiefe  0.20  Meter  wurde  am  20.  Aug.  das  Thermometer  J*  272b, 
Fuess  Pat.,  durch  das  Thermometer  JSt  273b,  Fuess  Pat.,  ersetzt.  Das  erste 
war  durch  den  Druck  an  die  Wandungen  des  eisernen  Quecksilbernäpfchens 
beschädigt. 

In  der  Tiefe  1.65  Meter  wurde  am  27.  October  1886  das  Thermometer 
Ji  429*,  Fuess  Pat.,  zerschlagen  und  durch  274a,  Fuess  Pat.,  ersetzt. 

In  der  Tiefe  3.99  Meter  zerbrach  am  3.  März  1886  die  bereits  mürbe 
gewordene  Latte,  au  welchem  das  Thermometer  versenkt  wird  und  wurde  vor- 
läufig durch  Klammern  befestigt.  Am  7.  April  war  eine  neue  Latte  dazu  her- 
gestellt, und  wurde  das  Thermometer  Gl.  J^  65  aus  seiner  Fassung  herausge- 
nommen; dabei  stellte  es  sich  heraus,  dass  das  Einschlussrohr  zerbrochen  war. 
Das  Thermometer  musste  durch  ein  anderes  As  265a,  Fuess  Pat.,  ersetzt  werden. 

Die  Erfahrungen  der  früheren  Jahre  hatten  gelehrt,  dass  die  Gorrectionen 
der  Thermometer,  welche  zu  Beobachtungen  der  ßodentemperatur  verwendet 
wurden,  grössere  Schwankungen  zeigen,  als  es  sonst  der  Fall  ist;  daher  sind 
von  Herrn  Assafrey  im  Laufe  des  Jahres  wiederholte  Verificationeü  vorgenommen. 
In  der  zum  Schluss  gegebenen  Tabelle  werden  diejenigen  Quantitäten  mitge- 
theilt,  um  welche  die  in  den  ausführlichen  monatlichen  Tabellen  mitget heilten 
Angaben  noch  zu  corrigiren  sind.  In  den  R^sumös  sind  dieselben  bereits 
berücksichtigt.  Die  Ursache  für  diese  Aenderungen   liegt  theils  in   Nullpunkts-' 


VII 

änderungen  der  Thermometer  bei  grösseren  Temperaturschwankungen,  theils 
aber  an  dem  Umstände,  dass  kleine  Quecksilbertröpfchen  sich  abgetrennt  haben, 
welche  bei  den  tieferen  Thermometern  durch  die  Holzlatten,  welche  nur  einen 
Theil  der  Scala  frei  lassen,  verdeckt  werden  und  zum  Theil  erst  dann  eutdeckt 
wurden,  nachdem  das  Thermometer  ausgebettet  war. 

An  den  Beobachtungen  und  deren  Berechnungen  haben  sich  die  Herren: 
Wailo,  E.  Hjin,  J.  Iljin,  Christophorow,  Omarow,  kürzere  Zeit  auch  Ädamidse, 
Kriwenzow  und  Warlamow  betheiligt.  Die  Berechnungen  der  Beobachtungen 
sind  Ton  Herrn  Assafrey  controUirt. 

J.  Mielberg. 

HonpaBKH  no^BeHirarb  TepHOHeTpoBi,  onpeAtieHHua  yze  nocii  OKOHqaeifl  rh^hc- 
ieidl  I  npuflTHfl  wb  pascqen  tojlko  «h  BHBOAai'B,  ho  H6  npvA&HHHfl  ki  eseqac- 
mn  H  cyTO^HHiTb  a^hhiivb. 

Correctionen,  welche  erst  nach  der  Beendigung  der  Berechnung  sich  her- 
ausgestellt haben,  bei  den  B6sum(3s  berflcksichtigt,  aber  an  die  täglichen  Beo- 
bachtungen noch  anzubringen  sind. 
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Typographie  J.  Libermaa,  Michailowskaja  J^  64. 
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HHBapL  1886. 

TepMOMexpi»,  c*b  qepHum»  mapHROMi 

1.5  Horpa  ES.ß.'b  noBepiEOcn»»  deniH. 


Hhcjio 
Datam 

Äo 

n  0  J 

y  Ä  B 

[  fl. 

V  0  ] 

r  m  i  1 

t;  t  a  g. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

6.4 

4.4 

4.7 

5.2 

5.3 

4.6 

3.7 

5.3 

10.7 

11.2 

12.4 

8.9 

2 

-  0.3 

-  2.1 

-  2.4 

-  3.0 

3.3 

-  4.9 

-  5.0 

-  3.4 

4.8 

8.0 

9.9 

10.0 

3 

-  5.2 

-  5.2 

-  4.3 

4.5 

-  4.2 

-  3.0 

-  3.1 

-  2.6 

-  1.4 

6.2 

5.4 

6.8 

4 

3.4 

3.5 

5.3 

5.8 

5.8 

6.5 

6.2 

6.0 

11.6 

9.7 

13.0 

14.0 

5 

5.6 

4.8 

5.2 

4.3 

4.8 

4.4 

4.8 

5.2 

5.2 

48 

5.2 

4.5 

6 

0.1 

-  0.5 

-  0.6 

-  1.0 

-  1.8 

-  2.4 

-  2.6 

-  3.0 

4.6 

8.8 

7.1 

10.0 

7 

-  2.7 

-  3.1 

-  3.0 

-  4.1 

-  5.4 

-  6.9 

-  6.4 

-  5.2 

2S 

5.6 

7.4 

10.4 

8 

-  5.6 

-  6.6 

-  7.2 

-  6.9 

-  6.8 

-  7.4 

-  7.8 

-  5.2 

3.0 

5.1 

7.8 

10.9 

9 

-  6.4 

-  6.9 

-  7.1 

-  7.1 

-  7.1 

-  8.1 

-  7.4 

-  6.5 

5.0 

5.4 

6.8 

9.4 

10 

-  6.8 

-  7.7 

-  7.3 

-  7.6 

-  7.6 

-  7.6 

-  7.6 

-  6.8 

2.3 

4.0 

7.5 

7.8 

11 

-  6.0 

-  6.4 

-  6.2 

-  7.0 

-  6.6 

-  7.4 

-  7.4 

-  6.1 

2.7 

46 

8.0 

9.1 

12 

-  5.8 

-  5.7 

-  5.8 

-  6.3 

-  6.4 

-  6.4 

-  6.9 

-  4.8 

-  1.7 

5.0 

10.0 

11,6 

13 

1.6 

1.3 

-  1.1 

-  1.8 

-  2.4 

-  2.0 

-  2.0 

0.6 

9.8 

11.4 

141 

17.9 

14. 

-  1.6 

-  2.8 

-  3.6 

-  3.9 

-  4.2 

-  4.2 

-  5.2 

-  2.8 

3.4 

9.8 

8.9 

15.1 

15 

-  2.8 

-  3.4 

-  3.8 

-  4.2 

-  4.5 

-  4.7 

-  4.4 

-  4.2 

1.8 

6.0 

9.2 

11.7 

16 

-  3.6 

-  2.2 

-  1.4 

-  1.2 

-  0.8 

-  0.2 

-  0.2 

0.2 

2.0 

9.6 

11.8 

10.0 

17 

2.5 

2.4 

2.3 

2.2 

2.1 

1.9 

1.9 

2.1 

40 

8.4 

10.5 

11.7 

18 

3.3 

3.2 

3.0 

3.0 

2.9 

2.6 

2.6 

2.6 

3.1 

3.4 

42 

42 

19 

2.4 

2.4 

2.0 

1.8 

1.7 

0.9 

-  0.3 

0.3 

5.9 

10.8 

5.9 

9.1 

20 

3.2 

3.0 

3.0 

2.4 

1.4 

0.5 

-  0.4 

-  0.2 

2.2 

7.4 

48 

8.6 

21 

3.8 

3.4 

3.2 

2.8 

2.5 

2.4 

2.4 

2.4 

2.9 

3.5 

3.7 

40 

22 

3.2 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.2 

3.2 

3.0 

3.0 

23 

1.5 

1.4 

1.2 

1.1 

1.2 

1.1 

1.2 

1.6 

1.9 

2.3 

2.6 

3.3 

24 

1.3 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.3 

3.1 

5.0 

3.0 

3.8 

25 

1.7 

1.4 

1.4 

1.2 

1.2 

1.4 

1.2 

1.4 

1.9 

2.7 

3.8 

41 

26 

1.8 

1.6 

1.4 

1.2 

1.1 

1.1 

0.6 

0.6 

1.5 

3.0 

4.6 

42 

27 

-  1.9 

-  2.2 

-  1.9 

-  1.8 

-  2.0 

-  2.4 

-  2.3 

-  1.6 

-  0.3 

1.9 

4.4 

8.2 

28 

-  3.4 

-  3.7 

-  3.9 

-  3.7 

-  3.6 

-  3.2 

-  3.0 

-  1.4 

0.8 

3.1 

11.0 

13.2 

29 

3.6 

3.8 

3.3 

2.9 

2.9 

2.3 

1.2 

2.6 

3.9 

6.7 

7.4 

7.7 

30 

-  2.1 

-  2.4 

-  3.3 

-  4.4 

-  4.3 

-  4.5 

-  48 

-  4.8 

-  43 

-  46 

-  3.3 

-  3.1 

31 

-  6.6 

-  6.8 

-  6.8 

-  7.2 

-  7.4 

-  7.8 

-  7.8 

-  7.0 

-  6.0 

-  1.8 

-  1.2 

-  2.1 

CpexH. 
Mittel. 

i'           ' 

-0.50 

-0.86 

-0.95 

-1.21 

-1.33 

-1.58 

-1.75 

-0.98 

2.90 

5.46 

6.74 

8.00 
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Januar  1886. 

Tberinoinetev,  mit  geschwärzter  Kugel 

1.6  Meter  über  dem  Erdboden. 


y  Ä  E  E. 


Nachmittag. 
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9.7 
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B.7 


-  5.8 


-  6.5 
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0.0 
1.4 
6.9 
1.0 
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1.9 
0.8 
1.0 
1.6 


0.5 
4.6 
6.4 
3.1 
2.1 


2.4 
5.4 
44 
6.3 
5.9 


5.0 
3.1 
2.4 
2.6 
2.9 


2.0 
1.8 
7.3 
5.1 
6.2 


-  9.0 


2.17 


5.8 
2.0 
0.2 
6.9 
0.8 


0.0 
1.9 
3.2 
2.5 

2.8 


-  1.1 
3.6 
7.5 
1.4 

-  0.2 


1.2 
4.9 
4.2 
6.1 
5.4 


4.8 
3.0 
2.3 
2.7 
2.7 


1.8 
0.1 
6.4 
3.8 
6.4 


-  9.2 


1.49 
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3.9 
3.5 
0.2 
6.5 
0.6 


1.2 
3.5 
4.1 
3.7 
3.3 


3.0 
3.4 
6.2 
1.0 
1.6 


1.5 
4.3 
3.8 
5.7 
5.0 


4.0 
2.8 
2.2 
2.9 
2.1 


1.6 
0.8 
5.8 
3.2 
6.4 


-10.0 


0.81 


3.6 
3.6 
0.2 
6.3 
1.2 


1.3 
3.7 
4.3 
4.5 
4.0 


3.6 
2.6 
3.6 
0.3 
2.5 


1.6 
3.8 
3.4 
5.5 
4.5 


3.7 
2.2 
1.8 
2.3 
2.1 


1.4 
1.6 
4.6 
3.0 
6.4 


-10.5 


0.38 


10 


2.6 
3.1 
0.4 
5.6 
1.5 


1.4 
48 
5.6 
5.6 
49 


-  3.5 
2.8 
0.4 

-  0.2 

-  2.8 


1.7 
3.8 
3.0 
48 
40 


3.5 
1.6 
1.6 
2.3 
1.4 


0.9 
1.7 
3.8 
0.1 
6.4 


-10.8 


-0.16 


11 


2.0 
46 
2.8 
5.5 
1.6 


1.5 
6.0 
6.2 
6.0 
5.6 


41 
2.6 
0.9 
1.3 
3.9 


2.0 

3.6 
3.0 
45 
40 


3.4 
1.6 
1.4 
2.0 
1.2 


0.4 
-  2.8 
3.3 
0.2 
-  6.4 


-11.2 


-0.60 


12 


CpexH. 
Mittel. 


1.6 
5.8 
2.8 
48 
1.2 


2.5 
6.4 
5.8 
6.7 
6.8 


4.6 
1.8 
0.8 
2.0 
3.9 


2.5 
3.6 

2.8 
40 
3.7 


3.3 
1.6 
1.3 
2.0 
1.0 


1.4 
2.9 
3.8 
1.1 
6.6 


-^n.t 


-0.84 


6.51 
0.93 
0.76 
7.86 
3.50 


1.87 
-0.15 
-0.65 
-0.68 
-1.16 


-0.05 
1.53 
6.87 
3.35 
1.10 


3.24 
5.28 
3.60 
5.62 
439 


3.89 
2.84 
2.14 
2.48 
2.34 


2.09 
1.06 
3.78 
426 
-468 


-6.34 


2.18 


4 

ÄHBapt  1886 

• 

TepMOMexpTb  na  noBepxHoexii  aeMjiM. 

Hhojio 
matum 

^onojiy^^HJT.                  Vormittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2.2        0.1 

0.0 

0.9 

1.3 

0.7 

-  0.5 

1 
0.7  !       7.4 

9.7 

15.9 

9.4 

2 

-  3.0  i  -  4.7 

-  5.0 

-  5.2 

-  5.7 

-  6.0 

-  6.0 

-  5.3  1       0.3 

6.5 

9.9 

11.7 

3 

-  6.4   -  5.3    -  4.1 

^  4.8 

-  4.2 

--  2.7 

-  3.1 

-  3.1  ;  -  1.5 

4.4 

7.0 

7.4 

4 

0.0   -  0.1  •       0.6 

2.3 

2.1 

2.2 

2.1 

2.1  '       7.9 

6.9 

13.8 

14.3 

5 

3.5 !       3.1 

1 

3.4 

2.6 

2.7 

2.4 

3.1 

3.9        4.6 

4.7 

59 

4.8 

6 

-  3.1  i  -  2.7 

-  3.5 

-  3.3 

-  3.8 

-  4.3 

-  4.7 

-  5.4 '       2.1 

7.4 

11.8 

13.3 

7 

-  3.5   -  3.6 

-  3.8 

-  5.5 

-  7.3 

-  7.7 

-  8.1 

7.6         0.9 

6.8 

12.2 

lU 

8 

-  7.7   -  8.2 

-  8.5 

-  8.5 

-  8.2 

-  8.5 

-  8.7 

-  7.7    -  0.3 

5.6 

11.5 

12..3 

9 

-  7.5   -  7.8 

-  8.2 

-  8.3 

-  8.5 

-  8.9 

~  9.2 

-  8.5    -  1.0 

5.6 

12.0 

12.7 

10 

-  8.3 

-  8.7 

—  8.5 

-  8.9 

-  8.9 

-  9.2 

-  9.5 

7.7         0.1 

6.6 

10.4 

11.3 

11 

-  7.8 

-  8.4 

-  8.4 

-  8.8 

-  9.2 

-  9.3 

-  9.6 

-  8.6    -  1.1 

5.8 

12.4 

13.1 

12 

-  7.3 

-  7.7 

-  7.7 

-  7.7 

7.8 

-  7.9 

-   8.1 

-  6.5    -  2.8 

6.7 

13.4 

1H.5 

13 

-  0.7 

-  0.9 

-  4.1 

-  4.1 

-  5.2 

-  5.1 

-  5.4 

-  4.2         4.3 

11.5 

16.7 

21.5 

U 

-  4.6 

-  5.2 

-  5.6 

-  6.5 

-  5.9 

-  6.4 

-  67 

6.0  ;        1.8 

11.7 

11.3 

18.5 

16 

-  5.7 

-  6.3 

-  6.0 

-  6.5 

-  6.9 

-  7.1 

-  7.3 

-  5.9 

-  0.1 

8.8 

14.2 

15.9 

16 

-  4.7 

-  1.9 

-  1.8 

-  0.9 

-  0.8 

-  0.7 

-  0.5 

0.0 

2.2 

9.3 

15.3 

15.5 

17 

1.9 

1.9 

1.8 

1.8 

1.7 

1.5 

1.5 

1.1 

3.9 

11.2 

15.3 

16.9 

18 

3.1 

3.1 

3.0 

2.7 

2.6 

2.5 

2.4 

2.7 

3.8 

3.9 

6.5 

6.3 

19 

1.7 

1.7 

1.8 

1.6 

0.8 

0.2 

-  1.9 

-  3.0 

4.4 

15.3 

9.1 

16.0 

20 

0.7 

1.8 

1.9 

0.7 

-  0.7 

-  0.7 

-  1.8 

-  1.7 

2.3 

Ö.7 

8.6 

20.3 

21 

3.6 

3.4 

3.2 

3.2 

3.0 

3.0 

3.0 

3.1 

4.0 

5.7 

5.5 

6.9 

22 

3.6 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.3 

3.3 

3.5 

3.7 

3.7 

3.9 

4.1 

23 

2.1 

2.0 

1.7 

1.6 

1.5 

1.5 

1.4 

1.7        2.3 

3.5 

4.3 

5.3 

24 

1.3 

1.3 

1.2 

1.2 

1.2 

1.3 

1.2 !       1.3        3.5 

5.5 

4.7 

5.3 

25 

1.5 

1.3 

1.1 

1.0 

0.9 

0.9 

0.8 

1.0 

1.8 

3.3 

5.3 

5.7 

26 

1.2 

1.0 

0.8 

0.8 

0.7 

0.5 

0.5 

0.6 

1.8 

3.9 

6.3 

7.1 

27 

-  1.9 

-  1.9 

-  1.4 

-  1.3 

-  1.4 

-  2.1 

1.9 

-  1.5 

-  0.9 

0.0 

3.8 

11.7 

28 

-  3.5 

-  4.0 

-  4.2 

-  4.0 

-  3.8 

-  3.1 

-  3.1 

-  1.9 

-  0.5 

1.2 

10.2 

14.3 

29 

1.9 

2.1 

2.1 

1.9 

1.2 

1.2 

0.0 

1.3 

3.1 

5.7 

6.9 

6.7 

30 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.9 

-  0.5 

-  1.0 

-  1.7 

-  1.6 

-  1.5 

-    0.7 

-  0.5 

0.0 

1.1 

31 

-  4.2 

-  4.2 

-  4.2 

-  4.7 

-  r).2 

-  6.0 

1 
-  6.3  i-  5.1 

-  3.3 

-  0.1 

2.6 

3.3 

CpeÄH. 
mttel. 

-1.71 

-1.79 

-  1.91 

1 

-2.05  1  -2.30 

1 

-2.46 

-2.73 

-2.20 

1.74 

6.10 

9.25 

10.99 

Januar  1886. 


Thermometer  auf  dem  Erdboden. 


t  t  a  g. 


Mittel. 


ÄHBapL  1886. 


TeMnepaxypa  hoheh 

m 
Ha  rjiy6HHt:  O.Ol. 


Hhcjo 
Datum 


^0    nojiyAHfl. 


Vormittag. 


1 


8 


10 


11 


12 


= 


1 
2 
3 
4 
5 


6 
7 
8 
9 
10 


11 
12 
13 
14 
16 


16 
17 
18 
19 
20 


21 
22 
23 
24 
25 


26 
27 
28 
29 
30 


31 

CpeÄH. 
Mittel. 


1.4 
1.2 
3.6 
0.6 
2.7 


2.0 
3.0 
4.4 
4.6 
4.7 


4.9 
4.2 
0.6 
3.0 
3.4 


3.2 

1.8 
3.4 
1.8 
2.0 


3.9 
3.8 
2.3 
1.5 
1.8 


1.2 
0.1 
2.0 
1.2 
0.2 


-  2.2 


-0.60 


0.4 
1.9 
3.2 
0.9 

2.8 


2.1 
3.1 
4.6 

4.8 
5.0 


5.1 
4.4 
0.6 
3.4 
3.7 


1.6 
1.8 
3.4 
1.8 
2.5 


3.7 

3.6 

2.2 

1.51 

1.6 


1.2 
0.4 
2.3 
1.3 
0.2 


-  2.4 


-0.69 


0.0 
2.3 
2.5 
1.0 
2.8 


2.3 
3.2 
4.7 
5.1 
5.1 


5.4 
4.7 
2.2 
3.7 
3.8 


1.0 
1.8 
3.2 
1.8 
2.5 


3.6 
3.4 
2.0 
1.4 
1.4 


1.0 
0.4 
2.6 
1.6 

0.2 


0.1 
2.6 
3.2 
0.0 
2.4 


2.6 
3.3 
5.0 
5.4 
5.4 


5.8 
5.0 
2.5 
4.0 
4.0 


0.7 
1.8 
3.0 
1.6 
1.8 


3.3 
3.4 
1.8 
1.4 
1.2 


0.9 
0.5 
3.2 
1.4 
0.2 


0.4 
2.8 
2.9 
0.1 
2.1 


2.8 
3.8 
4.9 
5.5 
5.6 


6.0 
5.1 
2.9 
4.0 
4.2 


0.6 
1.7 
2.9 
1.1 
0.8 


3.2 
3.4 
1.8 
1.4 
1.1 


0.9 
0.6 
2.7 
0.9 
0.1 


-  2.2   ~  2.4   -  2.9 


-0.82 


-1.01 


-1.14 


0.2 
3.1 
1.8 
0.0 
1.9 


3.0 
4.1 
5.2 
5.6 
5.8 


6.2 
5.4 
3.0 
4.3 
4.5 


0.6 
1.6 
2.8 
0.7 
0.5 


3.2 

3.4 
1.7 
1.4 
1.0 


0.7 
1.0 
2.2 
0.9 
0.0 


-  3.3 


1.26 


0.4 
3.3 
2.2 
0.1 
2.2 


3.2 
4.4 
5.4 
5.9 
6.0 


-  «.4 

-  5.6 

-  3.0 

-  44 

-  4.6 


-  0.4 
1.6 
2.7 

-  0.5 

-  0.1 


3.2 
3.4 
1.7 
1.4 
0.9 


0.6 
1.0 
2.1 
0.1 
0.2 


-  3.9 


-1.46 


0.3 
3.2 
2.0 
0.0 
2.4 


3.3 
4.4 
6.2 
5.6 
5.5 


6.3 
6.1 
2.7 
4.1 
4.2 


3.0 
1.0 
1.2 
2.5 
3.5 


1.0 
1.4 
2.1 
3.0 
2.2 


3.4 
2.8 
0.6 
0.8 
1.6 


0.0 

1.1 

1.4 

2.8 

2.7 

3.5 

1.4 

1.7 

0.4 

1.6 

3.1 

3.8 

3.6 

3.7 

1.9 

2.3 

1.6 

3.0 

1.1 

1.7 

0.8 

1.7 

0.8 

-  0.5 

1.6 

-  0.7 

1.2 

2.6 

0.3 

-  0.1 

-  3.3 


1.29 


-  2.2 


0.49 


5.2 

1.6 
0.2 
4.8 
3.9 


2.3 
2.2 

1.8 
0.9 
1.6 


1.0 
2.5 
5.5 
6.3 
3.6 


4.8 
7.3 
3.6 
9.1 
5.4 


6.5 
3.8 
3.2 
4.9 
3.0 


3.4 
0.2 

0.2 
4.8 
0.0 


—  0.4 


3.24 


10.6 
4.5 
3.7 
9.9 
5.2 


6.1 
6.2 
5.9 
5.2 
4.4 


6.5 
6.4 
9.6 
7.7 
7.5 


8.4 
10.7 
5.9 
7.4 
7.1 


6.5 
4.1 
4.2 

4.8 
6.0 


6.9 
0.5 
4.4 
5.8 
0.0 


1.0 


8.9  i 
6.7 
4.1 
12.0 
4.4 


9.3 

7.9 
7.9 

ao 

6.4 


8.6 

8.05 

13.0 

11.7 

10.0 


11.0 
13.8 
5.9 
13.8 
14.4 


6.8 
4.3 
5.1 
5.1 
5.8 


7.0 
7.6 
8.8 
5.8 
3.8 


3.6 


6.78       8.06 


Januar  1886. 

Temperatur  des  Brdbodens 


m 


in  der  Tiefe:  O.Ol. 


N  a  c  h  m  1  t  a  g. 


8 


10 


11 


12 


Cpe^H. 
Mittel. 


16 
17 
18 
19 


12.1 
14.6 
5.7 
U.9 
13.5 


13.2 

9.8 

M.5 

12.3 

6.1 

5.8 

16.2 

116 

11.2 

10.2 

6.4 


\ 


2.5 
4.7 
4.2 
8.0 
6.7 


5.2 
3.6 
3.6 
3.6 
3.3 


3.4 

4.0 
4.2 
4.0 
0.3 


-  0.Ö 


2.33 


0.8 
4.7 
3.6 
6.8 
5.9 


4.7 
3.4 
3.0 
3.0 
2.6 


2.0 
2.2 
3.0 
3.6 
0.2 


-  2.4 


1.19 


1.9 
1.4 
0.8 
4.3 
0.3 


2.2 
2.2 
3.0 
3.2 
3.4 


2.9 
0.9 
0.3 
0.5 
2.4 


0.6 
5.0 
3.2 
6.2 
5.4 


4.2 
3.2 
2.6 
2.8 
2.3 


1.8 
0.6 
2.6 
2.8 
0.6 


1.1 
2.1 
0.7 
3.4 
1.4 


2.4 

3.0 
3.6 
3.4 


-  3.6 :  - 


-  3  4 


0.76 


3.3 
0.6 
02 
l.l 
2.7 


1.0 
4.6 
3.2 
5.6 
5.1 


4.1 
3.1 
2.4 
2.6 
2.1 


1.6 
0.2 
2.3 
2.5 
1.0 


-  4.1 


0.43 


0.5: 

2.6 

0.6 

3.2 

1.4 


2.2 
3.5 

3.8 
3.8 
4.0 


3.5 
0.5 
1.6 
2.1 
3.0 


1.6 
4.2 
3.0 
5.1 

4.8 


4.1 
3.0 
2.4 
2.4 
2.0 


1.6 

0.2 

2.0, 

2.0 

1.4' 


-  4.5 


014 


-  5.0 


-0.13 


0.0 
2.8 
0.6  i 
3.1 
1.4 


1.1 
3.7 
4.0 
4.0 
4.4 


3.6 
0.3 
2.4 
2.6 
3.2 


1.6 
4.0 
2.6 
4.7 
4.3 


4.1 
2.4 
2.2 
2.2 
1.6 


1.4 
0.7 
1.7 
0.4 
1.6 


0.4 
3.1 
0.5 
3.0 
1.3 


1.2 
4.0 
4.2 
4.4 
4.4 


0.6 
3.4 
0.6 
2.8 
1.6 


3.1G 
■0.04 
0.14 
4.14 
1.86 


-  6.0 


2.4  0.48 
4.2  -0.38 
4.4! -1.02 
4.5-1.25 
-1.70 


3.7 
0.1 
2.7 
2.3 
3.6 


1.7 
3.8 
2.3 
4.2 
4.2 


4.0 
2.5 
2.1 
2.1 
1.4 


0.9 
1.1 
1.3 
0.4 
2.0 


-  4.2 
0.0 

-  2.9 

-  3.0 
-  3.7 


1.8 
3.6 
2.0 
3.2 
4.1 


3.9 
2.4 

1.8 
2.0 
1.4 


0.4 
1.6 
1.6 
03 
2.3 


-1.11 
0.07 
2.52 
1.15 
0.03 


2.84 
5.52 
3.76 
5.79 
6.07 


4.77 
3.54 
3.08 
3.03 
2.70 


-  5.3 


-0.35 


-  5.6 


-0.60 


2.72 
1.81 
1.69 
3.17 
0.34 


-1.49 


1.81 


8 


HBBapb  1886. 

TeMnepaTypa   noHBbi 


m 


Ha  T  ij  ÖBBi:  0.02. 


Hhcjto 
Datum 

^0   nojy^Hj 

I. 

) 

^  0  r  m  1  t  1 

'  a  g. 

1 

1 

1 

1 

1  ■' 

1 

2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

10 

11 

12 

1.9 

1.1' 

0.5 

1 
0.5 '       0.6 

0.5 

0.3 

0.1, 

1.8 

3.5 

72 

7i 

2      , 

0.0 

-  0.3 

-  0.7 

-  1.0  1  -  1.3 

-  1.5 

-  1.7 

-  1.8 

-  1.1 

-  0.3 

1.4 

3.1 

,      3     i 

-    1.9 

-  1.9 

-  1.6 

-  1.6    -  1.5 

-  1.2 

-  1.4 

1.3 

-  1.1 

--  0.5 

0.7 

1.^ 

4 

0.3 

-  0.4 

-  0.5 

-  0.1  i 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1    -  0.1 ! 

0.3 

3.0 

6.3 

8.< 

'     ^    ; 

2.8* 

2.9 

2.9; 

1 

2.6 

2.4 

2.2; 

2.2        2.3 

2.9 

3.3 

4.1 

3.S 

6      ' 

-  0.8 

-  0.91 

-  1.1 

-  1.3 

-  1.5 

-  1.5 

-  1.9 

-  1.9 

-  1.1 

0.1 

2.1 

^ 

7     :! 

-  1.0 

-  1.2 

1.2 

-  1.5 

-  1.9 

-  2.2 

-  2.5    -  2.7 

1.6 

-  0.1 

1.9 

3] 

6 

-  2.3 

-  2.6 

~  3.1 

3.0 

-  3.1 

-  3.3 

-  3.5 

3.7 

-  2.3 

0.4 

1.6 

3.1 

9     , 

-  2.5 

-  2.9 

-  3.1 

-  3.5 

-  3.6 

-  3.8 

-  3.9 

-  4.1 

-  3.0 

-  0.7 

1.0 

3.ä 

10 

2.6 

-  2.9  1 

-  3.1 

-  3.5 

-  3.7 

-  4.0, 

1 

-  4.2 

-  4.1 

-  2.6 

-  0.7 

0.6 

2.C 

i 

11     ! 

-  2.9 

-  3.3 

-  3.5 

-  3.9 

-  4.3 

-  4.5 

-  4.7 

^  4.8 

-  3.5 

-  1.2 

0.8 

2.1 

12 

2.3 

-  2.5 

-  2.7 

3.1 

3.2 

-  3.7 

-  3.9 

-  3.9 

-  2.8 

-  0.5 

1.5 

2,9 

13 

-  0.4 

-  0.3 

-  0.6 

-  0.8 

-  1.1 

-  1.2 

-  1.4 

-  1.3 

-  0.5 

1.6 

4.4 

7.4 

14 

-  1.2 

-  1.4 

-  1.6 

-  1.8 

-  1.9 

-  2.1 

-  2.2 

-  2.2 

-  1.0 

1.4 

2.8 

3Ji 

15 

-  1.3 

-  1.5 

1 

1.7 

-  1.7   -  1.9 

1 

-  2.1 

-  2.2 

-  2.2 

-  1.2 

0.6 

2.7 

1 
16     i 

-  1.5 

1             ' 
-  0.8 

-  0.7 

-  0.5 

-  0.5 

-  0.4 

-  0.3 

-  0.2 

0.1 

1.5 

3.4 

5.3 

1     17     ! 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.7 

1.6 

1.6 

1.5 

1.9 

4.3 

6.9 

9.3 

i|     18      '' 

3.7 

3.6! 

3.5 

3.3        3.1 

3.1 

2.9 :       2.9 

3.3 

3.5 

4.6 

4.9 

19 

2.2 

2.1 

2.1 

2.0        1.7 

1.3 

0.7 .       0.1 

0.9 

4.9 

5.5 

10.1 

20     1 

1 

;       3.1 

3.1 

3.0 

2.6        2.0 

1.5 

1.1         0.5 

1 

1.4 

3.5 

6.4 

9.1 

21 

4.3 

1 

4.2 

4.0 

3.7        3.B 

3.5 

f 

3.4 

3.5 

3.8 

4.8 

6.1 

5.S 

;     22 

4.0 

3.9 

3.7 

3.5        3.5 

3.5 

1       3.5 ;       8.6 

3.7 

3.8 

4.0 

4i 

23 

2.6 

2.5 

2.4 

2.2        2.1 

2.0 

1.9        2.1 

2.3 

3.0 

'       3.9 

AA 

,     24 

1.9 

1.8 

1.7 

1.7         1.6 

1.7 

1.7         1.7 

2.5 

4.1 

4.3 

U 

25 

2.1 

1.9 

1.8 

1.6  ,       1.5 

1 

1.4 

1.3 

1.3 

1.6 

2.4 

41 

5.1 

26 

1.7 

1.4 

1.3 

1 
1.3         1.2 

1.2 

1.1 

1.1 

1.6 

2.7 

4.6 

5i 

27 

0.7 

0.3 

0.1 

0.0 

-  0.1 

—  0.3 

-  0.4    -  0.5 

-  0.3 

-  0.2 

-  0.1 

U 

28 

-  0.8 

-  1.1 

-  1.5 

-  1.6 

-  1.7 

-  1.5 

-  1.4,-  1.1 

-  0.6 

-  0.3 

0.4 

5.C 

29 

1.5 

1.5 

1.8 

1.7 

1.4 

1.3 

0.9 

1.2 

2.1 

3.8 

4.7 

öi 

30 

0.8 

1       0.7 

0.6 

1       0.5 

0.5 

0.3 

0.3 

0.2 

0.2 

0.3 

0.4 

t1 

31 

-  1.5 

1  -  ^-^ 

-  1.7 

~  1.8 

1 

-  2.0 

-  2.5 

-  2.9 

-  2.7 

-  1.8 

-  0.7 

-  0.3 

1.1 

CpeÄH. 

mttei. 

0.38 

0.23 

0.09 

-0.05 

-0.21 

-0.35 

-0.51 

-0.64 

0.19 

1.63 

3.10 

4.9S 
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5,0 


0.4 

a4 

a5 


0.2 
Q.9 
3.9 
30 
1.7 


4-1 

6.a 

4.5 

a.a 
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3.9 
4.0 
4.1 
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4.9 
49 
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0.1 


4..71      3.11 


a7 

0.4 
0.0 
5.1 
1.1 


ai 

0.5 

a7 
a5 
a7 


05 
0.5 
1.8 
1.4 
Q.4 


2.5 
5.3 
3.9 
7.3 
6.2 


5.1 
3.7 
3.4 
3.5 
3.1 


2.9 
3.3 
3.7 
4.1 
0.4 


-  1.1 


2.22 


2.8 

0.0 
0.2 
4.6 
0.1 


-\ 


0.5 
0.7 
1.0 
.0 
.1 


0.9 
05 
0.8 
0.9 
0.4 


1.4 
5.3 
3.5 
6.6 

5.7 


4.7 
3.5 
3.1 
3.8 
2.8 


2.4 
1.9 
3.1 
3.4 
0.1 


-  1.9 


1.70 


2.1 

0.5 
0.8 
4.0 

ai 


-  a7 


1.0 
1.5 
1.3 
1.4 


1.1 

0.3 
0.5 
0.1 
0.6 


1.4 
4.9 
3.4 
6.0 
5.3 


4.4 
3.3 
2.8 
2.9 
2.4 


2.2 
1.2 
2.7 
3.0 
0.4 


1.34 


1.5 

0.8 
0.3 
3.7 
0.3 


0.7 
1.4 
1.7 
1.6 
1.7 


1.2 
0.2 
0.5 
0.4 
0.9 


1.7 
4.5 
3.3 
6.5 
5.1 


4.4 
3.2 
2.7 
2.7 
2.3 


2.0 
0.8 
2.6 
26 
0.7 


-  2.5  -  2.9 


1.09 
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1.0 

1.1 

0.3 
3.3 
0.4 


0.4 
1.7 
1.9 
1.9 


-  1.9 


1.4 
0.1 
0.6 
0.6 
1.1 


1.7 
4.3 
3.1 
5.1 
4.7 
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3.0 
2.5 
2.5 
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0.3 
2.1 
1.5 
0.9 


~  3.3 


0.84 


05 
1.5 
0.3 
3.2 
0.6 


0.4 
1.9 
2.1 
2,1 
2.2 


1.7 
0.1 
0.8 
0.8 
1.4 


1.7 
4.1 
2.7 
4.7 
4.5 


4.3 
2.7 
2.2 
2.4 
1.7 


1.5 
0.0 
1.8 
1.1 
1.2 


-  3.8 


.0.59 


0.3 
1.7 
0.3 
3.1 
0.7 


0.9 
2.1 
2.3 
2.4 
2.5 


2.0 
0.1 
1.1 
1.1 
1.6 


1.7 
3.9 
2.5 
4.1 

4.4 


4.1 
2.7 
2.1 
2.3 
1.7 


1.3 
0.4 
1.7 
0.9 
1.5 


-T-  4.2 


0.38 
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3.16 
0.38 
-0.17 
3.60 
2.07 


0.54 
—0.05 
-0.78 
-0.95 
-1.30 


■1.10 

-0.44 

1.86 

IDO 

0.29 


2.14 
4.83 
3.74 
5.28 
4.82 


4.82 
3.69 
3.18 
3.13 
2.79 


2.84 
2M 
1.70 
8.27 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2.4 

2.1 

1.5 

1.2 

1.2 

1.2 

1.0 

0.8 

1.2 

2.8 

4.4 

6.1 

2 

0.9 

0.6 

0.4 :       0.2 

0.0 

0.0 

-  Ol 

-  O.l 

-  0.1 

0.0 

0.1 

0.1 

3 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.4  j  -  0.3 

-  0.3 

-  0.6 

-  0.6 

-  0.7 

-  0.7 

-  0.4 

-  0.2 

0.( 

4 

0.0 

0.0 

0.0  i       0.1 

0.2 

0.2 

0.2 

0.3 

0.6 

2.1 

3.9 

5.( 

5 

3.3 

3.2 

3.2 

3.0 

2.9 

2.7 

2.6 

2.6 

2.8 

3.0 

3.3 

3.( 

6 

0.2 

0.1 

0-1 

0.0 

-  Ol 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.6 

-  0.5 

-  0.2 

0.0 

CS 

7 

—  O.l 

-  0.1 

0.0 1  ~  0.2  1  -  0.4 

-  O.t 

-  0.8 

-  1.0 

-  1.0 

-  0.4 

-  0.1 

o.c 

8 

-  0.5 

-  0.7 

-  1.0 ;  -  1.3  !  -  1.5 

-  1.6 

-  1.8 

-  2.0 

-  1.8 

-  0.9 

-  0.4 

-  üi 

9 

-  1.2 

~  1.4 

-  1.6 

-  1.9 

2.0 

-  2,3 

—  2.5 

-  2.6 

-  2.4 

-  1,4 

-  0.6 

-  04 

10 

-  1.0 

-  1.4 

-  1.6 

-  1.9 

-  2.2 

-  2.6 

-  2.8 

-  8.0 

-2.6 

-  1.6 

-  0.8 

-  0.4 

11 

-  1.6 

-  2.0 

-^  2.3   -  2.6 

-  3.0 

-  3.3 

-  3.4 

—  a.5 

-  8.2 

-  2.0 

-  0.8 

-  0.5 

12 

-  0.8 

-  1.2 

-  1.4   -  1.8    -  1 9   -  2.4 

-  2.7 

-  2.9 

-  2.6 

-  1.7 

-  0.8 

-  0.4 

18 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 ,  -  0.2    -  0.2    -  0.2 

-  0.3 

-  0.2 

-  0.1 

0.0 

0.2 

1.9 

14 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2    -  0.4    -  0.6  i  -  0.6 

-  0.7 

-  0.9 

-  0.8 

-  0.3 

-  0.1 

oi 

15 

0.0 

-0.1 

^  0.2 

-  0.2 

-  0.4 

-  0.5 

-  0.6 

-  0.8 

-  0.7 

-  0.3 

0.0 

0.1 

16 

^  0.2 

-  0.3 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0,2 

-  0.2 

0.0 

0.1 

1.Ö 

17 

1.6 

1.6 

1.6         1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.5 

1.6 

2.6 

4.4 

6.^ 

18 

3.8 

3.6 

3.5         3.4 

3.2 

3.2 

3.0 

2.9 

3.0 

3.1 

3.4        3^ 

19 

2.4 

2.2 

2.2 

2.1 

1.9         1.7 

1.4 

0.9 

0.8 

2.3 

4.0         5.9 

20 

• 

4.0 

3.6 

3.4 

3.2 

2.8 

2.4 

2.0 

1.4 

1.4 

2.4 

3.7 .       5.3 

1 

21 

4.4 

4.2 

4.2 !       3.9 

3.8 

3.7 

3.6 

3.4 

3.5 

3.9 

4.2 '       d 

22 

4.1 

4.0 

3.81       3.8  i       3.8        3.8 

3.8 

3.7 

3.7 

3.8 

3.8         4.Ö 

23 

2.6 

2.6 

2.5  i       2.4         2.4         2.3 

2.1 

2.1 

2.1 

2.4 

3.0        3.^ 

24 

2.2 

2.0 

1.8         1.8         1.8         1.8 

1.8 

1.8 

2.0 

3.0 

3.8        3i 

3.0 1      3^ 

1 

25 

2.3 

2.2 

2.1         1.9 

1.8 !       1.6 

1.6 

1.4 

1.6 

2.0 

26 

1.8 

1.6 

1.4  '       1.3 

1 
1.3         1.3 

1.2 

W 

1.3 

1.9 

3.0 '     d 

27 

0.9 

0.8 

0.5'       0.4         0.3        0.0 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2  i      1 

28 

0.3 

0.1 

0.0   -  0.1    -     0.2 1  -  0.4 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.4 

-0.2 

0.1     d 

29 

1.9 

1.9 

2.0 1       1.9 

1.9         1.6 

1.4 

1.4 

1.8 

2.7 

3.4        ll 

30 

1.3 

4.2 

1.0 ;       0.8 

1 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.5 

0.4 

0.4;      Ol 

31 

-  0.3 

-  0.4 

-  0.6  !  -  0.8 

-  0.8  1  -  1.0 

-  1.2 

-  1.2 

-  1.2 

-  0.8 

-  0.6   -  0 

Cpe^H. 

Mittel. 

1 

1.10 

0.95 

0.82 

0.68 

0.58 

0.44 

0.32 

0.19 

0.32 

0.92 

1.55.'     2.< 
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11 


2.4 
0.4 
0.0 
4.2 

0.6 


0.4 
0.0 
0.2 
0.2 
0.3 


0.4 
0.1 
0.5 
1.4 
0.0 


1.6 
4.6 
3.2 
5.8 
5.2 


4.6 
3.4 
2.8 
2.8 
2.6 


2.3 
1.4 
3.0 
3.2 
0.0 


-  0.6 


1.77 


2.2 
0.2 
0.0 
3.9 
0.4 


0.2 
0.1 
0.4 
0.2 
0.4 


0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
0.0 


1.6 
4.4 
3.1 
5.4 

4.8 


4.6 
3.2 
2.7 
2.7 
2.3 


2.0 
1.1 
2.6 
2.4 
0.1 


-  1.0 


1.54 


1.7 
0.1 
0.0 
3.7 
0.4 


0.1 
0.2 
0.7 
0.4 
0.7 


0.3 
0.0 
0.2 
0.0 
0.2 


1.6 
4.2 

2.8 
5.0 
4.8 


4.4 
3.0 
2.5 
2.6 
2.0 


1.8 
0.7 
2.2 
1.9 
0.2 


-  1.6 


1.32 


12 


1.2 
0.0 
0.0 
3.6 
0.4 
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3.31 
0.92 
-0.09 
3.47 
2.46 


0.0 
0.3 
0.8 
0.8 
Iß 


0.6 
0.1 
0.2 
0.0 
0.2 


1.6 
3.9 
2.6 
4.6 
4.5 


4.2 
2.8 
2.4 
2.4 
1.9 


1.3 
0.4 
2.0 
1.6 
0.2 


-  1.9 


1.14 


0.81 

0.28 

-0.45 

—0.75 

-1.00 


-l.lü 
-0.73 
1.33 
0.98 
0.41 


1.60 
4.29 
3.52 
478 
4.55 


4.56 
3.75 
3.00 
2.93 
2.69 


2.60 
2.11 
1.77 
3.22 
0.65 


-0.62 


1.78 
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3 

4 

6 

6 

7    • 

ö 

9 

10 

11 

12 

1 

2.7 

2.5 

2.1 

1,Ö 

1.7 

L5 

1:5 

1.4 

1.3 

1.8 

.2.7 

4J 

■2 

1.9 

1.7 

1.6 

1.2 

1.1 

0.9 

0.7 

06 

0.5 

0.5 

05 

0.i 

8 

0.6 

04 

08 

03 

0.3 

0.1 

0.0 

0.0 

-Ol 

-0.1 

0.0 

OJ 

4 

0.3 

03 

08 

03 

0.3 

04 

0.4 

0.5 

0.5 

1.0 

2.0 

3J 

5 

3.6 

3.Ö 

3.4 

8.8 

3.2 

8.1 

^.9 

2.8 

2.9 

8.0 

3.2 

3.^ 

6 

0.9 

0.9 

Oft 

0.8 

1       05 

0.6 

05 

0.8 

0.2 

Ol 

03 

U.^ 

7 

0.5 

05 

03 

0.B 

0.3 

0.1 

0.0 

-  0.1 

-  Ol 

-0.1 

0.0 

0.1 

« 

0.8 

Ol 

-  Ol 

-  OB 

;-  0.4 

-  06 

-  0.7 

-  07 

-  0.9 

-  07 

-  05 

-  0.! 

9 

-  03 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.5 

1-  0.7 

-  0.9 

-1.1 

-  1.2 

-  1.3 

-  11 

-  07 

-  0.J 

10 

-^  0.3 

-  0.3 

-  Ob 

-  0.6 

-  0.9 

-  1.1 

-  1.2 

-  1.4 

-  1.5 

-  1.1 

-  0.8 

-  o.< 

11 

-  0.6 

-  06 

-  0.9 

-  1.0 

-  1.3 

-  1.5 

-1.6 

-  1.8 

—  1.9 

-  1.5 

-  09 

-  0.3 

12 

-  08 

-  0.3 

-  0.5 

-  0.6 

-  o:6 

-  09 

-  1.1 

-  1.4 

-  1.5 

-  1.3 

-  0.9 

-  o.< 

13 

-0.1 

-  0.2 

-  02 

-  0.2 

-  0,2 

-  03 

-  OA 

-0.3 

-  0.1 

-  Ol 

-  Ol 

'      0.1 

Vi 

08 

03 

oi 

0:0 

-  Ol 

-  02 

-  o.ä 

-  0,8 

-  03 

-  0.2 

-  Ol 

0.( 

15 

0.7 

05 

08 

0.8 

0.1 

0.1 

-  0.1 

-0.1 

-  02 

-  02 

-0.1 

0.( 

16 

02 

Ol 

Ol 

0.1 

0.1 

6.1 

0.J 

0.1 

0.1 

Ol 

0.1 

1.1 

17 

2.1 

2.1 

2.0 

2.0 

2.0 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

2.1 

3.1 

V 

18 

4.8 

4.1 

3.9 

3.9 

3.7 

8.7 

8.5 

8.4 

8.5 

3.5 

3.5 

3.i 

19 

3.1 

3.1 

3.0 

2.9 

2.B 

2.6 

«.3 

2.0 

1.9 

%o 

3.1 

4J 

io 

4.9 

4.5 

4.3 

4.0 

3;8 

8.5 

3.1 

'2.7 

2.5 

2.6 

3.3 

4. 

21 

4.9 

4.7 

4.6 

4.8 

'4.3 

4.2 

4.1 

4.1 

4.0 

4.0 

4.2 

4.1 

22 

4.5 

4.4 

4.8 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.0 

4.0 

4.1 

4.: 

23 

3.4 

3.3 

3.1 

3.0 

2.9 

2.8 

2.7 

'2.7 

2.6 

2.7 

3.0 

a^ 

24 

2.9 

2J 

2.5 

2.5 

2.5 

2.4 

2.8 

•2:5 

2.3 

2.6 

3.1 

3J 

25 

2.9 

2.8 

2.7 

2.5 

2.4 

2.3 

2.2 

2.1 

2.1 

2.1 

2.5 

s. 

d6 

2.6 

25 

2.1 

2.1 

2.1 

1.9 

1.& 

1.7 

1.7 

1.9 

2.4 

3i4 

27 

2.1 

1.7 

1.5 

1.4 

1:3 

1.3 

1.1 

1.0 

0.9 

0.9 

09 

1.1 

28 

1.4 

1J3 

1.1 

0.Ö 

07 

07 

0.6 

0.6 

05 

04 

0.5 

Oj 

29 

2.4 

2.3 

2.2 

2.2 

2.2 

2.1 

2.0 

1.9 

1.9 

2.2 

2.7 

3. 

iJ 

3Ö 

2.3 

2.1 

1.9 

1.7 

1.7 

1.5 

1.4 

i;3 

1.2 

1.1 

1.1 

31 

04 

0.4 

0.4 

0.8 

0:2 

02 

0.0 

0.0 

-  Ol 

-  Ol 

0.1 

0.1 

Gp^jlH. 
Mittel. 

1.76 

1.64 

1.49 

1.39 

1.29 

1.18 
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ÖM 
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IM 
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6.1 
3.1 
l.ö 

8.6 


B.4 

o.ft 

0.1 


€.4 

'4.3 
'4.6 
2*9 


4.9 
7.3 
4.5 
8.2 
6.7 


6>9 
48 
4.5 
4.4 
4.1 


4.7 
5.6 
4.6 
5.6 
1.7 


0.6 


3.76 


6 


5.4 

2.5 

o:9 

5.7 
^.9 


2.6 

119^ 
0.5 
0.0 
0.3 


0.1 
0.1 
3.2 
3.7 
2.5 


4.2 
6.5 
4.4 
7.7 

6;5 


6.6 
4.2 
4.3 
41 
3.9 


4.3 
5.0 
42 
5.0 
1.4 


0:4 


3.34 


416 
119 
0.7 
5.3 
2.5 


1:9 
1.3 
0.2 
0.1 
02 


0.1 
0.0 
2.5 
3.0 
1.8 


3.4 
5.9 
41 
7.1 

6rl 


5^ 
41 
3:9 
41 
3.5 


3:7 
43 
4.0 
4.5 
li2 


0:2 


2.93 


8 


4.0 
1.5 
0.6 
4.9 
1.9 


1.4 
0.9 
0.1 
0.2 
0.2 


0.4 
0.0 
1.9 
2.5 
1.3 


2.7 
5.5 
3.9 
67 
5.9 


5.1 
3.9 
3.7 
3.7 
3.3 


3.3 
3.5 
3.6 
42 
1.0 


0.2 


2.58 


3.5 
1.2 
0.5 
4.5 
1.7 


1.3 
0.7 
0.1 
0.2 
0.3 


0.5 
0.0 
1.6 
1.9 
0.9 


2.5 
5.2 
3.7 
6.3 
5.7 


5.0 
3.9 
3.5 
3.5 
3.1 


3.1 
2.9 
3.3 
3.9 
0.9 


0.2 


2.37 


10 


3.1 
1.0 
0.4 
4.2 
1.3 


0.9 
0.6 
0.2 
0.1 
0.3 


0.2 
0.1 
1.1 
1.4 
0.8 


2.3 
4.9 
3.5 
6.0 
5.5 


48 
3.7 
3.3 
3.3 
3.0 


2.9 
2.5 
3.1 
34 
0.8 


0.1 


2.16 


11 


2.7 
0.8 
0.4 
3.9 
1.1 


0.7 
0.4 
0.2 
0.2 
0.3 


0.2 
0.1 
0.7 
1.1 
0.7 


2.2 

47 
3.3 
5.7 
5.3 


4.7 
3.6 
3.1 
3.1 
2.7 


2.9 
2.0 
2.9 
3.1 
0.7 


0.1 


1.99 


12 


2.3 
0.7 
0.4 
3.8 
1.1 


0.6 
0.3 
0.2 
0.3 
0.3 


0.3 
0.1 
0.5 
0.8 
0.5 


2.1 
45 
3.3 
5.3 
5.0 


45 
3.5 
3.0 
3.0 
2.6 


24 

1.7 
2.6 
2.7 
0.5 


-  0.1 


1.82 
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Äo 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

3.8 

3.6 

3.6 

3.5 

3.4 

3.4 

3.2 

3.1 

3.0 

3.0 

3.0 

3. 

2 

4.2 

4.0 

3.8 

3.6 

3.4 

3.2 

3.0 

2.8 

2.7 

2.6 

2.4 

2, 

3 

2.6 

2.4 

2.3 

2.2 

2.1 

2.0 

1.9 

1.8 

1.7 

1.6 

1.6 

1.1 

4 

2.0 

2.0 

2.0 

1.9 

1.8 

1.8 

1.8 

1.9 

1.9 

1.9 

2.0 

9; 

5 

4.7 

4.6 

45 

4.4 

4.3 

4.2 

4.2 

4.1 

4.0 

40 

40 

U 

6 

3.0 

2.8 

2.7 

2.6 

2.4 

2.4 

2.3 

2.2 

2.2 

2.1 

2.0 

Zi 

7 

2.6 

2.6 

2.4 

2.2 

2.2 

2.0 

2.0 

1.9 

1.8 

1.8 

1.7 

l.i 

8 

2.2 

2.0 

1.8 

1.8 

1.8 

1.6 

1.5 

1.4 

1.4 

1.2 

1.2 

1. 

9 

1.5 

1.3 

1.2 

1.1 

1.1 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

0.9 

0.9 

o.< 

10 

1.2 

1.1 

1.1 

1.0 

1.0 

1.0 

0.9 

0.9 

0.8 

0.8 

0.8 

o: 

11 

0.8 

0.7 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

OA 

12 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.6 

0.6 

0.6 

0.< 

13 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

0.9 

0.9 

1.0 

0.9 

0.8 

0.8 

o.( 

14 

3.4 

3.3 

3.0 

2.7 

2.5 

2.2 

2.0 

1.9 

1.8 

1.7 

1.7 

1.; 

15 

3.2 

2.9 

2.7 

2.5 

2.3 

2.1 

2.0 

1.8 

1.7 

1.6 

1.6 

U 

16 

2.2 

2.0 

1.8 

1.8 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.5 

1.6 

1.5 

1.2 

17 

3.4 

3.3 

3.2 

3.2 

3.2 

3.1 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.: 

18 

5.0 

4.9 

4.8 

4.7 

4.6 

4.6 

4.4 

4.3 

4.2 

42 

41 

4 

19 

4.1 

4.1 

4.0 

4.0 

3.9 

3.9 

3.8 

3.7 

3.6 

3.5 

3.4 

3.^ 

20 

5.8 

5.6 

5.5 

5.3 

5.2 

5.0 

4.8 

4.7 

4.5 

43 

4.2 

41 

21 

5.4 

5.3 

5.3 

5.3 

5.2 

5.1 

5.0 

5.0 

49 

4.9 

4.8 

41 

22 

5.1 

5.0 

5.0 

5.0 

4.9 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.7 

4' 

23 

4.3 

4.3 

4.2 

4.1 

4.1 

4.0 

4.0 

3.9 

3.9 

3.8 

3.8 

3.5 

24 

4.0 

4.0 

3.9 

3.8 

3.7 

3.7 

3.6 

3.7 

3.5 

3.5 

3.5 

3.1 

25 

4.0 

4.0 

3.9 

3.8 

3.8 

3.7 

3.6 

3.5 

3.4 

3.4 

3.4 

3.^ 

26 

3.6 

3.6 

3.6 

3.4 

3.4 

3.4 

3.3 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.i 

27 

3.7 

3.6 

3.4 

3.3 

3.0 

3.0 

2.9 

2.8 

2.8 

2.7 

2.6 

"2.1 

28 

3.5 

3.3 

3.2 

3.0 

2.8 

2.7 

2.6 

2.4 

2.3 

2.3 

2.2 

2.1 

29 

3.5 

3.4 

3.4 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.1 

3.1 

3.1 

30 

4.0 

3.9 

3.7 

3.5 

3.4 

3.2 

3.1 

3.0 

2.9 

2.8 

2.7 

2.< 

31 

2.1 

2.0 

2.0 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.7 

1.7 

1.6 

l.{ 
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3.25 
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2.94 

2.85 

2.77 

2.69 

2.64 
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2.47 

2.41 
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htrai 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1  i 

1 
3^         3.8 

4.1 

4.5 

4.8 

5.0 

5.2 

5.1 

4.9 

4.8 

4.7 

44 

3.93 

2 

2.3         2.4 

2.7 

3.0 

3.3 

3.4 

3.5 

3.4 

3.4 

3.1 

2.9 

2.8 

3.10 

3 
4 

1.6 

1-6 

1.5 

1.6 

1.8 

2.0 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.0 

1.93 

2.6 

3.0 

3.6 

4.1 

4.5 

4.8 

5.0 

5.0 

5.0 

4.9 

4.8 

47 

3.13 

'  \ 

4.0 

4.1 

4.1 

4.1 

4.2 

4.1 

4.0 

4.0 

3.8 

3.6 

3.4 

3.2 

407 

6 

2.0 

2.2 

2.6 

3.0 

3.3 

3.6 

3.4 

3.4 

3.4 

3.2 

3.0 

2.8 

2.69 

^      ! 

i 

h     1 

1.6 

1.7 

2.0 

2.3 

2.7 

2.9 

3.0 

3.0 

2.9 

2.6 

2.4 

2.3 

2.25 

1.1 

1.0 

1.2 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.7 

1.6 

1.54 

9     ! 

0.8 

0.8 

0.9 

0.9 

1.0 

1.2 

1.2 

1.4 

1.4 

1.3 

1.2 

1.2 

1.09 

10    1 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.6 

0.6 

0.84 

11    . 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.7 

0.7 

0.7 

0.62: 

12 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.7 

0.8 

0.8 

0.9 

1.0 

1.0 

0.70; 

13 

1.0 

1.4 

1.9 

2.6 

3.2 

3.8 

4.0 

4.1 

4.2 

4.2 

3.9 

3.8 

2.05 

U 

1.5          1.8 

2.2 

2.8 

3.4 

3.8 

4.0 

4.0 

4.0 

3.8 

3.6 

3.4 

2.75 

15 

1.5 

1.6 

2.0 

2.4 

2.7 

3.0 

3.1 

3.1 

3.0 

2.8 

2.6 

2.4 

2.34 

16 

1 

1.7 

2.2 

2.6 

3.1 

3.6 

3.8 

4.0 

4.0 

3.8 

3.7 

3.6 

3.5 

2.50 

17 

3.4 

3.8 

4.3 

4.8 

5.2 

5.4 

5.6 

5.5 

5.4 

5.3 

5.2 

5.1 

4.02 

18 

4.2  i        4.2 

4.2 

4.2 

4.4 

4.4 

4.4 

4.4 

4.4 

4.4 

4.3 

4.3 

440 

19 

3.6 1       4.0 

4.4 

4.9 

5.4 

5.8 

6.0 

6.1 

6.0 

6.0 

6.0 

5.9 

4.56, 

2U 

'■      4^         4.4 

4.8 

5.1 

5.4 

5.6 

5.6 

5.6 

5.7 

5.6 

5.6 

5.4 

5.08 

21 

4.8        4.8 

4.8 

5.0 

5.2 

5.2 

5.3 

5.4 

5.3 

5.2 

5.2 

5.2 

5.10 

'22 

"      4.7 1       4.7 

47 

4.7 

4.8 

4.7 

4.7 

4.7 

4.6 

4.6 

4.5 

44 

476 

23 

!      3.8 

3.9 

4.0 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.4 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

409 

24 

:      3.7 

3.7 

3.9 

4.0 

42 

4.2 

4.3 

4.3 

4.3 

4.2 

4.2 

41 

3.90 

25 

3.4 

1 

3.6 

3.7 

3.9 

4.0 

4.1 

4.1 

4.0 

4.0 

4.0 

3.8 

3.8 

3.76 

26 

!* 

3.3 

3.4 

3.8 

3.8 

3.9 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

4.0 

4.0 

3.8 

3.63 

27 

'       2.5 

2.6 

3.0 

3.5 

4.0 

4.2 

4.4 

4.4 

43 

4.1 

3.9 

3.7 

3.37 

28 

2.0 

1        2.1 

2.4 

2.7 

3.2 

3.4 

3.6 

3.8 

3.7 

3.7 

3.7 

3.7 

2.94 

29 

3.3 

3.4 

3.7 

3.9 

4.2 

4.4 

4.7 

4.6 

4.7 

4.4 

4.4 

4.2 

3.70 

30 

2.€ 

1 

i        2.6 

2.7 

2.7 

2.8 

2.8 

2.6 

2.6 

2.4 

ä.3 

2.3 

2.2 

2.89 

31 

1.« 

i 

\        1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.3 

1.2 

1.2 

1.2 

1.4 

1.4 

1.4 

1.59 

CpeiB 
Mittel 

ir 

[      2.65 

2.88 

3.11 

3.36 

3.52 

3.60 

3.61 

3^ 

3.47 

3.38 

3.28 

3.01 
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1 
2 
3 
4 
5 


6 
7 
8 

9 
10 


11 

12 
13 
14 
15 
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17 
18 
19 
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1 


3.9 
4.2 
3.9. 
3.3 
3.9 


4.3 
3.7 
3.3 
2.8 
2.5 


2.3 
2.0 
2.0 
2.5 
2.7 


2.7 
2.8 
3.8 
4.1 
4.5 


^0    nojyxH«. 


a9 

4.3 

3L9 

a3 

4i.l 


4.2 

a.6 

3,3 
2.7 
^5 


2.3 
2.0 
2.0 
2.5 

2.8 


2.7 
2.8 
4.0 
4.1 
47 


KB 


3.9 
4.8 
3.9 
3.3 
4.1 


4.1 
3.5 
3.3 
2.7 
2.5 


2.3 
2.0 
2.0 
2.5 
2.7 


2.7 
2.8 
4.0 
4.1 
4.7 


10 


3-9 
4.2 
8J 
3.3 
4^ 


4.0 
3.6 
8.1 
2.7 
2.5 


2.2 
2.0 
2.1 

2J 


2.6 
3.1 
4.1 
4.1 
4.7 


no    naijAHH. 


3.9 
4.1 
3.5 
3.2 
4.3 


3.9 
3.4 
3.1 
2.6 
2.4 


2.1 
2.0 
2.1 
2.4 
2.6 


2.5 
3.1 
4.1 
4.0 
4.6 


3.9 

4.0 
3.£[ 

a2 

4.3 


3.8 

3.a 

3.0 
2.5 
2.3 


2.1 

2.0 

2.1* 

2.4 

2.6 


2.6 
3.2 

4.1 
4.0 
4.6 


4.1 
3.9 
3.5 
3.2 
4.2 


3.7 
3.3 
2.9 
2.5 
2.3 


2.1 
2.0 
2.1 
2.4 
2.6 


2.7 
3.4 
4.1 
4.1 
46 


10 


4.2 
3.9 
3.3 
3.7 
43 


8.7 
8.8 
2.9 
2.5 


2.1 

1.9 

23 
2.7 
2.7 


2.8 
3.6 
41 
4.4 

43 


Mittel. 


3.96 

4.11 
3.65 
3.31 
4.18 


3.96 
3.45 
3.11 
2.62 

2.41 


2.19 
1.99 

2.09 
2.49 
2.68 


2.66 
3.10 
4.04 
4.11 
4.65 


21 
22 
23 
24 
25 


49 
4.9 
5.0 
4.7 
46 


4.9 
49 
5.0 
47 
4.6 


49 
4.9 
4.9 

4.7 
45 


5.0 
5.1 
4.9 
45 
45 


4.9 
5.0 
4.8 
44 
45 


5.0 
5.0 
4.7 
44 
44 


49 

6.0 
47 
44 
4.4 


49 
5.0 
47 
45 
iß 


4.92 
4.98 
4.84 
4.54 

4.00 


26 
27 
28 
29 
30 


4.5 
48 
4.3 
4-0 
4.3 


45 
43 
4.3 
4.0 
4.3 


45 
43 
41 
40 
43 


44 
4.3 
3.9 
4.0 
4.2 


4.3 
41 
3.9 
3.9 
41 


4.8 
41 
3.9 
3.9 
4X) 


4.3 
41 
3.9 
4.0 
S.9 


4.8 
4.2 
3.9 
42 
3.9 


4.39 
4.21 

4.02 
4.00 
4.12 


31 

ppeÄH. 
Mittel. 


3.9 


8.70 


8.7 


3.71 


3.7 


3.68 


3.5 


3.66 


3.3 


3.58 


8.S 


3.56 


8.1 


8.56 


3.1 


3.64 


3.45 


3.64 


aasss^ff 


Januar  1886. 

Temperatur  des  Erdbodens 


17 


i 

n 

m 

m 

m 

in 

der 

Tiefe:    0.84. 

1.65 

3.26 

3.99 

[h 

1 

cjol 

V  c 

»  r  m  i 

t  t  a 

g- 

N  a 

c  h  m 

i  t  t 

a  g. 

CpCÄH. 

Mittel. 

1 

1^  no  noiyAHH. 
1    Nachmittags. 

1 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

,  1 

l          1 

6.4 

6.4 

6.4; 

•1 

6.4' 

6.4 

6.4 

6.4 

6.4 

■                         r 

6.40 

i 
10.8 

1 
14.7 

16.3 

Q 

6.3 

6,3 

6.3 

6.4; 

6.4 

6.4 

6.4 

6.4 

6.36' 

10.7 

14.7 

16.3 

3      ' 

6.4 

6.4 

6.4 

6.4 

6.4: 

6.4 

6.4 

6.4 

6.40! 

10.5 

14.7 

15.2 

4     .' 

6,4 

6.4' 

6.3 

6.3 

6.2 

6.2 

6.2 

6.2 

6.28 

10.4 

14.6 

15.2 

5     . 

6.2 

6.2 

6.2 

6.2 

6.2 

6.2 

62 

62 

6.20 

10.4 

14.5 

16.2 

1 
1 

6 

6.2 

6.2! 

1 

6.2; 

6.3  i 

6.3  i 

6.3 

6.3 

6.3 

6.26 

10.3 

14.5  i 

16.2 

7      ' 

6.3 

6.2 

6.2; 

6.2 

6.2' 

6.2 

6.2 

6.2 

6.21; 

10.3 

14.4! 

15.1 

8     - 

6.2 

6.2 

6.2; 

6.2 

6.1 

6.1 

6.1 

6.1 

6.15: 

10.3 

14.41 

15.1 

9      , 

6.0 

6.0 

5.9, 

5.9 

5.9 

5.9 

5.9 

5.9 

5.92 

10.1 

14.2 

15.0 

10 

5.8 

5.8 

1 

5.8  1 

5.8 

5.7 

5.7 

5.7 

6.7 

6.75 

1 

10.1 

14.2 

16.0 

11 

5.6 

1 

'       5.6  i 

5.6 

5.6 

5.6 

6.6 

6.5, 

5.5 

5.58 

9.9 

14.1 

14.9 

12 

5.5 

5.5 

5.4 

5.4 

5.4 

5.4 

6.4 

5.3 

5.41 

9.9; 

14.1: 

14.9 

13 

5.3 

,       5.3 

5.3 

5.3 

5.3 

5.3 

5.2 

5.2 

5.28 

9.9 

14.1 

14.9 

U 

5.2 

5.2, 

5.2 

6.2 

5.1 

5.1 

5.1 

5.2 

6.161 

9.6 

1     14.0 

14.8 

15 

5.2 

1   5.1 ; 

5.1 

6.1 

5.1 

5.1 

5.21 

1 

6.2 

5.14 

9.6 

!     14.0 

148 

K> 

5.2 

;    5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

1 

5.2 

5.1 

I 

5.19' 

i       9.5 

'     13.9 

14.7 

17 

5.1 

'    5.1 

5.1 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.16 

9.4 

13.9 

'     14.7 

18 

5.2 

'    5.2 

5.2 

5.3 

5.4 

5.3 

5.4 

5.3 

5.29 

9.3 

13.8 

14.7 

IQ 

5.3 

t    5.3 

5.3 

5.4 

5.5 

5.5 

5.5 

5.6 

5.42 

9.2 

1     13.7 

14.6 

20 

5.6 

5.6 

5.6 

5.6 

5.7 

5.7 

5.7 

5.8 

5.66 

9.2 

13.7 

14.6 

21 

5.8 

1 
1    5.8 

5.8 

5.8 

1 

'       5.9 

!       5.9 

5.9 

6.9 

5.85 

'       9.1 

13.6 

14.6 

22 

5.9 

5.9 

5.9 

6.0 

6.0 

6.1 

6.1 

6.1 

6.00 

9.1 

13.6 

14.5 

23 

6.1 

6.1 

6.2 

6.2 

6.2 

'       6.2 

!       6.2 

6.2 

'     6.18 

9.1 

13.5 

14.4 

24 

6.2 

6.2 

6.2 

6.2 

6.2 

6.2 

6.2 

6.2 

!     6.20 

'       9.1 

13.4 

14.4 

25 

6.2 

6.2 

6.2 

1 

6.2 

6.2 

6.2 

6.2 

6.2 

6.20 

9.1 

13.4 

1 

14.4 

1 

'  26 

6.2 

1 
6.2 

1 

6.2 

6.2 

j       6.2 

1       6.2 

6.2 

6.2 

6.20 

1 

;     9.1 

13.4 

14.4 

27 

6.2 

6.2 

6.2 

6.2 

1       6.2 

6.2 

i       6.2 

,       6.2 

,1     6.20 

!     9.1 

13.3 

14.3 

[  23 

6.2 

'    6.2 

!       6.2 

6.2 

6.2 

6.2 

6.2 

6.1 

,     6.19 

9.1 

13.3 

14.3, 

29     , 

l 

6.0 

.    6.0 

6.0 

6.0 

6.0 

6.0 

6.0 

6.0 

6.00 

9.1 

13.2 

14.3, 

6.0 

6.0 

6.0 

6.0 

6.0 

6.0 

6.0 

6.0 

6.00 

9.1 

13.2 

14.1 

31     '1 

6.0 

1 

6.0 

1 

6.0 

6.0 

6.0 

6.0 

6.0 

5.9 

6.99 

9.1 

18.1 

14.1 

fittelJ 

5.88 

6.87 

5.86 

1 

6.88 

6.88 

5.88 

5.88 

5.88 

6.88 

1 

9.66 

13.9] 

1 

14.74  1 

1 

2 

l 
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^eBpajiB  1886. 

TepMOMeTpi>    Ch  HepHUMT>   lUapHKOMli 

1.5  uerpa  Ha^i»  noBepxHocTi>K)  sesuH. 


Hhcjio 
Datum 


^0    nojiyAHa. 


Vormittag. 


1 
2 
3 
4 


5 
6 

7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


15 
16 
17 
16 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


25 
26 
27 
28 


1 


CpexH. 
Mittel. 


11.8 
5.2 
3.4 
3.8 


3.0 
0.1 
0.2 
0.1 
0.0 


2.3 
0.2 
0.5 
2,0 
0.8 


-  1.9 

-  1.6 

-  1.1 
1.0 

-  0.4 


1.2 
0.9 
0.7 
2.6 

1.8 


0.5 
0.7 
3.3 
1.0 


-12.2  !  -  12.4  -12.1 
5.«  I  -  5.5 
3.6  -  4.0 
3.8   -  4.0 


5 


8 


9 


10 


11 


-  5.5 !  - 

-  3.4 

-  3.8 


2.8 
0.2 
0.1 
0.3 
0.2 


2.2 
0.5 
0.5 
1.8 
0.4 


2.2 
1.6 
1.2 
0.9 
0.2 


0.9 
0.9 
0.7 
2.2 

1.6 


0.4 
0.8 
3.0 
1.4 


2.8 
0.2 
0.4 
0.4 
0.1 


2.2 
0.5 
0.6 
1.6 
0.2 


2.2 
1.6 
1.3 
0.7 
0.2 


0.6 
0.8 
0.5 
2.0 
1.3 


0.2 
0.5 
3.2 
1.3 


2.9 
0.0 
0.5 
0.3 
0.2 


2.2 
0.6 
0.6 
1.5 
0.1 


2.2 
1.9 
1.5 
0.8 
0.4 


1.0 
0.5 
0.5 
1.8 
1.3 


0.1 
0.3 
2.9 
2.2 


-0.63   -0.75 


-0.85   -0.88 


12.1 
5.2 
4.2 
4.2 


2.7 

0.2 
0.5 
0.4 
0.8 


2.3 

0.7 
0.5 
1.5 
0.4 


2.6 
2.2 
1.3 
0.5 
0.4 


1.1 
0.4 
0.4 
1.5 

0.8 


0.2 
1.0 
2.9 
2.4 


-1.04 


-10.1 

-  4.9 

-  4.2 

-  3.9 


2.4 
0.3 
0.4 
0.4 
1.5 


2.3 
0.7 
0.5 
1.4 

0.4 


2.8 
2.4 
1.2 
0.2 
0.4 


1.0 
0.4 
0.2 
1.3 
1.0 


0.2 
1.1 
3.0 
1.4 


8.8 
4.8 
4.2 
4.8 


2.3 

0.5 
0.5 
0.3 
1.7 


2.2 

0.7 
0.6 
1.4 
0.6 


2.6 
2.8 
1.2 
0.3 
0.4 


1.0 
0.1 
0.2 
1.4 
1.4 


0.2 
0.8 
3.0 
1.8 


7.7 
4.0' 
3.2, 
3.7 


0.4 
0.2 
0.5 
0.1 
1.7 


1.2 
0.2 
1.0 
1.6 
0.8 


1.9 
1.5 
0.4 
0.3 
0.4 


1.2 
0.1 
1.2 
1.4 
1.7 


1.0 
4.4 
3.2 
5.1 


6.3 
2.0 
1.6 
0.5 


0.4 
0.9 
0.2 
0.3 

0.8 


1.0 
0.8 
2.1 
1.9 
0.5 


1.0 
0.6 
2.4 
1.2 
1.2 


1.7 
0.8 
1.5 
1.9 
1.9 


3.2 
7.2 
3.6 

8.5 


-1.01    -0.98  i -0.11 


2.6 
1.1 
0.7 
0.9 


2.8 
1.4 
0.0 
0.7 
0.0 


4.0 
6.0 
3.0 
2.5 
0.2 


0.3 
0.7 
3.4 
0.9 
3.3 


2.0 
2.0 
2.5 
1.9 
2.2 


6.8 
8.1 
2.4 
6.7 


1.07       2.17 


1.6 
1.0 
2.2 
0.9 


4.5  I 
2.2  I 
0.0  i 
1.91 
0.7, 


2.8 
6.6 
3.8 
3.0 
1.0 


0.2 
1.1 

4.8 
0.7 
5.5 


2.7 
2.2 
2.5 
2.7 
2.3 


5.3 

9.0 
5.4 
8.0 


12 


OX 
1.51 
3.8 


42 

2.4! 

0.8 

2.0 
0.8 


5.2 
7.9 
5.2 
3.2 
0.5 


0.3 
3.7 
8.2 
0.7 
7.2 


3.2 
2.2 
3.3 
2.6 
2.4 


5.8 

11.2 

5.5 

9.1 


2.75.     3.601 


Februar  1886. 

Thermometer  mit  geschwärzter  Kugel 

1.5  Meter  über  dem  Erdboden. 


19 


1 

1 

. 

n 

0    n 

0  J!  y  ;^  H  H. 

N  a  c 

h  m 

1  t  t  1 

*  g. 

Cpe^H. 
Mittel. 

ftUatiuii 

!                           .1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

!             1          ' 

r 

0.7 

1 

1      0.8 

'      4.8 

1 

-  1.9 

-  3.0 

-  6.0 

-  6.3 

-  6.7 

-  7.8 

-  6.8 

-  5.9 

T 

-  5.4 

1 

-5.86 

1 

0.2 

0.1 

i      0.0 

-  1.0 

-  1.8 

-  2.6 

-  2.6  -  2.6 

-  2.7 

'-  3.0 

-  2.8 

,-  3.2 

-2.77 

3 

4.0 

3.6 

2.5 

-  05 

-  2.3 

-  2.8 

-  3.4  -  3.7 

-  3.4 

-  3.1 

-  3.6 

1-  4.0 

-1.84  1 

t   *  ■■ 

6.6 

♦6.8 

0.1 

0.2 

-  1.0 

-  2.2 

-  2.9  -  3.5 

1 

-  3.3 

-  3.2 

-  3.2 

1 

-  3.2  ,  -1.49  j 

\\ 

'•                         i 

5 

6.9 

i      5.5 

4.2 

1 

'      2.4 

1.6 

0.7 

0.4 

0.3 

0.4 

1 

06  i      0.0 

-  Ol 

1 
0.65 

6 

2.0 

2.0 

2.4 

1.8 

1.2 

1.1 

1.0 

0.7 

0.6 

0.3 

0.3 

0.2;     0.80 

7 

1.0 

1.1 

1.0 

0.6 

0.0 

-  0.2 

-  0.2!-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.1 

0.0  ll    0.02 

8 

1 

2.8 

'      2.5 

2.5 

1.8 

1.3 

0.8 

0.7 1      0.6 

0.4 

0.2 

0.3 

ao 

0.69 

9 

0.6 

-  0.4 

-  0.2 

-  0.9 

( 

-  1.5 

-  1.6 

-  1.6 

j-1.4 

-  1.6 

-  1.6 

-  1.8 

-  2.2 

-0.82 

i 

10     ' 

5.8 

6.4 

3.8 

1 

3.2 

0.2 

-  0.8 

-  0.3 

'-  0.7 

-  Ol 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.2 

0.45 

11 

9.3 

9.3 

8.0 

7.2 

3.5 

1.8 

-  0.5-  0.6 

-  1.2 

-  1.1 

-  1.2 

-  0.1 

2.15 

12 

6J2 

5.2 

4.8 

4.4 

3.8 

3.2 

3.0 

2.8 

2.6 

2.4 

2.2 

1.9      2.56  i 

13 

3.4 

3.3 

3.2 

2.8 

2.3 

2.1 

1.9 

1.6 

;      1.6 

1.6 

1.6 

1.4  1    2.09, 

14     l 

1.0 

-  1.4 

-  1.3 

-  1.1 

-  1.5 

-  1.7 

-  1.8 

-  1.8 

-  1.8 

-  1.8 

-    1.8! 

-  1.7 

-0.62 

t 
15 

1.6 

1.4 

1.6 

0.9 

0.0 

-  0.4 

-  0.6 

-  0.6 

-  1.0 

-  1.1 

-  1.1 

-  1.2 

-0.84 

16 

2.7 

5.2 

3.6 

1.8 

1.0 

0.3 

-  0.3  ~  1.2 

-  1.5 

-  0.8 

--  1.1 

1.1 

-0.09 

17 

4.2 

4.2 

3.4 

3.4 

2.8 

•     2.2 

2.3        1.8 

1.6 

1.2 

1.0 

1.2 

1.62 ; 

18 

1.6 

1.4 

2.8 

0.6 

0.0  i 

—  0.1 

0.3  ■      0.2 

02 

0.0 

0.0 

-  05 

0.57 

19     , 

6.8 

8.2 

8.6 

4.5 

3.4 

3.2 

3.3 

2.9 

2.6 

2.4 

2.2 

1.8 

2.71 

20 

3.5 

3.2 

3.1 

3.0 

2.7 

2.4 

2.1 

2.0 

1.8 

1.6 

1.4 

0.9 

1.89 

21 

2.3 

2.2 

2.9 

2.5 

2.1 

1.7 

1.6        1.4 

1.2 

1.0 

08 

07 

1.30 

22 

6.3 

8.5 

7.0 

6.3 

4.5 

3.4 

3.2 .      3.0 

3.0 

2.9 

2.8 

2.8 

2.79 

23 

2.7 

3.4 

3.6 

2.5 

2.5  1 

2.2 

2.1        2.3 

2.1! 

1.9, 

1.7 

1.7,      2.17; 

24 

2.3 

2.1 

2.1 

1.7 

1.4 

1.2 

0.6 

08 

0.6 

0.7 

1 

06 

0.4 

1.42:; 

25 

7.0 

6.6 

5.2 

4.7 

3.6 

2.8 

2.5 

2.3 

2.0 

1.4 

1.3; 

0.6 

1 

2.66  1 

26 

11.4 

11.4 

7.4 

6.2 

5.7 

5.0 

4.5       4.2 

3.71 

3.6 

3.4  i 

3.4 

4.55; 

27 

4.8 

6.3 

6.1 

5.2 

4.6 

3.9 

3.4       3.0 

3.0! 

1.7; 

1.9 

06 

3.58  ! 

28 

1 

1 

8.5 

1 

9.7 

11.1 

8.5 

6.1 

4.5' 

3.8! 

1.9 

2.2; 

2.4 

2.4, 

2.4 

4.68 

1 
i 

,Mittel. 

1 

4.15 

'           i 

4.20 

3.72 

2.49 

1.54 

0.90 

058 

0.31 

1 

018 

0.10 

1 

0.04' 

i 
1  _ 

-0.10 

0.89 

20 

OeBpajiL  1886 

• 

TepMOMeTpi>  Ha  noBepxHOCTH  somüh. 

^HCJIO 

Datum 

^onojyxHa.                   Vor 

m  1  t 

t  a  g. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

ii 

12 

1 
2 
3 
4 

-  9.3 

-  4.8 

-  1.6 

-  1.3 

-  9.5 

-  4.0 

-  1.6 

-  1.3 

-  9.6 

-  4.7 

-  1.9 

-  1.4 

-  9.7 

-  4.6 

-  1.9 

-  1.7 

—  98 

-4.1 

-  2.1 

-  1.7 

-  6.5 

-  3.8 

-  2.3 

-  1.8 

-  5.9 

-  3.7 

-  2.3 

-  2.6 

-  5.0 

-  3.1 

-  1.5 

-  2.5 

1 

-  2.6 

-  1.0  1 

-  0.3 

0.0 

1 

-  0.9 
0.9 
0.2 
2.3 

0.9 
1.0 
2.1 
3.7 

1 

1.8  t 
3.1 
3iJ 
6.Ö 

5 
6 
7 
8 
9 

-  1.2 

0.1 
0.6 
0.1 
Ol 

-  1.3 
0.2 
0.4 
0.0 
0.1 

-  1.8 
0.2 
0.3 
0.0 
0.1 

-  1.4 
0.2 
0.1 
0.0 
0.1 

-  1.2 
0.1 
0.1 
0.0 
O.l 

-  1.3 
0.0 
0.0 
0.0 

-  0.1 

-  1.5 

-  0.1 
0.0 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.3 
0.5 
0.1 
0.0 

-  0.1 

0.1 
1.9 
0.7 
0.1 
-  0.1 

2.5 
3.3 
1.9 
1.7 
0.1 

5.8 
4.7 
3.3 
3.5 

2.8 

1 

8.3 
5.1 
4.1 
4.3 
4.9 

10 
11 
12 
13 
14 

-  0.8 
0.2 
0.6 
1.7 

-  0.7 

-  1.0 
0.0 
0.7 
1.6 

-  1.1 

-  0.9 

-  0.1 
0.8 
1.5 

-  0.7 

-  0.9 

-  0.2 
0.9 
1.4 

-  0.8 

-  0.9 

-  0.2 
0.7 
1.3 

-  2.0 

-  0.9 

-  0.1 
0.7 
1.3 

-  0.3 

-  1.0 

-  0.2 
0.8 
1.2 

-  0.1 

-  0.5 
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5.18 

20 

,       4.8 

4.3 

4.2 

3.7 

3.0 

2.7 

2.3 

2.1 

2.1 

2.0 

1.8 

2.94 

21 

3.5 

:      3.5 

3.9 

3.8 

3.3 

2.7 

2.3 

2.0 

1.8 

1.6 

1.5 

1.5 

2.21 

22 

8.4 

i      9.9 

9.9 

9.1 

7.5 

6.1 

5.3 

4.7 

4.3 

4.0 

3.9 

3.7 

4.00 

23 

5.9 

.       5.7 

5.3 

4.9 

4.3 

3.8 

3.5 

3.3 

3.1 

2.9 

2.7 

2.6 

3.71 

24 

<       3.9 

3.6 

3.5 

3.6 

3.1 

2.6 

2.3 

1.9 

1.5 

1.3 

1.3 

0.9 

2.47 

25 

1 

l'     11.2 

1     11.4 

10.7 

9.1 

7.4 

5.8 

4.7 

4.2 

3.5 

3.0 

2.6 

1.6 

4.46 

26 

i     15.8 

17.1 

14.7 

11.5 

9.9 

8.2 

7.1 

5.9 

5.3 

4.9 

4.6 

4.3 

6.22 

27 

7.7 

8.9 

9.1 

8.3 

7.4 

6.3 

5.6 

5.1 

4.4 

3.8 

3.5 

2.5 

5.16 

28 

1 

;  11.1 

i 

1 

11.6 

10.0 

8.2 

6.0 

4.4 

3.1 

2.2 

1.6 

1.2 

0.8 

4.45 

1 

fpe;iH 
%tteL 

1 

6.75 

^1   .. 

! 
7.06 

f—       8    ■       == 

1 
6.92 

5.66 

4.39 

3.34 

2.66 

2.16 

1.82 

1.59 

1.37 

1 

1.14 

2.56  j 

2* 


26 


$eBpajiB  1886. 

TeMnepaxypa  noHBH 


m 


Ha    T  j[  j  6  n  E  i:  0.05. 


F 


%iCJO 

Datum 


fl^  0    no.iy;(HJL 


Vormittas:. 


1 


8 


10 


11 


12 


1 

2 
3 

4 


5 
6 

7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
U 


15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


2.2 
1.6 
0.5 

0.0 


0.3 
0.6 
1.2 
0.4 
0.8 


0^ 
1.3 
1.6 
2.6 
1.4 


Ol 
0.4 
0.4 
2.1 
1.3 


3.5 
1.8 
1.6 
3.4 
2.6 


25 

0.9. 

26 

1^ 

27 

4.4 

28 
: 

2.7 

1 

* 

!          ! 

* 

2.6! 

1.8 

0.5 

0.1 


-  0.3   - 

0.6; 

1.11 

0.41 

0.71 

I 

I 

0.2: 

1.2 

1.6 

2.4 

1.0 


0.1 
0.4 
0.4 
2.0 
1.2 


3.2 

1.8 
1.4 
3.3 
2.6 


0.8 
1.8 

4.1 
2.4 


2.8 
1.9 
0.5 

0.1 


0.2 
0.6 
1.0 
0.3 
0.6 


0.2 
1.0 
1.6 
2.2 
0.7 


0.0 
0.2 
0.4 
1.8 
1.0 


3.0 
1.6 
1.2 
3.3 
2.5 


0.8 
1.8 
3.9 
2.0 


3.2 
2.0 
0.6 
0.1 


0.2 
0.5 
0.8 
0.2  I 
0.6  1 


0.2 
0.9 
1.6 
2.2; 
0.6  1 

t 

0.2! 

0.2 

0.4 

1.6 

1.0, 


2.8 

1.6. 

1.1 

3.2: 

2.4 


S.4 

2.2 
0.6 
0.1 


02 
0.4 

0.8 
0.2 
0.6 


0.1 

0.8 

1.61 

2.0 

0.5, 


0.2 
0.2 
0.4 
1.4 
0.8 


I 


0.7 
1.8 
3.7 
1.5 


3.2  -  2.9  -  2.8  -  2.4 

2.2  -  2.1  -  2.0  -  1.8 

0.6  -  0.6  -  0.6  -  0.6 

0.1  -  0.2  -  0.2  —  0.2 


I 


2.6 
1.4 
1.0 
3.0 
2.3 


0.6 
1.4 
3.6 
1.2 


Mittel. 


1.16 


0.2  -  0.2 ,  -  0.2 

0.4  0.4 .  0.4 

0.6  0.5  0.5 

0.2  0.1 ,  0.3 

0.5  0.4 1  0.4 


I 
I 

0.2  I 

0.61 

0.6 

0.3' 

0.4 


0.0- 
1.0: 

1.8! 

1.8  I 
0.3 


0.1  0.0 ;  0.0 

0.7  0.6 .  0.6 

1.6  1.6  1.4 

2.0  1.8 .  1.8 

0.4  0.4  0.3 


-  0.2  -  0.1  0.0  0.0  I 

0.1  0.0  0.0  0.0! 

0.3  0.2  0.2  0.2: 

1.1  1.1  1.1  1.0! 

0.8  0.8  0.7  1.6 


2.4  2.2  2.0;  2.0 

1.4  1.2  i  1.2'  1.4 

0.6'  0.7:  0.6;  0.8 

2.8  2.6  2.4'  2.6 

2.2  2.1.  2.0  2.2 


0.6  0.6  0.6!  0.8 

1.3  0.8'  0.7'  1.2 

3.4'  3.3  3.2  3.4 

1.1  0.9.  1.2;  3.0 


1.8 
1.2 
0.2 

0.2: 


0.2 
1.2 
0.9 
0.6: 

0.4] 

0.1 
2.2 
2.2 
2.1 
0.5 


I 


0.0 

0.0. 

1.4 

1.2 

2.6 


2.4 
1.8, 
1.2  I 
3.1 
2.5 


I 


3.6 
4.0 
3.6 
5.2 


1.3 
0.9 
0.4 
0.2 


0.0 
2.0 
1.5 
1.2 
0.8 


1.0 

4.8 
2.9 
2.4 
0.4 


0.0 
0.0 
41 
2.0 
4.5 


2.8 
2.91 
2.4  1 
3.8  I 
2.9! 


6.4 
6.7 
5.2 

5.8 


0.9 
O.h 
0.2 

0.0 


O.Ö 
2 

9 

*•< 

o 

*»■ 

9 


4. 

i. 
4. 

2. 


Oi 
OJ 

3.- 
6.^ 


3.! 
3.( 

4.: 

4. 
2J 


/ 
9 

6J 


0.98       0.94       0.83       0.74';     0.63       0.58,     0.56       0.78       1.36       2.24'      3.3^ 

I  .  i  !  ,  .  I  . 


Februar  1886. 


Temperatur  des  Erdbodens 

m 
in    der    Tiefe:    0.05. 


Ho      nojyÄHH. 


Nachmittag. 


X 


i 

I 


L^^ 


8 


9 


10 


11 


-  0,6l—*0,4: 
-  0.2/—    0.2 


I 


0.2 
0.3 
0.0 
1.8 


4.1 
3.2 

2.8 
3.3 
2.8 


7.8 
10.7 
5.4 
3.3 
1.0 


5.5 
6.2 
7.0 
5.2 
10.2 


3.9 
3.4 
8.1 
4.6 
3.2 


8.3 

11.3 

7.8 

9.2 


4.99 


0.2 
0.2 
0.0 
0.9 


3.4 
3.0 
2.5 
2.9 
2.2 


6.4 
8.9 
4.9 
3.0 
0.7 


4.3 
5.1 
6.1 
4.4 
8.6 


3.7 
3.2 
7.1 
4.4 
3.0 


7.2 
9.9 

7.1 
8.2 


4.31 


•  0.2 

-  0.2 

-  0.3 

-  0.6 

0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

0.1 

0.0 

0.0 

-  0.1 

2.8 

2.2 

1.7 

1.4 

2.5 

2.2 

2.0 

1.8 

1.9 

1.5 

1.2 

1.0 

2.4 

2.0 

1.6 

1.4 

1.6 

1.1 

0.8 

0.7 

4.5 

3.3 

2.7 

2.2 

6.9 

5.2 

3.9 

2.9 

4.3 

4.0 

3.6 

3.2 

2.7 

2.4 

2.2 

2.1 

0.6 

0.4 

0.4 

0.2 

3.0 

2.2 

1.5 

1.2 

4.0 

3.2 

2.2 

1.5 

5.2 

4.4 

3.8 

3.4 

3.8 

3.0 

2.6 

2.3 

7.3 

6.4 

5.7 

5.1 

3.1 

2.9 

2.5 

2.3 

2.8 

2.5 

2.2 

2.0 

6.2 

5.6 

4.8 

4.4 

3.8 

3.5 

3.4 

3.2 

2.7 

2.4 

2.3 

1.7 

6.0 

4.9 

4.3 

3.8 

8.6 

7.6 

6.6 

5.8 

6.2 

5.6 

5.3 

4.8 

6.8 

5.4 

4.2 

3.2 

3.55 

2.98 

2.54 

2.16 

1.1 

-  1.3 

0.4 

-  0.4 

0.0 

0.0 

0.2 

-  0.2 

1.2 

1.0 

1.6 

1.6 

0.8 

0.6 

1.2 

1.0 

0.5 

0.4 

2.0 
2.1 
3.0 
2.0 
0.2 


0.8 
1.1 
3.0 
2.1 
4.6 


2.2 

1.8 
4.0 
3.0 
1.5 


3.2 
5.4 
4.4 
2.7 


1.88 


1.8 
1.8 
2.9 
1.9 
0.2 


0.6 
0.8 
2.6 
1.8 
4.2 


2.2 
1.6 
3.9 
2.8 
1.4 


2.8 
5.0 
3.8 
2.2 


1.68 


\ 


28 


$eßpajiB  1886. 

TeMnepaxypa  noHBM 

m 
Ha    T  1  Y  6  R  n  i:    0.10. 


^HCJEO 

Datum 

ÄO 

n  0  Ji 

Jäh 

ff. 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

-  0.1 

-  0.3 

-  0.7 

-  0.9 

-  1.1 

-  1.3 

-  1.3 

—  1.4 

-  1.3 

1.2 

-  0.9 

0.7 

2 

-  0.7 

-  0.8 

-  0.8 

-  0.9 

-  1.1 

-  1.2 

-  1.1 

-    1.1 

1.1 

-  1.0 

-  0.7 

-  0.7 

3 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.3 

0-3 

4 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.2 

0.1 

-  0.1 

-0.1 

-  0.1 

5 

0.2 

0.1 

0.1 

0.1 

Ol 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.2 

6 

1.5 

1.5 

1.2 

1.1 

1.1 

1.0 

0.9 

0.9 

0.9 

1.2 

1.6 

2.1 

7 

1.8 

1.7 

1.6 

1.5 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

1.1 

1.1 

1.3 

l.y 

8 

1.2 

1.0 

1.0 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.8 

0.9 

1.1 

1.0 

9 

1.5 

1.3 

1.3 

1.2 

1.1 

1.1 

1.0 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

1.5 

10 

1.0 

0.9 

0.9 

0.7 

0.7 

0.7 

0.6 

0.6 

0.7 

0.7 

0.9 

2.3 

11 

2.3 

2.1 

2.1 

1.8 

1.7 

1.5 

1.4 

1.3 

1.3 

1.7 

2.9 

4.6 

12 

2.7 

2.6 

2.5 

2.4 

2.3 

2.3 

2.1 

2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

3.1 

13 

3.1 

3.0 

2.9 

2.7 

2.7 

2.6 

2.5 

2.3 

2.3 

2.3 

2.5 

2.7 

14 

2.1 

1.9 

1.6 

1.5 

1^ 

1.3 

1.1 

1.1 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

15 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.7 

16 

1.1 

1.1 

0.9 

0.9 

0.9 

0.8 

0.7 

0.7 

0.7 

0.6 

0.6 

0.7 

17 

1.5 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

1.1 

0.9 

0.9 

0.8 

1.1 

2.3 

^'i 

18 

2.9 

2.7 

2.5 

2.3 

2.2 

2.0 

1.9 

1.8 

1.7 

1.7 

2.1 

2.8 

19 

2.1 

1.9 

1.8 

1.7 

1.6 

1.5 

1.4 

1.4 

1.5 

2.1 

2.9 

4.9 

20 

4.3 

4.1 

4.0 

3.7 

3.3 

3.3 

3.1 

3.0 

2.9 

2.9 

3.0 

3J! 

21 

2.5 

2.6 

2.3 

2.3 

2.3 

2.1 

1.9 

1.9 

1.9 

2.0 

2.5 

23 

22 

2.2 

2.2 

2.1 

1.9 

1.7 

1.6 

1.4 

1.3 

1.3 

1.3 

1.7 

a 

23 

4.1 

3.9 

3.8 

3.7 

3.5 

3.4 

3.3 

3.1 

3.1 

3.2 

3.5 

24 

3.2 

3.1 

3.1 

2.9 

2.8 

2.8 

2.7 

2.5 

2.6 

2.7 

2.9 

3.1 

25 

1.9 

1.8 

1.5 

1.3 

1.3 

13 

1.3 

1.3 

1.3 

2.2 

3.8 

5.1 

26 

3.1 

2.9 

2.7 

2.7 

2.5 

2.3 

1.9 

1.8 

1.7 

2.5 

4.1 

6.S 

27 

5.2 

4.9 

4.7 

4.5 

4.3 

4.1 

4.0 

4.0 

3.9 

3.9 

4.5 

5.1 

28 

4.1 

3.8 

3.3 

2.9 

2.7 

2.3 

2.1 

2.1 

2.5 

3.7 

4.6 

M 

CpexH. 
Mittel. 

1.97 

1.84 

1.71 

1.59 

1.48 

1.39 

1.29 

1.24 

1.25 

1.43 

1.86 

A 

^9 


Februar  1886. 
Temperatur  des  Erdbodens 


m 


in    der   Tiefe:  0.10. 


30 


$eBpaj[B  1886. 

TeMnepaxypa   noHBM 


m 


Ha    T  j  j  6  u  E  i:    0.20. 


Datum 


^0    nojyAHH. 


Vormittag. 


8 


10 


11 


1 
2 
3 

4 


5 
6 
7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


25 
26 
27 
28 


i 


CpeÄH. 
Mittel. 


1.4 
0.7 
0.5 
0.6 


1.2 
2.6 
2.7 
2.4 
2.6 


2.2 
3.6 
4.3 
3.9 
3.2 


1.8 
2.4 
2.9 
3.8 
3.3 


5.1 
3.6 
3.2 
4.2 

4.0 


3.1 
4.5 
5.8 
5.3 


3.03 


1.4 

1.3 

0.7 

0.6 

0.5 

0.5 

0.6 

0.6 

1.2 

1.1 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.2 

2.1 

2.5 

2.4 

2.0 

2.0 

3.4 

3.2 

4.1 

3.9 

3.8 

3.8 

3.2 

3.1 

1.8 

1.8 

2.4 

2.4 

2.7 

2.6 

3.7 

3.6 

3.2 

3.1 

4.9 

47 

3.5 

3.4 

3.2 

3.2 

4.1 

4.3 

3.9 

3.8 

3.0 
4.3 
5.6 
5.1 


2.91 


2.9 
4.1 
5.4 
4.9 


2.86 


1.2 

1.2 

0.6 

0.6 

0.5 

0.6 

0.7 

0.7 

1.0 

1.1 

26 

2.2 

2.5 

2.4 

2.0 

2.0 

2.4 

2.3 

1.9 

1.8 

3.0 

3.0 

3.8 

3.6 

3.7 

3.6 

3.0 

2.8 

1.8 

1.8 

2.2 

2.1 

2.4 

2.4 

3.4 

3.2 

3.0 

2.9 

4.5 

42 

3.4 

3.4 

3.1 

3.0 

4.2 

42 

3.8 

3.7 

2.8 
3.9 
5.2 
46 


2.76 


2.6 
3.8 
5.1 
44 


2.67 


1.1 
0.6 
0.6 
0.7 


1.0 
2.2 
2.4 
2.0 
2,2 


1.8 
2.8 
3.5 
3.6 
2.8 


1.8 
2.0 
2.3 
3.2 
2.8 


42 
3.2 

2.9 
41 
3.6 


2.6 
3.6 
5.0 
42 


2.60 


1.0 
0.6 
0.6 
0.7 


1.0 
2.1 
2.4 
2.0 
2.2 


1.8 
2.7 
3.4 
3.5 

2.7 


1.8 
2.0 
2.2 
3.1 

2.7 


41 
3.2 
2.8 
4.0 
3.6 


2.6 
3.6 
49 
41 


2.55 


=se 


1.0 

0.9 

0.4 

0.4 

0.6 

0.6 

0.7 

0,7 

1.2 

1.2 

2.1 

20 

2.3 

2.2 

2.0 

2.0 

2.1 

2.0 

1.8 

1.8 

2.6 

2.6 

3.2 

3.2 

3.4 

3,3 

2.6 

2:5 

1.8 

1.8 

2.0 

1.9 

2.1 

2.0 

3.1 

3.0 

2.6 

2.6 

4.0 
3.2 
2.8 
4.0 
3.5 


2.6 
3.4 

48 
3.9 


2.49 


4.0 
3.1 
2.7 
3.8 
3.6 


2.6 
3.3 
4.6 
3.8 


2.44 


0.8 
0.4 
0.6 
0.7 


1.2 
2.0 
2.2 
2.0 
2.0 


1.8 
2.5 
3.1 
3.3 
2.4 


1.8 
1.9 
2.0 
2.9 
2.5 


3.9 
3.0 
2.6 
3.8 
3.4 


2.5 
3.2 
46 
3.7 


2.39 


0.8 
0.4 
0.6 
0.7 


1.2 
2.0 
2.1 

2.0 
2.0 


1.8 
2.5 
3.0 
3.2 
2.3 


1.7 
1.8 
2.0 
2.8 
2.6 


3.8 
3.0 
2.4 
3.8 
3.4 


2.5 
3.1 
46 
3.7 


2.85 


Februar  1886. 

Temperatur  des  Erdbodens 


81 


m 


Inder   Tiefe:  0.20. 


Hacjoi 


Dat 


n  1 


1 

2 
3 
4 


5 
6 
7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


15 
16 

17 
IS 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


25   i 
26 
27 
28 


0.7 
0.4 
0.6 
0.7 


1.2 
2.2 
2.2 
2.0 
2.0 


1.9 
3.0 
3.2 
3.2 
2.3 


1.7 
1.8 
2.4 
2.8 
3.0 


3.7 
3.1 
2.6 
3.8 
3.4 


3.2 
3.8 
4.6 
4.2 


IIo    n  0  Ä  Y  fi,  E  E. 


Nachmittag. 


6 


8 


10 


0.7 

0.4 

0.6 
0.8 


1.3 
2.3 
2.2 
2.1 
2.1 


2.1 
3.4 
3.2 
3.3 
2.3 


1.6 
1.8 
3.0 
2.9 
3.4 


3.7 
3.2 
2.8 
3.9 
3.5 


3.7 
4.4 
4.8 
4.6 


■rtteli 


2.49 1    2.65 


*0.8 
0.4 
0.6 
0.8 


1.6 
2.4 
2.4 
2.2 
2.2 


2.8 
4.0 
3.5 
3.3 
2.3 


1.9 
2.0 
3.4 
3.0 
4.0 


3.7 
3.2 
3.0 
4.0 
3.5 


4.1 
5.1 
5.0 
4.9 


2.86 


*0.8 

0.8 

0.8 

0.7 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.8 

1.0 

1.3 

1.4 

2.0 

2.4 

2.6 

2.8 

2.6 

2.7 

2.8 

2.8 

2.6 

2.6 

2.7 

2.8 

2.5 

2.6 

2.8 

2.8 

2.4 

2.6 

2.6 

2.6 

3.4 

3.9 

4.0 

4.1 

4.6 

5.2 

5.5 

5.7 

3.8 

4.0 

4.1 

4.2 

3.4 

3.4 

3.5 

3.5 

2.3 

2.3 

2.2 

2.2 

2.2 

2.5 

2.8 

2.9 

2.3 

2.9 

3.2 

3.4 

3.8 

4.2 

4.4 

4.4 

3.3 

3.5 

3.6 

3.7 

4.6 

5.1 

5.4 

5.6 

3.9 

4.0 

4.0 

3.9 

3.3 

3.4 

3.4 

3.5 

3.4 

3.9 

4.2 

4.5 

4.2 

4.2 

4.3 

4.3 

3.5 

3.6 

3.6 

3.6 

4.6 

5.0 

5.2 

5.2 

5.8 

6.3 

6.6 

6.7 

5,2 

5.4 

5.6 

5.6 

5.3 

5.6 

5.8 

5.9 

3.13 

3.35 

3.50 

3.56 

0.7 
0.4 
0.6 
1.6 


2.8 
2.8 
2.7 
2.8 
2.6 


4.1 
5.6 
4.2 
3.4 
2.2 


3.0 
3.4 
4.4 
3.7 
5.6 


3.9 
3.5 
4.6 
4.3 
3.6 


5.2 
6.6 
5.6 
5.9 


11 


3.55 


0.7 

0.7 

0.4 

0.5 

0.6 

0.6 

1.4 

1.2 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.7 

2.6 

2.8 

2.8 

2.6 

2.4 

4.0 

4.0 

5.5 

5.6 

4.1 

4.1 

3.4 

3.4 

2.2 

2.0 

2.9 

2.8 

3.4 

3.2 

4.2 

4.1 

3.7 

3.6 

5.6 

5.4 

3.9 

3.8 

3.5 

3.4 

4.6 

4.5 

4.2 

4.2 

3.5 

3.4 

5.2 

5.0 

6.6 

6.4 

5.6 

5.6 

5.7 

5.5 

3.52 

3.44 

0.7 
0.5 
0.6' 
1.2 


2.8 
2.8 
2.5 
2.7 
2.2 


3.8 
4.9 
4.0 
3.4 
2.0 


2.7 

3.1 
4.1 
3.6 
5.2 


3.7 
3.3 
4.5 
4.1 
3.2 


4.8 
6.2 
5.6 
6.3 


12 


CpeAH, 
Mittel 


0.6 
0.5 
0.6 
1.2 


2.7 

2.7 
2.5 
2.7 
2.2 


3.7 
4.6 
4.0 
3.3 
1.9 


2.6 
3.0 
4.0 
3.4 
5.2 


3.6 
3.2 
4.4 
4.0 
3.2 


4.6 
6.0 
5.4 
5.0 


3.34!    3.25 


0.90 
0.48 
0.68 
0.90 


1.72 

2.43' 

2.46; 

2.31 

2.30 


2.68 
3.82 
3.69 
3.46 
2.46 


2.12, 

2.431 

3.09! 

3.30 

3.84 


4.04 
3.29 

3.40 
4.07 
3.55 


3.68 

4.78 
5.17 
4.81 


2.92 


82 


^eBpaiL  1886. 


TeMnepaTypa   noHBu 

m 
Ha    rJijtfHHi:    0.40. 


^UCJIO 

Datum 


^0     n  0  z  J  fl,  E  SL 


10 


IIo    nojiyAHH. 


10 


Cpe;uL 
Mittel. 


1 
2 
3 
4 


5 
6 

7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
28 
24 


25 
26 
27 
28 


CpeAH. 
Mittel. 


3.0 
2.5 
2.1 
2.1 


2.1 
2.5 
3.0 
3.1 
3.1 


3.1 
3.3 
3.9 
4.1 
3.9 


3.5 

3.1 
3.3 
3.6 
3.8 


4.3 
4.2 
4.0 
4.1 
4.3 


4.1 

4.3 

4.9 

5.2 


3.0 
2.5 
2.1 
2.1 


2.1 
2.6 
3.1 
3.1 
3.1 


3.1 
3.3 
4.0 
4.1 
3.9 


3.3 
3.1 
3.4 
3.6 
3.8 


4.5 
4.2 
4.0 
4.2 
4.3 


4.1 
4.3 
5.1 
5.1 


2.9 
2.4 
2.1 
2.1 


2.1 
2.6 
3.1 
3.1 
3.1 


3.1 
3.3 
4.0 
4.1 
3.9 


3.3 
3.1 
3.4 
3.7 
3.8 


4.5 
4.1 
4.0 
43 
4.3 


4.1 
4.3 
5.1 
6.1 


2.8 
2.3 
2.1 
2.1 


2.2 
2.7 
3.1 
3.0 
3.1 


3.0 
3.4 
4.0 
4.0 
3.7 


3.2 
3.2 
3.3 
3.8 
3.7 


4.4 
41 
3.9 
4.2 
4.3 


3.9 
4.3 
5.1 
5.0 


3.52 


ii~ 


3.54! 


3.54 


3.50 


2.7 
2.3 

2.0 
1.9 


2.2 
2.7 
3.1 
3.0 
3.1 


3.0 
3.4 
3.9 
4.0 
3.6 


3.1 
3.1 
3.3 
3.6 
3.7 


4.3 
4.1 
3.9 
4.2 
4.3 


3.9 
4.2 
5.0 
4.8 


2.7 
2.3 
2.0 

1.9 


2.2 

2.7 
3.1 
3.0 
3,1 


3.0 
3.4 
3.9 
3.9 
3.5 


3.1 
3.1 
3.3 
3.4 
3.7 


43 
4.0 
3.9 
4.2 
4.2 


3.9 
4.3 
5.0 
4.8 


2.6 
2.2 
2.0 
1.9 


2.3 
2.9 
3.1 
3.0 
3.1 


3.0 
3.4 
3.9 
3.9* 
3.4 


3.1 
3.1 
3.5 
3.6 
3.7 


4.2 
4.0 
3.9 
4.2 
4.2 


4.1 
4.5 

5.1 
48 


3.44 


3.42 


3.45 


2.5 
2.2 
2.1 
2.1 


2.3 
2.9 
3.1 
3.1 
3.1 


3.2 
3.8 
4.0 
3.9 
3.5 


3.1 
3.2 
3.5 
3.7 
4.0 


4.2 
4.0 
3.9 
43 
4.2 


4.2 
4.7 
5.1 
5.1 


3.54 


2.78 
2.34 
2.06 
2JÖ2 


2.19 
2.70 
3.09 
3.05 
3.10 


3.05 
3.41 
3.95 
4.00 
3.68 


3  21 
3.12 
3.38 
3.62 
3.78 


4.34 
4.09 
3.94 
4.21 
4.26 


4.04 
4.36 
5.05 
4.99 


3.50 


Februar  1886. 
Temperatur  des  Erdbodens 


m 


In   der   Tiefe:    0.84 


m 
1.66 


m 
3.26 


m 
3.99 


84 


MapTL  1886. 


1.5  merpa  na^'b  nOBepxBOCTbio  aeHJiH. 

Hhcio 
Datum 

Äo 

n  0  Ji 

y  Ä  H 

lt. 

V  0  I 

mittag 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2.3 

1.6 

1.9 

1.8 

1.2 

0.8 

* 

-  0.4 

6.8 

7.3 

11.2 

11.8 

13i 

2 

-  0.8 

-  0.5 

-  1.4 

-  1.8 

-  0.8 

-  0.8 

-  0.7 

~  0.3 

0.6 

1.1 

2.0 

?i 

3 

0.0 

-  0.9 

-  1.9 

-     2.0 

-  0.8 

-  0.8 

0.4 

0.0 

2.2 

4.8 

5.7 

6.^ 

4 

3.4 

3.0 

2.8 

2.8 

1.4 

1.6 

2.7 

6.4 

8.3 

10.2 

11.4 

12,^ 

5 

-  1.4 

-    2.0 

-  1.9 

-  1.4 

-  0.6 

-  0.1 

0.0 

1.4 

2.4 

9.5 

10.9 

12.S 

6 

1.6 

1.2 

1.3 

0.6 

0.3 

0.8 

2.4 

8.9 

14.4 

16.4 

16.0 

1S.S 

7 

8.9 

7.4 

5.7 

5.8 

4.8 

4.4 

4.4 

4.6 

5.6 

7.2 

7.6 

10.: 

8 

5.1 

4.8 

4.7 

4.7 

4.6 

4.6 

4.3 

6.1 

8.7 

11.4 

10.7 

16.^ 

9 

5.9 

5.8 

5.8 

5.9 

6.0 

6.5 

6.8 

8.2 

9.7 

11.2 

13.7 

16.^ 

10 

6.6 

5.2 

4.2 

2.8 

2.2 

2.3 

6.6 

14.5 

15.2 

17.4 

21.0 

23.« 

11 

9.7 

8.7 

7.1 

6.5 

5.1 

4.7 

5.8 

9.1 

11.2 

14.0 

19.4 

15.^ 

12 

7.2 

7.0 

7.2 

6.0 

5.7 

5.4 

7.6 

12.6 

16.3 

13.2 

14.2 

1^1 

13 

6.9 

7.1 

6.9 

6.8 

6.7 

6.6 

6.7 

7.4 

7.6 

9.0 

9.0 

9.( 

14 

6.3 

6.1 

5.7 

4.8 

I       4.0 

5.0 

4.6 

4.8 

7.1 

7.7 

9.6 

KU 

j     16 

6.4 

5.6 

5.5 

5.0 

5.0 

3.8 

4.8 

7.1 

9.2 

10.2 

11.3 

ll.( 

;    16 

2.6 

2.6 

2.8 

2.7 

2.1 

2.3 

2.6 

3.4 

3.4 

4.4 

5.6 

6j 

17 

4.0 

3.8 

3.4 

3.2 

3.0 

2.8 

3.2 

4.2 

6.8 

6.0 

6.0 

7.1 

18 

5.0 

4.0 

4.2 

47 

4.4 

4.2 

4.6 

7.0 

9.2 

14.0 

13.4 

14.^ 

19 

7.6 

7.2 

6.1 

6.1 

6.8 

6.8 

7.2 

8.8 

10.2 

10.4 

10.5 

10.^ 

'     20 

6.1 

5.2 

5.7 

5.6 

5.5 

5.5 

6.1 

7.0 

8.0 

10.9 

13.0 

12.^ 

21 

1 

8.6 

8.2 

7.6 

7.6 

7.4 

7.0 

7.4 

8.8 

12.9 

15.2 

15.6 

19.i 

22 

8.2 

8.4 

8.0 

7.8 

7.8 

7.0 

6.3 

7.6 

8.9 

9.2 

11.0 

12.] 

23 

4.8 

4.4 

4.6 

5.0 

5.8 

4.5 

9.2 

9.0 

11.0 

14.4 

16.4 

15.{ 

24 

5.9 

4.7 

4.1 

4.1 

3.8 

3.0 

6.4 

11.7 

15.2 

14.5 

15.4 

ig; 

!     25 

4.4 

3.1 

2.8 

2.8 

3.4 

3.8 

3.1 

3.1 

3.5 

5.0 

6.4 

8.1 

26 

1.8 

1.8 

1.7 

1.6 

1.6 

1.5 

1.4 

1.9 

2.2 

3.9 

5.3 

C.l 

27 

1.4 

1.4 

1.0 

0.4 

0.5 

0.6 

0.8 

1.8 

3.5 

5.6 

4.7 

0.C 

28 

1.9 

1.8 

2.0 

1.9 

1.9 

1.7 

2.4 

3.5 

3.9 

4.4 

4.9 

5.g 

29 

3.5 

3.4 

3.2 

2.9 

2.8 

2.8 

3.5 

5.5 

6.3 

5.8 

8.8 

6.S 

30 

1.9 

2.1 

2.0 

1.4 

0.2 

1.6 

6.0 

13.0 

15.0 

13.9 

12.1 

13.S 

31 

1.0 

0.1 

1.0 

-  0.6 

-  0.9 

-  1.0 

7.5 

10.1 

13.5 

14.6 

16.2 

IG.t 

GpCÄH. 

'  Mittel. 

4.35 

3.94 

3.67 

8.40 

3.2G 

8.19 

4.26 

6.58 

8.36 

9.89 

10.95 

11.9fi 

Mm  1886. 

Thermometer,  mit  geschwärztor  Kugel 

l.ö    Itfeter  über  dem  Erdboden. 


9ft 


Nachmittag. 


t 


8 


9 


5.9 


3.2 
5.1 
6.4 
9.7 
12.8 


8.8 
11.4 
14.2 
16.2 
12.7 


12.1 
6.8 
7.0 

8-0 
5.8 


6.0 

11.6 

7.2 

9,5 

13.2 


9.2 
9.3 
8.8 
5.1 
3.5 


4.0 
4.8 
6.0 
9.8 
13.5 


8.63 


4.7 


3.1 

4.9 

5.8 

9.9 

11.3 


6.6 
10.2 
U.6 
14.8 
11.1 


11.0 
6.6 
6.6 
6.0 
5.8 


5.3 

10.8 

6.3 

9.3 

11.9 


9.0 
8.9 
6.9 
5.1 
3.5 


3.7 

4.4 

5.8 

7.1 

10.7 


7.71 


3.7 


1.8 
5.2 
3.2 
6.8 
11.2 


53 

8.4 

10.4 

12.7 

9.7 


10.2 
6.6 
6.0 
3.7 
5.3 


4.4 

10.1 

5.8 

9.3 

10.4 


8.9 
7.8 
7.0 
4.8 
2.6 


3.2 

4.0 

5.4 

6.3 

10.6 


6.82 


10 


11 


12 


Mittel 


2.2 


2.1 
5.0 
1.5 
4.3 
9.5 


4.8 
7.6 
8.8 
9.9 
82 


9.0 
6.4 
5.7 
2.6 

4.8 


4.5 
9.6 
5.7 
9.5 
10.1 


8.1 
6.9 
5.8 
4.6 
2.3 


8.2 

3.8 
5.1 
5.7 
9.4 


6.02 


1.2 

0.4 

l.l 

0.2 

4.2 

4.0 

0.7 

0.8 

3.1 

4.4 

9.0 

8.4 

3.5 

3.2 

6.4 

6.0 

10.7 

10.9 

9.3 

7.9 

7.8 

6.8 

8.5 

8.1 

6.4 

6.3 

5.7 

5.8 

2.7 

2.8 

4.4 

4.3 

4.6 

47 

9.2 

8.7 

5.4 

5.3 

9.1 

9.0 

9.0 

9.7 

7.6 

6.2 

6.6 

5.4 

5.2 

5.1 

4.2 

3.8 

2.0 

2.2 

2.8 

2.1 

3.8 

3.7 

4.9 

2.3 

4.2 

3.0 

8.2 

7.8 

5.49 

6.08 

-  0.4 


1.0 
3.8 
1.4 
2.8 
9.6 


4.5 
5.7 
8.8 
8.0 
6.4 


7.9 
6.5 
5.6 
3.2 
4.2 


5.3 

8.1 
5.2 
8.8 
9.2 


5.3 

6.6 
4.1 
1.8 

2.0 


1.8 
3.7 
1.8 
2.6 
7.4 


4.81 


5.49 


Ji.77 
3.39 
6.46 
6.60 
10.60 


7.72 

9.18 

11.50 

12.93 

11.15 


11.32 
7.42 
6.99 
7.23 
4.70 


5.15 
9.55 
7.59 
9.39 
12.04 


9.35 
9.39 
9.40 
4.65 
3.00 


3.10 
4.02 
5.12 
8.21 
9.88 


7.56 


8« 


MapTL  1886. 

TepMOMeTp'B  Ha  noBepxHocTH  aeMjiH 


Hhcio 
Datum 

ÄO 

U  0  Ä 

y  Ä  H 

fl. 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

-0.1 

-  0.9 

-  0.3 

-  0.9 

-  1.3 

-  1.9 

-  2.3 

2.1 

6.7 

13.9 

17.1 

20.9 

2 

-  1.3 

-  1.1 

-  1.7 

-  2.5 

-  1.7 

-  1.3 

-  0.3 

0.1 

1.8 

3.2 

6.0 

6.2 

3 

-  0.6 

-  2.0 

-  2.5 

—   2.6 

-  1.0 

-  0.8 

-  0.3 

0.0 

0.1 

5.3 

8.7 

9.1 

4 

0.5 

-  0.3 

-  0.9 

-  0.2 

-  0.9 

-  0.7 

-  0.3 

3.1 

7.9 

12.2 

16.0 

19.7 

5 

-  2.1 

-  2.3 

—    3.6 

-  1.9 

-  0.7 

-  0.1 

0.1 

2.3 

4.7 

147 

20.3 

22.0 

6 

-  0.3 

-  0.9 

-  1.3 

-  1.7 

-  2.1 

0.0 

-  0.9 

5.5 

14.4 

20.3 

21.9 

25.7 

7 

7.0 

5.3 

4.4 

4.8 

4.9 

5.3 

5.5 

6.2 

7.5 

10.1 

llÄ 

14.7 

8 

4.3 

4.3 

4.1 

4.0 

3.9 

4.5 

4.1 

5.8 

9.9 

13.0 

145 

20.5 

9 

5.3 

5.4 

5.5 

5.3 

5.5 

5.9 

5.8 

7.4 

8.9 

10.7 

13.8 

17.7 

10 

3.7 

2.4 

1.8 

0.8 

a3 

0.1 

1.1 

9.4 

17.0 

240 

30.7 

32.1 

11 

7.7 

7.5 

5.1 

4.9 

3.5 

3.1 

4.0 

8.7 

12.8 

18.9 

27.2 

242 

12 

7.4 

7.1 

7.2 

5.1 

5.1 

4.4 

5.1 

10.6 

19.1 

15.9 

15.8 

147 

13 

7.1 

6.8 

6.7 

6.6 

6.3 

6.3 

6.5 

7.5 

8.1 

10.5 

10.4 

10.0 

14 

6.6 

5.4 

4.7 

3.5 

2.7 

3.5 

3.5 

4.3 

7.9 

9.3 

12.4 

148 

15 

3.4 

3.4 

3.3 

2.7 

2.4 

1.5 

2.8 

5.1 

11.8 

12.3 

13.4 

13.9 

16 

3.5 

3.3 

3.5 

3.7 

1.9 

2.0 

3.3 

4.9 

49 

6.5 

7.8 

9.6 

17 

4.2 

3.9 

3.5 

3.4 

3.5 

3.3 

3.7 

5.3 

9.3 

8.9 

8.4 

9.5 

18 

4.9 

4.8 

4.7 

4.7 

4.1 

3.7 

4.3 

8.3 

11.5 

19.5 

18.1 

22.7 

19 

7.8 

7.4 

6.8 

6.8 

6.9 

6.9 

7.6 

10.1 

12.3 

13.6 

14.0 

14.9 

20 

6.2 

6.1 

6.1 

6.0 

5.7 

5.7 

6.5 

8.7 

10.2 

146 

21.0 

20.8 

21 

8.7 

8.5 

8.1 

7.9 

7.5 

7.5 

8.1 

8.5 

13.6 

17.4 

21.1 

27.9 

22 

8.4 

a3 

7.9 

7.4 

7.2 

6.7 

6.9 

8.3 

9.3 

9.8 

12.7 

141 

23 

2.7 

2.7 

2.5 

2.5 

3.3 

2.5 

5.7 

9.1 

11.7 

20.9 

23.8 

22.9 

24 

40 

3.1 

1.3 

1.3 

1.1 

0.4 

2.4 

10.8 

16.3 

17.6 

23.3 

23.1 

25 

2.4 

1.5 

0.5 

2.6 

3.5 

3.9 

3.4 

4.5 

5.5 

8.3 

11.1 

11.1 

26 

2.8 

2.9 

2.7 

2.6 

2.5 

2.3 

2.6 

3.9 

5.2 

5.5 

8.4 

9.5 

27 

2.1 

2.1 

1.7 

0.4 

0.5 

1.1 

1.3 

3.7 

7.2 

9.8 

8.5 

9.5 

28 

2.9 

2.9 

2.7 

2.5 

2.5 

2.3 

8.1 

4.9 

5.9 

6.5 

7.9 

9.2 

29 

3.5 

3.3 

2.8 

2.7 

2.3 

2.4 

3.7 

6.9 

9.7 

7.9 

15.6 

10.0- 

90 

2.1 

2.3 

1.9 

1.0 

-  0.9 

-  0.9 

2.4 

9.3 

15.7 

19.0 

21.1 

22.9 

81 

0.0 

-  0.6 

-  0.9 

-  1.3 

-  2.0 

-  1.7 

2.1 

9.9 

17.4 

21.5 

24.0 

26.3 

1 
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I         1 


)i  \  1  % 


11.10 


6.0 
11.3 

7.7 
10.0 
13.3 


8.22 


6.90 


2.0 


6.00 


5.31 


0.3  -  0.Ö  - 


4.92 


4.42 


3.7 
1.7 
1.1 
6.7 


6.85 


2.39 
3.18 
6.65 
8.06 
11.23 


9.14 

9.76 

10.72 

13.87 

12^5 


11.54 

7.58 
7.26 
7.75 
6.19 


6.09 
11.26 

8.96 
11.99 


5.47 

6.15 

9.55 

11.63 


4.12      8.48 


8.2 

13.30 

3.7 

10.15 

4.3 

10.05 

2.9 

9.84 

2.7 

5.54 

2.8 

4.45 
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Datum 

A  0     i 

\l  0  Ji  ^ 

f 

f  Ä  H 

fl. 

Vor 

in  i  t 

t  a  g. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.4 

-  Oß 

-  1.0 

-  1.2 

-    1.4 

-  0.1 

3.0 

10.6 

IIJJ 

20.3 

;    2 

-  0.3 

0.1 

-  0.6 

-  1.0 

-  0.8 

-  0.7 

0.0 

0.5 

1.6 

3.2 

4.8 

6.0 

3 

0.4 

-  0.4 

-  0.8 

-  0.8 

0.4 

-  0.4 

-  0.2 

0.0 

0.2 

4.6 

8.1 

8.3 

4 

0.2 

-  0.3 

-  0.8 

-  0.1 

-  0.4 

-  0.7 

0.7 

0.0^ 

6.0 

10.9 

16.8 

19.9 

5 

0.2 

-  0.2 

^  0.7 

-  0.6 

0.0 

ai 

0.5 

2.0 

39 

11.4 

17.6 

19.5 

6 

1 

2.0 

1.3 

0.8 

0.3 

-  O.l 

0.6 

0.2 

3.2 

9.5 

15.2 

18.5 

21.3 

1 

7 

7.6 

6.4 

5.9 

5.6 

5.4 

5.9 

6.0 

6.5 

7.4 

9.2 

11.9 

14.0 

8 

5.3 

5.4 

5.0 

4.9 

4.8 

4.9 

4.7 

5.6 

8.6 

11.0 

13.4 

17.6 

9 

6.2 

6.1 

6.0 

5.9 

6.0 

6.2 

6.0 

7.0 

7.7 

9.4 

11.6 

14.9 

10 

5.0 

4.1 

3.5 

2.6 

2.1 

1.7 

1.7 

7.3 

12.9 

19.0 

249 

27.1 

11 

1 

8.4 

8.3 

7.2 

6.4 

5.4 

5.Ü 

5.2 

ao 

11.2 

16.6 

26.0 

25.1 

12 

8.3 

8.2 

6.7 

6.6 

6.2 

5.9 

5.8 

9.0 

15.0 

15.0 

14.6 

112 

.     13 

8.4 

7.4 

7.4 

7.2 

7.0 

6.7 

6.8 

7.5 

8.2 

10.3 

12.1 

10.4 

14 

5.6 

5.4 

5.2 

4.6 

4.0 

3.7 

3.7 

4.3 

7.2 

9.0 

13.9 

18.1 

15 

i       3.3 

2.9 

2.6 

2.2 

2.0 

1.7 

2.4 

3.9 

10.3 

11.3 

12.2 

13.0 

16 

4.8 

4.6 

4.6 

4.6 

3.6 

3.3 

4.0 

6.7 

5.8 

7.2 

8.1 

10.3 

17 

5.1 

4.8 

4.4 

4.3 

4.1 

4.1 

43 

5.7 

9.3 

10.0 

9.2 

lai 

18 

5.2 

5.0 

4.9 

4.8 

4.4 

3.8 

4.5 

7-6 

ll.O 

17.8 

17.6 

22.9 

19 

8.4 

8.2 

7.8 

7.7 

7.5 

7.4 

7.9 

9.7 

12.4 

14.7 

15.2 

17.0 

,     20 

6.8 

6.7 

6.5 

6.4 

6.2 

6.0 

6.6 

BJS 

11.8 

16.0 

23.0 

25.«( 

21 

9.6 

9.4 

9.0 

8.8 

8.6 

8.4 

8.5 

9.0 

13.2 

17.6 

23.8 

2&9 

22 

'       9.2 

8.9 

8.4 

8.2 

7.9 

7.4 

7.4 

SA 

9.5 

9.8 

12.8 

14.0 

23 

4.1 

3.6 

3.4 

3.0 

3.0 

2.4 

4.1 

8.7 

11.0 

20.0 

22.8 

23.3 

24 

4.5 

4.0 

3.0 

2.8 

2.2 

1.8 

2.5 

&B 

UJ 

19J5 

25.3 

27.3 

25 

4.1 

3.4 

2.5 

3.4 

4.2 

4.5 

4J2 

öjo 

5.9 

9.0 

1)0.6 

11.C 

26 

3.8 

3.8 

3.6 

3.5 

3.3 

3.1 

3J 

IS 

6.4 

6.7 

16.0 

11.4 

27 

3.1 

2.9 

2.5 

1.3 

1.2 

1.5 

1.8 

4.2 

8.3 

11.6 

10.9 

11.- 

28 

3.8 

3.6 

3.4 

3.2 

3.2 

8.0 

3.6 

5.2 

6.7 

7.4 

9.1 

m 

29    i 

4.1 

3.8 

3.4 

3.1 

2.8 

2.8 

3.8 

6.8 

10.2 

8.7 

15.8 

12.C 

30 

3.0 

3.0 

2.8 

2.1 

0.5 

0.0 

1,2 

8.4 

13.4 

195 

23.0 

24( 

31 

j       3.1 

1 

2.2 

1.5 

0.8 

0.4 

0.0 

1.8 

8.3 

14.9 

20.7 

25.8 

29.^ 
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\1 


^ 
^ 


v\\ 


9.8 


6.1 

6.C 
1S.2 

16.0 
.1 


1&2 
1S.4 
16.9 
20.6 
19.2 


16.0 
8.6 
10.9 
14.0 
10.1 


7.6 
14.7 

10.5 
17.1 

ia4 


14.2 

16.5 

16.8 

7.4 

6.3 


as 

9.3 

a5 

18.6 
22.0 


7.1 


4.2 

3.9 

as 

10.8 
13.9 


11.2 
11.1 
12.7 
16.5 
14.5 


12.8 
7.6 
8.2 

10.4 
8.3 


7-0 
12.6 

9.3 
13.9 
15.4 


11.5 

12.4 

12.7 

6.9 

5.5 


6.8 

7.2 

7.3 

12.8 

15.8 


13.24    10.29 


5.3 


3.5 
3X> 
6.3 
8.6 
11.6 


9.1 

9.7 

10.5 

14.2 

12.0 


11.2 
7.0 
6.7 

a4 

7.4 


6.3 
11.4 

8.6 
12.2 
12.7 


10.1 

10.0 

10.1 

6.2 

4.8 


5.7 

6.0 

6.31 

10.0 

12.8 


3.9 


2.6 

2.3, 
4.5  I 
7.0  i 
11.0 


7.6 

a6 

9.2 
12.4 
10.5 


10.3 
6.6 
6.1 
6.2 
6.9 


5.5 
9.8 

a7 

11.4 
11.1 


9.5] 

a6 

a5 

5.9 
4.5 


5.1 

5.3; 

6.1  . 
8.8  f 
lU) 


a64      7.61 


2.8 


2.4 
2.4 
3.2 
5.4 
9.8 


6.7 
7.6 

a2 

10.4 
9.4 


9.6 
6.3 
5.3 
4.7 
6.51 


5.4 
98 
7.5 
11.0 
9.9 


a6 

7.8 
7.3 
5.4 
4.2 


4.8 
4.9 
5.5 
8.0 
10.9 


6^ 


2.6 


1.8 

2.0 

1.9! 

4.3; 

9.3 


5.6 
7.3 
7.7 
10.0 
9.0 


9.2 
6.1 
4.7 
4.8 
6.1 


5.4 
9.6 
7.2 
10.8 
9.2 


6.9 
7.3 
6.3 
5.1 
4.1 


4.5 
4.5 
5.2 
6.7 
10.1 


6.30 


1.6 


1.6 
1.5 
1.0 
3.6 
9.2 


5.1 
6.4 

7.0 
8.8 
8.2 


ae 
5.7 
4.1 
5.1 
5.6 


5.4 
9.3 
7.0 
10.4 
9.6 


5.8 
5.8 
5.5 
4.7 
3.9 


4.0 
4.5 
3.4 
5.0 
9.4 


5.70 
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1.6 
0.8 
0.4 
2.8 

a5 


6.2 
6.0 
6.0 
8.8 
7.9 


8.4 
5.7 
3.7 
5.1 
5.3 


5.2 
8.8 
7.0 
10.0 
9.3 


4.9 
5.2 
4.7 
3.8 
3.4 


3.9 
4.3 
2.9 
4.0 
8.6 


5.25 


6.25 


3.01 
3.45 
7.35 

a48 

11.05 


10.21 
9.88 
10.44 
13.59 
13.38 


11.60' 

8.16 1 
a45 1 
8.43 

7.30 1! 


6.72 
11.66 
10.08 
14.04 
14.59 


10.96 

11.30 

12.20 

6.46 

5.59 


6.12 

6.5G 

7.06 

11.51 

13.80 


9.34 
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Vormittag. 


1 


0.5 


1.3 
1.4 

1.J 
1.5 
3.3 


8.3 
5.9 
6.7 
6.2 
9.2 


9.0 
8.4 
6.0 
4.3 
5.6 


5.7 
5.5 
8.9 
7.3 
10.2 


10.0 
5.5 
5.9 
5.9 

4.6 


3.7 
4.3 
4.6 
3.8 
4.7 


5.46 


0.3 


1.3 
0.5 
0.7 
1.1 
2.6 


7.4 
5.9 
6.6 
5.5 

8.9 


8.7 
8.1 
5.9 
3.9 
5.3 


5.6 
5.3 
8.5 
7.1 
9.9 


9.7 
4.9 
5.4 
5.2 
4.4 


3.5 
4.1 
4.4 
3.7 
3.9 


5.11 


0.3        0.2 


1.1 
0.4 
0.1 
0.6 
2.1 


6.7 
5.7 
6.5 
4.9 
8.4 


8.5 
7.9 
5.7 
3.6 
5.2 


5.2 
5.1 
8.3 
6.9 
9.5 


9.8 
45 
4.5 
4.4 
4.2 


3.1 
3.9 
4.0 
3.5 
3.1 


475 


0.5 
0.5 
0.5 

0.5 
1.5 


6.3 
5.5 
6.3 
41 
7.6 


-  0.1 


0.4 
0.1 
0.4 
0.6 
1.2 


6.1 
5.4 
6.3 
3.5 
6.7 


49 
5.0 
8.1 
6.8 
9.3 


9.2 
41 
40 
43 
41 


2.5 
3.8 
3.7 
3.0 
2.3 


443 


7.7         7.3 


-  0.3 


0.4 
0.1 
0.3 
0.7 
1.2 


6.2 
5.4 
6.3 
3.0 
6.3 


6.7 


47 
49 
7.9 
6.7 
9.0 


8.6 
3.9 
3.5 
47 
8.9 


2.2 
3.7 
3.5 
1.9 
1.9 


415 


8 


10 


-  0.5    —  0.2 


7.7 

7.5 

7.3 

5.1 

47 

45 

3.2 

2.9 

2.6 

5.1 

1 

46 

43 

47 
43 

7.7 
6.5 
8.9 


8.3 
3.5 
3.1 
5.1 
3.8 


2.1 
3.5 
3.3 
1.2 
1.6 


3.95 


0.4 
0.1 
0.1 
0.7 
1.1 


6.3 
5.2 
6.1 
2.7 
6.1 


6.4 
7.1 
43 
2.8 
44 


48 
47 
7.9 
6.7 

8.8 


8.1 
41 
3.1 
5.1 
3.7 


2.3 
3.7 
3.8 
1.3 


3.97 


0.7 
0.2  I 
0.1 
1.7 
2.4 


6.5 
5.6 
6.7 
47 
7.3 


7.9 
7.4 


46 
3.7 
6.2 


5.4 
6.2 

8.9 
7.9 
9.0 


8.4 
7.4 
6.1 
5^ 
44 


3.7 

48 
5.5 
5.1 
5.8 


5.11 


0.1 


1.3 
0.3 
3.8 
3.1 
6,1 


7.1 
7.2 
7.3 
9.0 
9.3 


11.6 
7.9 
6.0 
7.1 
5.6 


6.5 


2.6 
2.4 
7.8 
7.1 
10.7 


8.2 

9.0 

8.4 

13.7 

13.0 


13.1 
9.1 
8.6 
8.6 
6.8 


7.0 

8.6 

8.8 

13.2 

10.8 

12.6 

10.1 

13.3 

11.0 

15.0 

9.1 

9.7 

9.1 

142 

10.5 

14.9 

5.8 

7.8 

6.7 

6.3 

6.4 

9.6 

5.8 

6.6 

8.0 

8.1 

9.6 

146 

10.4 

15.5 

7.11 

9.83 

11 


11.5 


3.9 

5.6 
n.4 
11.5 
145 


10.2 
11.3 
9.9 
18.3 
18.5 


8.6 
149 
18.4 
18.1 
19.8 


11.5 

17.7 

19^ 

9.1 

8.5 


9.8 

7.9 

11.3 

18.3 

19.7 


12.45 


12 


15.0 


18.1 

13J 

10.9 

9.9 

10.7 

141 

10.2 

10.7 

7.1 

8.4 

9.0 

laä 

15.3 
21.£ 
21.S 


12L7 
18i 
21i 

10.: 


ll.( 
9.^ 
10.5 
20.1 
22J^ 


14.3( 
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8.8 


6.2 

5.0 

7.3 

5.0 

14.2 

10.6 

1Ö.5 

12.3 

XS.l 

15.1 

12.7 
11.9 
13.7 
17.5 
16.1 


13.9 
8.3 
9.9 

11.8 
9.1 


7.5 
13.3 
10.1 
15.5 
16.5 


12.8 

13.9 

15.2 

7.7 

6.4 


7.5 

8.1 

7.8 

14.5 

17.7 


11.49 


6.8 :      5.3 


4.2 
3.9 
8.1 
9.9 
12.8 


10.6 
10.6 
11.8 
15.3 
13.8 


12.2 
7.6 
8.3 
9.9 

8.2 


6.9 
12.1 

9.3 
13.7 
14.5 


11.0 

11.7 

12,4 

7.0 

5.6 


6.5 

6.9 

7.0 

11.8 

14.9 


9.85 


3.5 
3.1 
6.4 
8.3 
11.7 


9.1 

9.5 

10.4 

13.7 

12.2 


11.1 
7.2 
7.3 
8.3 

7.7 


6.4 
10.7 

8.7 
12.4 
12.9 


10.3 

10.1 

10.8 

6.6 

5.2 


5.9 

6.1 

6.6 

10.2 

13.1 


8.74 


4.3 


3.1 
2.9 
5.0 
6.9 
10.7 


8.1 

8.6 

9.3 

11.9 

11.0 


10.5 
6.9 
6.4 
6.7 
7.1 


6.0 
10.3 

8.3 
11.7 
11.5 


9.5 
9.1 
10.4 
6.1 
4.8 


5.5 
5.6 
6.1 
9.2 
121 


7.92 


3.6 

3.2 

2.6 

2.5 

2.7 

2.3 

3.7 

2.7 

5.7 

4.8 

10.1 

9.5 

7.1 

6.4 

8.0 

7.2 

8.6 

8.0 

11.1 

10.1 

10.3 

9.4 

9.9 

9.4 

6.6 

6.3 

5.8 

5.3 

5.9 

5.9 

6.7 

6.3 

5.9 

5.8 

9.9 

9.6 

7.9 

7.6 

11.3 

10.9 

10.6 

10.4 

8.2 

7.1 

8.3 

7.4 

8.3 

7.4 

5.7 

5.4 

4.5 

4.3 

5.2 

4.7 

5.2 

5.1 

5.7 

4.6 

8.1 

6.7 

11.1 

10.6 

7.24 

6.67 

1^      6.07 


2.1 
1.7 
2.1 
4.1 
9.1 


6.5 
6.8 
7.1 
9.6 
8.9 


9.1 
6.1 
4.7 
5.9 
6.0 


6.7 

9.2 

7.5 

10.5 

10.2 


6.3 
6.6 
6.6 
4.8 
4.2 


4.5 
4.9 
3.8 
5.6 
9.6 


6.18 


3.27 
3.51 
6.90 
7.84 
10.27 


9.98 

9.44 

10.06 

12.57 

12.85 


11.35 
8.28 
8.39 
8.17 
7.30 


6.80 
10.98 
10.00 
13.34 
14.02 


11.14 

10.90 

11.Ö4 

6.90 

6.81 


6.22 

6.58 

6.92 

10.78 

12.82 


9.07 


3* 
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m 


H  a 

,    r  Jl 

y  6  H 

H  i:  0.06. 

q 

4HCJI0 

Datum 

ÄO    i 

D  0  Jl 

y  Ä  H 

SL 

Vor 

m  i  t 

t  a  g. 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

1.4 

1.2 

1.0 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.5 

0.9 

3.6 

7.2 

10.1 

2 

2.4 

2.1 

1.6 

1.4 

1.1 

0.9 

0.8 

0.8 

1.0 

1.8 

2.9 

3.5 

3 

2.0 

1.4 

1.1 

1.0 

O.G 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

1.8 

3.5 

4 

2.0 

1.6 

1J2 

1.0 

0.8 

0.7 

0.6 

0.8 

2.0 

4.4 

7.4 

10.4 

5 

2.6 

2.0 

1.6 

1.2 

1.2 

1.2 

1.0 

1.4 

2.2 

4.2 

7.5 

10.9 

6 

1 

4.5 

3.8 

3.2 

2.6 

2.2 

1.8 

1.8 

2.3 

4.0 

7.2 

10.6 

13.0 

1 

1 

7 

1 

8.8 

8.1 

7.4 

7.0 

6.5 

6.4 

6.4 

6.4 

6.8 

7.2 

8.3 

1 

9.4 

8 

6.4 

6.2 

6.0 

5.8 

5.7 

6.6 

6.6 

6.6 

6.3 

^  7.5 

9.3 

11.1 

9 

7.2 

7.0 

6.8 

6.6 

6.6 

6.6 

6.4 

6.6 

7.0 

7.6 

8.6 

10,1 

10 

7.4 

6.5 

6.0 

5.2 

4.6 

4.0 

3.8 

4.4 

6.8 

10.0 

13.7 

17.2 

11 

9.8 

9.5 

9.2 

8.6 

7.8 

7.2 

6.8 

7.0 

8.2 

10.3 

13.9 

17.1 

12 

9.3 

9.2 

9.0 

a4 

8.0 

7.6 

7.2 

7.4 

9.5 

11.3 

11.8 

125 

13 

9.0 

8.6 

8.3 

8.1 

7.8 

7.6 

7.4 

7.5 

7.8 

8.3 

9.4 

9.4 

14 

6.4 

6.2 

6.1 

5.7 

5.4 

6.0 

4.8 

4.8 

6.4 

6.4 

7.9 

10.2 

15 

5.2 

5.0 

4.6 

4.2 

3.8 

3.6 

3.4 

3.8 

5.3 

7.1 

8.6 

9.2 

16 

5.9 

6.6 

5.4 

5.3 

5.1 

4.7 

4.6 

4.8 

5.2 

5,6 

6.2 

7.0 

17 

5.8 

5.8 

5.3 

5.2 

5.2 

4.8 

4.8 

5.0 

5.8 

7.1 

7.6 

7,9 

18 

5.8 

5.5 

5.2 

5.1 

5.0 

4.7 

4.8 

6,3 

6.6 

9.4 

11.9 

14.6 

19 

9.2 

8.9 

8.6 

8.4 

8.1 

8.0 

7.9 

8.4 

9.4 

10.7 

11.5 

12  9 

20 

7.4 

7.2 

7.2 

7.0 

6.8 

6.7 

0.6 

7.1 

8.2 

10.1 

13.2 

16.y 

21 

10.4 

10.2 

9.9 

9.6 

9.4 

92 

9.0 

9.0 

9.6 

12.4 

14.8 

16.8 

22 

10.5 

10.0 

9.6 

9.2  1 

1      9.0 

8.6 

8.4 

8.4 

8.8 

9.2 

9.8 

,     10.8 

23 

6.9 

6.3 

5.8 

6.4 

6.0 

4.8 

4.7 

6.4 

7.8 

10.0 

ISA 

IM 

24 

7.0 

6.5 

5.8 

6.2 

4.8 

4.4 

4.1 

5.3 

7.8 

11.0 

14.4 

IT.O 

25    . 

6.8 

6.3 

6.5 

5.0 

6.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.6 

6.4 

'      7,(i 

8.6 

26 

4.9 

4.7 

4.4 

4.3 

4.2 

4.0 

3.9 

4.0 

4.7 

5.4 

6.4 

7.0 

1 

27 

4.0 

3.7 

3.4 

3.1 

2.7 

2.5 

2.4 

3.0 

4.8 

6.6 

7.8 

1 

8.9 

28 

4.4 

4.2 

4.0 

3.9 

3.8 

3.6 

3.6 

4.1 

4.9 

5.5 

6.5 

7.3 

29 

4.8 

4.6 

4.4 

4.1 

3.8 

3.6 

3.7 

4.5 

5.9 

6.8 

7.8 

9.1 

30 

4.0 

4.0 

3.8 

3.4 

3.0 

2.1 

1.9 

3.4 

6.4 

10.1 

13.4 

15.ä 

31 

5.8 

5.0 

4.2 

3.4 

3.0 

2.5 

2.3 

4.0 

7.0 

11.0 

14.7 

Ib.l 

1 

Mittel! 

6.0G 

5.71 

5.34 

6.01 

4.74 

4.48 

4.36 

4.77 

5.87 

7.57 

9.55 

UM 
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m 


in   der   Tiefe:    0.05. 


Nachmittag. 


6 

7 

8 

9 

10 

11 

10.2 

8.0 

6.6 

5.5 

4.4 

4.0 

5.2 

4.6 

4.1 

3.6 

3.2 

2.6 

5.8 

4.6 

3.9 

3.5 

3.3 

2.8 

11.9 

9.4 

7.8 

6.4 

5.2 

4.2 

13.4 

11.1 

9.6 

8.2 

7.0 

6.0 

15.6 

13.6 

12.1 

11.2 

10.4 

9.8 

13.6 

11.5 

10.0 

9.1 

8.0 

7.2 

12.3 

11.2 

10.2 

9.4 

8.6 

8.0 

14.4 

12.6 

11.1 

10.2 

9.3 

8.8 

17.7 

15.8 

14.4 

13.0 

11.9 

11.1 

16.7 

14.6 

13.2 

11.8 

10.9 

10.1 

14.3 

12.8 

11.8 

11.0 

10.4 

10.0 

8.6 

8.0 

7.6 

7.3 

7.0 

6.7 

10.1 

8.8 

8.0 

7.2 

6.6 

6.1 

12.0 

10.4 

9.0 

7.6 

6.6 

6.2 

9.2 

8.4 

7.8 

7.2 

6.8 

6.4 

7.6 

7.1 

6.7 

6.2 

5.9 

5.9 

13.6 

12.5 

11.5 

10.7 

10.3 

10.0 

10.2 

9.6 

9.0 

8.6 

8.2 

7.8 

15.8 

14.1 

12.8 

12.0 

11.6 

11.2 

16.6 

15.1 

13.7 

12.4 

11.4 

11.1 

135 

11.9 

11.0 

10.2 

9.4 

8.5 

14.5 

12.6 

11.2 

10.1 

9.2 

8.5 

15.8 

13.5 

11.9 

10.4 

9.4 

8.4 

7.6 

7.2 

6.8 

6.4 

6.0 

5.7 

6.2 

5.6 

5.3 

5.0 

4.6 

4.4 

7.4 

6.7 

6.1 

5.6 

5.2 

4.8 

8.2 

7.1 

6.4 

5.9 

5.4 

5.2 

7.8 

7.2 

6.6 

6.3 

6.0 

5.2 

15.2 

12.8 

10.9 

9.8 

8.9 

7.8 

18.2 

15.6 

13.7 

12.5 

11.6 

10.9 

11.91 

10.45 

9.38 

8.53 

7.83 

7.27 

12 


CpeAH. 
Mittel. 


3.2 


2.2 
2.4 
3.2 
5.3 
9.3 


6.6 
7.4 
8.2 
10.3 
9.4 


9.4 
6.5 
5.6 
6.1 
6.1 


5.8 

9.6 

7.6 

10.8 

10.6 


7.7 
7.7 
7.6 
5.2 
4.2 


4.6 
5.0 
4.3 
6.7 
10.2 


6.74 


5.81 


3.17 
3.18 
6.45 
7.43 
9.57 


9.58 

9.07 

9.78 

11.85 

12.37 


11.06 
8.28 
7.91 
7.85 
6.97 


6.56 
10.22 

9.70 
12.21 
13.27 


10.93 

10.61 

11.16 

6.85 

5.43 


5.64 
6.06 
6.40 
9.86 
11.84 


8.61 
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TeMnepaxypa  noHpu 

m 
Ha    V  s  j  6  E  E  i:    OJO. 


iDatam 


^0    n  0  X  j  A  E  si. 


Vormit^jfg. 


5 


8 


10 


11 


12 


2 
3 
4 
5 
6 


7 

8 

9 

10 

11 


12 
13 
14 
15 
16 


17 

18 
19 
20 
21 


22 
23 
24 
25 

26 


27 
28 
29 
30 
31 

CpeAH. 
Mittel 


2.7 


4.1 
3.1 
3.1 
4.5 
6.2 


9.8 
7.8 
8.2 
8.7 
11.2 


10.7 

10.3 

7.5 

6.9 

7.5 


7.1 
6.4 

10.0 
8.5 

11.5 


11.7 
8.9 
9.1 
9.3 
6.5 


5.4 
5.7 
5,9 
5.6 
7.9 


7.48 


2.5 


3.7 
2.7 
2.7 

4.0 


2.3 


3.1 
2.3 
2.4 
3.3 


Ö.D 

4.»  1 

9.2 

8.7 

7.5 

7.3 

7.9 

7.7 

8.2 

7.7 

10.7 

10.3 

10.5 

10.3 

9.9 

9.5 

7.4 

7.2 

6.6 

6.1 

7.2 

6.9 

6.9 

6.8 

6.2 

6.1 

9.7 

9.4 

8.3 

8.1 

11.1 

10.9 

11.4 

11.0 

8.3 

7.7 

8.5 

7.9 

8.6 

8.0 

6.1 

5.9 

5.1 

5.0 

5.5 

5.3 

5.7 

5.5 

5.3 

5.0 

7.1 

6.5 

7.10 

6.75 

2.1 


2.9 
2.2 
2.1 
3.0 
4.4 


8.2 
7.0 
7.5 
7.0 
9.9 


9.9 
9.3 
6.9 
5.7 
6.7 


6.6 
6.0 
9.2 
7.9 
10.6 


10.8 
7.3. 
7.5 
7.3 
5.7 


4.5 
5.1 
5.3 
4.9 
5.7 


1.9 


2.6 
1.9 
1.9 
2.7 
3.9 


7.7 
6.9 
7.3 
6.4 
9.4 


9.4 
9.1 
6.7 
5.5 
6.5 


9.0 

7.8 

10.$ 


10.6 
6.§ 
6,9 
7.1 
5.5 


4.2 
4.9 
5.1 
4.4 
5.3 


6.43       6.13 


1.7 


2.3 
1.7 
1.7 
2.5 
3.6 


7.5 
6.7 
7.3 
5.9 

8.8 


9.1 
8.8 
6.5 
5.3 
6.2 


6.1 
5.9 
8.7 
7.6 
10.1 


10,2 
6.5 
6.4 
6.9 
5.3 


4.0 
4.8 
4.9 
3.9 
4.7 


5.85 


1.6 


2.2 
1.7 
1.7 
2.3 
3.3 


7.4 
6.5 
7.1 
5.6 
8.4 


8.7 
8.6 
6.2 
5.0 
6.0 


6.0 
5.8 
8;6 
7:5 
9.9 


9.7 
6.3 
6.0 
6.9 
5.2 


3.8 
4.7 
4.7 
3.7 
4.3 


5.66 


1.5 


2.0 
1.6 

1.6 

3.1 


7.2 

5.3 

8-1 


5.9 
5.7 
8.9 
7.6 
9.8 


9.7 
6.5 
5.9 
6.8 
5.1 


3.8 
4.7 
5.0 
3.7 
4.4 


5.59 


1.5 


1.9 
1.5 
1.7 
2.5 
ZJ5 


7.2 

6.5 
7.3 
6.0 
8.4 


8.9 
8".5 
6.1 
6:3 
6.1 


6.1 
6.2 
9.0 
8.0 
9.9 


9.7 
7.3 
6.9 
6.8 
5.3 


4.3 
5.1 
5.5 
4.9 
5.7 


5.92 


2.0 


2.1 
1.6 
2.9 
3.3 

7.5 

7.7 
9,3 


10,1 

a7 
6.7 
6.3 

6^2 


6,7 
7.5 
9.7 
9.0 
10.9 


9.8 
8.5 
8.7 
6.9 
5.6 


5.5 
5.5 
6.3 
7.0 
7.9 


6.75 


3.9 


2.6 
2.2 
4.8 
0,0 
7.2 


7.9 

8.0 

7.9 

10.0 

10.9 


10.9 
9.1 
7.2 
7.3 
6.5 


7.3 

9.1 

10.4 

10.7 

12.4 


10.1 

10.4 

10.9 

7.6 

6.2 


6.7 
6.0 
6.9 
9.4 
10.4 


7.93 


6;^ 


.3.1 
3.3 
6.9 
7.2 
9.2 


8.5 

9.1 

8.7 

12.5 

13.2 


11.3 
9.5 
8.7 
8.2 
69 


7-6 
10.7 
10 
l:i.9 
14.1 


lae 

12.6 
l:i.2 

7.1 


7.5 

6.T 

8,a 

11.6 
12,9 


'^ 
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m 


in    der    Tiefe:  0.10. 


Uo    iiojr    y  ß,  E  E. 


5.7 

6.9 

12.9 

13.9 

15.7 


14.2 

12.5 
I4u0 
17.7 
17.3 


Nachmittag. 


8.3 
14.3 
11.3 
18.0 
17.6 


14.8 

15.6 

17.9 

9.3 

7.6 


8.6 

9.2 

9.0 

16.5 

19.4 


10.3 


5.7 

6.4 

12.0 

13.1 

15.0 


13.6 
12.1 
13.7 

17.2 
16.7 


14.1 

11.4 

12.3 

9.7 


8.1 
13.7 
10.7 
16.7 
16.9 


14.1 

15,1 

16.8 

8.8 

7.2 


8.3 

8.9 

8.7 

15.5 

18.3 


12.28 


9.1 


5.2 

5.7 

10.7 

11.8 

13.9 


12,5 
11.5 
12.8 
16.1 
15.6 


13.3 

9.1 

10.3 

11.5 

9.2 


7.8 
12.9 
10.4 
15.5 
16.1 


12.9 

14.0 

15.3 

8.4 

6.9 


7.8 

8.3 

8.1 

13.9 

16.7 


11.40 


8 


7.9 


4.8 

4.9 

9.3 

10.7 

12.9 


11.4 
iO.9 
11.9 
15.1 
14.5 


12.7 
8.7 
9.5 

10.5 
8.7 


7.5 
12.1 
10.0 
14.3 
15.1 


12.1 
12.9 
13.9 

8.1 
6.5 


7.3 

7.7 

7.7 

12.5 

15.3 


10.56 


7.0 


4.4 
4.5 

8.1 

9.6 

11.8 


10.5 
10.3 
11.3 
14.1 
13.5 


12.1 
8.5 
9.0 
97 
8.3 


7.2 
11.5 

9.5 
13.4 
14.1 


11.5 

11.9 

12.8 

7.7 

6.3 


6.9 

7.1 

7.3 

11.4 

14.0 


9.85 


10 


6,1 


4.0 
4.1 
7.1 
8.5 
11.3 


9.7 

9.7 

10.4 

13.2 

12.4 


11.6 
8.2 

8.4 
8.7 
8.0 


6.9 
11.1 

9.3 
12.7 
13.1 


11.0 

11.1 

11.8 

7.4 

5.9 


6.5 

6.7 

6.9 

10.5 

13.0 


9.20 


11 


5.5 


3.7 
3.8 
6.2 
7.7 
10.9 


8.9 

9.1 

10.1 

i2.5 

11.9 


11.1 
8.0 
79 
8.1 

7.7 


6.8 
10.7 

8.9 
12.3 
12.5 


10.3 

10.4 

10.7 

7.1 

5.7 


6.2 
6.3 
6.6 
9.7 
12.3 


a7o 


ir^ 


12 


4.8 


3.3 
3.5 
5.3 

6.9 
10.4 


8.3 

8.5 

9.3 

11.7 

11.3 


10.7 
7.7 
7.4 
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8.75 

9.3 

11.7 

9.06 

9.3 

11.7 

9.30 

9.3 

11.7 

9.48 

9.4 

11.7 

9.51 

9.4 

11.7 

9.55 

9.6 

11.7 

9.38 

9.7 

11.7 

9.11 

9.7 

11.7 

8.92 

9.7 

11.7 

8.75 

9.7 

11.7 

8.76 

9.7 

117 

8.04 

8.91 

11.82 

1 


^0 


Anp-fejB  1886. 

TepMÖMeTpTb  c^  qepHUMi  mapHKOMi» 

1.5  Merpa  esl^  noBepzBocTbio  senjin. 


^HCIO 

Datum 


^0     TL  ö  Ä  Y  ^  E  H. 


Vormittag. 


2 


8 


10 


11 


12 


1 
2 
8 
4 
6 


6 
7 
8 
9 
10 


11 
12 

ij 

16 


fil 
22 
88 


6.3 
6.6 
7.8 
5.0 
7.3 


0.6 
2.2 
6.2 
6.5 
6.0 


6.7 
5.7 
6.0 
6.2 
6.0 


7.3 
3.8 
7.6 
6.5 
11.6 


4.2 
8.5 
5.5 
11.6 
9.8 


7.12 


5.3 
7.5 
7.8 
4.6 
7.2 


0.8 
2.3 
6.0 
5.0 
5.8 


6.2 
5.4 
5.6 
5.9 
7.0 


7.1 
3.1 
7.5 
5.7 
11.3 


9.2 
10.4 
11.3 
10.4 

8.4 


4.1 
8.4 
5.5 
11.1 
9.4 


B.79 


4.7 
6.6 
8.0 
4.4 
6.3 


1.2 
2.6 
6.0 
5.0 
6.3 


5.3 
5.1 
5.1 
5.2 
6.9 


6.8 
2.6 
7.9 
5.5 
10.8 


9.3 

9.4 

U.3 

10.8 

'8.8 


4.0 
6.1 
5.1 
11.9 
9.2 


6.58 


3.5 
6.4 
8.0 
4.4 

48 


1.2 
2.7 
5.8 
4.4 
5.7 


4.5 
4.1 
4.7 
5.0 
7.1 


6.4 
2.5 

7.7 
,4.7 
10.1 


9.0 
10.3 
11.3 
10.5 

7.0 


3.6 
6.8 
5.8 
12.0 
9.3 


6.23 


2.9 

4.8 
7.5 
3.8 
4.8 


1.2 
3.2 
5.9 
4.5 
5.3 


4.8 
4.1 
4.0 
5.0 
7.0 


6.2 
1.4 
7.3 
3.6 
9.4 


8.9 

9.9 

10.4 

10.2 

7.4 


3.4 
6.5 
6.2 
11.3 
9.2 


5.92 


2.8 
5.5 
7.8 
2.1 
6.6 


1.2 

4.0 
5.8 
4.6 
4.4 


6.4 
5.0 
5.1 
4.6 
7.0 


6.7 
3.1 
6.8 
6.8 
9.7 


10.3 
10.3 
10.6 
10.3 
8.3 


4.8 
8.4 
8.0 
11.8 
9.8 


6:54 


6.1 
6.7 
8.8 
2.3 
5.0 


3.3 
49 
6.8 
10.8 
6.0 


7.2 
7.3 
6.1 
6.0 
8.5 


6.8 
11.1 
.7.3 
13.2 
10.8 


11.5 
10.1 
12.1 
10.4 
7.9 


9.3 
10.7 
15.0 
13.2 
11.6 


8.56 


9.4 

10.2 

12.4 

2.9 

5.0 


5.7 
5.6 

a9 

12.1 
7.2 


8.6 
11.6 
11.3 

8.1 
15.4 


7.6 
149 

6.8 
15.0 
13.7 


14.0 
ll.l 

16.6 
12.1 

7.4 


145 
12.7 
18.3 
13.6 
10.7 


10.78 


147 

15.2 

14.6 

42 

5.0 


7.5 

6.7 

11.4 

13.9 

9.6 


141 
17.8 
13.0 
10.0 
l6.0 


9.6 
14.0 
.6.9 
17.4 
15.3 


17.8 
12.9 
17.1 
18.9 
7.6 


13.4 
15.4 
19.8 
11.8 
10.6 


12,74 


16.0 

15.1 

18.4 

6.8 

5.2 


9.4 

7.1 

9.8 

15.7 

12.2 


148 
20.7 
17.6 
10.1 
17.2 


13.1 
17.8 
9.0 
147 
18.5 


18.4 
148 
16.0 
18.5 
7.6 


13.7 
16.7 
18.8 
12.9 
13.6 1 


14.01 


18.0 

17.1 

15.7 

7.3 

2.6 


9.8 

7.9 

11.8 

17.7 

12,6 


16.4 
8.9 
18.6 
11.7 
16.4 


13.7 
17.7 
9.2 
20.9 
21.0 


21.0 
140 
16.6 
16.3 
7.3 


13.8 
18.0 
18,8 
13.0 
18.5 


17J 

18^ 
15.1 

7J 

IJ 


9. 

7J 
11. 
18.1 
13.1 


15.1 
12.1 
18J 
10.1 
16J 


13. 

18. 

9. 

21. 

20. 


21. 
15. 
19. 
12. 

8. 


16. 
19. 
17. 
14 
20. 


1441 


14'n 


April  1886. 

Thermometer  mit  geschwärzter  Kugel 

1.6  Meter  über  dem  Erdboden. 


y  Ä  H  H. 


Nachmittag. 


12    '\> 

15        ^f  P: 


a.si 


19.8 
14.8 
13.4 


I»-' 


'^^  "^^  ^Ä% 


x»-1 


.tf^!v:^ 


-i€..öa 


\6^ 


3.5.0 

3.6.2 

7.8 

i9.0 

J6.0 


19.3 
15.3 
13.8 
17.6 

7.7 


15.6 
23.6 
17.1 
13.5 
21.9 


14.74 


11.2 
16.9 
7.6 
15.6 
15.0 


14.0 
18.1 
15.8 
12.2 
17.7 


12.41 


8 


12.0 
10.3 
10.5 
10.3 
10.9 


10.4 
11.9 
7.8 
12.5 
14.3 


15.5 
13.3 
11.2 
11.3 
7.3 


12.0 
13.6 
14.6 
11.1 
15.6 


10.52 


15.0 
12.5 
11.0 
10.1 
6.5 


11.0 
12.2 
13.6 
10.9 
14.6 


9.68 


10 


9.5 


13.8 

12.6 

11.0 

9.2 

5.7 


10.8 
9.5 
13.2 
10.8 
13,7 


9.12 


10.4 
8.6 
11.8 
10.5 
12.6 


8.64 


6.6 
10.3 

6.6 
10.7 
12.0 


13.0 

12.0 

11.0 

9.0 

4.8 


8.04 


9.6 

7.0 

11.3 

106 

12.8 


7.68 


6i 


AnpijiB  1886. 


TepMOMOTpi»  Ha  noBepxHOCTH  seMjiii 


I; 

Rhcio 
tDatüm 


fi,  0    noJifAHfl. 


Vormittag. 


8 


10 


11 


12 


1 
2 
3 
4 
5 


6 
7 

8 

9 

10 


11 
12 
13 
14 
15 


16 
17 
18 
19 
20 


21 
22 
23 
24 
25 


26 
27 
28 
29 
30 


5.3 
6.1 
7.7 
5.0 
6.0 


0.7 
3.1 
3.9 
4.0 
4.3 


6.6 
6.3 
4.7 
7.8 
7.9 


8.6 
5.1 

10.8 
7.9 

11.5 


12.5 
11.6 
12.3 
9.9 
10.3 


3.3 

8.7 

7.7 

12.4 

11.6 


CpeAH. 
Mittel. 


7.41 


4.2 
7.2 

7.5 
4.8 
6.1 


0.7 
3.3 
3.7 
3.1 
4.3 


6.3 
6.2 
4.2 
7.4 

7.7 


8.r 

4.3 
10.4 

6.5 
10.6 


12.0 
10.f) 
12.3 
9.6 
10.5 


3.3 

8.5 

6.7 

12.2 

11.3 


7.08 


3.5 
5.9 
7.9 
4.5 
5.9 


1.0 
3.3 
3.7 
2.5 
5.6 


4.1 
5.5 
3.9 
7.1 
7.6 


7.9 
3.5 

10.1 
6.3 

10.4 


12.0 
9.5 

12.0 
9.3 

10.6 


2.9 

5.9 

6.9 

12.2 

10.9 


6.68 


2.4 
5.7 
7.8 
4.4 
5.3 


1.5 
3.0 
3.6 
2.2 
5.1 


3.4 
4.5 
3.4 
7.1 
7.4 


7.7 
2.9 
9.7 
6.1 
10.5 


11.3 

10.5 

11.7 

9.2 

9.9 


2.5 

5.3 

7.7 

12.3 

10.3 


6.38 


1.7 
4.3 
7.1 
4.1 
5.3 


1.9 

2.9 
3.6 
1.9 
4.5 


4.5 
4.1 
2.5 
7.1 
7.1 


7.6 
2.1 
9.1 
5.1 
10.1 


11.2 

11.1 

10.8 

8.9 

9.7 


2.6 
4.8 
8.3 
12.1 
9.9 


6.07 


1.9 
5.1 
7.1 
2.5 
5.8 


1.9 
3.3 
3.5 
1.9 
3.0 


4.3 
7.0 
8.1 
2.2 
5.6 


0.0 
4.1 
4.9 
6.9 
6.4 


6.3 

7.7 

5.1 

7.3 

2.6 

4.5 

6.6 

7.2 

7.3 

8.7 

8.0 

8.4 

2.7 

9.3 

8.9 

8.9 

4.5 

9.1 

10.5 

11.3 

11.7 

12.9 

11.6 

11.7 

10.2 

12.5 

9.1 

9.7 

9.7 

9.7 

3.8 

7.6 

4.9 

9.3 

9.1 

12.8 

12.1 

13.9 

10.5 

12.6 

6.24 

l 

8.15 

8.9 

11.4 

13.8 

3.3 

5.3 


4.3 
5.0 
7.9 
12.0 
8.3 


10.6 
13.7 
12.1 
9.7 
13.9 


10.3 
15.9 
9.1 
15.7 
14.1 


15.9 
13.3 
16.4 
12.9 
10.3 


14.5 
14,1 
18.9 
14.5 

12.8 


11.63 


17.5 

22.7 

27.1 

27.9 

18.8 

21.6 

24.9 

26.7 

14.7 

22.8 

19.6 

21.3 

5.3 

8.5 

9.7 

10.7 

5.9 

6.3 

4.9 

0.1 

11.9 

11.7 

12.6 

12.7 

7.0 

8.1 

9.7 

9.6 

12.8 
17.1 
10.9 


20.8 
20.9 
15.9 
11.7 
21.0 


13.6 
20.3 
9.4 
21.3 
17.5 


22.8 
16.5 
20.4 
27.9 
10.3 


16.6 
20.0 
24.4 
14.5 
13.7 


16.05 


11.6 
21.3 
15.2 


23.7 

22.8 
15.5 
25.7 


20.7 
27.4 
11.5 
22.0 
241 


25.3 
18.3 
18.1 
30.7 
10.3 


17.2 
24.1 
28.3 
14.5 
19.1 


19.20 


16.0 
25.2 
17.2 


28.1 
12.7 
28.3 
17.6 
27.5 


28.7 
31.9 
11.0 
28.9 
27.9 


30.1 
18.7 
20.3 
27.9 
10.1 


16.5 
29.0 
30.1 
14.5 
23.8 


15.0 
29.1 
21.9 


26.3 
19.2 

27.7 
14.8 
30.3 


20.9 
34.9 
11.9 
31i 
33.7 


31.1 
21.1 
23.5 
25.7 

13.0 


20.7 
31.4 
27.3 

17.(1 
:30.7 


21.02     22.28 


April  1886. 
^^eptaometBr  auf  dem  Erdboden. 


H 

Aupiüib 

1886. 

T  e  M  n  e 

p  & 

T  y  p  a 

n  0  H  B  H 

H  a  r  Ji 

y  6h  H 

*:  O.Ol. 

Datum 

ÄO    ] 

a  0  Ji 

y  A  H 

JI. 

■ 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

7.6 

6.7 

5.4 

4.5 

4.0 

3.7 

5.0 

7.8 

li.6 

22.4 

27.7 

m 

2 

8.4 

8.8 

8.2 

8.0 

6.4 

6.6 

7.8 

11.2 

18.2 

24.2 

29.0 

32.! 

3 

9.6 

9.3 

9.0 

8.8 

8.5 

8.2 

8.7 

14.3 

16.2 

26.3 

25.8 

27i 

4 

6.7 

6.6 

6.3 

6.2 

5.8 

5.2 

5.1 

5.4 

7.2 

10.4 

11.4 

13i 

5 

6.6 

6.5 

6.2 

5.9 

5.8 

6.9 

6.0 

6.0 

6.2 

6.8 

6.0 

Oi 

6 

0.3 

0.3 

-  0.2 

-  0.9 

-  1.3 

—  1.4 

0.0 

2.9 

11.5 

12.9 

14.3 

w 

7 

4.2 

4.2 

4.1 

3.9 

3,6 

3.6 

4.0 

4.8 

6.6 

8.0 

9.3 

9J 

8 

3.3 

3.0 

2.9 

2.8 

2.6 

2.5 

3.6 

6.3 

10.0 

11.2 

16.8 

15.; 

9 

4.0 

3.3 

2.8 

2.3 

2.0 

1.8 

4.5 

9.7 

14.9 

20.0 

24.0 

28.( 

10 

6,4 

6.6 

6.2 

6.0 

5.6 

4.6 

6.4 

8.1 

9.8 

13.6 

16.8 

Id.! 

11 

8.0 

7.9 

6,4 

5.6 

5.6 

6.7 

7.8 

9.9 

17.1 

23.0 

27.9 

30. 

12 

7.6 

7.3 

6.6 

5.8 

5.2 

5.7 

7.6 

12.8 

18.9 

23.1 

13.7 

19. 

13 

5.0 

4.6 

4.2 

3.9 

3.1 

3.0 

4.6 

10.7 

15,2 

21.0 

26.8 

26.1 

14 

8.2 

7.6 

7.4 

7.3 

7.3 

6.9 

7.4 

9.4 

10.6 

15.2 

17.6 

14. 

15 

8.2 

7.9 

7.6 

7.6 

7.4 

7.4 

8.6 

13.1 

19.6 

24.1 

26.2 

29. 

16 

9.3 

8.8 

8.4 

8.1 

7.8 

8.0 

8.5 

10.1 

13.6 

19.4 

82.7 

22. 

17 

6.8 

5.9 

6.0 

4.4 

3.6 

3.8 

8.1 

13.8 

19.2 

25.0 

29.9 

33. 

18 

11.5 

11.1 

10.7 

10.2 

9.6 

9.4 

9.4 

9.3 

9.7 

11.6 

11.0 

12. 

19 

8.1 

6.9 

6.6 

6.3 

5.6 

5.0 

7.9 

13.7 

20.0 

21.7 

27.2 

29. 

20 

11.9 

11.0 

10.7 

10.8 

10.4 

10.6 

11.2 

13.8 

17.0 

22.7 

26.6 

32. 

21 

12.9 

12.3 

12.2 

11.6 

11.5 

11.8 

12.7 

15.6 

21.9 

24.4 

29.1 

30. 

22 

12.4 

11.2 

10.3 

10.6 

11.2 

11.6 

12.0 

13.2 

16.0 

17.6 

18.9 

21. 

23 

12.6 

12.5 

12.2 

12.0 

11.3 

10.7 

12.5 

15.4 

19.7 

17.8 

20.0 

22. 

24 

10.1 

10.0 

9.5 

9.3 

9.0 

9.1 

9.7 

12.6 

25.4 

29.2 

28.5 

26. 

25 

10.8 

10.9 

11.0 

10.4 

10.1 

10.0 

10.0 

10.6 

10.7 

10.7 

10.5 

14 

26 

3.4 

3.4 

3.2 

2.8 

2.8 

3.6 

6.8 

13.8 

16.6 

16.8 

16.3 

20. 

27 

9.2 

*9.0 

6.7 

6.0 

5.3 

6.3 

8.7 

13.2 

18.9 

23.2 

27.9 

3a 

28 

8.8 

7.8 

7.6 

8.0 

8.7 

9.2 

12.0 

17.5 

23.2 

27.3 

30.4 

2a 

29 

12.8 

12.7 

12.6 

12.6 

12.4 

12.5 

13.7 

14.6 

14.6 

14.6 

14.5 

16 

30 

11.8 

11.5 

11.2 

10.6 

10.1 

10.6 

12.4 

12,9 

13.8 

17.8 

23.5 

28 

CpeÄH. 
Mittel. 

8.22 

7.82 

7.37 

7.05 

6.70 

6.72 

8.09 

11.06 

16.16 

18.70 

20.94 

22i 

April  1886. 

^'dinperatur  des  Erdbodens 


m 


in  der  Tiefe:  O.Ol. 


Nacbmitag. 


8 


13.Ö 

11.2 
8.9 
3.6 


7.0 

4:o 

9.5 
13.2 
13.6 


17:6 
10.0 
11.5 
11.6 
lj^.6 


14.6 
16.8 
10.2 
15.9 
16.4 


18.2 
15.3 
12.4 
15.8 
7.9 


14.6 
17.1 
17.4 
13.4 
17.9 


12.90 


12.4 

12.0 

9^ 

8.0 

2.6 


6.5 

4.0 

8.0 

11.2 

11.6 


14.0 
8.4 
9.Ö 

11.2 
12.2 


13.6 
14.8 
10.0 
16.0 
15.4 


16.6 
14.2 
11.2 
13.7 
6.4 


13.4 
14.7 
15.7 
12.8 
15.8 


11.48 


9 

10 

11 

12 

11.4 

10.6 

10.0 

9.2 

11.2 

10.9 

10.5 

10.3 

8.6 

8.2 

7.3 

6.1 

8.0 

7.7 

7.4 

7.0 

1.7 

1.2 

0.6 

0.4 

5.6 

6.4 

6.0 

,     4.8 

3.9 

3.7 

3.6 

3.5 

7.1 

6.0 

5.4 

4.6 

10.0 

9.0 

8.2 

7.3 

10.0 

9.3 

8.2 

8.2 

13.0 

11.0 

9.6 

8.6 

7.1 

6.2 

5.6 

6.0 

8.7 

7.8 

8.0 

8.3 

10.1 

9.8 

9.0 

8.4 

11.8 

10.1 

8.8 

9.3 

11.6 

9.8 

8.8 

7.7 

13.6 

13.3 

12.7 

11.8 

9.0 

8.0 

7.6 

8.2 

13.2 

13.0 

12.9 

12.6 

14.8 

14.3 

13.3 

13.3 

15.0 

14.0 

13.7 

13.0 

14.1 

13.4 

13.2 

12.8 

10.5 

10.4 

10.3 

10.2 

12.1 

12.1 

10.9 

10.0 

5.4 

4.8 

4.2 

4.0 

12.2 

11.4 

10.9 

10.2 

13.0 

12.4 

10.5 

9.6 

14.3 

13.7 

13.1 

13.0 

12.5 

12.2 

12.0 

12.0 

14.0 

12.7 

11.9 

12.0 

10.45 

9.75 

9.10 

8.71 

\ 


56 


AnpliL  1886. 

TeMnepaxypa  hoheh 


m 


Ha  T  jy  ÖEBi:  0.02. 


^HCJIO 

Datum 


^0    nojryxHA. 


Vormittag« 


8 


10 


11 


12 


1 
2 
3 
4 
5 


6 

7 

8 

9 

10 


11 
12 
13 
14 
15 


16 
17 

18 
19 
20 


21 
22 
23 
24 
25 


26 
27 
28 
29 
30 


CpeÄH. 
Mittel. 


9.0 
9.7 
10.9 
7.9 
7.3 


1.4 

4.9 
3.7 
4.8 
7.5 


8.9 
9.2 
5.9 
8.7 

8.7 


9.9 
7.1 

12.3 
8.4 

12.5 


13.3 
13.1 
13.0 
10.5 
11.3 


4.3 

9.9 

9.8 

13.2 

12.1 


8.97 


8.0 
9.7 
10.3 
7.7 
7.1 


1.2 
4.7 
3.5 
4.2 

6.6 


8.7 
8.6 
5.7 
8.1 

8.4 


9.5 
7.2 

11.8 
7.5 

11.7 


12.8 
12.1 
12.9 
10.4 
11.5 


4.2 

9.7 

8.9 

12.9 

11.8 


8.58 


6.9 

6.2 

9.3 

9.1 

9.9 

9.7 

7.5 

7,3 

6.9 

6.5 

1.1 

0.7 

4.5 
3.3 
3.8 

6.8 


7.5 
8.0 
5.5 
7.9 

8.1 


9.1 
6.4 

11.3 
7.1 

11.3 


12.6 
11.3 
12.6 
9.9 
11.5 


4.1 

7.7 

8.4 

12.8 

11.5 


8.15 


4.3 
3.1 
3.2 
6.6 


6.7 
7.3 
4.9 
7.7 
7.9 


8.7 
5.7 

10.7 
6.9 

11.2 


12.2 

11.1 

12.3 

9.7 

11.1 


3.7 

6.9 

8.7 

12.8 

11.1 


7.80 


6.5 
8.5 
9.4 
7.0 
6.3 


0.3 
4.1 
3.0 
2.9 
6.3 


6.4 
6.7 
4.3 
7.6 
7.8 


8.4 
4.9 

10.3 
6.4 

10.9 


11.9 
11.7 
11.8 
9.4 
10.6 


3.5 

6.1 

9.2 

12.7 

10.5 


7.48 


5.1 
7.5 
9.0 
6.6 
6.3 


0.8 

4.0 
2.9 
2.6 
5.5 


6.9 
6.5 
4.0 
7.4 
7.7 


8.3 
4.8 
9.9 
5.8 
10.9 


12.0 
11.8 
11.3 
9.4 
10.5 


4.0 

6.0 

9.4 

12.7 

10.8 


7.33 


5.3 
7.9 
9.1 
6.1 
6.3 


0.6 
4.1 
3.4 
3.7 
6.3 


7.7 
7.6 
4.9 
7.5 
8.5 


8.7 
7.3 
9.8 
7.8 
11.3 


12.8 
12.1 
12.3 
9.9 
10.4 


5.9 

8.1 

11.0 

13.4 

11.9 


8.06 


7.0 
9.7 
12.3 
6.1 
6.3 


0.8 
4.7 
5.3 
7.2 
7.5 


9.2 

10.8 

8.6 

8.9 

11.1 


9.9 
11.5 

9.7 
12.0 
12.8 


14.6 
13.0 
14.1 
11.5 
10.8 


10.8 
11.4 
15.2 
14.5 
12.6 


10.00 


10.9 

14.0 

13.0 

6.9 

6.3 


7.6 

5.9 

7.4 

11.4 

8.7 


12.5 
15.9 
13.0 
10.5 
16.7 


12.4 
16.0 
10.1 
16.8 
15.6 


19.1 
14.8 
17.9 
20.2 
10.9 


13.7 
15.9 
19.9 
14.7 
13.4 


13.07 


16.7 
18.5 
18.6 

8-7 
6.8 


10.2 

7.3 

9.4 

15.8 

11.3 


18.3 
19.2 
17.7 
12.9 
21.0 


16.3 
20.7 
10.9 
20.4 
20.1 


21.9 
16.2 
17.0 
24.3 

10.8 


15.1 
19.8 
24.0 
14.7 
15.2 


15.99 


20.8 
22.4 
21.1 
10.1 
6.4 


11.5 
8.4 
13.1 
19.4 
13.3 


21.9 
14.9 
22.4 
15.9 
23.3 


19.5; 

25.1 

11.1 

23.7! 

23.3 


25.6 
18.0 
18.9 
26.0 
10.6 


15.3 
23.9 
27.0 
14.5 
20.3 


23.e 

25.C 

11.1 
2i 


12i 

9.C 

UA 

16.1 


25.J 
19. 

23. 

M.i 

26.J 


20.< 
28. 

IM 

26.: 

28.! 


26,1 
19. 
20.i 
24. 
13.1 


18. 
27. 
27. 
15. 
25.1 


18.26 


20.1 


ApHl  1886. 

^^tur  des  Erdbodens 


m 


'o    der   Tiefe:  a02. 


< 

7^ 

f  A  a  B. 

S 

1  a  c  ' 

li  m  i 

t  t  a 

fr 

Cpei 

/ 

1 

Mitt 

1  " 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

•M 

''■*L 

/      ^2.d 

la? 

15.9 

141 

13.1 

12.0 

11.3 

10.6 

14E 

S 

^3.0 

19.4 

16.9 

U.5 

13.1 

12.4 

11.7 

11.4 

15.£ 

r 

l^.Ö 

16.6 

13.9 

12.0 

10.7 

9.9 

9.2 

8.1 

141 

l 

H-S 

10.8 

9.9 

9.2 

8.7 

8.3 

8.0 

7.6 

9.S 

S.7 

7*3 

5.2 

3.0 

2.1 

2.4 

1.8 

1.6 

U 

1 

XO-S 

9^ 

8.2 

7.2 

6.5 

6.0 

6.7 

5.3 

6.6 

1 

Ö.S 

5.8 

4.6 

44 

4.3 

4.2 

41 

3.9 

hJL 

' 

3.e.3 

13,4 

10.6 

8.8 

7.9 

6.8 

6.2 

5.4 

9X 

ax-x 

17.7 

147 

12.9 

11.3 

10.2 

9.3 

8.4 

12.1 

33-0 

18.2 

15.8 

13.3 

11.6 

10.6 

9.4 

9.1 

12.€ 

SÖ-O 

21,6 

18.9 

15.6 

142 

12.8 

11.3 

10.2 

15.S 

x-y.» 

14.1 

11.7 

10.0 

8.7 

7.7 

7.0 

6.3 

12.6 

Xö-» 

14.1 

12.3 

11.0 

9.8 

8.9 

8.7 

8.7 

12.0 

aö*» 

14.0 

12.6 

11.9 

10.8 

10.4 

9.7 

9.0 

1L1 

33-Ö 

18.8 

15.2 

13.4 

12.8 

11.3 

10.0 

9.8 

15.6 

2^.3 

18.3 

15.6 

144 

12.9 

11.1 

10.0 

9.0 

141 

1 

S»-ß 

20.7 

18.3 

16.3 

14.8 

14.3 

13.7 

12.8 

16.'3 

1 

11.4 

10.7 

10.5 

9.5 

8.9 

7.7 

8.1 

lOi 

\ 

2^.3 

19.7 

17.2 

15.9 

143 

13.7 

13.5 

13.1 

16.3 

\ 

20.a 

18.2 

17.0 

15.9 

15.3 

147 

14.0 

18.6 

17.S 

A 

24k-7 

21.5 

19.1 

17.4 

15.9 

148 

143 

18.8 

ia8 

^\ 

L           XO-9 

18.0 

16.1 

14.8 

146 

140 

13.6 

18.4 

15.6 

>  ' 

\     .      1.Ö.Ö 

15.2 

13.3 

12.0 

11.4 

10.9 

10.8 

10.6 

146 

J7 

\       SA-9 

21.3 

17.7 

15.3 

13.6 

13.1 

12.1 

11.2 

17.4 

\           X0.6 

9.8 

8.7 

7.5 

6.4 

5.7 

5.3 

47 

9.^ 

^      ä 

«.  \          19.9 

17.5 

15.4 

13.9 

12.7 

* 

12.0 

11.3 

10.7 

13.S 

^-^  \         26.9 

22.0 

18.3 

15.9 

142 

13.8 

11.7 

10.7 

16.S 

S9- 

4,  V        21.9 

20.0 

17.9 

16.4 

15.3 

145 

13.8 

18.6 

17.8 

^ 

14.9 

14.1 

13.3 

12.9 

12.6 

12.3 

12.3 

141 

^Ä-.^\       ^ 

20.9 

18.8 

16.9 

15.1 

13.9 

12.7 

12.6 

17J 

\ 

^30|  lasö 

16.27 

14.14 

12.59 

11.48 

10.73 

10.01 

9.62 

13i 

4* 


68 

j 

Anpftjcb  1886. 

T  e  M  n  e 

p  a  T  y  p  a 

n  0 

H  B  BI 

H    fl 

L    r  Jl 

y  (5  H 

tu 

H  i:  0.06. 

Datnm 

Äo 

II  0  Jl 

JÄH 

H. 

^ 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

9.6 

8.8 

7.8 

7.1 

6.4 

5.9 

5.9 

6.4 

8.3 

12.2 

15.9 

19J 

2 

10.2 

9.8 

9.6' 

9.4 

8.8 

7.8 

8.0 

8.7 

10.9 

14.2 

17.6 

2ai 

3 

11.1 

10.6 

10.2 

9.8 

9.6 

9.3 

9.1 

10.4 

11.4 

14.0 

16.6 

la- 

4 

8.2 

8.1 

7.7 

7.4 

7.2 

6.8 

6.4 

6.2 

6.4 

7.4 

8.5 

9. 

5 

7.6 

7.4 

7.1 

6.8 

6.4 

6.4 

( 

6.4 

6.4 

6.4 

6.5 

6.5 

4.( 

6 

2,1 

1.8 

1.6 

1.4 

1.2 

1.2 

1.0 

1.2 

4.0 

6.8 

8.4 

9i 

7 

5.0 

4.8 

4.6 

4.5 

4.2 

4.2 

4.2 

4.4 

5.1 

6.0 

6.8 

1a 

8 

4.1 

40 

3.8 

8.7 

3.6 

3.4 

3.6 

4.4 

5.8 

7.8 

9.2 

lOi 

9 

5.7 

5.2 

4.5 

4.1 

3.7 

3.6 

3.6 

5.2 

8.0 

11.2 

14.6 

m 

10 

.   8.4 

7.5 

7.3 

7.1 

6.9 

6.4 

6.2 

7.0 

7.8 

9.3 

10.9 

m 

11 

9.1 

8.9 

8.3 

7.6 

7.0 

7.0 

7.4 

8.2 

9.8 

14.2 

17.8 

21J 

12 

10.2 

9.4 

8.8 

8,2 

7.6 

7.1 

7.5 

9.2 

12.6 

15.3 

15.6 

17. 

13 

7.1 

6.8 

6.5 

6.1 

5.6 

5.0 

5.2 

6.6 

10.1 

13.2 

17.1 

2a 

14 

9.0 

8.6 

8.3 

ao 

8.0 

7.7 

7.5 

8.2 

9.0 

10.8 

13.0 

13. 

16 

9.0 

8.7 

8.4 

8.2 

8.0 

7.9 

8.2 

9.2 

12.6 

16.4 

18.9 

21.1 

16 

10.1 

9.8 

9.5 

9.3 

8.8 

8,6 

8.7 

9.1 

10.4 

12.4 

16.6 

18J 

17 

9.4 

8.4 

7.6 

6.8 

6.0 

5.8 

6.4 

9.1 

12.6 

16.4 

20.2 

23, 

18 

12.8 

12.2 

11.8 

11.4 

10.8 

10.5 

10.2 

10.1 

10.0 

10.7 

10.9 

11. 

19 

8.5 

8.1 

7.5 

7.3 

7.0 

6.5 

7.0 

9.6 

12.8 

16.4 

18.9 

22. 

20 

13.1 

12.6 

12.1 

11.7 

11.6 

11.3 

11.4 

11.8 

18.6 

16,4 

19.7 

22. 

21 

18.9 

13.4 

13.0 

12.8 

12.4 

12.2 

12.3 

13.1 

15.4 

18.2 

20.8 

2L 

22 

14.0 

13.2 

12.4 

11.8 

12.0 

12.0 

12.2 

12.6 

13.3 

14.5 

16.2 

17. 

23 

13.5 

13.4 

13.1 

12.9 

12.6 

12.1 

12.3 

13.0 

15.4 

16.1 

17.4 

la 

24 

11.1 

11.0 

10.7 

10.5 

10.3 

10.0 

10.2 

10.8 

14.3 

19.2 

22.1 

2J, 

25 

12.0 

12.0 

11.9 

11.7 

11.2 

10.9 

10.8 

10.5 

10.7 

10.7 

11.1 

IL 

26 

5.4 

5.3 

4.8 

4.6 

4.4 

4.4 

6.5 

8.0 

10.9 

12.6 

13.3 

15. 

27 

10.8 

10.6 

9.0 

8.2 

7.4 

7.1 

7.8 

9.8 

12.7 

15.9 

19.3 

22. 

28 

11.3 

10.5 

9.6 

9.6 

9.5 

9.7 

10.4 

12.9 

16.2 

19.8 

22.4 

25 

29 

13.9 

13.5 

13.2 

13.2 

13.1 

13.1 

13.3 

14.1 

14.4 

14.4 

14.3 

14 

30 

12.5 

12.2 

12.0 

11.8 

lU 

11.2 

11.6 

12.2 

12.7 

14.1 

16.4 

20 

CpeÄH. 
Mittel. 

- 

9.62 

9.22 

a76 

8.46 

8.08 

7.84 

8.01 

8.95 

10.79 

13.07 

16.20 

17jO 

.  Aprü  1886. 

Temperatur  des  Erdbodens 


m 


in   der    Tiefe:    0.05. 


y  Ä  H  H. 


21.9 

22.5 

ia5 

11.4 
7.6 


10.0 

14.6 
20.0 
20.8 


17.4 
16.6 
15.4 
21.6 


21.4 
24.0 
11.9 
23.6 
20.4 


24.1 

19.8 
16.1 
24.0 
10.4 


20.2 
26.3 
21.5 
15.4 
22.1 


ia9 

19.6 

16.4 

10.7 

7.3 


9.2 

5.4 

12.9 

17.5 

18.3 


21.8 
15.2 
14.4 
14.2 
19.1 


19.1 
21.1 
11.4 
20.6 
18JS 


21.9 
18.5 
15.5 
22.2 
10.1 


17.9 
23.8 
20.3 
15.0 
21.3 


Nachmittag. 


16.1 
17.3 
14.2 

10.0 
6.0 


8.2 

5.0 

10.6 

15.1 

15.8 


19,0 
13.0 
13.0 
12.9 
16J 


16.5 
19.2 
11.0 
18.4 
17.7 


20.0 
17.0 
14.8 
19.2 
9.4 


16.0 
20.4 
18.9 
14.4 
19.5 


8 


14.4 

15.2 

12.6 

9.4 

5.0 


7.6 

4.7 

9.1 

13.2 

13.9 


16j0 
11.4 
11.8 
12.0 
14i^ 


15.0 
17.2 
10.5 
16.7 
16.6 


18.2 
15.7 
13.2 
16.9 
8.4 


14.5 
18.0 
17.6 
13.8 
18.0 


9 


13.3 
13.6 
11.2 

a9 

4.1 


6.8 

4.6 

8.2 

11.8 

12.4 


15.0 
10.2 
10.6 
11.3 
13.4 


13.8 
15.6 
10.2 
15.4 
15.9 


17.0 
15.2 
12.5 
15.2 
7.6 


13.5 
16.0 
16.3 
13.4 
16.41 


10 


12.4 

12.7 

10.2 

8.6 

3.4 


6.2 
4.4 

7.4 
10.8 
11.2 


18.6 

9.1 

9.8 

10.7 

12.2 


12.3 
14.8 
9.5 
14.5 
15.2 


15.8 
14.6 
11.8 
14.1 
7.0 


12.6 
14.5 
15.3 
13.1 
15.1 


11 


11.6 

12.0 

9.5 

8.2 

3.0 


6.8 

4.4 

6.6 

10.0 

10.2 


12.3 

as 

9.2 
10.1 
11.1 


11.2 
14.2 
9.0 
14.0 
14.6 


16.2 
14.2 
11.6 
13.4 
6.3 


12.0 
13.3 
14.4 
12.8 
14.0 


18.27 


16.60 


14.80 


13.36 


12.31 


11.43 


10.76 


«ö 


AnpliB  1886. 

TeMnepaxypa  no^BU 


m 


H  a 

r  JI  y 

6  E  E 

*:     0.10. 

- 
[Datinn 

• 

Äo 

n  0  Ji 

JÄH 

iL 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

11.1 

10.5 

9.7 

9.2 

8.3 

8.0 

7.6 

7.4 

8.0 

9.9 

12.1 

141 

2 

12.1 

11.6 

11.1 

10.9 

10.1 

9.6 

9.3 

9.4 

10.2 

11.9 

14.2 

16.( 

3 

12.9 

12.5 

11.9 

11.5 

11.2 

10.9 

10.6 

10.8 

11.4 

12.6 

145 

16: 

1     ^ 

10.9 

10.4 

10.1 

9.7 

9.3 

9.1 

8.6 

8.3 

8.1 

8.4 

9.0 

9j 

5 

9.0 

8.7 

a5 

8.3 

7.9 

7.7 

7.6 

7.5 

7.5 

7.4 

7.3 

7. 

6 

4.1 

3.7 

3.7 

3.3 

3.1 

2.9 

2.9 

fl.t 

3.4 

5.2 

6.8 

7.i 

7 

6.6 

6.1 

5.9 

6.7 

5.5 

6.3 

5.3 

6.8 

5.5 

6.9 

6.5 

7.1 

8 

6.0 

4.9 

47 

45 

4.4 

4.3 

4.2 

44 

5.3 

6.3 

7.3 

8J 

a 

6.9 

6.4 

6.0 

6-6 

5.1 

4.8 

46 

5.0 

6.3 

8.3 

10.7 

13J 

la 

10.0 

9.1 

8.8 

8.5 

8.1 

7.8 

7.3 

7.6 

7.9 

8.5 

9.6 

10. 

1« 

10.4 

10.4 

9.9 

9.3 

8.7 

8.6 

8.8 

8.7 

9.2 

11.1 

13.7 

16. 

IS 

12.6 

11.8 

11.1 

10.5 

9.9 

9.3 

9.1 

9.4 

10.7 

12.6 

13.9 

W 

Ift 

9.5 

9.1 

a7 

8.3 

7.8 

7.3 

7.1 

7.2 

8.8 

10.4 

12.6 

15J 

14 

10.4 

10.2 

9.9 

9.5 

9.3 

9.1 

8.9 

8.9 

9.2 

9;9 

11.1 

12.J 

16 

10.6 

10.2 

9.9 

9.6 

9.3 

9.2 

9.1 

9.3 

10.5 

12.7 

14.6 

16. 

16 

12.0 

11.8 

11.3 

10.9 

10.7 

10.6 

10.3 

10.1 

10.4 

11.3 

12.8 

14 

17 

11.8 

11.0 

10.3 

9.6 

8.8 

8.5 

8.1 

8.7 

10.1 

12.3 

147 

17J 

18 

14.6 

14.1 

13.5 

13.0 

12.5 

12.2 

11.8 

11.6 

11.5 

11.4 

11.5 

IIJ 

19 

10.1 

9.9 

9.3 

9.0 

8.8 

8.4 

8.1 

8.7 

10.3 

12.3 

144 

16J 

ao 

14.2 

13.8 

13.3 

12.9 

12.7 

12.4 

12.2 

12.3 

12.8 

140 

15.8 

17: 

21 

14.7 

14.2 

141 

13.7 

13.5 

13.2 

13.1 

13.2 

140 

15.6 

17.3 

18' 

Sfl 

15.3 

14.8 

142 

13.6 

13.3 

13.2 

13.1 

13.1 

13.4 

18.9 

14.7 

15. 

2S 

14.4 

14.1 

13.9 

13.7 

13.5 

13.2 

13.0 

13.3 

14.0 

14.8 

15.6 

16. 

24 

12.3 

12.1 

11.9 

11.7 

11.5 

11.3 

11.1 

11.1 

12.3 

14.7 

17.0 

18.1 

25 

141 

13.7 

13.5 

13.2 

12.9 

12.5 

12.2 

11.9 

11.9 

11.8 

11.8 

12.< 

26 

7.8 

7.4 

7.2 

6.7 

6.5 

6.3 

6.5 

7.1 

8.9 

10.3 

11.5 

12J 

27 

12.3 

12.1 

11.1 

10.3 

9.7 

9.2 

8.8 

9.4 

10.7 

12.4 

14.3 

16. 

28 

13.3 

12.4 

11.8 

11.5 

11.1 

10.9 

11.1 

11.6 

13.0 

15.3 

17.4 

19. 

29 

14.8 

14.4 

14.1 

13.9 

13.8 

13.7 

13.5 

13.9 

14.1 

14.3 

14.3 

14 

80 

uSud.' 

13.3 

13.1 

12.9 

12.7 

12.4 

12.1 

12.1 

12.3 

12.7 

12.9 

141 

16. 

11.24 

10.81 

10.41 

10.02 

9.66 

9.38 

9.18 

9.34 

10.06 

m 

11.28 

12.70 

1411 

ei 


i»:i».i 


April 
Temperatur  des  BSKlbodens 


m 


1 

In    d 

er   T 

ief« 

:  0.10. 

, 

niCKM 

n 

0      ffOJiyXHH. 

1 

NAC 

h  m  i 

t  t  a 

g- 

OpenH. 
BfitM. 

— ■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1  1 

16.8 

18.9 

20.2 

20.9 

20.7 

19.4 

17.8 

16.3 

15.2 

14.3 

13.4 

12.7 

13.46 

2  1 

18.9 

20.6 

21.5 

21.7 

21.5 

20.4 

18.9 

17.3 

15.9 

14.9 

14.1 

13.5 

14.84 

5 

18.0 

19.5 

20.3 

2C.0 

19.3 

18.2 

16.7 

15.3 

14.2 

13.1 

12.3 

11.5 

14.39 

^   1 

10.4 

11.1 

11.7 

12.0 

11.9 

11.6 

11.1 

10.7 

10.8 

9.9 

9.7 

9.8 

10.06 

5 

5.9 

5.5 

6.9 

7.6 

7.9 

ai 

7.6 

6.9 

6.8 

5.6 

5.2 

4.6 

7.19 

6 

6.8 

9.7 

10.6 

10.4 

10.2 

9.7 

9.3 

8.7 

8.1 

7.6 

7.2 

6.9 

6.54 

t 

7.6 

7.6 

T.3 

7.0 

6.7 

6.5 

6.1 

6.8 

5.6 

6.4 

5.8 

5.1 

6.10 

8 

9.6 

10.7 

11.9 

12.7 

12.9 

12,6 

11.4 

10.3 

9.4 

8.6 

8.0 

7.4 

7.89 

9    ' 

16.2 

16.9 

18.3 

18.6 

18.5 

17.4 

15.9 

14.6 

13.8 

12.3 

11.6 

10.7 

11.08 

10   . 

18.0 

15.7 

17.7 

10.6 

18.8 

17.9 

16.5 

15.1 

13.9 

12.9 

11.9 

11.3 

11.97 

11 

18.2 

90.1 

21.5 

S2.9 

22A 

21.1 

19.7 

17.9 

16.4 

15.5 

14.6 

13.6 

14481 

12 

10.6 

16.3 

17.6 

17.6 

17.3 

16.3 

14.9 

13.7 

12.6 

11.7 

10.9 

10.1 

12.911 

It 

16.0 

16,0 

16.6 

16.6 

1&8 

15.2 

14.2 

18.8^ 

12.5 

11.8 

11.1 

10.7 

14.721 

14 

12.3 

liS^a 

18.4 

14.1 

14.9 

14.4 

14.3 

13.7 

13.1 

12^ 

11.9 

11.6 

11.0 

11.45 1 

^ 

19.5 

20.8 

2art 

20id 

19.8 

17.7 

16.8 

16.1 

14.3 

13.4 

12.6 

14.13 1 

16 

16.1 

1T.5 

18.T 

19.3 

19.6 

19.0 

17.5 

163 

15.4 

14.4 

13.6 

12.6 

14.03 

17 

19-8 

21.7 

23.1 

2S.T 

28.1 

21.6 

20.1 

18.8 

17.5 

16.5 

16.9 

15.3 

16.35 

18 

12X) 

12.3 

12.6 

12.8 

12.5 

12.3 

12.0 

11.7 

11.4 

10.9 

10.6 

10.3 

12.12 

19    . 

t&Jß 

19.9 

20.7 

21.1 

21.0 

20.1 

18.7 

17.6 

16.6 

16.7 

15.1 

14.6 

14.40 

ao  : 

20.0 

21.6 

21.8 

20.7 

19.8 

18.8 

18.0 

17.9 

16.5 

16.0 

16.5 

16.2 

16^ 

21 

20.0 

».9 

22.9 

23.0 

22.6 

21.6 

20.6 

19.1 

18.0 

17.3 

*  16.7 

16.9 

17.28 

22 

16.5 

17.3 

17.9 

18.6 

16.7 

18.2 

17.4 

16.V 

16.0 

155 

16.1 

14.6 

15.451 

2S 

:    10.9 

17.4 

17.1 

16.9 

16.4 

16.0 

15.6 

14.5 

13.9 

13.3 

12.9 

12.6 

1472 

24 

10.9 

21.4 

22.4 

22.9 

22.7 

21.9 

20.5 

18.9 

17.6 

16.4 

16.6 

14.9 

16.28 

25 

ifiLS 

12.4 

12.1 

11.7 

11.6 

1« 

11.1 

10.6 

10.0 

9.3 

8.7 

8.4 

11.72 1 

26 

14.1 

16.1 

17.9 

19:0 

18.7 

17.7 

16.5 

15.6 

14.7 

13.9 

13.3 

12.7 

12.04 

«7 

18.5 

20.3 

21.7 

23.5 

22.6 

21.9 

20.3 

18.7 

17.3 

15.7 

15.1 

14.3 

16.24 

28 

20.4 

21.1 

21.6 

21.2 

20.5 

19.9 

18.9 

18.3 

17.4 

16.3 

16.8 

16.3 

16.06 

29 

14.8 

16.1 

15.4 

15.5 

16.5 

15.3 

14.9 

14.5 

14.1 

13.9 

13.7 

13.4 

14.39 

» 

18.6 

29.6 

21.7 

21.9 

21.8 

90.9 

19.9 

ia9 

>    17.9 

16.9 

16.0 

«16.3 

lOill 

Ktd! 

16.43 

16.60 

17.46 

lT.t3 

i 

^17.60 

16.82 

15.70 

14.76 

18.85 

18.06 

1^.45 

11.87 

12^1 

«2 


^0X0 

Datum 


AnpijiB  1886. 

TQiinepaTypa   no^sH 


m 


Ha    T  X  j  6  E  n  i:    0.20. 


^0      HOJiyXHX. 


Vormittag. 


1 
2 
3 

4 
5 


7 

8 

9 

10 


11 
12 
18 
14 
16 


16 
17 
18 
19 
20 


21 
22 
23 
24 
26 


26 
27 
28 
29 
80 


11.8 
12.7 
13.6 
12.8 
10.1 


7.1 
8.0 
6.6 
8.4 
11.2 


11.8 
14.0 
12.1 
11.7 
11.6 


13.4 
13.6 
16.0 
11.2 
14.6 


15.1 
16.5 
16.0 
13.8 
16.0 


10.8 
13.4 
15.2 
16.7 
14.0 


11.0 
12.3 
13.2 
12.3 

10.0 


6.9 
7.8 
6.4 
8.1 
10.7 


11.4 
18.6 
11.6  J 
11.5 
11.4 


13.1 
13.1 
14.7 
11.0 
14.4 


14.8 
16.1 
14.8 
13.6 
15.6 


10.7 
13.2 
14.8 
16.3 
18.8 


10.7 
12.0 
12.9 
11.8 
9.8 


6.6 
7.7 
6.3 
7.9 
10.4 


11.2 
13.2 
11.2 
11.8 
11.1 


12.6 
12.7 
14.4 
108 
14.1 


146 
15.8 
14.6 
13.4 
15.2 


103 
12.9 
14.2 
15.0 
13.7 


10.4 
11.8 
12,6 
11.6 
9.6 


6.2 
7.5 
6.2 
7.6 
10.1 


10.9 
12.7 

njd 

11.1 
10.9 


12.2 
12.2 
14.0 
107 
13.8 


14.4 
15.4 
14.4 
13.2 
14.9 


101 
12.6 
18.8 
14.9 
lft.6 


10.0 
11.2 
12.2 
11.3 
9.4 


6.0 
7.3 
6^ 
7.3 
9.8 


10.6 

ia2 

10.6 
10.8 
10.7 


12.1 
12.1 
18.7 
10.6 
13.6 


14.2 
15.0 
14.8 
13.0 
14.6 


9.8 
12.2 
13.5 
14.6 
18.4 


9.6 
11.0 
12.0 
11.0 

9.8 


6.9 
7.2 
6.1 
7.1 
9.6 


10.3 
11.8 
10.8 
10.6 
10.6 


11.8 
11.4 
13.4 
10.4 
13.4 


14.0 
14.8 
14.1 
12.9 
14.4 


9.6 
12.0 
13.1 
14.5 
13.3 


9.4 
107 
11.7 
10.6 

9.2 


5.8 
7j0 
6.0 
7X) 
9.2 


10.2 
11.4 
10.0 
105 
10.4 


11.6 
11.1 
13.1 
103 
13.1 


13.8 
14.5 
13.9 
12.7 
14.1 


9.3 
11.7 
12.8 
14.4 
18.1 


8 


9.1 
10.5 
11.4 
10.3 

9.0 


5j6 
6.9 
6.8 
6.7 
9.0 


lao 

11.1 
9.6 

ia2 
ia2 


11.4 
10.7 
12.8 
10.0 
12.9 


18.7 
14.3 
13.8 
12.5 
13.8 


9.2 
11.4 
12.6 
14.2 
18.0 


CpexB. 
Mittel. 


12.64 


12.24 


11.96 


11.68 


11.41 


11.21 


10.95 


ia72 


8.9 
10.8 
11.2 
101 

a9 


6.4 

6.8 
6.8 
6.6 
8.8 


9.8 
10.8 

9.4 
10.1 
10.1 


11.2 
104 
12.6 
9.9 
12.8 


13.6 
14.0 
13.6 
12.4 
13.6 


9.2 
11.1 
12.4 
14.1 
12.9 


10 


8.8 
10.2 
11.2 

9.9 

8.8 


5.4 

6.7 
5.8 
6.6 
8.6 


9.6 
10.8 

9^ 
10.0 
10.2 


11.1 
10.4 
12.4 
10.0 
12.7 


18.5 
14X) 
13.8 
12.4 
13.3 


9.3 
11.1 
12.3 
14.1 
12.9 


11 


8.8 
10.3 
11.2 

9.7 

8.6 


6.6 
6.7 
6.0 
6.9 
8.6 


11.0 

9.6 

10.0 

10.5 


11.1 
107 
12.2 
10.3 
12.8 


18.7 
18.9 
13.8 
12.7 
13.1 


9.6 
11.3 
12.8 
14.1 
12.9 


12 


9J 

10.8 

11.6 

9.7 

a6 


6.0 
6.8 
6.3 
7.4 

ae 


10.4 
11.4 

10.0 
10.2 
11.0 


11.3 
11.2 

12.0 
109 
13.1 


14.0 
14.0 
13.9 
13.4, 
13.0 


10.0 

11.8; 

13.41 

14.1 
13.1 


10.66 


lOJl 


10.60 


10.91 


J 


April  1886. 

Temperatur  des  Brdbodens 


m 


Inder  Tiefe:  0.20. 


n  o    nojiy;(HH. 


Ma^chmittag. 


j 


«4 


m 


Ha    T  M  j  6  M  R  i:    0.40. 


Datam 


^0    nojiyAHfl» 


10 


Ho    n  0  j  y  x  h  i. 


10 


Mittel. 


1 

2 
3 
4 
5 


6 
7 
8 
9 
10 


II 

13 
14 
15 


16 
17 
18 
19 
20 


ai 

23 
24 

25 


26 
27 
28 
29 
30 


Coe 


(=4«: 


1 

9.3 

9.5 

9.5 

*10.3 

*10.4 

10.4 

11.3 

11.4 

11.4 

11.7 

11.7 

11.6 

10.5 

10.4 

10.3 

9.3 

9^ 

8.8 

8.2 

8.2 

a3 

7.9 

7.8 

7.8 

8.1 

8.1 

8.1 

9.1 

9.3 

9.3 

10.1 

10.1 

10.1 

ll.l 

11.3 

11.3 

11.4 

11.8 

11.2 

11.0 

11.0 

10.9 

10.8 

10.9 

ia8 

11.9 

11.9 

11.9 

11.8 

12.0 

12.0 

12.6 

12.7 

12.7 

12.0 

11.8 

11.7 

12.4 

12.5 

12.6 

13.3 

ia4 

13.3 

13.9 

14.0 

14.0 

13.9 

13.9 

13.8 

13.7 

13.7 

13.5 

13.9 

13.9 

18.9    : 

12.9 

12.6 

12.3 

12.0 

12.3 

12.3 

13.1 

13.2 

13.2 

13.8 

13.9 

I4.0 

13.6 

13.6 

13.5 

UM 

11.&8 

11.48 

9.3 
10.3 
11.3 
11.1 
10.1 


8.5 
8.3 
7.7 

ao 

9.3 


9.9 
11.1 

10.9 
10.8 
10.6 


11.6 
11.7 
12.6 
11.5 
12.5 


13.2 

ia9 

13.7 
13.2 
13.7 


12.0 
12.3 
13.1 
13.8 
13i5 


11.32 


9.1 
10.2 
11.1 
10.8 

9.9 


a2 
ai 

7.7 
8.0 
9.2 


9.9 
10.9 
10.7 
10.6 
10.5 


11.5 
11.5 
12.5 
11.2 
12.5 


13.1 
1.3.7 
13.5 
13.0 
13.5 


11.6 
12.1 
12.9 
13.6 
13.4 


11.15 


9.1 
10.3 
11.1 
10.7 

9.7 


ai 
ai 

ao 

9J 


9.9 

10^ 
10.6 
10.6 
10.5 


11^ 
11.6 
12.3 
11.2 
12.5 


13.1 
13.6 
13.7 
13.0 
13.3 


11.6 
12.1 
13.0 
13.5 
13.3 


9.4 
10.6 
11.3 
10.5 

9.5 


ai 
ai 

7.7 
8.3 
9.3 


10.2 
11.1 
10.6 
10.6 
11.0 


11.7 

11.8 
12.1 
11.6 
12.8 


13.3 
13.7 
13.6 
13.2 
13.1 


11.7 
12.4 
13.3 
18.5 
13.7 


11.12         11.26 


9.9 
11.0 
11.5 
10.6 

9J 


a2 

8.0 
8.0 
8^ 
9.) 


10.7 
11.3 
10.9 
10.7 
11.5 


11.8 
12.3 
12.1 
12.1 
13.3 


13.7 
13.8 
13.7 
13.7 
13.0 


12.0 
12.9 
13.5 
13.7 
13.9 


9.39 
10.44 
11.30 
11.08 

9.96 


8.54 
8.16 
7.78 
8.18 
9.29 


10.11 
11.12 
10.95 
10.78 
10JB2 


11.72 
11^ 
12.45 
11.64 

12.64 


1.3.30 
13.82 
13.72 
13.38 
13.54 


12.09 
12..30 
13.16 
13.72 
13.56 


11.52  I    11.36 


Vormittag« 


m  III        III        III 

^n   40^   TififK   q.l^  1.66    8.26    8.99. 


fi 


10 


8.9 
9.1 
9.5 
9.9 
jl0.1 

10.1 

•^9.7 

9.6 

9.2 

9.1 


9.8 

9.6 

40.0 

10.2 

;io.8 


^l.Ö 
11.8 
12.1 
12.3 
12.4 


12.6 
12.2 
12.2 
12.3 
12.5 


10.69 


Nachmittag. 


8.9 
9.1 
9.6 
9.9 
10.2 


10.0 
9.7 
9.5 
9.2 
9.2 

9.3 

9.7" 

10.1 

J0.2 

10.3 


10.4 
10.7 
10.9 
^1.1 
11.3 


11.5 
11.8 
12.1 
12.3 
12.4 


12.4 
12.2 
12.2 
12.3 
12.5 


10.70 


8.9 

9.2 

9.7 

10.0 

;10.2 


10.0 

'^9.7 

9.6 

9.2 

9.2 


9Jß 
5  9.7 
10.1 
10.3 
10.3 


.*0.5 
10.7 
10.9 
11.2 
11.3 


11.5 
11.9 
12.1 
12.3 
12.4 


12.4 
12.2 
12.2 
12.4 
I2.6i 


f 


10,73 


f « 


8.9 

9.3 

9.7 

J0.0 

^0.1 

9.9 
9.6 
9.5 
9.2 
9.2 


9.5 

9.8 

101 

10.S 

10.3 


10.6 
10.7 
11.1 
11.2 
11.3 


11.5 
11.9 
12.3 
12.3 
12.4 


12.4 
12.2 
12.3 
12.4 
12.6 


10,75 


.  8.9 

9.3 

9.7 

10.0 

^0.1 

9.9 
9.6 
9.3 
9.2 
9.2 


9.6 

9.9 

10.1 

10.8 

10.3 


10.5 
10.8 
11.1 
11.2 
11.3 


11.5 
11.9 
12.3 
J2.3 
12.4 


12.4 
12.1 
12.3 
12.4 
»2.6 


10 


1    no  noxyA9H« 


'  1. 


10,75 


9.0 
.9.4 
'9.8 
10.1 
10.1 


9.8 
9.6 
9.2 
91 
9.3 


9.5 

9.9 

10.1 

10.3 

10.4 


10.6 
10.8 
11.1 
11.2 
11.3 


11.6 
12.0 
12.3 
12.3 
12.5 


J2.3 
12.1 
12.3 
12.5 
li2.7 


ia77 


9.38 
,9.70 
10.04 
I0.21 
lOUll 


i 


0.48 
0.68 
ip.98 
1M6 
11.25 


I^  Nadm^ttagl. 


I 


1J.60 
Jl.84 
12.16 
12.30 
12J8 


12.42 
M.19 
12.21 
12.36 
lf56. 


^P,7i 


9.8 
9.7 

9.7 
•9.8 


9.9 
10.0 
10.0 
J0.0 
^0.1 

10.1 
10.1 
10.1 
10.1 
10.1 


10.2 
10.3 
10.3 
10.4 
iO.5 


10.5 
J0.7 
10.9 
0.9 
1.0 


r 


11.1 
11.3 
L1.3 


.ip.3a 


11.7 
11.7 
J1.7 
11.7 
J1.7 


,  11.7 
11.7 

11.7 
11.7 

11.7 


11.T 
11.7 
11.7 
11.7 
11.7 


11.7 
11.7 
11.7 
11.7 
11.7 


,11.7 
11.7 
il.7 
11.7 
11.8 


l 


1.8 
1.8 
11.8 
11.7 


11,7a 


12.6 

12.6 
;i2.6 
12.5 
^2-6 


13.6; 

i2.5 
♦  12.5 
•J2.5 

;12.4 

I 

I 

i2.4 
2.4 
12.4 
12.4' 
^.4 

12.4 
12.4 
'X2.4 
12.4 
1^.4 


I8444 


u 


HncMO 


Mwl 


i 
2 
B 
4 

6 


6 
7 
8 
9 
10 


11 
12 
18 
14 
15 


16 
17 
18 
19 
20 


21 
22 
28 
24 
25 


26 
27 
28 
29 
80 


81 

ttol. 


1 


12,7 
18,0 
15^ 
114 


iijß 

10^ 
18.0 
10.7 


M 
10.1 

9.0 
11^ 


12.1 
14.9 
16,6 
16.0 
12.6 


14.6 
18.0 
14.0 
16.6 
14.6 


14.0 
15.9 
11.8 
14.7 
19.4 


19.6 


18.65 


Mai  1886. 

TepMOMerpTB,  ch  tepemn  mapmton 

1.6  Merpft  fULß^  mKpBiöctui^ 


ß,  O    tt  0  M  J  f,  B  SL 


Yormittag. 


9.4 
11.9 

14.8 
118 
16^ 


125 
18.4 
10.6 
124 
10.6 


10.8 
8.6 

10.0 
7.8 

10.3 


11^ 

18.7 
16.1 
15.6 
12.1 


15.1 
12.6 
18.6 
16.4 
14.2 


145 
15.6 
10.7 
14.4 
20.1 


18.8 


18.10 


1 


6     !     7 


I 


8 


10   I    11 

t 


I 


9.4, 
115 
14.4 
115 
165 


14.4 
18.7 
9.8 
12X) 
10.4 


11.4 

7.8 
9.8 
7.6 
9.8 


11.0 
12.4 
14.5 
16.8 
12.3 


12.8 
125 
18.4 
16.8 
14.0 


18.6 
14.7 
10.3 
14.0 
19.6 


18.2 


12.72 


9A 
11.1 
13.8 
11.1 
15X) 


18/) 
18.6 
9.6 
11.8 
10.4 


10.8 
8.0 
8^ 

7.8 

9.3 


10.6 
12.6 
14.0 
14.9 
12.0 


18.3 
12.0 
12.8 
16.0 
13.8 


13.4 
14.5 
9.7 
18.6 
17.4 


17.6 


12.28 


9.5. 

ii.r 

13.8, 

115 

14.7 


12^ 
13J 
85 
10.6 
10.9 


10.2 
82 
7.8 
7.4 

8.7 


10.6 
125 
13.5 
15.4 
11.8 


128 
12.0 
12.1 
12.8 
13.8 


13.7 
14.4 
9.8 
12.9 
17.0 


17.8. 


11.98 


9.6 
12.1 
13j6. 
13.4; 
14.6 
I 


175 
13.6 
13.4 
11.8 
11.7 


11.6 
8.9 
12.8 
145 
18.2 


165 
17.5 
21.6 
17.2 
16.1 


192 
16.3 
15.7 
14.4 
17,3 


15.0 
16.0 
175 
19.0 
22.6 


19.8 


15.41 


I 


I 


IOjO 
175 

14.4; 
22.0, 
16.5 


16.4 
14.0 
15.4 
21.0 
13.6 


125 
9.4 
14.8 
17.6 
20.8 


21.3 
18.1 
235 
16.4 
18.1 


22.5 
18.3 
19.5 
13.0 
19.2 


15.4 
17.0 
22.4 
26.0 
24.1 


26.1 


17.90 


10.6 
18.6 
15.8 
22.6 
16.6 


I 


14.7 
21J8 
17.5 
225 
17.6 


\ 


I 


1971 

16.5; 

1751 

21.6 

15.8 

195  t 

20.4 

19.7 

23.4 

17.7 

175 
16.1 
19.5 
21.0 
22.5 

20.8 
18.0 
205 
22.9 
25.3 

25.8 
19.0 
27.0 
24.5 
215 

265 
21.6 
29.4 
21.9 
19.9 

22.0 
20.0 
22.3 
13.9 
23.0 

26.8 
225 
22.3 
12.5 
23.4 

17.9 
20.2 
24.0 
22.7 
26.4 

185 
22.3 
26  2 
22.7 
26.4 

22.7^ 

26.0 

20.09 

21.56 

16.8, 
23.6 1 
215} 

22.8 
23i) 


20.6 
25.0 
21.8 
23.4 
19.8 


15.8 
18.2 
21.4 
23.9 
26.6 


265 
26.4 
315 
24.0 
22.1 


24.9 
23.4 
2iJÖ 
135 
22.1 


18.6 
24.9 
28.6 
25.8 
28.3 


26.6 


23.04 


I 


19.1 
24.4 
23.3 
24.0 
23.5 


19.7 
25.4 
23.6; 

24.1 1 
26.2 


22.0 
20.5 
23.0 
265 
26.7 


28.6 
30.7 
31.6 
28.7 
22.0 


265 
24.4 
27.6 
22.0 
23.5 


19.3 
22.2 
28.1 
25.8 
26.4 


28.4 


24.76 


12 


21.( 
26.1 
23.^ 
25.5 
22.^ 


22.^ 
25.J 
25.1 
21.1 

22J 


lal 

21. 
23.1 
26.; 
29. 


29.1 

28. 
.32. 
29. 
23J 


Mai  1886. 

r 

TAermometeP  mit  ^esbhwarztor  Kugel 

1.5  Meter  über  4«n  Sndbod««. 


67 


K.  a.chmittag. 


6 


. 


8 


10 


11 


12 


19.1 
244 
2t2 
20.5 
18.4 

16J: 
18.5 
18.0 
19.4 
17.6 

24.3 
18.8 
22.3 
19.1 
13.4 

19.4 
17.1 
20J2 
146 
113 

11.7 
18.4 
244 
244 
27.1 

10.1 
145 
18.9 
193 
23J[) 

28.2 
25.7 
21.2 
16.5 
24.5 

23.3 
22.4 
19JJ 
16.6 
18.7 

18.6 
18.5 
141 
16.8 
22.0 

16.2 
163 
153 
16.1 
18.0 

183. 
21.0 
28.6 
243 
25.3 

173 
19.0 
23.9 
23.2 
23.6 

29.0 

213 

1 

21,33 

18.56 

16.0 
15.9 
16.4 
18.9 
144 


16.4 
16.2 
19.4 
133 

ia6 


9.0 
11.7 
15.6 
17.7 
20.1 


193 
19.4 
173 
133 
16.5 


15.3 
16.2 
15.4 
15.0 
17.0 


17.4 
16.2 
20.1 
20.9 
20.7 


19.6 


15.0 
143 
15.7 
18.4 
15.1 


146. 
14.8 
17.0' 
11.7 
123 


9.6 

9.7 

12.6 

15.2 

17.4 


18.2 
18.2 
17.4 
13.4 
16.2 


146 
15.9 
16.6 
15.7 
16.1 


17.2 
15.1 
18.6 
21.4 
20.2 


183 


15.74 


^Bsa« 


14.6 

14.2 

12.7 

15.4 

15.3 

15.2 

13.4 

12.4 

11.4 

17.6 

17.1 

163 

142 

13.2 

12.7 

14.1 

133 

17.4 

14.4 

12.3 

12.0 

141 

11.0 

11.9 

113 

103 

103 

12.0 

11.0 

10.2 

9.2 

9.1 

9.1 

11.6 

8.2 

8.4 

11.4 

10.1 

83 

13.7 

12.5 

11.6 

15.0 

140 

13.0 

163 

15.9 

145 

18.4 

17.9 

17.4 

16.9 

163 

16.1 

11.1 

141 

13.7 

1.70 

16.6 

16.6 

140 

13.5 

13.3 

148 

14.5 

14.5 

15.9 

15.6 

17.0 

15.4 

142 

146 

15.0 

144 

14.2 

,17.0 

,    163 

16.2 

143 

148 

12.5 

18.0 

17.1 

16.5 

19.6 

19.0 

18.4 

19.0 

ia3 

20.2 

17.3 

16.1 

16.4 

14.94 

1421 

1400 

15.03 
1939 
17.94 
19.38 
17.78 


18.92 
1735 
17.79 
16.47 
15.53 


12.62 

13.66 
17.53 
18.48 
20JW 


21.69 
21.18 
23.27 
19.86 
19.06 


1833 
18.07 
1730 
16.22 
19.16 


17.41 
19.27 
2135 
2134 
2336 


2236 


18.73 


s§ 


Haft  1886. 


TepMOMeTI»%  TikÜOB^XÜÖ&IE^  SeMJIH. 


X  b  '  ä  o'  <  7  X  's  H. 


V  b  t  iti  1  t  t  a  g. 


i 


3 


4 


•    6 


8 


9 


10 


li 


1 
8 

t 


iö 


t6 


21 
2i 


31 

mtei. 


11.8 
9.7 
15.8 
U.5 
17.7 


13.3 

W.9 
13.3 
12.7 


11.4 
6.9 
.8.9 
1D.6 
13.1 


i;i.3 
1B.9 
17.9 
17.9 
13.1 


14.7 
12.3 
14.5 
16.9 
12.3 


13.2 
15.3 
13.5 
.15.8 
19.7 


20.3 


i4.(Jö 


10.9 
,9.0 
15.6 
13.5 
17^ 


i3 


.5 

15.3 

0.1 

:2.4 

12.3 


11.1 

6.3 

9.5 

.9.5 

12.3 


15. 
16. 
16. 
12.3 


.5 
5 
6 
5 


14.9 
11.9 
13.9 
16.4 
11.8 


14.4 
15.1 
12.2 
15.2 
19.8 


18.5 


13.45 


"t^^^^tr- 


10.7 
.  8.ß 
15.1 
12.6 
16.9 


,13.4 
15.1 
9.3 
12.3 
12.5 


11.2 
.  5.9 
8.4 
.  9.1 
11.7 


12.8 
14.2, 
15.5 
17.7 
12.0 


13.8. 

11.5 

13.5 

15.91 

11.6 


14.4 
14.9 
11.4 
14.7 
19.5 


18.7 


1 


:  • 


13:06 


10.5 

a5 

14.^ 
12.6 
16.1 


12i 

8.^ 
12.41 
12.^ 


'S:? 

8.1 

8.6 

11.11 

12.^ 
13. 
14. 
15. 
11. 

14.0 
11.^ 
12.9 

15.7 
11.2 


14.6 
14.7 

10.8. 
14.3 
17.7 


19.0 


12.60 


9F=; 


10,7 
8.6 
14.7 
12^ 
15.9 


11.4 
14^ 
8.3 
11.7 
12.7 

9^ 
13 

84; 

lO.T 


14.7 

14.9 
10.8 
13.9 

17.8 


19.0 


\\ 


12.3^ 


ia9 

8.5 

144 
li2 
15.6 


lU 
1471 
8i.8 
12.5 
13.3 


11^3 

7.a 

7.6 

9.S 

11.8 


13,3 
16:9 
149 
17.6 
13.2 


14:3 
12J 

tu. 

15.p 
12.1 


16.2 
16i 
12,7 
15,7 
18.6 


20.6 


13.39 


li3 

16.8 
21.0 
18.3 


21.8 
1§.7 
247 

17.01 

17.5 


21.8 

15.3 
18.1 


1Ö.9 
16.7 
21.2 
23.1 
26.7 


29.4 


18.14 


11,9 
16.9 
17.3 
26.5 
18.5 


19.8 
17.6 
19.2 
23.8 
16.9 


iM 
lfe,4 
21.0 
23.0 
16.1 


2B.4 
22.Ö 
31.6 
29.3 
23.7 


24.7 
243 
25.0 
lp.6 
24.7 


lÖ.l 
19.8 
26.5 
26.5 
29i 


26.7 


21.86 


14.0 
219 
20.7 
29.1 
20.1 


22.7 
240 
24.4 
28.6 
20.6 


22J9 
21.6 

27.7 

34.1 
32.0 


343 
26.9 
38.3 
2a3 
26.2 


32.9 
30.3 
30.7 
148 
27.8 


20^ 
27.1 
32.8 
26.1 
343 


36.7 


26.86 


17.4 
30.1 
2ß.3 
32.1 
33.1 


26.6 
27.7 

30.8 
32.5 
25.7 

26.7 
33.1 
36.1 
37.5 


3Ö.3 
44.5 
341 
31.3 


37.3 
35d 

36.3 
16.6 
28.1 


20.9 
33.7 
37,7 
35.7 
39.7 


41.3 


31.36 


24.7 
34.6 
33.8 
36.3 
36.3 


25.5 
30.8 
37.0 
341 
36.0 


27.1 
31.7 
3^.5 

411 


417 
40.8 
4&2 
43,7 
34.3 


37.9 
38.9 
41.8 
26.1 
32.2 


20.7 
37.1 
40.7 
39.7 
37.0 


45.1 


35.79 


29.( 
31. 
40.1 
32J 
33. 


22.J 
35. 

40. 


4k 


3S 


3T 


■1f>^^MHMW«iV 


Mai  1886. 

Thermometer  auf  dem  Erdboden, 


09 


Jt  0    irojiyxHH. 


Nachmittag. 


8 


10 


11 


12 


CpexHJ 
Mittel. 


I 
2 
3 
4 
5 


6 

7 

8 

9 

10 


11 
12 

13 
14 

15 

16 
17 
18 
19 
20 


21 
22 
23 
24 
25 


25 
27 
28 
29 
30 


31 


2a.o 


34J5 


4SL2 
27-5 
35^ 


149 
33.9 
4L3 
41.7 
43.6 


4ßA 
36.5 


52j0 
36.6 


249 


4 


29JB 
247 
35.3 


2X3 
4X.3 
440 

43.2 


37.1 


36.21 


28.9 
39.9 
36.9 
37.7 
29.5 


34.3 
35.9 
37.4 


37.1 


19.1 
32.8 
41.9 
41.1 
43.6 


45.3 
37.8 
51.2 
49.1 
30.3 


22.5 
28.2 
30.9 
22.5 
343 


21-6 
41.1 
3a9 
45.1 
43.6 


41.3 


8S.76 


^6 
38.5 
35.5 

29.9 


32.8 
26.7 


18.3 
22.6 
38.5 
40.2 
42.2 


443 
42.6 
47.4 
342 
3a7 


27.0 
29.8 
27.1 
21.5 
32.7 


240 
38.5 
30.4 
40.4 
40.3 


37.9 


33.37 


32.3 
32.1 

3ai 

20.5 
27.3 


16.7 
23.5 
36,4 
35.7 
39.1 


40.9 
36.9 
UJ5 
31.9 
28.8 


25.9 
26.6 
13.9 
21.5 
31.3 


20.7 

35.5 

31J0 

33.3J 

37.9 


40.8 


2DJS 
30.2 
29.4 
26.1 
27.5 


27.7 
27.6 
28.0 
22.1 
23.0 


15.2 
21.1 
31.0 
31.1 
32.3 


343 
30.8 
28.9 
243 

26.21 


23.5 
26.1 
20.6 
21.1 
25.5 


19.9 
29.5 
31.3 
30.7 
31.8 


33.3 


30.41    26.80 


17.1 

23.6 
23.4 
22.9 
21.5 


23.9 
23.3 
23.5 
19.3 
16.6 


140 
19.1 
248 
249 
27.3 


28.3 
28.3 
26.4 
20.3 
22.6 


20.7 
22.2 
19.1 
18.9 
23.0 


18.8 
25.5 
28.9 
28.2 
28.1 


30.7 


23.07 


146 

2Ö.2 

20.0 

20.1] 

19.8 


20.7 
19.5 
21.1 
16.3 
16.6 


12.3 
15.1 
2H 
21.9 
240 


249 
248 
22.9 
19.1 
20.1 


17.9 
19.3 
18.5 
17.0 
19.1 


17.9 
21J9 
24.2 
25.5 
26.3 


24.7 


20.24 


13.4 
18.0 
183 
203 
18.1 


183 
18.5 
20.4 
147 
15.9 


9.5 
12.7 
183 
193 
20.9 


223 

21.4 
20.9 
16.3 
17.9 


15.9 
173 
17.9 
16.1 
173 


173 
18.9 
21.4 
23.1 
23.7 


21.9 


18.28 


123 

17.1 
17.0 
19.7 
17.6 


17.1 
16.1 
18.9 
141 
15.2 


8.7 
11.1 
16.3 
17.5 
193 


203 
20.7 
20.5 
15.8 
17.6 


15.0 
16.7 
17.5 
145 
16.7 


16.9 
17.5 
20.6 
22.8 
23.2 


20.9 


17.26 


113 
15.9 
15.6 
183 
16.7 


16.0 
149 
17.1 
13.9 
14.7 


83 
10.3 
14.7 
16.2 
18.0 


19.1 
20.8 
19.7 
14.9 
17.7 


14.0 
15.5 
17.8 
13.6 
15.1 


16.5 
16.2 
19.7 
21.5 
21.1 


19.8 


16.29 


10.7 
16.1 
14.7 
17.9 
153 


15.8 
13.4 
14.4 
13.0 
133 


7.9 

8.8 

12.2 

14.9 

16.4 


18.5 
20.1 
193 
14.8 
173 


13.4 
15.4 
17.6 
12.8 
143 


16.2 
153 
19.0 
213 
21.0 


193 


15.48 


10.0 
16.1 
142 
17.7 
141 


16.7 
12.0 
13.7 
123 
123 


7.2 

8.5 

113 

13.9 

155 


I 


7.2 
9.4 
18.0 
14.0 
15.5 


12.7 
15.1 
17.3 
12.6 
134 


15.7 
143 
17.1 
19.9 
20.9 


193 


1479 


16.02 

21.721 

22.17 

23.78 

21.87 


21.18 
21.55 
21.76 
19.70 
19.90 


14.02 

16.501 

22.08 

23.29 

25.10 


27.02 
2546 
29.40 
25.47 
22.25 


20.85 
21.90 
21.58 
17.85 
2136 


18.17 
24.21 
2437 
26.55 
28.32 


28.79 


22.41 


j 


?ft 


\ 
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TeMnepaxypa  noHBu 


m 


Ha   rjiytfHfii:  O.OL 


===== 

Hhcio 
Datuin 

^0    u  0  X  j  jf,  n  ^ 

9. 

1 

STormittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

■ 
1 

12.0 

11.5 

11.1 

11.0 

11.0 

11.0 

11.4 

lU 

13.6 

16.6 

23.4 

212 

2 

10.0 

9.6 

9.0 

8.7 

8.5 

8.6 

13.0 

15.6 

23i) 

28.0 

.  32,5 

36.3 

3 

16.4 

16.0 

15.6 

15.2 

15.2 

15.0 

15.8 

17.0 

20.5 

25.2 
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17.6 

17.3 

17.2 

17.4 

17.6 

17.6 

7 

17.7 

17.7 

17.7 

17.5 

17.4 

17.3 

17.5 

17.8 

17.5 

8 

18.0 

18.0 

18.0 

17.8 

17.2 

17.1 

17.3 

17.7 

17.6 

9 

18.1 

18.2 

18.1 

17.8 

17.7 

17.7 

17.8 

18.1 

17.9 

10 

18.1 

18.0 

17.8 

17.6 

17.4 

17.3 

17.5 

17.7 

17.€ 

11 

17.9 

17.8 

17.6 

17.3 

17.1 

17.0 

16.8 

16.7 

17.2 

12 

16.5 

16.5 

15.9 

15.7 

15.4 

15.3 

15.6 

15.7 

15.8 

18 

15.9 

16.9 

15.8 

15.6 

15.4 

15.4 

15.8 

16.6 

15.8 

14 

16.9 

17.0 

17.1 

16.9 

16.7 

16.8 

17.1 

17.7 

17.0 

15 

18.2 

18.4 

18.3 

18.2 

18.0 

18.1 

18.6 

19.1 

18.3 

16 

19.5 

19.7 

19.6 

19.4 

19.1 

19.2 

19.6 

20.1 

19.5 

17 

20.5 

20.7 

20.6 

20.4 

20.2 

20.1 

20.3 

20.6 

20.4 

18 

20.9 

20.9 

20.9 

20.7 

20.5 

20.6 

21.1 

21.5 

20.8 

19 

22.0 

22.0 

22.0 

21.7 

21.4 

21.3 

21.3 

22.1 

21.7 

20 

22.1 

21.9 

21.6 

21.1 

20.8 

20.6 

20.8 

20.9 

21.2 

21 

21.1 

20.9 

20.7 

20.3 

20.1 

20.1 

20.3 

20.3 

20.41 

22 

20.3 

20.1 

19.8 

19.5 

19.3 

19.3 

19.5 

19.8 

19.7( 

23 

19.9 

19.9. 

19.8 

19.7 

19.4 

19.5 

19.7 

19.9 

19.7! 

24 

20.0 

19.9 

19.8 

19.9 

19.3 

19.2 

19.1 

19.1 

19.5- 

25 

19.1 

19.0 

18.7 

18.5 

18.3 

18.3 

18.5 

18.9 

18.61 

26 

19.1 

19.2 

19.1 

18.9 

18.7 

18.6 

18.6 

18.5 

18.8^ 

27 

18.5 

18.4 

18.3 

18.2 

18.1 

18.2 

18.7 

19.3 

18.4< 

28 

19.8 

19.9 

20.0 

19.7 

19.5 

19.6 

20.1 

20.5 

19.8i 

29 

21.1 

21.1 

21.1 

20.8 

20.6 

20.7 

20.7 

21.7 

20.9i 

30 

22.1 

22.3 

22.2 

22.1 

22.0 

22.2 

22.7 

23.3 

22.30 

31 

23.5 

23.7 

23.5 

23.2 

23.0 

23.0 

23.3 

28.7 

23.3( 

CpeÄH. 
Mittel. 

18.78 

18.80 

18.70 

18.48 

18.27 

18.26 

18.50 

18.86 

18.56 

81 


Mai  1886. 


Temperatur  des  Erdbodens 

m 
in    der    Tiefe:    0.84. 


m 
1.65 


m 
3.26 


m 
3.99 


Vormittag. 


Nachmittag. 


jCpeAH. 
Mittel. 


1    no  noiyxHH. 
1    Nachmittags. 


1 


12.70 
12.85 
18.06 
13.45 
13.99 


14.52 
14.86 
15.14 
15.32 
15.58 


16.68 
15.58 
15.35 
15.29 
15.58 


16.01 
16M 
17.11 
17.58 
18.06 


18.21 
18.19 

laio 

18.06 
17.99 


17.79 
17.66 
17.65 
17.86 
ia31 


16.22 


11.6 
11.7 
11.7 
11.9 


12.0 
12.1 
12.3 
12.4 
12.6 


12.8 
12.9 
13.1 
13.2 
13.3 


18.3 
18.4 
18.6 
18.7 
13.9 


141 
14.3 
14.5 
14.6 
14.7 


14.8 
14.9 
15.0 
15.0 
15.1 


18.85 1    16.1 


18.89 


11.9 
iij 
11.9 
11.8 
11.9 


11.9 
11.9 
12.0 
11.9 
12.0 


12.0 
12.0 
12.1 
12.1 
12.1 


12.2 
12.2 
12.3 
12.3 
12.3 


12.3 
12.3 
12.4 
12.4 
12.5 


12.5 
12.5 
12.6 
12.6 
12.7 


12.7 


12.20 


18.4 

12.4 
12.4 
12.4 
12.4 


12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 


12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 


12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 


12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 


12.6 
12.6 
12.6 
12.7 
12.7 


12.7 


12.60 


6 


a2 


IroHb,  1886. 

TepMOMOTITb  CI  wpeUMl»  fflapHKOMIi 


1.5  Herpa  aa;^  noBepzHOCTbio  aeMJiH. 

Datom 

Äo 

n  0  j[ 

JÄH 

fl. 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

1 
2 

3 
4 

,    14.2 
17.4 
17.2 
17.4 

13.8 
17.2 
16.6 
17.3 

149 
17.0 
l&l 
15l8 

13.8 
17.0 
14.5 
14.9 

14.3 
16.8 
15.3 
16.5 

17.3 
19.0 
21.6 
21.8 

18.9 
24.2 
23.6 
26.0 

27.5 
23.9 
27.5 
28.2 

27.4 

28.4 
28.2 
30.0 

27.2 
29.7 
27.2 
31.6 

26.1 
28.1 
32.0 
33.0 

2 
3 
3 

5 
6 

7 
8 
9 

20.8 
16.6 
17.7 
16.9 
16.6 

20.3 
lß.O 
17.2 
17.0 
16.6 

18.7 

hue 

16.8 
16.5 
16.3 

18.9 
15.5 
16.6 
16.8 
15.4 

18.1 
15.6 
16.8 
18.0 
15.3 

19.8 
16.4 
20.7 
21.0 
15.6 

23.8 
18.4 
23.2 
28.4 
18.1 

28.4 
24.9 
24.8 
25.6 
17.6 

29.0 
241 
26.2 
28.1 
22.6 

34.2 

26.8 
26.3 
27.2 
26.0 

29.8 
29.3 
28.2 
26.5 
27.0 

a 

2 
2 
21 

21 

10 
11 
12 
13 
14 

14.9 
16.5 
17.7 
17.8 
13.8 

14.7 
16.2 
10.2 
16.0 
12.4 

15.2 
16«4 
164 
lU 
12.4 

15.2 
13.8 
15.8 
14.4 
12.4 

15.2 
13.8 
16.1 
14.0 
13.0 

18.0 
147 
20.9 
20.3 
21.3 

23.8 
145 
22.7 

19.8 
23.4 

246 
16.5 
23.8 
26.6 
25.7 

25.8 
26.6 
248 
247 
26.1 

23.0 
249 
24.2 

28.5 
28.1 

26.5 
25.8 
26.8 
30.0 
28.6 

3( 

:     2 

15 
16 
17 
18 
19 

14.8 
17.8 
14.7 
20.0 
16.4 

14.6 
17.8 
13.4 
18.5 
16.0 

15.4 
18j9 
18j4 
15.2 
15.5 

14.4 
19.0 
12.8 
16.2 
15.4 

148 
18.9 
11.6 
16.0 
15.9 

20.8 
19.2 
19.4 
16.4 
20.1 

19.2 
26.4 
241 
15.4 
22.0 

26.6 
26.4 
23.4 
16.4 
23.6 

26.8 
28.0 
25.6 
17.6 
26.2 

26.6 
29.2 
27.2 
20.6 
26.2 

26.6 
30.7 
27.3 
24.9 

28.5 

21 

3 

2( 

3* 

20 
21 
22 
23 
24 

15.0 
19.8 
17.8 
19.0 
20.4 

16.3 
19.4 
17.0 
18.1 
18.8 

13.2 

ia8 

17.0 
17.6 

ia4 

13.7 
17.5 
16.5 
17.4 
18.8 

15.0 
17.9 
16.6 
18.5 
19.8 

18.0 
19.4 
243 
24.2 
27.1 

19.8 
28.2 
26.4 
28.3 
28.7 

21.0 
27.4 
30.7 
30.1 
30.8 

23.6 
29.7 
32.7 
30.4 
33.6 

25.2 
30.7 
341 
31.1 
35.3 

26.8 
30.3 
33.3 
31.9 
345 

3S 
32 

;  25 
26 
27 
28 

29: 

21.4 
17.1 
13.0 
12.9 
14.6 

20.8 
17.1 
12.8 

ia3 

13.6 

20.8 
15.4 
12.8 
11.5 
14.1 

20.1 
14.7 
12.7 

11.4 

13.2 

20.2 
15.4 
13,0 
12.0 
12.9 

20.2 
18.7 
16.4 
13.2 
17.5 

20.7 
15.2 

ia6 

144 
2a6 

22.4 
16.8 
19.4 
16.9 
21.3 

18.0 
19.0 
20.4 
20.7 
23.2 

22.7 
17.0 
22.3 

22.7 
248 

25.0 
20.9 
241 
25.4 
26.2 

2i 

22 
2S 
2« 

30 

20.5 

20.3 

19.5 

18.8 

18.8 

18.9 

15.8 

17.4 

22.0 

35.2 

25.0 

23 

1 
1 

OpeÄH. 
Mittdl. 

17.03 

16.41 

15.93 

1».69 

15.84 

19.41 

21.59 

28.54 

35.96 

26.86 

27.97 

28. 

— 1 

Juni  1886. 

Thermometer  mit  geschwärzter  Engel 

1.6  Meter  über  dem  Erdboden. 


&s 


84 

Ih)hb  1886. 

TepMOMeTpT> 

Ha 

nOBepXHOCTH  SeMJIH. 

Hhcjio 
Datum 

ÄO 

n  0  J 

y  Ä  H 

fl. 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

16.3 

15.7 

16.7 

15.1 

15.9 

19.3 

22.5 

31.4 

37.9 

38.4 

42.3 

39. 

1     2 

18.7 

19.2 

19.3 

19.1 

18.5 

21.0 

28.4 

30.9 

40.1 

45.3 

48.5 

52,( 

1      3 

20.2 

19.9 

17.1 

16.2 

16.3 

18.6 

25.1 

35.5 

41.7 

44.9 

51.3 

52. 

1      ^ 

19.8 

19.2 

18.1 

17.3 

17.3 

19.8 

29.2 

37.0 

43.2 

50.4 

53.9 

56j 

6 

21.3 

20.5 

19.3 

19.3 

20.0 

21.8 

26.9 

36.5 

40.2 

49.3 

40.9 

dSJ 

6 

18.1 

16.8 

16.3 

16.9 

16.3 

17.1 

20.0 

27.5 

31.3 

38.9 

44.3 

36. 

7 

16.6 

15.8 

15.6 

15.3 

15.5 

17.4 

23.2 

29.1 

340 

39.3 

44.2 

4i 

8 

16.9 

16.4 

15.9 

15.9 

16.5 

17.9 

25.1 

31.8 

38.5 

41.9 

36.3 

44 

9 

17.6 

17.5 

17^ 

17.1 

17.3 

19.1 

20.9 

20.8 

28.3 

35.6 

40.3 

40. 

10 

17.7 

17.5 

17.6 

17.4 

17.4 

17.1 

23.3 

27.0 

30.3 

30.1 

347 

3a 

11 

18.9 

18.3 

18.1 

16.7 

16.3 

16.7 

17.7 

21.4 

28.2 

29.6 

33.0 

35 

12. 

15.2 

14.7 

14.3 

140 

14.1 

15.4 

21.0 

25.9 

30.0 

31.4 

37.8 

4Q 

13 

17.0 

15.8 

14.7 

14.5 

14.1 

15.9 

20.3 

28.9 

31.8 

39.0 

44.1 

4^ 

14 

14.3 

13.7 

13.1 

12.7 

13.2 

15.3 

22.5 

27.3 

31.3 

37.5 

43.3 

44 

15 

16.5 

16J 

16.9 

16.5 

16.3 

17.8 

21.3 

28.3 

33.1 

37.9 

41.9 

44 

16 

19.1 

19.1 

19.3 

18.9 

18.9 

18.5 

24.3 

27.8 

33.7 

39.1 

442 

4a 

17 

13.3 

12.7 

12.4 

12.1 

11.9 

14.0 

21.0 

25.5 

29.4 

34.0 

37.7 

41 

18 

20.5 

18.8 

18.3 

17.9 

17.3 

17.9 

16.9 

19.3 

21.5 

23.4 

29.3 

27 

19 

14.8 

14.3 

13.8 

13.5 

13.6 

15.3 

20.7 

25.7 

31.4 

37.5 

42.1 

43 

ao 

17.9 

17.3 

16.4 

15.7 

17.1 

20.0 

22.1 

23.1 

25.5 

29.1 

39.7 

3C 

21 

21.5 

21.1 

19.3 

18.3 

19.7 

20.8 

27.9 

34.3 

40.7 

45.1 

48.7 

5S 

22 

19.7 

19.0 

18.5 

18.5 

18.3 

20.3 

29.3 

35.5 

41.0 

46.4 

48.1 

a 

23 

20.7 

20.2 

19.5 

19.2 

19.5 

22.3 

29.8 

35.5 

40.2 

45.3 

49.3 

5( 

II    24 

22.7 

21.1 

20.5 

19.9 

20.7 

23.7 

31.7 

37.2 

42.8 

49.4 

54.0 

» 

25 

22.2 

22.4 

22.6 

21.2 

20.5 

21.3 

22.1 

25.2 

21.9 

247 

28.9 

2i 

26 

15.7 

15.3 

14.5 

13.5 

14.5 

18.1 

17.9 

21.5 

27.5 

25.7 

33.2 

% 

27 

12.8 

12.9 

13.2 

12.1 

12.4 

14.7 

20.9 

25.8 

29.4 

35.5 

39.3 

3 

28 

13.0 

12.3 

11.9 

11.6 

13.1 

14.7 

17.1 

20.9 

27.9 

35.3 

41.8 

4 

29 

13.7 

13.3 

13.1 

12.5 

12.3 

15.1 

21.9 

27.2 

32.8 

38.3 

44.1 

4 

30 

22.0 

21.8 

20.5 

20.5 

20.3 

21.2 

18.9 

20.1 

25.5 

30.3 

349 

1 
3 

CpeAH. 

mttei. 

17.82 

17.30 

16.80 

16.31 

16.50 

18.25 

23.00 

28.13 

33.04 

37.62 

41.74 

42 

• 

ft 

^ 


Juni  1886. 

®/5?nometer  auf  dem  Erdboden. 


^. 


y  Ä  H  H. 


32.8 
37.6 
40.3 
39.9 


35.8 
26.8 
29.2 
26.1 
26.7 


32.9 
26.7 
31.1 
18.9 
32.3 


27.4 
18.3 
32.8 
27.6 
34.1 


33.2 
37.8 
40.4 
39.3 
37.1 


28.9 
23.6 
26.5 
29.1 
36.1 


29.7 


29.6 
36.8 
35.7 
37.5 


29.3 
24.3 
29.3 
22.7 
22.3 


31.6 
23.6 
27.0 
18.7 
30.2 


27.1 
17.1 
28.7 
26.5 
32.8 


29.5 
36.3 
37.7 
36.8 
35.5 


24.9 
24.1 
24.7 
25.5 
31.6 


26.4 


Nachmittag. 


26.7 
29.9 
29.9 
30.5 


25.3 
22.5 
24.0 
19.9 
19.1 


26.1 
21.3 
24.7 
19.9 
26.1 


25.1 
17.9 
25.3 
22.7 
27.1 


26.7 
29.8 
31.4 
32.6 
29.4 


23.1 
19.9 
20.3 
22.7 
28.5 


23.5 


8 


24.7 
25.5 
26.3 
27.0 


23.1 

20.5 
21.0 
18.3 
18.6 


24.5 
19.3 
21.8 
18.3 
22.7 


22.9 

17.0 
24.1 
18.9 
23.1 


24.6 
26.3 
27.1 
29.3 
29.1 


19.6 
16.0 
17.5 
19.1 
25.6 


21.3 


22.7 
229 
24.5 
25.1 


19.9 
19.1 
20.1 
17.9 
18.8 


23.5 
18.1 
21.4 
16.5 
21.3 


22.4 
15.3 
23.2 
17.7 
21.1 


23.7 
24.1 
25.3 
26.3 
28.0 


18.3 
15.1 
16.2 
17.6 
24.7 


21.0 


10 


21.9 
21.3 
23.0 
23.7 


20.1 
17.9 
18.9 
18.1 
18.4 


21.9 
17.2 
19.6 
15.8 
20.1 


21.8 
14.5 
22.1 
16.8 
20.0 


23.3 
22.5 
23.7 
25.0 
25.5 


17.1 
14.1 
15.2 
16.5 
23.9 


20.9 


11 


20.8 
19.9 
21.9 
22.8 


18.9 
17.0 
17.9 
17.7 
18.4 


20.7 
16.2 
19.1 

15.8 
18.2 


20.9 
14.1 
21.7 
15.7 
19.2 


22.5 
21.6 
22.6 
23.7 
25.6 


16.5 
13.5 
144 
15.6 
22.7 


20.1 


r 


12 


Mitt 


19.1 
20.3 
20.9 
22.4 


18.8 
16.9 
17.3 
17.0 
18.3 


19.1 
15.4 
17.7 
149 
18.4 


19.9 
13.6 
21.1 
15.0 
18.7 


22.1 

20.6 
21.7 
22.6 
21.5 


16.0 
13.0 
13.5 
14.5 
22.3 


19.9 


31.21 


28.72 


25.06 


29.43 


21.06 


20.03 


19.19 


18.42 


S6 


Datum 


Itohl  1886. 

TeMnepaTypa  hohe  Li. 


m 


Harjiy6HH%:    O.Ol. 


^0    nojfAHü. 


Vormittag. 


1 


8 


10 


11 


12 


1 
2 
3 
4 


5 

6 
7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


16 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


19.2 
20.6 
22.5 
22.6 


28.7 

19.0 
17.9 
18.5 
18.4 


18.2 
20.4 
15.8 
18.7 
16.1 


18.9 
20.0 

13.8 
21.8 
1Ö.5 


19.8 
22.8 
22.7 
23.6 
25.1 


18.6 
21.0 
22.1 
21.8 


22.6 
17.8 
17.3 
17.9 
18.4 


18.2 
19.6 
16.5 
17.8 
14.6 


18.3 

19.7 
13.4 
19.7 
15.0 


19.1 
22.2 
21.9 
22.9 
23.9 


18.6 
20.6 
19.8 
20.8 


21.9 
17.2 
16.9 
17.5 
18.4 


18.3 
19.2 

14.8 
16.6 
14.0 


18.0 
19.7 
13.0 
18.9 
14.6 


18.0 
20.8 
21.2 
22.2 
23.1 


17.6 
20.4 
18.8 
20.0 


21.4 
17.6 
16.2 
17.0 
18.0 


17  8 
17.8 
14.6 
16.1 
13.6 


17.3 

19.2 
12.8 
18.4 
14.1 


17.3 
20.0 
20.9 
21.6 
22.4 


17.6 
20.0 
18.6 
19.6 


21.5 
172 
16.5 
17.2 
18.0 


17.8 
17.0 
14.6 
15.7 
13.8 


17.0 
19.2 

12.6 
18.1 

14.0 


18.0 
20.6 
20.5 
21.7 
22.4 


19.5 
21.3 
19.6 
20.7 


22.5 

17.4 
17.5 
18.0 
19.8 


17.4 
17.2 
15.0 
16.2 
15.0 


17.5 
18.8 
13.6 
18.4 
14.5 


20.2 
21.3 
20.9 
22.1 
23.3 


22.2 
26.2 
24.0 
27.0 


26.6 
20.0 
21.5 
24.1 
20.8 


22.8 

18.0 
19.4 
20.4 
21.0 


21.fi 
23.2 
19.6 
17.8 
19.4 


21.8 
25.8 
27.1 
28.3 
30.3 


28.6 
29.7 
31.3 
33.5 


33.9 
25.6 
26.7 
30.5 
21.4 


26.6 
21.1 
25.1 
27.6 
25.6 


26.3 
26.7 
23.9 
19.8 
24.3 


23.0 
32.0 
33.3 
34.4 
36.1 


34.4 
36.5 
37.7 
39.7 


UÖaS 

31.1 
32.4 
37.3 
27.2 


30.1 
27.1 
30jO 
3L9 
30^ 


31.5 
32.2 
27.2 
21.4 
30.0 


25.2 
37.5 
39.6 
40.5 
42.3 


37.1 
42.1 
42.5 
46.9 


45.3 
37.7 
39.0 
42.9 
34.5 


30.4 
29J 
32.6 
39.8 
86.0 


37.8 
37.9 
32.4 
28.6 
35.6 


28.2 
43.5 
45.5 
46.3 
48.5 


43.0 
46.8 
48.2 
50.5 


43.1 
42.9 
44.8 
88.2 
89.0 


34.4 
82.7 
88.7 
44.5 
41.9 


42.4 
43.2 

36.8 
28.5 
40.7 


39.2 

47.9 
50.3 
50.7 
53.4 


40.7 
51.4 
54.8 
53.9 
56.9 


25 
26 
27 
28 
29 


24.1 
16.8 
14.6 
15.2 
16.0 


24.3 
16.2 
14.7 
14.4 
15.4 


24.3 
15.4 

14.8 
18.8 
14.8 


22.1 
14.8 
13.9 
13.2 
14.3 


21.3 
15.2 
13.8 
14.3 
14.0 


22.2 
17.0 
14.3 

15.8 
14.8 


23.2 
19.6 
20.5 
18.2 
21.8 


26.0 
21.8 
26.0 
21.8 
28.1 


23.2 
29.3 
30.7 
28.1 
34.0 


26.0 
29.7 
86.8 
37.1 
40.2 


28.7 
35.9 
41.5 
42.9 

45.8 


25.3 

28.9 
43.4 
46.5 
50.0 


30 


23.5 


23.3 


22.2 


22.1 


21.9 


22.4 


20.7 


21.6 


25.4 


29.5 


36.8 


33.1 


L 


ittelJl 


19.49 


18.92 


18.31 


17.71 


17.66 


18.45 


22.41 


27.07 


32.06 


37.06 


41.76 


43.22 
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^HCJIO 

Datum 


1 
2 
3 

4 


5 
6 

7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


25 
26 

27 
28 
29 


30 


CpCÄH. 

Mittel. 


Ih)hb  1886. 

TeMnepaTypa  noHBH 

m 
Ha  T  Äj  ÖBui:  0.02. 


^0    noiyAHfl. 


21.7 
22.5 
24.4 
25.1 


26.2 
21.1 
19.4 
20.2 
19.9 


19.1 
21.4 
16.9 
20.2 
16.4 


20.4 
21.2 
15  2 
22.4 
16.5 


21.3 
23.9 
24.8 
26.1 
27.3 


27.7 
18.3 
16.6 
17.9 
19.0 


25.3 


20.7 
22.4 
23.7 
24.2 


25.3 
19.9 

18.8 
19.8 
19.8 


18.9 
20.4 
16.5 
19.1 
15.9 


19.7 
20.7 
14.6 
21.1 
16.0 


20.4 
23.3 
23.9 
25.2 
26.4 


26.3 
17.5 
16  5 
17.1 
18.1 


24.8 


21.28 


20.1 
21.9 
22.2 
23.2 


24.3 
19.2 
18.3 
19.1 
19.5 


18.7 
20.1 
15.9 
18.2 
15.3 


19.4 
20.5 
14.2 
20.0 
15.5 


19.4 
22.1 
23.0 
24.6 
25.5 


26.1 
16.9 
16.3 
16.2 
17.5 


23.7 


20.57     19.90 


19.5 
21.6 
21.3 
22.3 


23.7 
19.1 
17.9 
18.7 
19.3 


18.5 
18.7 
15.4 
17.4 
14.8 


18.5 
19.9 
13.9 
19.3 
15.1 


18.7 
21.3 
22.5 
23.7 
24.7 


24.8 
16.3 
15.7 
15.7 
16.8 


23.5 


19.29 


18.9 
21.2 
20.7 
21.7 


23.4 

18.7 
17.6 
18.5 
19.1 


18.1 
17.7 
15.4 
16.9 
14.7 


18.3 
19.8 
13.6 
18.9 

14.9 


18.8 
21.3 
21.9 
23.3 
24.1 


23.9 
16.1 
15.3 
15.9 
16.3 


23.3 


18.94 


19.8 
21.6 
20.9 
22.0 


23.6 

18.6 
18.3 

ia9 

19.6 


18.1 
17.9 
15.6 
17.0 
15.4 


18.4 
19.7 
14.1 
18.9 
15.1 


20.2 
21.5 
22.0 
23.3 
24.5 


24.0 
17.2 
15.5 
16.7 
16.4 


23.3 


19.27 


Vormittag. 


21.7 
24.3 
23.3 
25.1 


25.3 
20.1 
20.3 
22.1 
20.8 


21.2 
18.1 
18.2 
19.9 
19.5 


21.3 
22.3 
18.3 

18.7 
18.3 


21.4 
23.8 
25.3 
26.4 
27.9 


24.3 
19.8 
18.8 
17.9 
19.9 


22.5 


21.56 


8 


10 


25.2 
27.7 
27.4 
29.2 


29.4 
23.3 
23.3 
25.9 
21.4 


24.9 
20.4 
23.0 
24.8 
23.3 


242 

25.4 
22.1 
19.8 
22.2 


22.6 
28.4 
29.3 
30.3 
31.7 


25.7 
20.7 
22.6 
20.1 
24.0 


22.7 


24.70 


11 


29.5 

32.5 

37.1 

31.5 

35.5 

39.3 

32.1 

35.9 

39.9 

33.6 

37.9 

41.8 

33.5 

87.6 

39.3 

28.3 

33.3 

37.2 

28.5 

33.7 

36.4 

30.9 

35.6 

346 

24.9 

31.1 

34.9 

28.0 

28.6 

31.8 

247 

27.6 

30.9 

27.1 

30.3 

34.5 

29.3 

33.8 

37.8 

27.2 

32.2 

36.6 

28.9 

33.5 

37.4 

29.3 

342 

38.3 

25.5 

29.3 

333 

21.1 

22.9 

26.3 

26^ 

31.4 

35.5 

24.2 

26.0 

33.1 

32.3 

36.5 

40.1 

33.9 

38.1 

41.7 

34.4 

38.6 

42.2 

35.8 

40.2 

441 

25.6 

25.6 

28.4 

26.7 

27.5 

30.6 

26.2 

30.4 

33.9 

241 

29.9 

343 

28.1 

32.7 

36.9 

24.6 

27.7 

33^ 

28.52 

32.34 

36.07 

12 


36.0 
32.9 
37.9 
40.3 
3a7 


40.1 

41.61 

37.0 

26.9 

37.9! 


36.5 
43  Ji 
45.1 
45.0 
47.3 


25.6 
28.9 
36.3 
37.7 
40.6 


31.3 


37.81 


Juni  1886. 
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89 


m 


in   der   Tiefe:  0.02. 


H  H. 


Nachmittag. 


8 


10 


11 


12 


CpeAH. 
Mittel. 


35.4 
41.3 
42.6 
43.7 


37.1 
26.8 
29.9 
29.0 
30.4 


36  9 
27.6 
35.4 
25.7 
37.0 


36.7 
23.9 
35.6 
29.3 
38.6 


35.9 
42.8 
44.1 
44.3 
41.2 


33.5 
30.6 
34.4 
35.8 
41.2 


32.7 
37.6 
38.6 
40.6 


33.9 
26.4 
29.5 
26.3 
27.2 


32.7 
25.5 
31.5 
22.5 
33.9 


31.9 
21.3 
31.4 
26.3 
34.0 


32.9 
37.9 
39.3 
39.9 
37.8 


28.8 
27.4 
29.6 
31.3 
35.3 


31.2'    29.7 


30.8 
34.8 
35.4 
36.5 


32.0 
25.3 
27.4 
24.1 
22.1 


29.9 
23.7 
29.0 
21.9 
31.0 


29.2 
21.0 
28.9 
24.5 
31.3 


30.6 
35.1 
36.4 
36.9 
35.3 


26.3 
25.5 
26.9 
28.9 
33.3 


27.0 


28.7 
32.7 
32.5 
33.7 


28.3 
23.7 
25.6 
22.5 
21.6 


27.6 
21.8 
26.3 
20.7 

28.1 


26.5 
19.8 
27.1 
21.8 
28.4 


28.3 
32.4 
33.8 

34.8 
33.8 


23.8 
22.7 
241 
26.1 
30.7 


25.5 


27.3 
29.3 
30.5 
31.6 


25.1 
22.5 
24.1 
21.5 
20.7 


26.1 
20.5 
25.0 
19.3 
25.9 


25.1 
18.1 
25.9 
20.1 
26.2 


26.9 
30.3 
31.5 
32.5 
32.6 


21.9 
20.9 
22.5 
24.1 
29.1 


24.5 


26.2 
27.6 
28.9 
29.7 


23.4 
21.4 
22.9 
21.1 
20.1 


24.9 
19.3 
23.4 
18.5 
24.3 


24.0 
17.1 
24.7 
19.0 
24.4 


26.1 
28.5 
29.7 
30.8 
31.3 


20.5 
19.5 
21.0 
22.5 
28.0 


23.8 


24.9 
26.0 
27.5 
28.4 


22.3 
20.5 
21.9 
20.5 
19.7 


23.6 
18.4 
22.1 
17.9 
23.0 


23.2 
16.3 
24.0 
18.0 
23.3 


25.1 
27.1 
28.5 
29.3 
30.1 


19.6 
18.4 
19.8 
21.2 
26.7 


23.1 


23.6 
25.2 
26.2 
27.3 


21.5 
19.9 
21.1 
19.9 
19.5 


22.1 
17.6 
21.2 
17.1 
22.3 


22.1 
15.7 
23.1 
17.1 
22.1 


24.6 
25.9 
27.3 
28.1 
28.0 


18.8 
17.6 
18,9 
20.1 
26.1 


22.5 


29.01 
31.83 
32.42 
33.81 


30.20 
25.31 
26.07 
26.37 
25.89 


27.56 
23.79 
26.41 
24.90 
27.41 


28.74 
26.44 
25.68 
22.75 
27.36 


27.92 
32.49 
33.66 
34.61 
35.15 


25.93 
23.93 
25.57 
26.36 
29.67 


26.93 


36.25 


31.79 


29.37 


27.12 


25.39 


24.09 


23.01 


22.08 


28.14 


6* 


90 


Ih)hb  1886. 


TeMnepaTypa  hohäh 

m 
Ha    T  1  j  6  E  B  i:  0.05. 


^HCJIO 

Datnm 


^0    noJiy>!(Hfl. 


Vormittag. 


8 


10 


11 


12 


1 
2 
3 
4 


5 
6 
7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


25 
26 
27 
28 
29 


30 


3)eAH. 
ittel. 


23.6 
24.1 
26.0 
27.2 


2a3 
23,0 
21.0 
22.0 
21.3 


19.8 
23.0 
18.5 
21.8 
18.1 


22.3 
22.8 
16.9 
23.4 

18.0 


22.6 
24.8 
26.5 
28.0 
29.2 


29.0 
20.4 
18.6 
20.0 
21.3 


26.8 


22.4 
23.6 
25.1 
26.2 


27.4 
22.2 
20.5 
21.1 
21.1 


19.6 
22.0 
18.0 
20.8 
17.5 


21.5 
22.0 
16.2 
22.4 
17.5 


21.6 
24.2 
26.7 
27.0 
28.3 


28.1 
19.6 
18.2 
19.0 
20.4 


26.2 


22.94 


22.18 


21.6 
23.1 
24.0 
25.2 


26.3 
21.4 
20.0 
20.7 
20.8 


19.4 
21.4 
17.4 
19.9 
16.9 


20.8 
21.6 
15.8 
21.3 
170 


21.0 
23.4 
24.6 
26.2 
27.4 


27.8 
19.0 
17.8 
18.2 
19.6 


25.4 


21.50 


21.0 

20.3 

22.7 

22.4 

23.2 

22.3 

24.4 

23.6 

25.6 

24.9 

20.8 

20.4 

19.6 

19.2 

20.1 

19.8 

20.6 

20.2 

19.0 

18.8 

20.4 

19.0 

16.9 

16.6 

19.2 

18.6 

16.4 

15.9 

20.1 

19.6 

21.0 

20.8 

15.3 

15.0 

20.6 

20.2 

16.6 

16.2 

20.4 

19.6" 

22.6 

22.2 

23.9 

23.4 

25.4 

24.9 

26.6 

25.8 

27.0 

26.0 

18.4 

18.0 

17.4 

16.8 

17.6 

17.2 

19.0 

18.4 

24.9 

24.3 

20.89 

20.35 

20.3 
22.2 
21.8 
23.2 


24.9 
20.2 
19.2 
19.7 
20.2 


18,9 
18.7 
16.6 
18.2 
16.0 


19.2 
20.6 
15.0 
19.7 
16.0 


20.0 
22.1 
23.1 
24.4 
25.6 


25.5 
18.2 
16.8 
17.4 
18.0 


24.0 


20.19 


21.3 

22.9 

26.2 

23.1 

25.5 

28.0 

23.1 

25.2 

28.6 

24.5 

27.0 

30.2 

25.1 

27.0 

30.4 

20.2 

21.4 

24.8 

20.1 

2L4 

25.1 

21.2 

23.6 

26.8 

20.7 

21.3 

22.0 

20.1 

22.3 

24.4 

18.5 

19.4 

21.6 

17.9 

20.6 

23.5 

19.8 

22.0 

26.0 

18.0 

20.5 

23.9 

20.9 

22.0 

25.3 

21.6 

23.6 

26.2 

17.0 

19.7 

22.9 

19.6 

19.8 

20.6 

17.7 

20.3 

23.4 

21.0 

22.0 

23.2 

22.9 

25.9 

28.9 

24.6 

27.2 

30.5 

25.8 

28.2 

31.2 

27.1 

29.5 

32.3 

25.6 

26.8 

26.6 

19.7 

20.5 

22.6 

18.2 

20.5 

22.9 

18.0 

19.1 

21.1 

19.4 

21.7 

24.4 

24.0 

23.2 

23.8 

21.21 

22.97 

25.58 

29.4 
31.4 
31.8 
33.8 


33.4 
28.5 
28.3 
30.9 
25.8 


25.6 
24.5 

26.2 
29.6 
27.6 


28.8 
29.6 
25.4 
21.6 
27.2 


24.3 
32.4 
34.0 
34.4 
35.7 


26.1 
24.3 
25.8 
25.0 
27.7 


25.2 


32.9 
35.1 
35.6 
37.4 


36.9 
32.2 
31.9 
32.4 
29.1 


27.9 
27.1 
29.7 
33.4 
31.2 


32.7 
33.6 
28.9 
23.2 
31.1 


27.9 
36.1 
37.4 
37.8 
39.2 


26.2 
26.2 
2a6 
28.7 
31.3 


29.0 


346 
38.2 
39.0 
40.8 


35.6 

36.0 
33.6 
33.7 
31.6 


31.1 
29.2 
33.6 

36.8 
34.2 


36.0 
37.3 
32.6 
25.2 

34.0 


32.2 
39.2 
40.8 
40.6 
42.4 


25.8 
28.0 
31.8 
32.4 
35.2 


29.6 


28.48     31.69 


34.37 


Jw  1886. 

Ten^p^ratur  des  Erdbodens 


91 


m 


in   der   Tiefe:    0.05. 


ICMi 


n  o 


n  o  J  y  A  H  H. 


Nachmittag. 


35.7 
40.9 
42.0 
43.2 


36.8 
26.9 
30.4 
29.9 
31.6 


36.0 
27.1 
34.8 
28.0 
36.8 


37.8 
28.0 
34.1 
27.4 
37.6 


35.6 
41.7 
43.2 
43.8 
41.7 


31.8 
30.2 
33.6 
35.2 
39.7 


31.0 


8 


35.08 


33.5 
39.3 
40.2 
41.4 


36.0 
26.8 
30.0 
28.0 
29.0 


33.4 
26.0 
33.0 
24.8 
35.4 


33.4 
24.0 
33.2 
26.6 
36.0 


33.4 
40.0 
41.7 
41.1 
39.1 


29.8 
29.0 
31.9 
33.4 
37  jO 


30.3 


33- 19 


31.9 
37.0 
37.4 
38.8 


33.2 
26.2 
28.9 
26.2 
24.7 


31.2 
24.6 
30.5 
23.2 
32.6 


30.8 
22.6 
30.5 
25.2 
33.2 


31.4 
37.0 
38.8 
38.6 
37.0 


27.8 
27.4 
29.2 
31.0 
34.8 


29.0 


31.02 


30.0 
34.1 
34.8 
36.2 


30.6 
25.2 
27.2 
24.8 
23.0 


29.0 
23.2 
28.0 
22.4 
30.1 


28.3 
21.6 
28.4 
23.6 
30.5 


29.4 
84.3 
36.0 
36.4 
35.4 


25.8 
25.0 
26.6 
28.6 
32.6 


27.1 


28.94 


10 


28.8 
31.8 
32.8 
34.0 


28.4 
24.1 
25.8 
23.6 
21.8 


27.4 
21.9 
26.4 
21.2 
27.8 


26.7 
20.2 
27.1 
21.8 
28.1 


28.0 
32.2 
33.9 
34.6 
34.1 


24.2 
23.1 
24.8 
26.4 
30.8 


26.0 


27.26 


27.5 
29.8 
31.0 
32.2 


26.2 
23.2 
24.4 
22.8 
21.3 


26.4 
20.9 
25.0 
20.2 
26.2 


25.6 
19.0 
25.8 
20.6 
26.1 


27.0 
30.4 
31.9 
32.8 
33.0 


22.8 
21.7 
23.1 
24.8 
29.4 


25.2 


25.88 


II 


12 


26.4 
28.2 
29.6 
30.6 


24.9 
22.3 
23.5 
22.3 
20.8 


25.1 
20.0 
23.8 
19.4 
24.8 


24.6 
18.2 
25.0 
19.6 
24.6 


26.2 
28.9 
30.4 
31.4 
31.6 


21.8 
20.6 
22.0 
23.6 

28.4 


24.6 


24.77 


25.3 
27.0 
28.3 
29.4 


23.8 
21.6 
22.5 
21.7 
20.2 


24.0 
19.2 
22.8 
18.8 
23.6 


23.6 
17.4 
24.1 
18.8 
23.7 


25.4 
27.6 
29.2 
30.1 
30.5 


20.9 
19.6 
21.0 
22.4 
27.5 


24.0 


23.80 


Mittel. 


28.76 
31.44 
32.16 
33.64 


30.56 
25.51 
26.10 
26.36 
25.44 


26.79 
23.64 
25.95 
25.08 
26.87 


28.25 
26.40 
25.29 
22.78 
26.93 


27.47 
31.96 
33.35 
34.16 
34.71 


26.50 
23.98 
25.17 
26.04 
28.98 


26.96 


27.91 


dd 

Ik)hb  1886. 

T  € 

)  M  n  e  p  a  ' 

r  y  p  a 

n  o 

H  B 

;  ht 

Ha    r  JL  y 

6  H  B 

[  4:     { 

Ul 

[).10. 

^HCJIO 

Datum 

Äo 

n  0  i  f  A  H 

a. 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

26.2 

26.3 

24.6 

23.8 

23.1 

22.7 

22.5 

23.1 

24.4 

26.3 

28.5 

304 

2 

26.7 

25.9 

25.2 

24.7 

24.3 

23.9 

23.8 

24.7 

25.9 

27.8 

30.2 

m 

3 

28.5 

27.7 

26.8 

25.9 

25.1 

24.4 

24.3 

24.9 

26.3 

28.3 

30.6 

33J 

4 

29.6 

28.7 

27.8 

27.0 

26.3 

25.6 

25.5 

26.2 

27.7 

29.8 

32.2 

34J 

ö 

30.7 

29.7 

28.9 

28.2 

27.5 

26.9 

26.7 

26.9 

28.3 

30.1 

32.5 

33.^ 

6 

26.1 

25.3 

24.5 

23.9 

23.3 

2?.8 

22.6 

22.7 

23.7 

26.8 

28.2 

30.{ 

7 

23.3 

22.7 

22.2 

21.8 

21.3 

21.0 

21.0 

21.4 

22.9 

26.0 

27.3 

m 

8 

24.0 

23.3 

22.9 

22.3 

21.9 

21.6 

21.7 

22.6 

241 

26.5 

28.6 

29.1 

9 

23.2 

22.8 

22.5 

22.1 

21.8 

21.6 

21.6 

21.8 

22.1 

23.5 

25.5 

27.1 

10 

22.3 

21.9 

21.6 

21.0 

20.9 

20.8 

20.6 

21.2 

22.7 

24.1 

25.2 

26j 

11 

24.7 

24.5 

24.3 

22.6 

21.7 

21.0 

20.4 

20.4 

21.1 

22.6 

24.2 

25.1 

12 

20.5 

19.9 

19.4 

18.9 

18.5 

18.2 

18.2 

19.0 

20.6 

22.3 

24.4 

26.1 

13 

23.7 

22.9 

22.1 

21.3 

20.9 

20.3 

20.1 

20.9 

22.5 

24.9 

27.5 

30.: 

14 

20.7 

20.1 

19.5 

18.9 

18.5 

18.1 

18.3 

19.4 

20.9 

23.2 

25.8 

28J 

15 

24.7 

24.2 

23.3 

22.5 

22.2 

21.5 

21.5 

21.9 

23.2 

25.2 

27.7 

30.; 

16 

25.3 

24.5 

23.9 

23.3 

22.9 

22.6 

22.4 

23.1 

24.3 

26.1 

28.5 

31.: 

17 

20.3 

19.7 

19.1 

18.5 

18.1 

17.7 

17.9 

ia9 

20.5 

22.3 

24.3 

26.1 

18 

24.9 

24.1 

23.4 

22  9 

22.3 

21.5 

21.1 

21.2 

21.2 

21.7 

22.4 

23J 

19 

20.1 

19.6 

19.1 

18.6 

18.2 

17.9 

17.9 

18.8 

20.3 

22.5 

26.1 

28J 

20 

25.2 

24.2 

23.3 

22.7 

22.0 

21.5 

21.7 

21.9 

22.7 

23.3 

24.5 

2ÖJ 

21 

26.3 

25.7 

26.1 

24.5 

23.9 

23.5 

23.5 

24.3 

25.9 

28.0 

30.4 

33i 

22 

29.0 

28.1 

27.2 

26.4 

25.7 

25.2 

25.1 

25.9 

27.4 

29.7 

32.0 

34J 

23 

30.5 

29.5 

28.7 

27.9 

27.3 

26.7 

26.5 

27.3 

28.7 

30.7 

32.9 

2a.; 

24 

31.3 

30.5 

29.7 

28.9 

28.1 

27.7 

27.6 

28.4 

29.8 

31.9 

34.1 

36J 

25 

31.5 

30.5 

30.2 

29.3 

28.5 

27.9 

27.5 

27.3 

27.5 

27.4 

27.3 

27J 

26 

24.3 

22.7 

21.9 

21.3 

20.9 

20.5 

20.7 

21.1 

21.8 

23.1 

24.4 

m 

27 

21.7 

21.3 

20.8 

20.2 

19.7 

19.3 

19.3 

20.0 

21.3 

23.1 

26.3 

21; 

28 

23.0 

22.2 

21.4 

20.9 

20.3 

19.9 

19.9 

20.0 

20.8 

22.5 

24.9 

27.i 

29 

24.3 

23.5 

22.6 

21.9 

21.3 

20.7 

20.5 

21.3 

22.7 

24.6 

26.9 

29J 

30 

28.3 

27.7 

27.3 

26.6 

26.0 

25.7 

25.4 

24.9 

24.7 

25.3 

26.5 

27.1 

CpeÄH. 
Mittel. 

26.36 

24.62 

23.97 

23.29 

22.76 

22.29 

22.19 

22.71 

23.87 

26.59 

27.59 

29.71 

Juni  1886. 

Temperatur  des  Erdbodens 


^d 


m 


in    der  Tiefe:  0.10. 


Nachmittag. 


8 


10 


11 


33.9 

32.8 

31.5 

30.4 

29.4 

37.9 

36.9 

35.3 

33.6 

32.1 

38.7 

37.5 

35.9 

34.3 

32.9 

40.0 

38.8 

37.3 

35.6 

34.2 

35.0 

33.9 

32.5 

3L1 

29.3 

27.9 

27.4 

26.8 

26.0 

25.3 

29.3 

29.3 

2a4 

27.5 

26.4 

29.7 

28.3 

27.1 

25.9 

25.0 

30.6 

28.6 

26.7 

25.2 

24.2 

31.9 

30.9 

29.3 

28.2 

27.4 

26.3 

25.5 

24.6 

23.6 

22.7 

31.6 

30.4 

29.0 

27.7 

26.6 

27.5 

26.0 

24.9 

23.9 

22.9 

33.9 

32.7 

31.3 

29.6 

28.3 

84.3 

32.4 

30.7 

29.2 

27.9 

29.3 

27.1 

25.6 

24.3 

23.1 

31.5 

30.4 

292 

28.3 

27.1 

25.9 

25.3 

24.7 

23.5 

22.5 

34.0 

32.9 

31.4 

29.7 

28.3 

32.8 

31.7 

30.5 

29.0 

28.4 

38.5 

37.2 

35.6 

33.9 

32.6 

39.7 

38.8 

37.1 

35.4 

33.9 

40.3 

38.9 

37.5 

36.1 

34.7 

39.6 

38.1 

36.8 

35.6 

34.7 

30.2 

29.3 

28.3 

26.9 

26.8 

29.4 

28.7 

27.5 

26.1 

24.9 

31.9 

30.6 

29.1 

27.5 

26.1 

32.9 

31.9 

30.3 

28.9 

27.5 

36.0 

34.7 

33.4 

32.1 

31.0 

30.1 

29.6 

28.7 

27.5 

26.9 

33.02 

31.89 

30.56 

29.22 

28.10 

28.5 
30.7 
31.7 
32.9 


28.1 
24.5 
25.6 
24.3 
23.4 


26.5 
21.9 
25.5 
22.1 
27.0 


27.0 
22.1 
26.1 
21.6 

27.0 


27.6 
81.2 
32.7 
33.5 
33.7 


24.9 
23.7 
24.9 
26.3 
30.1 


26.3 


12 


27.05 


27.6 
29.5 
30.6 
31.8 


26.9 
23.9 
24.6 
23.7 
22.6 


25.5 
21.2 
24.6 
21.4 
26.1 


26.1 
21.2 
25.7 
20.9 
25.9 


26.9 
30.0 
31.5 
32.3 
32.5 


24.0 
22.8 
23.9 
26.3 
29.2 


25.7 


Mittel. 


26.13 


28.70 
30.80 
31.58 
32.95 


30.88 
26.36 
26.04 
26.44 
25.73 


26.00 
24.08 
24.88 
25.13 
26.10 


27.93 
26.95 
24.78 
23.45 
25.82 


27.03 
30.92 
32.53 
33.53 
34.18 


28.08 
24.87 
26.45 
26.21 
28.35 


27.46 


27.77 


96 


Ih)hb  1886. 

TeMnepaxypa   hohbli 

m 

Ha    T  Ji  j  6  E  E  i:    0.40. 


Hhcjio 
Datum 


1 
2 
3 
4 


5 
6 
7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


25 
26 
27 
28 
29 


30 


CpeaH. 
Mittel. 


J[I,o    nojiy;i;Hfl. 


23.9 
24.2 
25.2 
25.9 


26.9 
26.5 
25.1 
24.1 
24.2 


24.1 
23.8 
23.3 
23.1 
23.2 


23.5 
24.4 
24.5 
23.5 
22.9 


23.3 
24.0 
25.7 
26.9 
28.0 


28.7 

26.7 
24.8 
243 
24.5 


25.3 


24.82 


240 
24.3 
25.3 
26.1 


27  0 
26.4 
24.8 
24.1 
241 


23.9 
23.8 
23.1 
23.1 
23.1 


23.5 
24.4 
24.2 
23.5 
22.7 


23.5 
24.1 

25.8 
27.1 
28.0 


28.7 
26.3 
24.7 
24.3 
24.5 


25.5 


24.80 


10 


23.8 
24.1 
25.2 
25.9 


26.9 
26.1 
24.5 
24.1 
23.8 


23.7 
23.7 
22.8 
23.1 
22.7 


23.5 
24.2 
23.7 
23.5 
22.5 


23.5 
24.0 
25.8 
27.0 
27.9 


28.5 
25.9 
24.4 
24.1 
24.3 


25.5 


24.62 


23.5 
23.9 

24.8 
25.7 


26.5 
25.6 
24.1 
23.7 
23.6 


23.3 
23.5 
22.5 
22.7 
22.4 


23.3 
24.0 
23.3 
23.2 
22.2 


23.2 
23.9 
25.5 
26.7 
27.6 


28.1 
25.5 
24.1 
23.8 
24.1 


25.3 


no    noj[y«n;HH. 


24.32 


23.3 
23.7 
24.5 
25.4 


26.2 
25.2 
23.9 
23.4 
23.3 


23.1 
23.2 
22.2 
22.5 
22.1 


23.1 
23.8 
22.9 
23.0 
21.9 


23.1 
23.7 
25.3 
26.4 
27.4 


27.7 
25.0 
23.7 
23.5 
23.8 


25.1 


24.05 


23.2 
23.7 
24.5 
25.5 


26.2 
25.1 
23.8 
23.5 
23.3 


23.1 
23.1 
22.1 
22.6 
22.1 


23.1 
23.9 
22.7 
23.0 

21.9 


23.1 
23.9 
25.4 
26.5 
27.4 


27.4 
24.7 
23.7 
23.4 
23.7 


25.1 


24.02 


23.6 
24.2 
249 
26.3 


26.3 
25.1 
241 
23.8 
23.6 


23.3 
23.1 
22.3 
22.9 
22.7 


23.6 
24.2 
23.0 
22.8 
22.3 


23.3 
24.5 
25.9 
26.9 
27.8 


27.1 
247 
23.9 
23.7 
243 


25.1 


24.31 


10 


23.9 
247 
25.5 
26.5 


26.5 
25.1 
241 
241 
241 


23.6 
23.3 
22.8 
23.2 
23.1 


24.0 
245 
23.2 
22.9 
22.9 


23.8 
25.1 
26.5 
27.5 
28.6 


26.9 
24.8 
241 
24.1 
25.0 


25.2 


CpexH. 
Mitte]. 


23.64 
2410 
249S 
25.91 


26.56 
25.64 
2430 
23.8Ö 
23.75 


23.51 
23.44 

22.G4 
22.90 
22.68 


23.45 

2418 
23.44 
23.18 
22.41 


23.35 
2415 
25.74 
26.88 

27.84 


27.89 
25.46 
24.18 
23.90 
24.28 


25.26 


2465 


2442 


Juni  1886. 
Tempeiratur  des  Erdbodens 


96 


m 


in  der   Tiefe:  0.20. 


L 


96 


Ih)hb  1886. 


TeMnepaxypa   hohbli 

m 

Ha    T  1  j  6  E  E  i:    0.40. 


Hhcjio 
Datum 


1 
2 
3 
4 


5 
6 
7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


25 
26 
27 
28 
29 


30 


Ji,  0    u  0  j  Y  ß,  E  a. 


23.9 
24.2 
25.2 
25.9 


26.9 
26.5 
25.1 
24.1 
24.2 


24.1 
23.8 
23.3 
23.1 
23.2 


23.5 
24.4 
24.5 
23.5 
22.9 


23.3 
24.0 
25.7 
26.9 
28.0 


28.7 

26.7 
24.8 
24.3 
24.5 


25.3 


CpeAH. 
Mittel. 


24.82 


24.0 
24.3 
25.3 
26.1 


27  0 
26.4 
24.8 
24.1 
24.1 


23.9 
23.8 
23.1 
23.1 
23.1 


23.6 
24.4 
24.2 
23.5 
22.7 


23.5 
24.1 
25.8 
27.1 
28.0 


28.7 
26.3 
24.7 
24.3 
24.5 


25.5 


24.80 


10 


23.8 
24.1 
25.2 
25.9 


26.9 
26.1 
24.5 
24.1 
23.8 


23.7 
23.7 
22.8 
23.1 
22.7 


23.5 
24.2 
23.7 
23.5 
22.5 


23.5 
24.0 
25.8 
27.0 
27.9 


28.5 
25.9 
24.4 
24.1 
24.3 


25.5 


24.62 


23.5 
23.9 
24.8 
25.7 


26.5 
25.6 
24.1 
23.7 
23.6 


23.3 
23.5 
22.6 
22.7 
22.4 


23.3 
24.0 
23.3 
23.2 
22.2 


23.2 
23.9 
25.5 
26.7 
27.6 


28.1 
25.5 
24.1 
23.8 
24.1 


25.3 


no    noifAHH. 


24.32 


23.3 
23.7 
24.5 
25.4 


26.2 
25.2 
23.9 
23.4 
23.3 


23.1 
23.2 
22.2 
22.5 
22.1 


23.1 
23.8 
22.9 
23.0 
21.9 


23.1 
23.7 
25.3 
26.4 
27.4 


27.7 
25.0 
23.7 
23.6 
23.8 


25.1 


24.05 


23.2 
23.7 
24.5 
25.5 


26.2 
25.1 
23.8 
23.5 
23.3 


23.1 
23.1 
22.1 
22.6 
22.1 


23.1 
23.9 
22.7 
23.0 

21.9 


23.1 
23.9 
25.4 
26.5 
27.4 


27.4 
24.7 
23.7 
23.4 
23.7 


26.1 


24.02 


23.5 
24.2 
249 
26.3 


26.3 
26.1 
24.1 
23.8 
23.6 


23.3 
23.1 
22.3 
22.9 
22.7 


23.6 
24.2 
23.0 
22.8 
22.3 


23.3 
24.5 
25.9 
26.9 
27.8 


27.1 
24.7 
23.9 
23.7 
243 


25.1 


10 


23.9 
247 
25.5 
26.5 


26.5 
25.1 
241 
241 
24.1 


23.6 
23.3 
22.8 
23.2 
23.1 


24.0 
245 
23.2 
22.9 
22.9 


23.8 
25.1 
26.5 
27.5 
28.6 


26.9 
24.8 
241 
241 
25.0 


25.2 


24.31 


2465 


26.561 

25.64 

24.30 

23.85 
23.75 


23.51 
23.44 
22.64 
22.90 
22.68 


23.45 
24.18 
23.44 
23.18 
22.41 


23.35 
24.15 
25.74 
26.88 

27.84 


27.89 
25.45 
24.18 
23.90 
24.28 


25.26 


Juni  1886. 


47 


Dttom 


Temperatur  des  Erdbodencr 

m  m  m         m 

in    der    Tiefe:    0.84.  1.65    3.26     3.99 


V  o  rmittag. 


10 


Nachmittag. 


10 


CpeAH. 
Mittel. 


1    no  noiyAHH. 
1^  NachmittagB. 


1 
2 
3 

4 


5 
6 
7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 


25 
26 
27 
28 
29 


30 


I 


19.6 
20.1 
20.6 


21.1 
21.6 
21.9 
21.8 
2i.7 


21.6 
21.5 


21^ 
21.2 


21.2 
21.2 
21.5 
21.5 
21.5 


21.3 
21.3 
21.6 
22.0 
22.6 


23.2 
23.6 
235 
23.1 
22.9 


22.8 


IfitteU 


21.64 


19.2 
19.7 
20.1 
20.7 


21.1 
21.7 
21.9 
21^ 
21.7 


21.6 
21.5 
21.5 
21.3 
21J2 


21.2 
21.2 
21.5 
21.6 
21.5 


21.3 
213 
21.6 
22.1 
22.7 


23.3 
23.6 
23.5 
23.1 
22.9 


22.8 


I 


21.67 


19.2 
19.8 
20.2 
20.7 


21.3 
21.7 
21.9 
21.8 
21.7 


21.6 
21.5 
21.4 
2U 
21.2 


21.2 
21.2 
21.6 
21.5 
21.5 


21.3 
21.4 
21.7 
22.1 
22.7 


23.3 
23.6 
23.5 
23.1 
22.9 


22.8 


19.3 
19.8 
20.2 
20.8 


21.3 
21.8 
21.9 
21.8 
21.6 


21.5 
21.5 
21.4 
21.2 
21.3 


21.2 
21.3 
21.5 
21.5 
21.5 


21.3 
21.5 
21.7 
22.2 

22.8 


23.4 
23.7 
23.5 
23.0 
22.9 


22.8 


21.69 


21.71 


19.4 
19.9 
20.3 
20.9 


21.4 

21.91 

21.9 

21.8 

21.6 


21.5 
21.5 
21.4 
21.2 
21.2 


21.2 
21.4 
21.6 
21.5 
21.5 


21.3 
21.5 
21.9 
22.3 
22.9 


23.5 
23.7 
23.4 
23.0 

22.8 


22.8 


19.5 
20.0 
20.3 
20.9 


21A 
21.9 
21.9 
21.7 
21.6 


21.5 
21.5 
21.4 
21.2 
2L2 


21.2 
21.4 
21.5 
21.5 
21.4 


21.3 
21.5 
21.9 
22.4 
23.0 


23.5 
23.7 

23.5 
23.0 
22.8 


22.9 


21.74 


21.76 


19.5 
20.0 
20.4 
21.0 


21.6 
21.9 
21.9 
21.7 
21.6 


21.5 
21.5 
21.8 
21.2 
21.2 


21.2 
21.4 
21.6 
21.5 
21.4 


21.3 
21.6 
21.9 
22.4 
23.1 


23.6 

23.6 
23.3 
22.9 
22.8 


23.0 


21.76 


19.6 
20.1 
20.5 
21.1 


21.6 
21.9 
21.8 
21.7 
21.6 


21.5 
21.5 
21.3 
21.2 
21.2 


21.2 
21.5 
21.6 
21.5 
21.4 


21.3 
21.6 
21.9 
22.6 
23.1 


23.6 
23.6 
23.1 
22.9 
22.8 


22.9 


21.77 


19.34 
19.86 
20.26 
20.84 


21.36 
21.80 
21.89 
21.76 
21.64 


21.54 
81.50 
21.40 
21.24 
21.21 


21.20 
21.32 
21.55 
21.50 
21.46 


21.30 
21.45 

21.78 
22.25 
22.86 


23.42 
23.64 
^.41 
23.01 
22.85 


22.85 


21.72 


lft.8 

15.5 
15.6 
15.8 


16.0  R 

ISJ2 

16.5 

16.6 

16.8 


16.9 1 
17.1 
17.8 
17.8 

17.4 


17.6 
17.6 
17.6 
17.6 
17.8 


17.9 
17.9 
17.9 
17.9 
18.1 


18.2 
18.4 
18.5 
18.7 
18.8 


18.9 


17,32 


197 

12.9 
12.8 
12.9 


12.9 
12.9 
13.0 
13.0 
13.1 


18.1 
18.2 
;L3.8 
13.3 
13.8 


13.4 
13.4 
13.5 
13.5 
13.6 


13.6 
13.7 
13.8 
13.8 
13.9 


14.0 
14.0 
14.1 
14.1 
14.1 


14.1 


ia43 


18.7 

12.8 
12.8 
12.8 


12.8 
12.8 
12.8 
12.8 
12.9 


12.9 
18.0 
18.0 
13.0 
18.0 


13.1 
13.1 
13.2 
13.2 
13.2 


13.2 
13.2 
13.3 
13.3 
13.3 


13.4 
13.5 
13.4 
13.4 
13.5 


18.5 


13.10 


98 


bosh  1886. 

TepiiOMerp^,  c%  nepHUirb  mapHKom 


1.5  Merpa  Hax&  ncffiepxHOOTU)  seMJH. 

Hhcjio 
Datom 

1 
2 
3 

4 

Äo 

n  0  j 

JÄH 

fl. 

Vor 

mittag. 

• 

1 

18.6 
16.4 
18.4 
14.4 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

17.8 
16.0 
18.6 
15.5 

16.7 
16.2 
18.4 
15.4 

16.7 
16.1 
17.5 
15.9 

16.7 
16.5 
17.8 
146 

18.0 
23.2 
21.6 
19.0 

18.7 
26.8 
23.6 
21.1 

21.5 
29.5 
23.8 
20.9 

244 
29.6 
25.6 
23.4 

20.6 
28.6 
27.6 
23.3 

20.2 
31.8 
28.4 
23.6 

5 

8 
9 

15.4 
13.5 
13.1 
16.9 
16.6 

14.8 
13.0 
13.5 
16.8 
17.6 

14.8 
13.3 
15.2 
16.6 
17.5 

14.4 

13.5 
15.7 
16.4 
13.8 

15.0 
12.5 
16.4 
16.7 
13.5 

16.0 
17.2 
18.0 
24.6 
13.8 

13.5 
20.7 
19.2 
26.2 
19.5 

13.4 
21.9 
19.8 
27.6 
19.2 

18.1 
23.2 
21.7 
30.5 
21.3 

17.0 
25.4 
25.2 
31.3 
23.7 

22.5 
26.5 
22.6 
30.8 
22.4 

1 

3 
2 

10 
11 
12 
13 
14 

18.0 
17.8 
16.3 
15.6 
17.1 

17.8 
16.9 
15.1 
15.0 
16.5 

17.9 
16.7 
14.9 
14.9 
15.6 

17.4 
16.4 
15.7 
14.7 
15.2 

17.3 
16.0 
16.2 
15.2 
15.2 

22.1 
21.1 

18.0 
21.6 
24.0 

23.4 
22.3 
20.3 
24.0 
26.8 

25.2 
23.4 
22.0 
26.4 
28.8 

26.0 
26.8 
247 
27.6 
30.7 

26.2 
27.4 
24.7 
29.0 
81.3 

26.8 
29.4 
25.8 
28.9 
31.8 

2 
3 
2 

\ 

15 
16 
17 
18 
19 

18.1 

ia7 

21.8 
20.1 
21.0 

16.9 
18.6 
21.3 
19.8 
20.4 

16.8 
17.2 
21.0 
19.6 
21.7 

16.7 
17.5 
20.5 
19.1 
20.8 

16.4 
17.5 
20.5 
18.9 
19.8 

240 
15.3 
24.8 
23.0 
22.0 

29.6 
19.5 
25.6 
25.4 
26.0 

30.0 
30.0 
25.6 
26.2 
26.8 

29.6 
30.9 
29.1 
26.3 
28.2 

30.8 
32.7 
30.3 
30.5 
30.7 

32.8 
342 
33.2 
29.9 
30.8 

3 

1 

3 

3 

20 
21 
22 
23 
24 

21.2 
20.7 
17.8 
18.0 
19.4 

20.4 
20.2 
18.0 
17.1 
19.3 

20.2 
20.4 
17.9 
16.2 
19.0 

19.9 
20.0 
17.4 
16.6 
18.4 

19.8 
20.0 
17.4 
16.0 
16.8 

22.2 
20.1 

17.8 
19.6 
16.4 

25.0 
21.3 
18.6 
22.8 
17.1 

26.6 
24.1 
19.9 
24.3 
19.2 

28.0 
28.1 
20.7 
241 
17.4 

29.8 
30.1 
27.0 
26.5 
16.4 

31.3 
28.6 
246 
26.5 
13.4 

31 
21 
2 
2i 
1^ 

25 
26 
27 
28 
29 

17.8 
17.4 
20.6 
19.7 
20.1 

16.7 
15.3 
20.2 
19.8 
19.6 

16.0 
15.2 
19.9 
20.0 
18.8 

15.6 
15.0 
19.2 
18.9 
18.0 

15.5 
14.7 
18.6 
18.8 
17.6 

19.7 
20.4 
20.8 
21.4 
22.6 

21.8 
25.4 
26.7 
25.8 
24.7 

24.1 
28.6 
27.2 
26.5 
25.6 

25.7 
28.4 
27.9 
26.9 
27.8 

27.7 
30.2 
28.8 
29.8 
28.7 

29.0 
31.2 
32.0 
30.0 
30.4 

3( 

3] 

90 
31 

21.0 
20.9 

19.6 
20.6 

18.8 
20.5 

18.3 
20.1 

16.0 
19.5 

22.6 
20.6 

26.0 
24.9 

27.4 

24.8 

30.8 

28.8 

31.8 
29.4 

33.0 
29.9 

GpeAH. 
mtteL 

18.14 

17.73 

17.53 

17.14 

16.88 

20.34 

22.94 

24.53 

26.17 

27.50 

28.14 

29J 

y   Ä  H  H. 


Juli  1886. 

^öiTnometer  mit  geschwärzter  Kugel 

1.5  Meter  über  dem  Erdboden. 


Nachmittag« 


8 


23.6 
29.4 
20.8 
24.6 


18.4 
30.6 
31.3 
27.2 
25.0 


28.4 
17.0 
28.0 
32.3 
36.2 


35.5 
36.0 
33.4 
35.0 
35.6 


34.0 
23.0 
23.2 
31.4 
22.0 


35.4 
36.6 
31.6 
30.2 
35.6 


39.3 
24.0 


29.47 


23.3 

21.9 

34.8 

28.6 

15.4 

17.5 

23.0 

20.1 

16.6 

16.0 

29.4 

26.4 

31.2 

27.8 

21.8 

20.2 

24.5 

20.9 

27.4 

246 

19.4 

19.3 

18.5 

15.8 

31.8 

28.6 

34.0 

30.6 

34.R 

32.2 

38.6 

26.4 

32.4 

27.0 

29.0 

29.9 

30.2 

29.1 

31.0 

26.8 

21.7 

20.9 

24.6 

21.8 

25.2 

23.8 

21.2 

20.5 

34.2 

26.6 

35.5 

27.3 

29.1 

24.4 

28.9 

24.8 

33.0 

27.3 

36.3 

28.8 

22.7 

20.5 

27.73 

2440 

19.9 
217 
13.8 
17.5 


15.8 
21.4 
23.0 
19.3 
18.5 


21.2 

18.8 
17.2 
23.3 
25.4 


25.4 
248 
23.9 
25.6 
26.5 


23.7 
20.2 
19.1 
22.5 
19.1 


23.6 
25.5 
23.5 
23.5 
25.3 


25.8 
19.8 


21.76 


9 

10 

11 

18.8 

17.2 

17.2 

20.3 

21.0 

20.1 

141 

13.4 

12.3 

17.0 

16.4 

15.6 

147 

14.7 

146 

19.4 

17.5 

15.4 

21.6 

18.9 

18.8 

18.7 

17,2 

17.4 

19.1 

18.8 

18.2 

20.1 

19.1 

18.7 

17.8 

16.8 

16.8 

16.9 

16.6 

15.5 

20.0 

18.8 

19.2 

22.9 

21.4 

20.6 

23.8 

22.2 

20.8 

246 

23.3 

22.6 

23.0 

21.6 

21.2 

25.0 

244 

22.4 

25.1 

25.0 

23.0 

21.9 

21.6 

21.4 

14.9 

18.8 

18.6 

18.1 

18.0 

17.8 

21.8 

20.9 

20.8 

18.7 

18.0 

17.4 

21.6 

21.0 

18.7 

24.6 

23.5 

22.9 

22.8 

21.8 

20.4 

21.9 

21.7 

20.7 

24.5 

23.0 

22.2 

25.0 

23.7 

22.4 

17.4 

17.3 

18.4 

20.62 

19.79 

19.10 

12 


GpOXH. 

Mittel 


17.3 
19.4 

18.2 

15.4 


14.2 

14.0 
17.0 
16.8 
18.4 


18.2 
17.0 
14.8 
19.0 
20.0 


20.1 
22.8 
20.7 
22.2 
22.2 


20.8 
18.2 

17.8 
20.0 
17.6 


18.3 

21.8 
19.8 
20.6 
21.4 


21.4 

18.0 


18.63 


100 


IrojB  1886. 

TepMOMeTpi»  Ha  noBepxHocrn  seMjin. 


^BOIO 

Datam 

A  0     ] 

a  0  Ä  ' 

< 

r  Ä  H 

ff. 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 
2 

4 

19.9 
17.9 
18.1 
16.5 

19.5 

17.7 
18.5 
15.1 

16.9 
18.1 
18.8 
14.8 

17.8 
17.6 
17.1 
14.3 

18.5 
18.1 
16.9 
13.5 

20.1 
19.8 
19.1 
14.2 

21.5 
27.3 
27.2 
20.4 

24.1 
34.7 
31.9 
22.7 

29.5 
39.5 
33.1 
27.3 

23.9 
42.3 
39.9 
32.0 

23.9 
47.6 
44.3 
35.7 

27.0 
50.5! 
43.7  ' 
37.3 

5 

7 
8 
9 

lö.O 
13.5 
16.1 
19.3 
19.5 

14.4 
12.5 
17.0 
20.1 
19.1 

14.2 

11.9 
18.1 
19.3 
18.7 

14.3 
U.ö 
18.7 
18.7 
16.1 

14.9 

U.3 

18.9 
18.1 
16.7 

15.4 
13.2 
19.4 
19.9 
16.9 

16.1 
19.9 
21.9 
26.7 
18.6 

16.1 
26.1 
23.1 
33.0 
19.7 

22.3 
31.6 
26.5 
40.5 
22.7 

19.9 
36.5 
39.5 
45.3 
29.2 

27.5 
41.3 
87.6 
47.3 
29.9 

21.5 
45.7 
45.8  , 
49.1 
37.7 

10 
11 
12 
13 
14 

17.9 
17.9 
16.7 
17.5 
18.9 

17.4 

17.1 

16.2' 

16.5 

18.1 

17.2 
16.5 
16.3 
16.1 
17.6 

16.9 
16.3 
17.1 
16.1 
16.9 

16.7 
15.9 
17.1 
16.3 
16.7 

18.9 
17.7 
18.7 
17.3 
17.6 

23.8 
23.9 
22.0 
23.5 
25.3 

29.9 
26.2 
23.7 
28.5 
32.1 

32.5 
33.4 
27.9 
31.6 
36.7 

37.9 
38.1 
29.1 
35.9 
42.4 

41.4 
44.5 
34.3 
39.7 
45.4 

442 
47.4 
33.9 
43.3 

47.6 

15 
16 
17 
18 
19 

21.5 
21.1 
23.7 
21.1 
22.3 

20.9 
20.5 
23.2 
20.6 
21.3 

20.4 
19.7 
22.5 
20.1 
21.3 

19.5 
19.3 
22.3 
19.5 
20.7 

19.1 
18.4 
22.0 
19.1 
20.6 

21.9 
20.1 
22.0 
21.5 
23.3 

28.0 
29.0 
29.5 
28.8 
27.8 

34.2 
35.5 
31.5 
32.3 
30.8 

38.3 
41.7 
36.0 
34.7 
34.3 

42.8 
46.9 
41.2 
42.1 
42.9 

48.0 
51.8 
49.5 
44.1 
42.8 

49.8 
54.5 
55.1 
47.7 
43.0 

20 
21 
22 
23 
24 

22.5 
22.3 
18.7 
17.1 
20.5 

21.6 
22.1 
18.9 
16.4 
90.7 

20.7 
21.9 
18.8 
15.8 
20.7 

20.5 
21.3 
18.3 
15.5 
20.1 

20.3 
21.5 
18.3 
15.1 
18.9 

21.0 
21.7 

18.8 
16.2 
18.7 

26.5 
23.7 
21.0 
24.8 
19.7 

31.0 
28.5 
23.4 
29.7 
24.1 

3a3 
36.7 
24.7 
33.5 
20.5 

40.5 
46.9 
41.5 
38.9 
19.3 

46.2 
46.6 
36.5 
41.3 
17.0 

49.1 
51.3 
45.9 
37,4 
19..^ 

I    % 

i    26 

27 

28 

29 

16.5 
17.9 
21.0 
19.8 
20.5 

15^ 
16.9 
20.1 
19.3 
19.9 

14.6 
16.5 
19.8 
19.4 
18.9 

14.6 
16.1 
19.4 
18.8 
18.3 

143 
;    15.9 
18.5 
18.4 
17.7 

14.9 
16.7 
19.0 
18.6 
18.6 

20.2 
23.9 
26.9 
26.3 
25.0 

24.0 
30.1 
30.2 
29.9 
28.6 

28.3 
34.9 
33.3 
36.0 
36.3 

32.4 
40.1 
38.2 
38.7 
39.3 

37.6 
43.3 
44.1 
43.3 
43.7 

40.9 
46.0 
46.3 
45.0 

46.7 

80 
31 

21.2 
21.5 

20.1 
21.1 

19.4 
21.3 

18.5 
20.7 

17.6 
19.5 

18.7 
21.9 

27.6 
26.3 

34.0 
29.7 

40.6 
36.2 

44.9 
38.7 

49.2 
40.1 

50jO 
37.0 

gß^- 

19.09 

18.64 

18.27 

17.83 

17.57 

19.09 

2429 

28.36 

32.88 

37.65 

40.82 

43  23 

s-^ i 

101 


Ja 


JuK  1886. 

^^/Oometer  auf  dem  Brdboden. 


fi   H. 


Nachmittag. 


25.9 
34.2 
17.5 
26.4 


20.6 
31.8 
33.0 
27.5 
26.2 


29.2 
21.7 
23.2 
32.5 
39.2 


36.5 
30.7 
36.2 
33.3 
32.5 


33.1 
24.7 
25.7 
28.5 
21.3 


36.2 
33.5 
30.1 
32.1 
35.3 


36.8 
24.5 


29.66 


23.5 
27.6 
17.9 
21.9 


19.3 
26.1 
28.0 
24.1 
22.2 


25.5 
21.5 
20.7 
29.0 
31.2 


32.4 
28.3 
29.8 
31.5 
30.9 


29.8 
23.7 
22.5 
26.3 
19.9 


27.6 
29.5 
26.5 
27.1 
29.2 


31.1 
20.5 


25.97 


8 


21.1 
22.3 
16.7 
19.0 


18.1 
22.9 
24.6 
22.7 
20.6 


22.5 
20.3 
20.3 
25.1 
28.0 


27.9 
26.5 
26.1 
27.7 
28.6 


26.4 
22.7 
19.9 
24.5 
17.9 


24.5 
26.9 
244 
26.3 
26.1 


27.7 
19.8 


23.49 


19.7 
20.2 
16.9 
17.9 


16.4 
21.1 
23.1 
22.1 
20.4 


21.1 
19.1 
20.0 
22.7 
25.8 


26.4 
25.9 
24.6 
27.1 
24.7 


24.5 
18.0 
18.7 
23.9 
17.2 


22.6 

25.3 
23.5 
28.9 

24.8 


26.2 
18.1 


22.00 


10 


18.9 
20.2 
16.0 
17.0 


15.7 
19.5 
20.9 
20.3 
19.7 


19.9 
18.1 
18.6 
21.2 
25.5 


24.6 
25.8 
23.3 
26.5 
26.5 


23.1 
18.1 
18.3 
22.7 
16.6 


21.1 
24.2 
23.0 
22.9 
23.5 


249 
17.5 


21.10 


11 


18.2 
19.6 
149 
16.3 


15.3 
18.0 
20.1 
19.5 
18.6 


19.2 
17.8 
17.9 
20.5 
24.1 


23.4 
245 
22.3 
241 

23.8 


22.7 
18.2 
17.6 
22.2 
15.9 


19.7 
23.2 
21.1 
21.9 
22.6 


23.3 
17.5 


20.13 


12 


18.6 
19.0 
15.1 
15.6 


CpexH. 
Mittel. 

■  1 

23.36 
29.89 
23.50 
28.90 


18.9 
16.8 
19.9 
19.3 
18.3 


18.5 
18.0 
17.0 
20.1 
22.8 


22.4 
25.1 
21.6 
247 
22.7 


22.5 
18.8 
17.2 
21.3 
15.7 


18.8 
22.1 
20.3 
21.2 
21.9 


22.3 
16,7 


19.62 


19.96 
27.19 
28.74 
30.05 
24.25 


2a06 
25.91 
2417 
28.63 
32.05 


33.37 
3422 
32.85 
32.73 
31.52 


82.61 
2a82 
25.92 
29.32 
20.25 


27.70 
30.82 
30.10 
29.72 
31.47 


83.55 
27.22 


2a45 


102 


IrojB  1886. 

TeMnepaxypa  hoheh 


Hhcjio 
Datum 


m 


Ha    rjyÖHHt:  O.Ol. 


fl^  0    noJiy^^HJi. 


Vormittag* 


8 


10 


11 


12 


1 
2 
3 
4 


5 
6 

7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


25 
26 
27 
28 
29 


30 
31 


CpeAH. 
Mittel. 


21.4 
19.3 
20.0 
16.2 


16.7 
15.2 

18.8 
21.3 
21.8 


19.2 
20.6 
17.7 
18.5 
21.8 


23.7 
24.7 
26.7 
24.3 
25.9 


25.3 
25.7 
20.8 
19.3 
23.3 


15.7 
20.7 
24.1 
22.8 
23.0 


24.1 
24.9 


21.40 


21.0 
19  4 
19.9 
15.6 


15.8 
14.0 
19.2 
21.4 
21.2 


18.6 
20.0 
17.2 
17.6 
20.8 


23.0 
23.7 
25.9 
23.9 
24.8 


24.2 
25.3 
20.9 
18.6 
23.3 


15.6 
19.4 
23.1 
21.9 
22.2 


23.1 
24.3 


20.80 


18.2 
19.2 
20.2 
15.3 


15.6 
12.6 
19.6 
21.1 
21.0 


18.3 
19.2 
17.2 
17.1 
19.9 


22.5 
22.9 
25.2 
23.1 
23.9 


23.5 
24.9 
20.7 
18.1 
23.0 


15.0 
19.1 
22.4 
21.5 
21.3 


22.5 
23.9 


20.26 


19.0 
18.8 
18.7 
14.6 


15.6 

12.2 

20.0 
20.4 
17.8 


18.1 
18.6 
17.6 
17.0 
19.2 


21.5 
22.3 
24.8 
22.1 
23.5 


23.0 
24.5 
20.4 
17.6 
22.5 


14.8 
18.5 
21.7 
21.1 
20.7 


21.7 
23.5 


19.74 


19.6 

20.6 

19.2 

19.2 

18.3 

19.2 

14.0 

13.9 

15.8 

16.2 

12.4 

13.0 

20.0 

20.4 

19.8 

20.0 

17.8 

lai 

17.8 

18.9 

17.2 

18.6 

17.6 

18.9 

17.3 

17.6 

18.6 

18.8 

20.9 

21.4 

21.7 

?2.1 

24.5 

24.1 

21.7 

23.1 

23.2 

24.9 

22.6 

011 

22.9 

O/f  Q 

20.4 
17.3 
21.7 


14.7 
17.9 
21.0 
20.4 
20.0 


20.8 
22.4 


19.38 


20.6 
17.8 
21.5 


15.2 
18.1 
20.9 
20.5 
20.3 


21.2 
24.1 


19.88 


22.0 
25.6 
26.7 
19.4 


17.3 
19.0 
22.4 
26.0 

ia9 


23.0 
24.0 
22.0 
22.6 
24.4 


25.7 
27.3 
29.7 

28.2 
27.9 


26.5 
25.7 
22.2 
23.7 
22.1 


18.8 
22.5 
26.0 
25.9 
25.5 


26.9 
27.7 


24.05 


24.0 
32.7 
33.1 
22.2 


17.4 
25.2 
23.6 
32.5 
20.1 


28.8 
27.8 
23.4 
26.9 
30.3 


30.7 
33.2 
31.4 
33.0 
31.0 


32.0 
30.1 
25.0 
29.5 
26.0 


22.9 

28.0 
31.2 
31.2 
30.9 


33.5 
33.2 


28.41 


29.8 
39.3 
34.7 
26.0 


22.4 
31.1 
26.8 
39.7 
22.6 


31.8 
35.5 
27.4 
30.8 
36.8 


36.2 
39.3 
34.7 
37.9 
34.4 


38.5 
40.7 
26.2 
34.4 
24.0 


27.0 
33.9 
35.1 
37.7 
37.4 


40.8 
40.0 


33.32 


25.3 
44.1 
43.3 
31.8 


20.7 
37.2 
39.2 
45.8 
28.4 


38.4 
41.3 
28.6 
34.9 
43.1 


42.3 
45.2 
40.3 
43.6 
42.8 


43.6 
45.5 
40.7 
41.4 
21.3 


31.4 
39.7 
41.a 

42.8 
42.7 


47.0 
45.2 


38.67 


25.2 
60.6 
48.1 
36.0 


26.3 
42.3 
40.5 
48.3 
31.2 


43.1 
47.4 
34,7 
40.4 
48.4 


47.3 
50.2 
48.1 
47.2 
44.2 


48.2 
42.5 
42.2 
44.9 
18.6 


36.7 
4L5 
46.7 
47.6 
48.1 


52.2 
44.9 


42.47 


27 
53 
46 
38 


22 
46 
48 
50 
39 


5S 
51 
4£ 
41 
IS 


5£ 

41 


45J 


Juli  1886. 

Temperatur  des  Brdbodens 


103 


m 


in   der   Tiefe:  O.Ol. 


i 

Hon 

0  J  y  A  H  H. 

N  a  c 

h  m 

i  t  t  a  g. 

Cpe^. 
Mittel 

Vi 

/           1 

B      1 

"  l 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1     30.7/     31.8/     32.6 

32.4 

29.3 

27.4 

26.2 

22.8 

21.4 

20.7 

19.9 

20.1 

24.50 

1     57.5  /      »7.0  1      39.8 

41.3 

37.6 

34.1 

29.3 

25.6 

23.3 

22.3 

21.6 

21.0 

31.29 

ß    32.2/      28.8/      24.2 

23.0 

21.4 

18.6 

18.8 

17.6 

17.8 

17.2 

16.2 

16.0 

25.02 

4SiJd\      41.2  j      40.4 

38.1 

35.0 

28.8 

25.4 

22.3 

20.7 

19.3 

18.4 

17.4 

25.49 

^ 

28.5 

31. Ol      37.6 

34.5 

27.6 

24.1 

21.7 

20.2 

18.7 

17.6 

17.0 

15.8 

21.67 

'    ^ 

49  4 

ÖO.I  1       48.7 

45.9 

41.4 

33.1 

29.0 

26.0 

24.1 

22.5 

21.0 

18.8 

28.79 

> 

1          ^Fv*^E 

l    52  3 

4e.9  1       46.4 

46.5 

42.6 

34.4 

30.3 

27.2 

26.7 

23.6 

22.4 

22.2 

30.83 

,  ^ 

503 

4e.7  1       41.7 

46.3 

38.7 

32.4 

28.4 

26.4 

25.4 

23.8 

22.3 

22.1 

32.10 

1    */\/«*' 
41.9 

4Ä.1  1       3Ö.9 

33.3 

34.3 

28.3 

26.4 

23.3 

22.6 

21.7 

20.6 

19.7 

26.13 

1  it) 

II      if  Q  O 

4:0-3  1        47.6 

44.3 

40.9 

32.2 

29.0 

26.2 

24.6 

23.4 

22.4 

21.6 

30.54 

1  ^    ^' 

ff     ^  f   39.9 
1       ^       53.3 

40.8  1        37.9 

27.1 

24.8 

23.5 

22.5 

21.3 

20.2 

19.0 

18.6 

18.7 

28.11 

34.  T 

37.6 

36.1 

34.5 

29.0 

22.6 

21.6 

21.2 

20.0 

19.1 

18.2 

25.27 

49.3 

48.3 

46.5 

43.1 

34.7 

31.8 

28.8 

26.8 

25.0 

23.6 

22.8 

30.65 

54.1 

a2.6 

49.9 

*45.3 

*38.7 

34.3 

31.4 

29.4 

27.6 

26.4 

25.2 

34.23 

^i{ 

53.0 
53.4 
51.3 
54.2 
44.2 

&4:.0 

Ö3.1 

50.7 

46.6 

39.1 

35.3 

32.2 

29.9 

28.3 

26.9 

25.7 

35.03 

56.2 

&5.2 

52.6 

48.4 

38.6 

35.1 

32.6 

31.2 

29.5 

28.6 

27.8 

36.50 

&2.X 

Ö3.2 

50.6 

44.4 

39.9 

36.1 

31.2 

29.0 

27.4 

26.0 

26.0 

35.55 

^^^^rf* 

54.& 

&3.8 

51.2 

47.4 

38.6 

36.0 

32.0 

30.8 

29.9 

27.9 

27.6 

35.94 

•  ^2 

24.9  j        B0.1 

45.8 

44.9 

36.8 

34.4 

32.3 

29.7 

29.1 

27.3 

26.0 

34.13 

r 

54.6 
47.2 
43.0 
52.3 
24.4 

ß4.ö  1        S3.9 

60.8 

46.8 

38.7 

34.1 

30.9 

28.7 

27.6 

26.7 

26.9 

35.66 

43.Ö  1       43^ 

37.1 

31.3 

29.1 

27.4 

26.0 

22.3 

20.3 

20.5 

20.9 

31.42 

te  7  \       46.3 

Siel      25.6 

36.4 
48.8 
24.6 

32.2 
43.8 
24.1 

31.4 
34.2 
22.0 

26.3 
30.6 
20.6 

23.7 
28.3 
18.7 

22.5 
27,3 
17.9 

21.4 
26.1 
17.1 

20.5 
25.1 
16.6 

19.8 
24.3 
16.1 

29.05 
32.05 
21.60 

44.2 
51J6 

►  \       46.0  \      46.8 

45.0 

42.0 

36.0 

31.6 

28.4 

26.3 

24.6 

23.0 

21.8 

28.48 

M  i 

.#  1 

i\       ö3.o\      52.3 

50.0 

46.7 

38.5 

34.4 

31.5 

29.3 

27.7 

26.7 

26.3 

33.22 

\\      Ö3.0         52.0 
7  \      &2.3  i      51.1 
o\       5&.ol      54.8 

47.8 
47.6 
61.6 

43.0 
43.1 
46.9 

36.2 
36.0 
39.0 

32.1 
31.6 
34.1 

29.1 
30.1 
30.7 

27.5 
27.7 

28.7 

26.8 
26.3 
27.1 

24.7 
25.1 
26.0 

23.7 
24.0 
25.1 

33.91 
33.85 
34.97 

^  '^    s- 

l.9\B»-e|     57.2 
\^\     46.3  1     49.8 

54.2 

49.2 

41.5 

35.8 

32.1 

30.1 

28.5 

27.1 

26.9 

36.99 

3^\' 

40.9 

33.7 

30.1 

23.1 

21.9 

20.1 

19.6 

18.4 

17.6 

31.28 

^X^ 

1.3o\  46.42 

45.83 

42.90 

39.03 

33.06 

29.36 

26.86 

26.19 

23.89 

22.79 

22.00 

30.78 

T 


104 


Jjoib  1886. 

TeMnepaTypa  noHBH 

m 
Ha   rjiytfHHib:  0.02. 


Hhcjo 
Datum 

Äo 

n  0  Jl 

y  Ä  H 

fl. 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

11 

1 
2 
3 

4 

22.7 
20.6 
22.5 
16.9 

22.3 
20.7 
21.9 
16.4 

20.7 
20.3 
22.0 
16.1 

20.7 
19.9 
20.8 
15.5 

20.7 
20.0 
20.3 
14.9 

21.1 
19.9 
20.6 
14.7 

22.0 
23.3 
24.1 
18.3 

23.1 
27.8 
28.4 
20.9 

26.9 
32.4 
30.2 
23.9 

25.5 
36.9 
35.6 
28.4 

248 
41.0 
39.0 
32.4 

26 

;  43 

40 
3a 

5 

6 
7 
8 
9 

17.9 
16.5 
21.0 
23.4 
23.7 

17.1 
15.5 
20.8 
23.1 
23.1 

16.7 
14.7 
20.6 
22.6 
22.7 

16.5 
14.3 
20.8 
21.9 
19.7 

16.7 

18  7 

20.8 
21.5 
19.1 

16.8 
13.9 
20.9 
21.3 
18.9 

17.5 
17.6 
22.0 
24.1 
19.3 

18.1 
22.2 

22.8 
28.3 
20.1 

21.1 
26.6 
25.1 
33.8 
2L9 

21.1 
31.3 
31.9 
37.4 
26.7 

28.6 
35.3 
85.1 

40.8 
29.5 

221 

3ä 

4a 

43, 
da 

10 
11 
12 
13 
14 

20.1 
22.7 
18.7 
19.1 
23.1 

19.7 
21.7 
18.2 
18.3 
22.3 

19.8 
21.1 
18.0 
17.9 
21.3 

19.1 
20.3 
18.2 
17.7 
20.4 

18.7 
19.7 
18,1 
17.9 
19.9 

19.2 
19.7 
18.9 
18.0 
19.7 

21.7 
22.7 
21.7 
21.5 
23.3 

26.1 
25.9 
22.5 

25.4 
27.8 

28.2 
80.4 
25.8 
29.0 
82.6 

33.1 
846 
27.4 
81.9 
37.0 

36.6 

3a9 

82.8 
36.9 
41X) 

39j 
41J 

4L 
1    i 

15 
16 
17 
18 
19 

25.3 
26.5 
28.4 
26.4 
27.9 

24.4 
25.5 
27.6 
26.0 
26.8 

23.6 
24.5 
26.8 
24.9 
25.7 

22.7 
23.7 
26.3 
24.1 
25.3 

22.2 
23.1 

25.8 
23.5 
24.7 

22.1 
23.1 
25.3 
24.1 
25.5 

24.9 

26.5 
28.7 
27.0 
27.3 

29.0 
30.8 
29.8 
30.3 
29.4 

33.3 
35.3 
32.3 
34.3 
31.8 

37.8 
39.9 
36.7 
38.1 
37.7 

41.7 
44.2 
41.6 
41.3 
S9.7 

47] 

45, 
42J 

20 
21 
22 
23 
24 

26.9 
26.9 
21.8 
20.5 
24.5 

25.9 
263 
21.8 
19.8 
24.3 

25.4 
25.7 
21.6 
19.3 
23.9 

24.7 
253 
21.3 
18.8 
23.3 

243 
25.1 
21.1 
18.3 
22.6 

24.1 
24.9 
21.1 
18.6 
22.3 

26.4 
26.9 
22.3 
22.9 
22.6 

30.3 
29.1 
24  5 
27.8 
25.5 

34.6 
37.1 
25.7 
32.2 
24.6 

38.5 
41.6 
35.9 
37.7 
22.5 

42.6 

40.4 
40.4 
41.5  . 
19.3 

25 

26 
27 
28 
29 

16.1 
21.5 
25.1 
24.0 
24.3 

16.9 
20.5 
24.0 
23.1 
23.5 

15.4 
19.7 
23.3 
22.6 
22.5 

15.3 
19.0 
22.6 
22.0 
21.8 

15.0 
18.3 
21.8 
21.3 
21.1 

15.3 
18.5 
21.6 
213 
21.1 

18.5 
21.7 
25.3 
25.2 
24.9 

21.2 
27.1 

29.7 
29.7 
29.4 

26.3 
32.4 
33.0 
35.3 
84.7 

29.8 
37.5 
38.1 
39.5 
39.4 

845 

41.8 
42.8 
43.8 
441 

■ 

30 
31 

1    25.4 
26.5 

24.5 
25.7 

23.7 
25.1 

22.8 
24.7 

23.2 
24.3 

22.3 
24.7 

26.2 
27.2 

31.6 
32.1 

37.4 
87.2 

43.Q 
42.0 

47.7 
42.7 

! 

Cpe^H. 
»fittel. 

22.80 

22.15 

21.53 

20.95 

20.57 

20.68 

23.31 

26.66 

30.49 

34.66 

37.99 

i 

JuH  1886. 

Temperatur  des  Erdbodens 


m 


in  der  Tiefe:  0.02. 


106 


Ho    nojif;^HH. 


Kachmittag. 


8 


10 


11 


12 


CpeAH. 
Mittel. 


26.3 
31.8 
20.6 
27.2 


23.1 
31.6 
32.9 
31.6 
26.9 


31.8 
23.9 
23.9 
33.4 
36.9 


37.3 
37.3 
37.4 
37.3 
36.0 


35.9 
28.9 
28.1 
32.0 
21.0 


32.6 
35.9 
33.8 
33.4 
36.0 


37.9 
25.3 


31.19 


24.5 
28.6 
19.5 
24.0 


21.6 

28.8 
30.1 
29.4 
24.8 


29.2 
22.7 
22.7 
30.7 
33.4 


34.3 
34.8 
33.7 
34.7 
34.0 


32.5 
27.4 
25.7 
29.7 
19.2 


29.1 
32.7 
30.8 
31.5 
32.6 


34.1 
23.9 


28.73 


23.3 
26.7 
18.9 
22.3 


20.2 
26.7 
28.4 
27.8 
23.7 


27.2 
21.6 
22.0 
28.6 
31.3 


32.1 
33.1 
31.5 
32.9 
32.0 


30.4 

24.8 
24.1 
28.5 
18.4 


27.0 
30.6 
28.9 
28.5 
30.5 


32.1 
21.4 


26.95 


22.4 

21.6 

25.1 

24.1 

18.3 

17.3 

20.8 

19.7 

18.9 

18.1 

25.0 

23.5 

26.5 

25.1 

26.6 

25.0 

22.7 

21.8 

25.8 

24.7 

'     20.3 

19.8 

21.0 
26.6 
29.6 


30.3 
31.5 
29.8 
31.7 
30.8 


28.9 
22.4 
22.9 
27.5 
17.5 


25.2 
28.9 
27.9 

27.8 
28.7 


30.3 
20.6 


25.56 


19.9 
25.2 

27.8 


28.9 
30.4 
28.5 
30.1 
29.3 


28.1 
22.1 
22.0 
26.3 
16.9 


23.7 
27.5 
26.1 
26.6 
27.6 


28.7 
19.6 


24.39 


21.4 
23.3 
16.9 

18.8 


17.1 
22.1 
24.3 
24.3 
20.8 


23.7 
19.7 
19.2 
24.1 
26.7 


27.7 
29.5 
27.3 
29.2 
27.9 


27.1 
22.1 
21.1 
25.4 
16.5 


22.5 
26.3 
26.1 
25.3 
26.5 


27.5 
18.5 


23.48 


2464 
29.99 
25.06 
2496 


21.69 
27.59 ; 
29.75 
31.24 
26.20 


29.45 
27.39 
25.00 
29.83 
32.62 


3428 
35.61 
35.09 
35.09 
33.70 


3480 
31.43 
28.99 
31.61 
22.04 


28.18 
32.72 
33.47 
33.48 
3460 


36.58 
31.35 


30.27 


7* 


lm\ 


9hcju> 
Datom 


Isosh  1886. 

TeMnepaxypa    no^BM 


m 


Ha  rjytfHHi:  0.05. 


^0   nojyÄHÄ. 


Vormittag. 


8 


10 


11 


12 


1 
2 
3 
4 


23.9 
22.0 
24.6 
17.8 


23.6 
21.8 
23.8 
17.4 


22.8 
21.4 
234 
17.1 


22.0 
21.0 
22.8 
16.8 


21.8 
20.9 
22.2 
16.1 


21.8 
20.8 
21.8 
16.7 


22.2 
22.0 
23.1 
17.1 


22.6 
246 
25.2 
19.3 


24.6 

27.8 
26.8 
21.2 


25.4 
31.5 
30X) 
23.9 


24.6 

35.0 
33.6 
27.0 


25.2 
88.2 
36.5 
30.2 


5 

6 
7 
8 
9 


19.5 
17.8 
22.6 
24.6 
25.0 


18.8 
17.0 
22.1 
24.2 
24.4 


18.2 
16.4 
21.4 
23.5 
23.8 


17.8 
16.0 
21.4 
22.8 
22.4 


17.7 
15.3 
21.4 
22.6 
21.0 


17.6 

15.0 

21.4 
22.4 
20.2 


17.6 
16.6 
21.7 
23.6 
20.0 


18.3 
19.6 
22.3 
25.8 
20.2 


18.8 
22.8 
23.6 
28.8 
21.0 


20.2 
26.4 
26.4 
32  3 
24.1 


21.5 
30.2 
.31.0 
36.0 
26.4 


22.0 
34.0 
34.6 
39.0 
29.7 


10 
11 
12 
13 
14 


21.6 
24.1 
20.4 
20.0 
24.6 


21.0 
23.3 
19.8 
19.4 
23.7 


20.8 
22.6 
19.3 
19.0 
22.8 


20.4 
21.8 
19.0 
18.6 
22.0 


20.0 
21.4 
19.0 
18.6 
21.3 


19.8 
21.0 
19.1 
18.4 
20.8 


20.9 
22.0 
20.3 
19.9 
22.2 


23.4 
24.4 
21.4 
22.8 
24.9 


25.4 
26.9 
23.3 
25.3 
28.5 


2a6 
30.0 
24.9 
28.0 
32.1 


31.9 
33.6 
27.2 
31.6 
36.0 


37.4 
29.2 

35.5 
38.5 


15 
16 
17 
18 
19 


26.7 
28.4 
30.1 
28.6 
30.2 


25^ 
27.4 
29.2 
28.1 
29.2 


25.2 
26.4 
28.4 
27.1 
27.9 


24.3 

25.6 
27.8 
35.9 
27.6 


23.6 
25.0 
27.2 
25.4 
26.9 


23.0 
24.6 
26.8 
25.0 
26.6 


24.3 
25.6 
27.7 
26.2 
27.2 


26.6 
28.2 
28.8 
28.1 
28.2 


29^ 
31.3 
30.1 
30.6 
29j6 


3a2 
34.8 
32.6 
32.7 
32.5 


36.9 
38.5 
35.5 
36.1 
35.0 


40i 
42.0 1 
39.0 
39.1 
37.1 


20 
21 
22 
23 
24 


29.2 
29.4 

24.8 
23.8 
27.2 


28.3 

28.8 
24.4 
23.0 
26.5 


27.6 
28.0 
24.0 
22.4 
26.0 


27.8 
27.6 
23.6 
21.8 
25.5 


26.3 
27.1 
23.3 
21.4 
25.0 


25.8 

27.7 
23.0 
21.1 
24.4 


26.3 
26.6 
23.1 
21.8 
24.0 


27.8 
27.3 
23.8 
24.0 
24.4 


30.2 
29.8 
24.5 
26.5 
26.0 


33.0 
33.6 
26.6 
29.6 
23.2 


36.0 
35.3 
31.0 
32.4 
22.4 


39.S 

37.6 
33.B 

.33.9 
20.8 


25 
26 
27 
28 
29 


17  8 
23.8 

2ao 

27.0 
27.5 


17.4 
22.9 
27.0 
26.3 
26.6 


17.0 
22.0 
26.2 
25.5 
25.9 


16.6 
212 
25.6 
24.8 
25.2 


16.6 
20.5 
24.8 
24.4 
24.5 


16.4 

20.3 
24.2 
23.9 
24.0 


17.6 
21.3 
24.5 
24.6 
24.5 


19.7 
24.0 
26.4 
26.4 
26.2 


22.4 
27.6 
28.5 

28.8 
26.4 


26.2 
31.5 
30.7 
31.4 
31.1 


30.0 
35.2 
33.0 
34.1 
33.9 


33.9 

3a6 

35.8 
36.8 
36.8 


30 
31 


28.2 
29.8 


27.5 
28.8 


26.8 
28.2 


26.0 
27.5 


25.2 
26.9 


24.8 
26.8 


25.3 
27.0 


27.3 
28.7 


30.2 
30.8 


33.B 
33.6 


36.6 
25.6 


39.6: 
37i 


CpexB. 
I^fittel. 


24.81 


2411 


23.45 


22.88 


22.37 


22.07 


22.80 


24.54 


26.74 


29.46 


32.35 


35.05 


Juli  1886. 

Temperatur  des  Brdbodens 


lb7 


m 


in   der  Tiefe:  0.05. 


108 

IrojiB  1886. 

TeMnepaTypa    noHBU 

H  a   r  Ji  j 

^  6  H  H' 

6:    0.10. 

Hhcjo 
Datum 

A  0   i 

a  0  Ä 

jT  Ä  H 

ff. 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

25.6 

25.2 

24.8 

242 

23.8 

23.4 

23.4 

23.4 

24.0 

25.0 

25.0 

25.1 

2 

23.8 

23.4 

23.0 

22.8 

22.4 

22.2 

22.3 

23.2 

24.8 

27.1 

29.5 

31.9 

3 

27.0 

26.2 

25.fi 

25.0 

24.5 

23.9 

23.8 

24.5 

25.6 

27.2 

29.4 

31.8 

4 

21.0 

20.4 

20.0 

19.6 

19.1 

18.6 

18.5 

19.2 

20.4 

21.8 

23.5 

25.5 

5 

22.4 

21.8 

21.0 

20.4 

19.8 

19.8 

19.6 

19.6 

19.6 

20.4 

21.0 

21.8 

6 

20.4 

19.8 

19.0 

18.8 

18.0 

17.6 

17.6 

18.4 

20.2 

22.4 

25.1 

28.0 

7 

25.7 

24.8 

24.0 

23.6 

23.2 

23.0 

22.9 

23.0 

23.5 

24.6 

27.0 

29.5! 

8 

27.4 

26.5 

26.0 

25.4 

24.8 

24.5 

24.2 

24.8 

26.4 

28.5 

31.0 

33.4 

9 

27.6 

27.0 

26.4 

25.6 

24.6 

23.6 

2^10 

22.7 

22.7 

23.3 

24.8 

26.6 

10 

24.2 

23.8 

23.2 

22.5 

22.3 

22.0 

21.8 

22.5 

24.2 

25.8 

27.9 

30.2 

11 

27.0 

26.2 

25.4 

24.8 

24,2 

23.6 

23.4 

24.0 

25.4 

27.2 

29.4 

32.1 

12 

23.4 

22.8 

22.2 

21.8 

21.5 

21.3 

21.4 

22.0 

22.8 

23.8 

25.1 

26.5 

13 

22.6 

22.0 

21.5 

21.0 

20.8 

20.4 

20.5 

21.4 

23.0 

24.9 

26.6 

28.SI 

14 

26.8 

26.0 

25.2 

24.4 

23.7 

23.1 

22.8 

23.8 

25.4 

27.8 

30.3 

*32.9 

15 

29.6 

28.8 

28.0 

27.4 

26.6 

26.0 

25.6 

26.0 

27.1 

28.6 

30.7 

;J3.0 

16 

31.2 

30.4 

29.6 

28.8 

28.1 

27.4 

27.2 

27.4 

28.6 

30.2 

32.3 

34.6' 

17 

32.5 

31.8 

31.0 

30.4 

29.8 

29.2 

28.9 

29.2 

29.4 

30.4 

31.8 

33.6 

18 

31.5 

30.7 

29.8 

29.2 

28.6 

28.0 

27.6 

28.0 

28.8 

30.2 

31.8 

33.6 

19 

32.6 

31.8 

30.6 

30.5 

29.6 

29.1 

28.8 

28.9 

29.3 

30.2 

31.7 

33.0; 

20 

.    31.4 

30.9 

30.0 

29.2 

29.0 

28.4 

28.0 

28.2 

28.8 

30.1 

31.8 

33.6 

21 

32.0 

31.2 

30.6 

30.0 

29.6 

29.2 

28.8 

28.6 

29.0 

30.4 

32.0 

33.3 

22 

28.0 

27.4 

26.9 

26.5 

26.1 

25.8 

25.4 

25.4 

25.8 

26.0 

27.6 

29.7 

23 

26.9 

26.2 

25.6 

25.1 

24.6 

24.1 

23.8 

24.2 

25.0 

26.4 

28.1 

29.S 

24 

29.4 

28.7 

28.2 

27.7 

27.2 

26.8 

26.3 

26.1 

26.1 

26.0 

25.7 

24.0! 

■ 

25 

20.8 

20.2 

19.7 

19.3 

19.1 

18.9 

18.8 

19.4 

20.7 

22.6 

24.5 

27.0 ' 

26 

26.4 

25.6 

24.8 

24.0 

23.2 

22.8 

22.5 

23.2 

24.7 

26.9 

29.4 

32.0 

27 

29.9 

29.0 

28.2 

27.4 

26.8 

26.0 

25.7 

26.2 

27.4 

28.9 

30.9 

33.3 

28 

29.5 

28.7 

27.8 

27.4 

26.8 

26.1 

25.8 

26.4 

27.5 

29.4 

31.2 

33.0 

29 

30.0 

29.2 

28.4 

27.7 

27.1 

26.4 

26.0 

26.4 

27.4 

29.0 

31.0 

33.2 

30 

31.1 

30.2 

29.6 

28.8 

28.2 

27.6 

27.2 

27.4 

28.6 

30.3 

32.4 

34.4^ 

31 

32.5 

31.6 

30.8 

30.0 

29.4 

29.0 

28.7 

29.0 

29.7 

31.2 

32.8 

34.2 

CpeAH. 
Mittel. 

27.43 

26.72 

26.03 

25.46 

24.92 

24.45 

24.20 

24.60 

25.55 

26.99 

28.75 

30.64 

1. 

JuH  1886. 

Temperatur  des  Erdbodens 


i09 


m 


in  der   Tiefe:  0.10. 


no     nojiy;(HH. 


Nachmittag. 


8 


9 


10 


11 


39.0 
36.2 


32.51     34.04 


26.8 
34.8 
30.4 
30.5 


25.6 
34.6 
35.Ö 
37.5 
31.7 


36.0 
37.0 
29.0 
35.0 
36.9 


38.4 
39.7 

38.8 
38.8 
36.0 


38.7 
35.8 
33.3 
34.8 
24  5 


33.8 
38.3 
38.8 
38.2 
39.1 


40.5 
36.8 


35.02 


27.6 
34.5 
29.0 
31.2 


27.0 
35.6 
36.0 
37.2 
31.3 


36.4 
35.2 
30.0 
36.2 
37.3 


39.3 
40.6 
39.5 
39.6 
36.9 


39.6 
35.8 
33.8 
36.0 
24.9 


34.8 
39.2 
39.4 
38.8 
40.0 


41.4 
37.2 


35.53 


27.8 
34.8 
28.0 
31.3 


27.6 
35.7 
36.3 
36.8 
31.3 


36.5 
32.6 
30.3 
36.4 
37.4 


41.6 

36.6 


35.55 


27.8 
34.4 
26.9 
30.7 


26.8 
35.1 
35.9 
36.0 
31.0 


35.8 
30.6 
30.2 
35.8 
37.2 


39.5 

1 
39.3 

41.0 

40.5 

39.9 

39.5 

40.0 

39.8 

37.4 

37.4 

39.8 

39.6 

35.4 

34.4 

33.5 

33.01 

36.3 

36.1 : 

25.2 

25.0  ( 

35.5 

35.1 

39.4 

38.8 

39.2 

38.4 

38.8 

38.1. 

40.2 

39.6; 

41.2 
35.4 


27.4 
33.6 
26.0 
29.7 


25.7 
33.9 
34.8 
34.6 
30.1 


34.5 
29.0 
28.6 
34.5 
36.5 


38.4 
39.2 
38.8 
39.0 
36.8 


38.8 
33.4 
32.3 
34.9 
24.4 


34.2 
37.6 
37.0 
36.8 
38.6 


40.4 
34.0 


35.01    33.98 


26.8 
32.4 

25.0 
28.2 


24.6 
32.2 
33.4 
33.0 

28.8 


32.9 
27.8 
26.9 
33.0 
35.4 


37.2 
37.8 
37.5 
37.8 
35.8 


37.4 
32.4 
31.3 
33.8 
23.8 


32.8 
36.0 
35.6 
35.4 
37.1 


3Ö.6 
32.4 


32.68 


26.2 
31.0 
23.8 
26.7 


34.4 
34.0 
34.2 
35.6 


37.1 
31.0 


31.38 


25.5 
29.8 
23.2 
25.2 


23.7 

22.6 

30.6 

29.1 

32.0 

31.0 

31.6 

30.5 

27.6 

26.5 

31.4 

30.1 

26.7 

25.7 

25.7 

24.8 

31.4 

30.0 

34.0 

32.8 

35.8 

34.4 

36.6 

35.4 

36.0 

34.6 

364 

35.4 

34.8 

34.0 

36.2 

34.8 

31.4 

30.5 

30.2 

29.2 

32.6 

31.7 

23.0 

22.3 

31.1 

29.7 

33.1 
32.6 
33.0 
34.3 


35.8 
29.6 


30.23 


24.9 
28.8 
22.4 
23.9 


21.8 
27.9 
29.3 
29.4 
25.8 


29.0 
24.8 
24.0 
18.8 
31.6 


33.3 
34.4 
33.4 
34.4 
33.0 


33.8 
29.4 
28.4 
30.8 
21.7 


28.5 
31.9 
31.5 
31.9 
33.2 


34.6 

28.2 


29.19 


12 


CpCÄH. 

Mittel. 


24.4 

27.8 
21.6 
23.3 


21.1 
26.8 
28.4 
28.4 
25.1 


28.0 
24.0 
23  2 

27.8 
30.8 


32.8 
33.3 
32.4 
33.4 
32.3 


32.8 

28.6 
27.7 
30.1 
21.0 


27.4 

30.8 
30.8 
31.0 
32.3 


33.5 
27.0 


28.32 


25.40 
28.70 
26.48 
24.37 


22.48 

26.26 ; 
28.93 
30.44 
26.95 


28.66 
28.23 
25.16 
27.80 
30.58 


32.42 
33.71 
33.80 
33.55 
32.90 


33.49 
31.75 
29.05 
29.63 
25.24 


26.47 
30.68 
32.08 
32.04 
32.70 


34.02 
32.02 


29.55 


110 

Irojft  1886. 

1 

TeMnepa' 

rypa  noHBBi 

TVl 

1 

fia  r jc 

Um 

y  6  H  H  4 :  0.20. 

^HCJO 

Datum 

fl^  0    n  0  Ji  ] 

r  Ä  H  ^ 

s* 

Vor 

m  1  t 

t  a  g. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

26.4 

26.2 

25.8 

25.6 

25.2 

24.9 

24.6 

24.4 

24.2 

24.2 

24.2 

24.3 

2 

24.7 

24.4 

24.2 

24.0 

23.7 

23.5 

23.3 

23.2 

23.0 

23.2 

23.6 

24.4 

3 

27.8 

27.2 

26.8 

26.4 

26.0 

25.6 

25.3 

25.0 

24.8 

24.8 

25.0 

25.5 

4 

23.9 

23.4 

23.0 

22.7 

22.3 

22.0 

21.6 

a.3 

21.2 

21.2 

21.4 

21.8 

5 

24.3 

23.8 

23.4 

22.9 

22.5 

22.1 

21.8 

21.6 

21.4 

21.2 

21.2 

21.2 

6 

22.6 

22.2 

21.8 

21.6 

21.0 

20.7 

20.3 

20.0 

19.8 

20.0 

20.5 

21.2 

7 

26.8 

26.2 

25.6 

25.2 

24.7 

24.4 

24.0 

23.8 

23.6 

23.4 

23.6 

1     24.0 

8 

28.0 

27.4 

27.1 

26.6 

26.3 

26.0 

25.7 

25.2 

25.0 

25.1 

25.6 

26.2 

9 

28.6 

28.1 

27.6 

27.2 

26.6 

26.2 

25.6 

25.2 

24.7 

24.4 

24.2 

24.3 

10 

26.0 

25.6 

25.2 

24.6 

24.4 

24.1 

23.8 

23.4 

23.3 

23.3 

23.8 

24.3 

11 

28.0 

27.6 

27.0 

26.6 

26.2 

25.7 

25.3 

26.0 

24.7 

24.8 

25.0 

25.6 

12 

25.8 

25.3 

24.8 

24.4 

24.0 

23.7 

23.4 

23.2 

23.0 

23.0 

23.2 

23.5 

13 

24.6 

24.2 

23.8 

23.5 

23.0 

22.8 

22.6 

22.4 

22.2 

22.4 

22.8 

23.4 

14 

27.8 

27.3 

26.8 

26.4 

25.9 

25.4 

25.0 

24.6 

24.2 

24.5 

24.8 

25.6 

15 

29.8 

29.4 

28.9 

28.3 

27.8 

27.4 

26.9 

26.5 

26.2 

26.3 

26.7 

27.3 

16 

31.4 

30.9 

30.3 

29.8 

29.3 

28.8 

28.2 

27.9 

27.6 

27.7 

28.0 

28.7 

17 

32.4 

31.8 

31.4 

30.8 

30.4 

30.0 

29.5 

29.0 

28.8 

28.6 

28.8 

29.2 

18 

32.0 

31.4 

30.9 

30.3 

29.8 

29.4 

29.0 

28.7 

28.4 

28.4 

28.6 

29.1 

19 

32.7 

32.1 

31.4 

31.2 

30.7 

30.2 

29.8 

29.4 

29.1 

29.0 

29.1 

29.4 

20 

31.6 

31.1 

30.4 

30.0 

29.8 

29.4 

29.1 

28.8 

28.5 

28.4 

28.9 

29.2 

21 

32.4 

31.8 

31.4 

30.8 

30.6 

30.0 

29.6 

29.3 

29.0 

29.0 

29.2 

29.6 

22 

29.4 

28.9 

28.5 

28.1 

27.7 

27.3 

27.0 

26.6 

26.5 

26.4 

26.3 

26.6 

23 

28.4 

27.9 

27.3 

27.0 

26.6 

26.2 

25.9 

25.6 

25.5 

25.4 

25.6 

26.2 

24 

29.7 

29.3 

28.9 

28.6 

28.2 

27.8 

27.5 

27.2 

26.8 

26.7 

26.5 

26.3 

25 

23.8 

23.5 

23.0 

22.8 

22.6 

22.3 

22.2 

21.8 

21.8 

21.9 

22.2 

22.8 

26 

28.2 

27.6 

27.2 

26.6 

26.1 

25.8 

25.3 

25.0 

24.7 

24.8 

25.2 

25.9 

27 

30.6 

30.2 

29.6 

29.1 

28.6 

28.2 

27.7 

27.2 

27.0 

27.1 

27.3 

27.8 

28 

30.8 

30.2 

29.4 

29.1 

28.8 

28.4 

27.9 

27.4 

27.2 

27.2 

27.5 

2S.1 

29 

31.0 

30.4 

29.9 

29.4 

29.0 

28.6 

28.0 

27.6 

27.3 

27.3 

27.6 

28,0 

30 

31.7 

31.1 

30.8 

30.3 

29.6 

29.2 

28.8 

28.5 

28.1 

28.2 

28.4 

29.0 

31 

33.0 

32.4 

31.9 

31.3 

30.5 

30.4 

30.0 

29.6 

29.4 

29.3 

29.5 

30.0 

CpCÄH. 

Mittel. 

28.52 

28.03 

27.55 

27.14 

26.71 

26.34 

25.96 

25.63 

25.39 

25.39 

25.62 

26.08 
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Juli  1886. 


Temperatur  des  Erdbodens 

m 
in  der  Tiefe:  0.20. 


-                  4 
1 

[hcioI 

n 

• 

0    n 

0  j  y  A  H  £ 

r. 

N  a  c 

hm  1 

l  t  a  g. 

CpeAH. 
Mittel. 

kund 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2  ' 

3  . 

4  . 

1 

24.4 
25.4 
26.3 
22.4 

24.5 
26.6 
27.0 
23.1 

24.6 
27.5 
27.4 
23.9 

24.8 
28.2 
27.4 
24.8 

25.0 
28.6 
27.3 
25.5 

25.3 
29.0 
27.0 
26.0 

.26.5 
29.2 
26.7 
26.3 

25.5 
29.2 
26.2 
26.4 

26.5 
29.2 
25.8 
26.2 

25.4 
29.0 
25.4 
25.8 

25.2 
28.7 
24.9 
25.3 

25.0 
28.3 
24.4 
24.8 

1 

25.03 
26.00 
26.08  1 
23.60! 

1 
5 
6 

7    ■ 
8 

9    . 

21.4 
22.2 
24.6 
27.0 
24.7 

21.6 
23.4 
25.6 

2ai 

25.3 

21.9 
248 
26.8 
29.1 
26.1 

22.4 
26.0 
27.9 
29.8 
26.8 

23.0 
27.0 
28.6 
30.4 
27  4 

23.6 
27.9 
29.4 
30.9 
27.7 

24.0 
28.4 
29.7 
31.0 

27.8 

23.9 
28.6 
29.8 
30.8 
27.8 

23.8 

28.5 
29.8 
30.4 
27.6 

23.6 
28.2 
29.4 
30.0 
27.2 

23.2 
27.8 
29.0 
29.6 
26.8 

22.8 
27.2 
28.5 
29.1 
26.4 

22.61 
23.82 
26.43  , 
27.93  ; 
26.43 

10 
11 
12 
13 

14    . 

1 

25.2 
26.5 
23.9 
24.1 
26.3 

26.1 
27.5 
24.4 
25.1 
27.7 

27.2 

28.7 
25.0 
26.3 

28.8 

28.3 
29.6 
25.3 
27.4 
30.0 

29.2 
29.9 
25.8 
28.4 
*31.0 

29.7 
29.7 
26.2 
29.0 
*31.6 

30.0 
29.2 
26.6 
29.6 
31.9 

30.1 
28.6 
26.6 
29.6 
32.0 

30.0 
28.0 
26.2 
29.6 
31.9 

29.6 
27  4 
258 
29.2 
31.4 

29.1 
26.8 
25.4 
28.8 
31.0 

28.6 
26.3 
25.2 
28.3 
30.5 

26.45' 

27.07 

2474 

25.54 

28.02 

15 

16 
17 

18 

19 

28.2 
29.6 
29.8 
29.8 
29.9 

29.2 
30.6 
30.6 
30.7 
30.4 

30.4 
31.7 
31.5 
31.8 
31.0 

31.4 
32.8 
32.6 
32.6 
31.6 

32.4 
33.7 
33.3 
33.5 
32.1 

33.1 
34.4 
33.8 
34.2 
32.7 

33.5 
34.7 
34.2 
34.6 
33.0 

33.6 
34.7 
34.3 
34.6 
33.1 

33.4 
34.4 
34.0 
34.4 
33.0 

33.0 
34.0 
33.5 
34.0 
32.7 

32.6 
33.5 
33.1 
33.6 
32.4 

32.0 
32.9 
32.4 
33.2 
32.0 

29.76 
31.07  . 
3141 
31.38 
31.17 

20 
21 
22 
23 
24 

30.0 
30.2 
27.2 
26.8 
25.9 

30.9 
30.8 
28.0 
27.5 
25.6 

31.9 
31.4 
28.6 
28.4 
25.4 

82.8 
31.8 
29.4 
29.4 
25.3 

33.5 
32.1 
29.9 
30.3 
25.3 

34.2 
32.2 
30.2 
31.0 
25.4 

344 
32.1 
30.4 
31.4 
25.4 

34.3 
31.8 
30.2 
31.4 
25.2 

34.2 
31.4 
30.0 
31.2 
25.1 

34.0 
310 
29.5 
31.0 
24.6 

33.4 
30.4 
29.3 
30.6 
24.4 

32.9 
29.9 
28.8 
30.2 
241 

31.32 
.30.74 
28.37 
28.20  : 
26.47 

25 
26 
27 

28 
29 

23.7 
26.8 
28.4 
28.9 
28.9 

24.8 
27.9 
29.6 
29.8 
29.8 

26.0 
29.1 
30.6 
30.9 
30.9 

27.2 
30.4 
31.6 
31.6 
32.0 

28.2 
31.3 
32.5 
32.4 
32.7 

29.0 
32.1 
33.0 
32.9 
33.5 

29.7 
32.6 
33.2 
33.2 
33.9 

30.0 
32.7 
33.2 
33.1 
34.0 

29.8 
32.6 
32.8 
32.8 
33.8 

29.6 
32.2 
32.3 
32.4 
33.4 

29.2 
31.7 
31.8 
32.0 
32.8 

28.7 
31.2 
31.2 
31.5 
32.4 

25.28 
28.46 
30.02 
30.15 
30.50 

3u 
31 

30.0 
30.5 

31.0 
31.1 

32.0 
31.6 

33.1 
32.1 

34.1 
32.5 

34.6 
32.7 

35.0 
32.6 

86.2 

32.2 

34.9 

31.8 

34.6 
31.2 

34.1 
30.5 

33.6 
29.8 

31.50 
31.08 

ittelj, 

26.74 

27.66 

28.43 

29.24 

29.90 

30.39 

30.64 

30.60 

30.39 

30.01 

29.58 



29.10 

27.96 
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TeMnepaTypa    n ohbu 


m 


Ha    r  xj  6BHi:   0.40. 


4hcjio 
Datum 

Ji 

,  0    n  0'. 

a  y  Ä  H  J 

S. 

n 

.  0    n  0  , 

I  y  Ä  H  1 

9. 

Cpej 

Mitt 

1 

.    4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

1 

25.2 

25.2 

25.0 

24.7 

24.5 

24.4 

24.3 

24.3 

24.' 

2    ' 

24.4 

24.3 

24.2 

24.1 

23.9 

23.9 

24.4 

24.9    ; 

24J 

3 

25.3 

25.3 

25.3 

24.9 

24.8 

24.7 

24.7 

24.9    t 

24.1 

4 

24.7 

24.5 

24.1 

23.6 

23.2 

23.1 

23.2 

23.5 

23. 

1 

5 

23.7 

23.7 

23.5 

23.1 

22.8 

22.6 

22.5 

22.5 

1 

23.1 

6 

22.5 

22.4 

22.2 

22.0 

21.7 

21.7 

22.3 

,       23.0 

22.! 

7 

23.5 

23.7 

23.8 

23.7 

23.5 

23.5    1 

23.8  '^ 

243 

2.3.: 

8 

24.9 

25.1 

26.1 

24.8 

24.6 

24.7 

25.2    . 

25.7 

'    25.1 

9 

25.9 

26.0 

25.7 

26.4 

25.0 

24.8 

24.8 

24.9 

25.1 

10 

24.9 

24.9 

24.6 

24.3 

24.1 

24.1 

24.3 

24.9   ; 

24.1 

11 

25.2 

25.3 

25.2 

24.9 

24.7 

24.7 

25.1 

25.4 

;  25.( 

12 

25.5 

25.2 

24.8 

24.4 

24.1 

2i.O 

24.1 

24.3 

24.1 

13 

24.3 

24.3 

24.1 

23.7 

23.5 

23.5 

23.8 

24.5 

23.1 

14 

24.9 

25.1 

24.9 

24.7 

24.6 

24.7 

25.2 

25.9 

25.( 

15 

26.5 

26.7 

26.6 

26.3 

26.1 

26.1 

26.5 

27.1 

26.^ 

IK 

27.6 

27.7 

27.7 

27.4 

27.1 

27.2 

27.7 

28.3 

27.1 

17 

28.7 

28.7 

28.6 

28.3 

28.1 

28.1 

28.3 

28.8 

28.^ 

18 

29.1 

29.1 

29.0 

28.4 

28.2 

28.1 

28.4 

28.9 

28.1 

19 

29.3 

29.3 

29.1 

28.9 

28.6 

28.5 

28.9 

29.2 

28.1 

1 

20 

29.3 

29.3 

29.1 

28.7 

28.3 

28.3 

28.7 

29.1 

28.1 

21 

29.4 

29.4 

29.3 

29.0 

28.7 

28.6 

28.7 

28.9 

29.( 

22 

28.8 

28.6 

28.2 

27.8 

27.5 

27.2 

27.2 

27.5 

•    27.1 

:    23 

27.6 

27.5 

27.2 

26.7 

26.4 

26.3 

26.6 

27.1 

1    26.! 

;  24 

27.4 

27.5 

27.3 

27.1 

26.9 

26.5 

26.5 

26.1 

26.i 

25 

26.7 

25.5 

25.1 

24.7 

24.3 

24.3 

24.6 

25.1 

24.1 

26 

25.5 

25.8 

25.7 

25.5 

25.3 

26  3 

25.9 

26.6 

25. 

27 

27.1 

27.3 

27.3 

27.1 

26.8 

26.8 

27.3 

27.7 

27.: 

28 

28.0 

28.0 

28.0 

27.5 

27.2 

27.1 

27.5 

27.9 

27.( 

29 

28.2 

28.2 

28.0 

27.7 

27.4 

27.4 

27.7 

28.3 

27.1 

30 

2817 

28.7 

28.8 

28.3 

28.1 

28.1 

28.4 

29.1 

28.1 

31 

29.4 

29.6 

29.3 

29.1 

1 

28.8 

28.7 

28.9 

29.1 

29.; 

CpeÄH. 
.  M  ittel. 

i 

26.49 

26.51 

26.35 

26.03 

1 

25.77 

25.71 

25.98 

1 

26.38 

26.1 
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Temperatur  des  Erdboden» 


iVd 


m 


m 


m 


m 


m   der   Tiefe:    0.84 


1.66     B.26     8.99. 


CpeÄH. 
Mittel. 


=c= 


22.98 
22.91 
22.84 
22.90 


22.71 

S2.39 

22.16! 

22.25; 

22.66; 


2^.86 
22.88 
23.01 
22.94 
22.91 


2S.10 
23.49 

24.06 
24.48 
24.90 


25.16 
25.41 
25.51 
25.42 
25.20 


24.95 
24.51 
24.51 
24.70 
25.00 


25.18 
25.48 


23.fe5 


1^  no  norppiiit    ; 


•         • 


r  Nifchmittags. 


18.0 

19. 
19 
19.1 


i 


19.1 
J9.1 
19.1 
19.1 
19.2 


19.2 
J9.2 
19.2 
19.3 
19.3 


19.4 
19.4 
19.5 
19.5 
19.7 


19.9 
20.0 
20.1 
20.3 
20.4 


20.5 
20.5 
20.7 
20.6 
20.6 


20.7 
20.7 


19.69 


i4.3 
14.2 
14.3 


14.4 

14.4 
14.5 
11.5 
14.6 


14.6 
147 
U.7 
14.8 
147 


14.8 
14.8 
14.9 
149 
149 


15.0 
15.0 
15.1 
15.1 
15.1 


15.1 
15.1 
15.2 
15.2 
15.2 


15.2 
16.8 


1480 


18« 

13.6 
13.6 
13.6 


13.7 
13.7 
13.S 
13.8 
13.8 


13.8 
13.8 
13.8 
13.9 
13.9 


14.0 

14.0 ; 

14.0 ! 
140, 
140 


140 
141 
142 
142 
14.2 


142 
14.2 
143 
143 
143 


143 
14.4 


ia97 


8 


H^ 


^wJ 


Dalnm 


1 
2 
3 


4 
6 
6 
7 

8 


9 
»0 

n 

t2 
>3 


14 
15 
16 
17 

J8 


29 


CpexH 
Wlfel 


18.3 
18.2 
^9.5 


21.0 

Sola 

19.0 
pl.7 

18.6 
16.6 

»7.1 
16.6 

»3.0 


16.1 
VJ2 
15.9 
20.1 
16.7 


18.6 

?0.7 
9.8 


19.71 


1.5 


ns^  DDBepiHOfsrbio  aeuH. 


ß,  0    nojrjAH^ 


Vormittag. 


18.3 

17.7 


20.3 

g.l 
.0 
18.0 
»1.1 


18.0 
14.7 
16.8 
16.1 
13.7 


17.6 

g.9 
l4| 
19.7 

18.01 


16.6 
17.0 
15.4 
19.8 
15.8 


17.5 
20.0 
20.0 


19wS3 


1S.6 
17.7 

ao.2 


20.0 
19.7 
19.3 
17.9 
21.0 


17.7 
18.8 
16.1 
15.9 
18.2 


15.7 

19.4 
J7.3 


17.8 
2a3 
19.81 

ia4 
lao 


16.1 
16.1 
14.6 

ia7 

16.7 


16.1 
19.6 
>9.5 


17.91 


18.2 
17.2 
20.3 


19.8 

19.7 

ia2 

16.3 
19.6 


17.1 
141 
15.8 
14.8 

19.4 


15.6 
18.3 
19.8 
18.2 
17.0 


ia2 

19.5 
i9J2 
19.6 
17.3 


15.8 
14.5 
143 
20.8 
16.8 


15.4 
18.5 
19.3 


17.47 


17.8 
17.0 
19.4 


19.8 
19.3 
17.0 
16.7 

18.6 


17.2 
14.3 
15.4 
14.4 
12.6 


15.2 
17.7 
19.3 
tö.8 
15.5 


ia6 

19.6 
18.4 
19.3 
17.0 


15.6 
14.0 
13.4 
20.6 
16.7 


146 
18.5 
19.5 


17.15 


6 


18.3 
20.8 
23.6 


23.0 
20.9 
21.3 
21.8 
23.6 


18.0 
17.2 
16.6 
17.2 
145 


19.0 
19.8 
21.6 
19.2 
19.4 


21.0 
21.5 
19.6 
19.8 
17.2 


16.6 
15.8 
16.2 
17.4 
17.4 


16J 
19.2 
18.2 


l^M 


22.4 
22.5 

26.1 


27.3 
30.6 
27.4 
27.1 
29.8 


19.0 
19.8 
17.8 
19.7 
17.1 


24.6 
22.8 
25.2 
28.0 
25.6 


26.7 
24.0 
25.4 
20.4 
17.8 


19.2 
18.9 
21.6 
16.2 
20.0 


22.1 
22.6 
19.4 


22.81 


8 


25.6 
25.0 
26.6 


28.2 
25.8 
29.0 
28.1 
31.8 


19.8 
22.4 
93.7 
241 
23.8 


25.4 

28.4 
29.4 
29.9 
30.0 


27.0 
27.2 

26.8 
27.6 
18.8 


21.0 
20.8 
25.8 
16.6 
23.8 


26.2 
25.1 
22.3 


25  J5 


247 

96.0 
27.8 


29.4 
32.6 
31.2 

29.8 
32.0 


21.2 
240 
21.8 
26.5 
27.0 


29.1 
31.2 
30.6 
33.1 
33.2 


27.2 
27.7 
28.2 
27.7 
22.0 


21.6 
22.2 
27.8 
16.5 
24.2 


29.2 

27.7 
21.5 


26.93 


10 


24.8 

28.8 
29.3 


28.8 
29.6 
32.1 
32.6 
33.8 


19.8 
26.6 
24.8 
28.1 
27.1 


30.8 
342 
34.0 
33.0 
S6.6 


30.0 
29.1 
29.4 
25.0 
28.7 


23.1 
23.2 

28.2 
15.5 
29.6 


31.5 
29.7 
21.6 


28.87 


11 


26.2 
29.8 
31.7 


31.8 
32.6 
32.6 
32.2 
34.8 


16.4 
28.4 
28.7 
28.6 
27.9 


33.1 
31.6 
344 
34.3 
35.2 


34.9 
306 
31.6 
26.5 
246 


25.4 
241 

29.0 
15.6 
27.8 


32.2 
31.9 
21.4 


29.22 


12 


27J 

aoj 

30. 


32. 
31J 
34.1 
33. 

35. 


18J 
S& 
29L 

3a 


33. 
33. 
36. 
31 
35. 


36. 

33j 
24J 
24J 


2L 
29J 
31J 

lä 

2a 


33J 
31. 
31. 


1 


August  1886. 

^AermometeP  mit  geaohwurzter  Kugel 

l.ß  Meter  über  dtim  Ei^dbodeB. 


m' 


116, 


ÄBryci^^  1886. 


• .  •    I 


TepMOMeTpi>  Ha  noBepxHOCTH  aeMjiH. 


1 

Datam- 

• 

ÄO 

n  0  J[ 

y  Ä  H 

fl. 

Vor 

mittag. 

■ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 
2 
3 

16.8 
18.0 
22.4 

16.7 
17.4 
23.1 

16.9 
17.1 
20.7 

16.7 
16.7 
21.6 

16.3 
16.3 
20.7 

16.1 
17.2 
20.4 

21.3 
23.5 
28.1 

29.4 

2a4 

33.8 

27.5 
32.3 
39.9 

33.2 
88.0 
43.9 

86.6 
40.9 
50.5 

39. 
44. 
52.' 

4 
5 
6 
7 
8 

22.5 
22.8 
22.9 
22.1 
2$.l 

21.6 
22.5 
22.2 
21.1 
24.1 

21.3 
21.7 
21.6 
20.7 
24.1 

20.7 
21.9 
20.3 
19.8 
22.7 

20.2 
21.7 
19.5 
19.1 
21.3 

21j0 
23.7 
2L6 
19.7 
22.0 

28.5 
29.8 
28.4 
27.9 
29.7 

34.7 
30.1 
86.2 
35.3 
37.9 

38.9 

40.7 
44.0 
42.5 
43.4 

41.9 
43.7 
49.1 
49.2 
50.3 

48.8 
50.6 
53.9 
53.7 
5&6 

52j 
44 

57j 
56.^ 

59: 

9 
10 
11 
12 
13 

20.5 
14.7 
17.9 
16.5 
16.5 

20.2 
14.1 
17.3 
15.8 
16.7 

20.1 
13.5 
16.3 
15.4 
15.4 

18.9 
13.1 
15.8 
14.6 
15.1 

18.5 

18.1 

15.6 
14.1 
14.7 

20.6 
13.7 
17.0 
14.6 

18.4 

23.1 

20.9 
20.5 
20.8 
20.9 

25.9 

28.7 
27.6 
28.7 
27.0 

28.5 
36.3 
30.6 
36.3 
39.1 

26.5 
43.8 
38.5 
44.3 
45.7 

20.7 

48.7 
47.1 
49.4 
50.0 

2Qi 
52/ 
49i 
6U 
54i 

14 

15 
16 
17 

18 

19.8 
21.7 
22.5 
22.6 
21.6 

19.2 
22.7 
22.6 
21.5 

20.8 

18.5 
21.3 
21.8 
22.7 
19.9 

18.1 
20.9 
21.5 
21.1 
19.1 

17.3 
20,1 
20.4 
22.1 
18.4 

18.1 
20.9 
20.8 
22.0 
18.9 

25.6 
23.3 
26.7 
28.7 
26.3 

33.8 
35.3 
34.9 
35.9 
36.6 

40.6 
42.5 
43.1 
43.9 
44.0 

47.2 

49.8 
49.6 
48.5 
50.6 

52.6 
49.9 
56  JS 
53.8 
55.8 

55i 
54Ji 
58jC 
564 
58i 

19 
20 
21 
22 
23 

20.8 
20.6 
22.0 
21.9 
19.5 

20.3 
19.9 
21.7 
20.3 
19.3 

19.6 
19.7 
21.4 
20.3 
19.3 

19.3 
19.1 
20.1 
21.6 
18.9 

19.3 
18.9 
19.3 
21.5 
18.5 

19.7 
19.3 
21.1 
21.4 
19.0 

28.0 
25.0 
28.7 
22.0 
20.6 

33.1 
31.7 
35.1 
32.1 
23.3 

35.1 
38.9 
40.2 
34.5 
30.9 

89.7 
44.9 
46.6 
33.5 
41.6 

48.6 
49.9 
52.9 
36.5 
44.6 

1 
57J 

24 
25 
26 
27 

28 

18.4 
18.3 
17.4 
23.1 
18.3 

18.5 
18.5 
17.7 
22.7 
17.6 

18.4 
16.7 
16.0 
20.3 
18.3 

18.1 
15.0 
15.5 
21.3 
18.3 

17,9 
14.5 
14.8 
21.3 
18.5 

18.5 
16.5 
15.2 
20.1 
18.7 

21.4 
20.5 
22.1 
19.9 
20.5 

25.5 
23.5 
31.3 
20.3 
24.6 

28.7 
27.1 
39.3 
20.8 
25.7 

80.8 
29.9 
44.6 
19.3 
32.8 

3ai 

34.5 
50.1 
19.3 
35.5 

1 

29 
30 
31 

19.3 
19.8 
20.7 

18.5 
19.1 
20.7 

17.7 
18.5 
20.2 

16.9 
17.9 
fiO.l 

16.6 
18.9 
20.4 

16.7 
18.3 
20.2 

20.3 
21.4 
21.9 

25.9 
27.2 
25.5 

82.0 
32.8 
23.9 

37.9 
39.2 
24.1 

43.1 
46.1 
23.6 

i 

CpeÄH. 
Mittel. 

20.22 

19.79 

19  21 

18.73 

18.38 

19.06 

24.07 

30.27 

35.60 

40.60 

46.06 

j 

August  1886. 
rjierinometer  auf  dem  Brdboden. 


tia 


ÄBpycTB  1886. 


TeMnepaxypa  no^BM. 

Ha   r  j  y  6  H  H  £  :   0.01. 


^0   nojryxHiL 


Vormittag. 


Mittel. 


26.7 
26.0 
24.6 
24.9 
27.3 


22.7 
16.7 
20.4 
18.7 
19.5 


22.3 
24.3 
24.7 
25.1 
24.1 


28.6 
22.7 
28.8 
24.1 
21.3 


19.8 
19.5 
19.9 
24.6 
18.9 


20.4 
21.1 
22.3 


2 


24.5 
25.6 
24.1 
23,8 
26.5 


22.Ö 
16.3 
19.6 
17.9 
18.6 


21.6 
24.7 
24.3 
23.9 
23.3 


22.8 
22.1 
28.4 
22.8 
21.1 


19.8 
19.5 
20.1 
24.2 
18.2 


19.5 
20.4 
22.1 


4 


8 


10 


11 


22.30     21.77     21.16 


17.0 
19.0 
23.5 


24.1 

24.7 
23.6 
23.1 
26.1 


22.2 
15.5 
18.7 
17.6 
18.1 


20.8 
28.5 
23.7 
24.4 
22.3 


22.3 
21.5 
23.3 
22.4 
20.9 


19.6 
18.5 
18.5 
22.4 
18.5 


18.6 
19.9 
21.7 


16.8 
18.5 
23.5 


23.2 
24.5 
22.6 
22.3 
25.1 


21.8 
15.1 
18.2 
16.9 
17.6 


20.3 
22.9 
23.8 
23.3 
21.5 


21.6 
20.9 
22.1 
23.3 
20.6 


19.5 
17.0 
16.9 
23.1 
18.7 


18.0 
19.3 
21.4 


20.62 


16.6 
18.0 
22.7 


22.7 
24.3 
21.9 
21.5 
23.9 


20.7 

14.9 

17.8 
16.2 
17.1 


19.6 
22.3 
22.3 
23.5 
20.8 


21.8 
20.7 
21.4 
23.1 
20.2 


19.3 
16.3 
17.2 
22.8 
18.7 


17.4 
18.9 
21.4 


20.18 


16.6 
18.8 
22.4. 


22.9 
25.1 
23.0 
21.7 
28.9 


21.8 
15.1 

ia4 

•16.4 
19.4 


19.9 
22.5 
22.4 
28.4 

20.8 


21.6 
20.7 
22.5 
23.0 
20.4 


19.6 
17.5 
17.1 
22.6 
18.9. 


17.3 
19.1 
21.8 


20.50 


19.5 
22.9 
26.5 


27.1 
28.0 
27.3 

26.7 
28:7 


28.9 
20.2 
21.2 
20.7 
21.2 


24.7 
24.1 
26.4 
27.9 
25.7 


26.6 
24.3 
27.6 
28.5 
21.4 


21.5 
20.5 
21.2 
20.8 
20.3 


19-7 
20.8 
22.2 


28.65 


2&5 
26.9 
3L6 


82.4 
29.7 
32.8 
32:7 
849 


26.1 
26.8 
26.9 
27.2 
26.3 


31.4 
32.4 
32.9 
3a7 
32.9 


32.1 
30.1 
33.1 
29.5 
23.8 


247 
22.9 
28.2 
20.9 
23.7 


2^9 
25.3 
246 


28.82 


27.1 
38.2 
87.2 


87.8 
88.6 
89.5 
89.3 
89.9 


28.9 
88.6 
29.8 
83.8 
86.8 


38J 
89.8 
89.8 
40.5 
40.2 


86.1 
36.2 
88.0 
34.1 
29.8 


28.1 

26.8^ 

86.5 

20.9 

25.1 


28.8 
80.1 
24.0 


88:78 


34.5 

3a8 

42.4 


423 
4L5 
45.2 
44.9 
45.G 


28.1 
^.1 
37.1 
4a5 
42J3 


447 
463 
46.1 
46.7 
46^ 


39.1 
41.9 
441 
38.5 
39J0 


29.9 
29.0 
46.1 
20.1 
80.a 


348 
86.2 
243 


8aö7 


38.8 
4S.8 
4619 


47.6 
48.3 
49.8 
49.5 
50.6 


98.9 
45.1 
440 
45.6 


49w6 
48.9 
61.6 
61.1 
62.1 


449 
4617 
49.4 
8&9 
45.1 


86.3 
83.3 
47.2  I 
19.9  i 
83.8  ! 


88.9 
89.9 
241 


42.88 


12 


43i 
47.1 
50.6 


51.5 

47.3 
53.6 
53jO 
540 


2U 
4Bi9 
47.7 
49.9 
51.0 


^ 


luglnst  1866. 


in 


«ratxir  des  Erdbodens 


m 


1  B  der  Tiefe:  O.Ol. 


0 


Nackmittag. 


28.20 
S2.77 
86.49 


85.82 
34.46 
86.35 
36.38 
84.73 


23.33 
80.44 
28.97 
81.38 
82.69 


85.10 
34.77 
36.18 
36.07 
86.24 


83.36 
88.29 
35.08 
27,94 
26.06 


26.76 
28.71 
82.58 
22.63 
26.75 


27.67 
29.19 
23.50 


31.85 
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ABrycTL  1886. 


Datum 


1 
2 
3 


4 

6 
6 

7 
8 


9 
10 
11 
12 
13 


14 
15 
16 
17 
18 


19 

20 
21 
22 
23 


24 
25 
26 

27 
28 


29 
30 
31 


TeMnepaTypa  noHBu 

m 
Ha  riytfHHi:  0«02. 


.läua 


^0     U  0  X  J  ß,  E  B. 


■■iBsaaea^BKeiaaa 


Vormittag. 


4 


8 


10 


^^r 


E 


18.1 
21.1 
25.9 


27.5 
27.6 
26.4 
27.2 
29.0 


24.7 

18.4 

22.4 

20.71 

21.8 


24.4 
26.2 
26.5 
27.0 
26.1 


25.9 
24.6 
25.4 

25.8 
22.6 


21.0 
20.8 
21.7 
25.9 
19.4 


21.0 
21.9 
23.3 


23^ 


17.9, 

20.6 

25.8 


26.3 
27.0 
25.9 
26.2 
28.2 


24.2 
17.9 
21.5 
19.8 
20.8 


23.3 
26.2 
25.7 
26.1 
25.2 


2L9 
23.8 
24.5 
24.7 
22.4 


20.8 
20.6 
21.6 
25.2 

18.7 


20.2 
21.2 
22.9 


17.7 
19.9 
24.4 


25.8 
26.4 
25.2 
25.2 
27.7 


23.8 
17.2 
20.5 
19.4 
20.1 


22.7 
25.3 
25.4 
25.8 
24.3 


24.2 
23.2 
24.7 
24.1 
22.0 


20.7 
19.8 
20.1 
24.0 
18.8 


19.7 
20.6 
22.4 


23.23     22.62 


1 


17.4 
19.4 
24.2 


24.9 
26J0 
24.4 
24.4 
26.8 


22.9- 
16.8 
19.6 
13.7 
19.5 


21.9 
24.6 
21.8 
25.1 
23.4 


23.4 
22.6 
23.7 
24.4 
21.7 


20.5 
18.6 
19.5 
24.0 
18.9 


18.8 
20.0 
22.0 


22.03 


17,3 

18.9' 

23.5 

17.1 
19.0 
23.0 

2L3 

25.6 
23.6 
23.6 

25.8 

24.1 
25.9 
24.0 
23.2 
25.4 

22.6 
16.4 
19.4 
18.0 
190 

22.8 

16.4 

19.6 
17.9 
20.2 

21.5 
23.9 
23.9 
24.8 
22.6 

21.2 
23.6 
23.6 
24.6 
22.4 

23.0 
22.2 
2.i.0 
21.2 
21.3 

22.9 
22.0 
23.4 
2U 
21.4 

20.2 
17.8 
18.8 
23.7 
19.0 

20.2 

18.2 
18.4 
23.7 
19.1 

18.2 
19.6 
22.0 

17.9 
19.6 
21.8 

21.54 

21.51 

19.4 
22.4 
25.7 


26.8 
27.6 
26.8 
26.2 
28.2 


24.4 

19.6 
21.4 
20.4 
21.4 


2U 
24.6 
26.0 
27.2 
25.3 


26.0 
24.3 
26.7 
24.5 
21.8 


21.6 
20.2 
20.9 
21.5 
20.2 


19.6 
20.8 
22.4 


23.48 


240 
26.9 
29.6 


30.8 
29.2 
80.9 
80.7 
82.7 


25.7 
24.5 
24.8 
25.2 
23.9 


29.0 
29.7 
30.7 
81.6 
30.6 


30.6 
28.5 
30.9 
27.4 
23.9 


23.8 
22.2 
26.1 
21.2 
23.3 


23.2 
24.5 
24.0 


27.10 


26.0 
31.6 
34.1 


84.6 
85.4 
86.0 
35.6 
36.9 


28.0 
29.8 
27.7 
30.2 
31.7 


34.4 
35.5 
36.0 
36.6 
86.2 


83.8 
33.4 
35.0 
32.6 
27.7 


26.9 
25.0 
31.9 
21.4 
25.3 


27.5 
2a8 
24.0 


31.28 


32.6 
37.0 
387 


38.8 
37.8 
40.7 
40.4 
41.4 


28.2 
86.1 
33.5 
35.6 
37.1 


39.6 
40.8 
41.1 
41.2 
41.7 


37.0 
38.1 
39.8 
32.8 
35.0 


28.4 
27.3 
37.6 
20.8 
28.9 


32.4 
33.4 
24.4 


35.39 


-1 


11 


37.3 
40.9 
42.5 


442 
42.7 
449 
445 
4Ö.7 


S5.9 
39.5 
38.7 
40.2 
41.3 


43.8 
44.4 
45.9 
45.5 
46.4 


41.1 
42.2 
44.5 
S4.4 
41.5 


33.2 

no.s 

42.1 
20.2 
32.2 


37.0 
37.6 
24  4 


39.21 


12 


40. 
44. 
46. 


4ä. 
44 
43. 
47. 
49. 


23. 
43. 
42. 
4i 

45. 


47. 
4t 
49. 
4ä 
49. 


46i 
4a 

47. 
34 
42 


3S 

4a 

4S 
Sä 

3i 


4ß 
4Q 
24 


^ 


August  1886. 

Temperatur  des  Brdbodens 


121 


m 


in   der   Tiefe:  0.02. 


w 

ZTö    n 

0  -»  y  Ä  H  H. 

N 

a  c  h  m  i 

t  t  a 

g. 

Cpe^H. 
Mittel. 

1 

/ 

— i  ' 

[  M  " 

/  * 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

43.4 1    42  5  i 

40.8 

37.6 

33.1 

29.0 

26.5 

248 

23.6 

22.5 

21.8 

28.02 

4» .?      .^a  << 

'       47.9 

44.9 

40.8 

36.1 

32.8 

30.8 

29.0 

27.4 

26.6 

32.72 

H«.6\    49:7      49.6/ 

48.1 

45.7 

41.6 

37.1 

34.0 

31.9 

30.2 

29.5 

28.8 

3492 

M  «J 

!     51.0     50.9/ 
50.6     48.1  / 
51.8     51.6  \ 

)       519        eri    0    1 

49.7 

• 

46.5 

41.7 

37.0 

34.0 

32.1 

30.5 

29.2 

28.2 

35.64 

6  1   5U 

49.7 

39.6 
46.5 

37.0 
42.0 

35.1 
37.5 

33.0 
34.4 

31.0 
32.5 

29.4 
31.2 

28.3 
29.6 

27.3 
28.4 

34.38 
35.98 

1       »•( 

49-'7 

46.8 

42.6 

38.0 

35.0 

33.0 

31.4 

30.3 

29.8 

36.00 

«       «•«!  «i"l   46.1  1 

42-'7 

39.4 

35.8 

33.3 

31.6 

29.6 

27.8 

26.4 

25.1 

3475 

b  /  2218/  239     „«al 
Em        «-X      ^7.9       470  1 

44*0 

31.6 

28.4 

24.6 

22.5 

21.2 

20.2 

19.4 

19.0 

24.40 

41.4 

36.4 

31.6 

29.0 

27.5 

25.7 

24.2 

23.2 

29.87 

46-7 

38.6 

33.4 

29.4 

26.5 

24.8 

23.4 

22.3 

21.4 

29.07 

43.0 

38.2 

32.8 

29.8 

27.2 

25.5 

24.1 

22.9 

30.92 

43.6 

39.2 

34.6 

31.7 

29.7 

28.0 

26.6 

25.5 

32.18 

Bi     1     i95         £An 

-  j  ^— -            ^ 

4S.7 

46.8 
4S-0 

4*7-6 
00-4 

45.7 

41.0 

36.6 

33.7 

31.6 

30.0 

28.6 

27.4 

34.45 

44.5 

50.-4 

42.0 

38.1 

34.7 

32.8 

31.8 

30.0 

28.8 

27.4 

34.20 

46.6 

45.4 

41.0 

36.3 

33.7 

32.1 

31.6 

29.7 

28.2 

35.66 

VX.I 

50.8 

50.4 

48.5 

449 

40.4 

35.8 

33.1 

31.2 

29.7 

28.2 

27.0 

35.64 

E 

51i 
».0 

61.1 
52.6 

47.0 

42.0 

36.9 

33.8 

31.5 

29.8 

28.4 

26.9 

35.76 

L 

4#1     « 

4ß.& 
4©^ 
4=-7.9 
3Ö-O 

26.9 

42.7 

37.7 

33.2 

30.6 

28.8 

27.3 

26.2 

25.4 

33.35 

E 

49.4     47.9      4ß.7 

42.2 

37.0 

32.9 

30.5 

29.0 

28.4 

27.2 

26.1 

33.10 

ß  1  «.91    48.6      48.1 

44.5 

39.0 

34.1 

31.5 

29.8 

28.7 

27.5 

26.5 

34.62 

E  1  80.5     51.3      50.1 

32.8 

30.6 

28.0 

26.2 

25.0 

23.6 

22.9 

23.0 

28.40 

E  l  ai.7     348     34.5 
[^  l  36:91   32.1     29.4 

27.3 

25.5 

24.0 

22.8 

21.7 

20.9 

21.1 

21.2 

26.50 

l     \        1                      l 

32-2 

46.9 
3*7-0 

31.0 

28.8 

26.2 

23.5 

22.2 

21.4 

21.2 

21.0 

25.95 

»  \  aS-ä     ^«Ö     30.4  \ 

38.2 

33.8 

29.8 

27.4 

25.6 

24.8 

24.3 

22.9 

2a45 

Wt  \  U.1     45.5     45.1  \ 

41.8 

38.1 

33.0 

30.5 

29.2 

27.4 

27.0 

26.7 

32.06 

»  \  4Ä.0     48.9     48.6  \ 

25.4 

24.3 

22.4 

21.4 

21.2 

20.8 

20.1 

19.5 

23.14 

W  \  2f?.0    27.6     25-8  \ 

34.7 

30.2 

27.9 

26.4 

25.0 

24.0 

23.1 

22.2 

26.74 

n»  \  36.2    88.3     38.'^  \ 

\     \       1         1              \ 

34.2 

38-7 

l       28.4 

33.6 

31.4 

28.8 

27.0 

25.8 

24.6 

23.5 

22.8 

27.78 

»  1  fiJ    ißß 

36.0\ 

35.5 

32.6 

30.0 

28.3 

26.8 

25.9 

24.5 

24.2 

29.16 

26.3 

25.4 

24.2 

23.6 

21.9 

20.9 

20.7 

20.5 

23.83 

,  ^.19|  tö^ 

\    ,^.13 

39.55 

35.71 

31.96 

29.60 

27,94 

26.64 

25.57 

24.74 

31.21 

w 

i3^ 

===- 

8 

* 
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ABrycTSb 

1886. 

TeMi^epaxypa  noHBjj 

H  a 

,     T  X 

i 

Y  6  n 

MMM, 

H  i:  0.06. 

^JLCMO 

Datnm 

Ao  ^ 

ü  0  X 

F  Ä  H 

fl. 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

• 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

15 

1 
2 
3 

21.5 
23.6 
28.6 

21.1 
23.0 
28.0 

20.8 
22.5 
27.2 

20.4 
22.0 
26.8 

20.2 
21.6 
26.2 

19.9 
21.2 
25.6 

20.6 
22.0 
26.0 

22.8 
24.2 
27.9 

25.3 
26.6 
30.4 

27.8 
30.0 
33.5 

1 
31.0 
33.2 
36.5 

! 

4 
5 
6 

7 
8 

30.0 
30.2 
29.3 
30.4 
31.5 

29.1 
29.4 
28.6 
29.4 
30.8 

28.2 

2a8 

27.7 
23.4 
30.1 

27.5 
28.2 
27.2 
27.4 
29.4 

27.0 
27.6 
26.4 
26.8 
28.6 

26.4 
27.6 
26.0 
26.3 
28.0 

26.9 
27.8 
26.8 
26.5 
28.3 

28^ 
28.9 
28.5 
28.6 
30.4 

31.1 
31.0 
31.4 
31.4 
32.9 

33.6 
33.4 
34.6 
344 
35.6 

36.5 

36.8 
37.5 
37.4 
38.5 

i 

9 
10 
11 
12 
13 

27.6 
21.4 
25.5 
24.0 
25.5 

27.0 
20.9 
24.6 
23J2 
24.5 

26.7 
20.4 
23.7 
22.7 
23.7 

25.9 
19.8 
22.8 
22.1 
23.0 

25.5 
19.6 
22.6 
21.5 
22.4 

25.1 

19.2 

22.2 
21.0 
22.1 

26.5 

19.8 
22.4 
21.3 
22.5 

26.0 
22.0 
23.6 
22.8 
23.2 

27.1 
247 
25.3 
25w4 
26.1 

27.8 
28.1 
27.6 
28.4 
29.7 

27.4 
31.3 
30.6 
31.4 
32.8 

j 

14 
15 
16 
17 

18 

27.4 
29.3 
29.4 
30.1 
29.4 

26.5 
28.6 
28.6 
29.1 
28.6 

25.7 
28.0 
28.0 
28.3 
27.7 

25.0 
27.3 
27.4 
27.7 
26.8 

24.4 
26.8 
26.8 
27.4 
26.0 

23.8 
26.2 
26.2 
27.0 
25.5 

24.2 

26.0 
26.4 
27.3 
25.8 

26.2 
27.2 
28.0 
29.1 
27.9 

29.0 
30.0 
30.8 
31.6 
30.7 

32.3 
33.4 
33.7 
346 
34.0 

35.4 
36.2 
37.2 
37.4 
37.5 

4( 

19 
20 
21 
22 
23 

29.4 
28.0 
28.3 
28.9 
25.0 

28.5 
27.2 
27.6 
27.8 
24.6 

27.7 
26.6 
27.2 
27.2 
24.3 

26.8 
26.0 
26.6 
26.8 
24.0 

26.4 
25.4 
26.0 
26.6 
23.5 

26.0 
25.2 
25.6 
26.3 
23.3 

26.3 
25.2 
26.1 
26.2 
23.2 

28.2 
26.7 
27.9 
26.4 
23.8 

30.6 
29.0 
30.4 
28.8 
24.7 

32.4 
31.6 
33.0 
30.5 
28.1 

33.9 
34.4 
36.0 
31.6 
31.9 

t 

i 

3 

24 
25 
26 
27 
28 

22.6 
22.4 
24.4 
27.5 
20.5 

22.5 
22.2 
23.7 
26.8 
20.1 

22.3 
22.0 
23.0 
26.4 
19.8 

22.0 
21.3 
22,4 
25.5 
19.8 

21.9 
20.6 
21.6 
25.4 
19.8 

21.7 
20.2 
21.2 
25.1 
19.8 

22.0 
20.4 
21.3 
23.0 
20.2 

22.7 
21.6 
23.3 
21.8 
21.6 

24.3 
22.S 
26.2 
21.8 
23.2 

25.6 
24.3 
29.8 
21.3 
26.4 

27.5 
26i 
33.0 
20.6 
29.2 

3 
2 
3 
2 
3 

29 
30 
31 

22.8 
23.2 
24.2 

22.2 
22.5 
23.6 

21.4 

21.8 
23.3 

20.6 
21.4 
22.9 

20.2 
21.0 
22.6 

19.6 
20.8 
22.4 

20.0 
21.2 
22.5 

22.0 
22.9 
23.2 

24.8 
25.5 
23.6 

28.4 
28.7 
23.8 

31.7 
32.0 
341 

l 

GpeAH. 
ÄßtteL 

26.51 

25.81 

25.21 

24.61 

24.14 

23.76 

23.99 

25.42 

27.63 

30.17 

32.76 

% 

August  1886. 
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m 


in   der   Tiefe:    O.OÖ. 


Ho      noiy^HH. 


Nachmittag. 


[jA 


8 


10 


11 


12 


CpeÄH, 
Mittel. 


35.B  37. 0 
39.0 1  41  .a 
41.7       43.3 


44.0 
43.0 
44.8 
44.^ 


O 
2 


.2 

B 
.2 
.6 


.4 
-5 
.O 
.4 
.O 


3U 
42.2 
44.2 


46.2 

42.Ö 
45.3 
45.4 
41.4 


27.7 
39.5 
36.4 
40.8 
41.3 


4t3J2 

43.4 

40^ 

41.6 

43.5 

43.4 

44.2 

43.6 

45.4 

46.6 

4:1.6 

41.4 

41.6 

41.5 

43.8 

43.5 

32.8 

32.4 

30.2 

29.0 

30.1 
37.6 
40.8 
26.6 
36.6 


34.5 
38.0 
26.8 


29.9 
36.4 
40.6 
24.8 
35.4 


32.9 
36.8 
26.8 


38.66    88.63 


BIBBB 


35.9 
41.6 
43.4 


44.2 
39.9 
44.4 
446 
39.8 


28.8 
38.6 
36.0 
40.2 
40.6 


42.8 
40.3 
43.3 
42.8 
44.5 


40.6 
40.5 
42.4 
32.6 
28.6 


29.8 
35.5 
39.4 
24.9 
33.7 


32.2 
34.4 
26.3 


87.83 


34.2 
39.3 
41.8 


42.3 
38.0 
42.3 
43.0 
37.6 


29.3 
37.0 
34.2 
38.6 
39.1 


41.2 
39.0 
41.6 
41.0 
42.6 


38.9 
38.6 
40.4 
31.4 
27.4 


29.1 
34.1 
37.5 
24.5 
31.0 


31.2 
32.5 
25.5 


86.26 


31.6 
38.0 
39.1 


39.4 
36.6 
39.8 
40.4 
35.6 


27.6 
34.3 
32.0 
35.9 
36.7 


38.7 
36.7 
39.0 
38.6 
39.7 


36.2 
35.8 
37.5 
30.0 
26.3 


27.9 
31.6 
35.1 
23.5 
29.0 


29.1 
30.4 
24.6 


34.09 


29.0 
35.5 
36.6 


36.8 
35.0 
37.4 
37.8 
34.0 


25.7 
31.8 
29.8 
33.2 
34.4 


36.2 
34.8 
36.5 
36.2 
37.2 


33.8 
33.7 
34.9 

28.8 
25.4 


26.0 
29.6 
32.8 
22.6 
27.5 


27.6 
28.8 
24.0 


3^.05 


27.5 
33.5 
34.6 


34.9 
33.5 
35.6 
36.0 
32.6 


24.5 
30.2 
28.2 
31.0 
32.5 


34.4 
33.7 
34.8 
34.4 
35.0 


32.2 
32.1 
33.2 
27.8 
24.4 


24.7 
28.2 
31.4 
22.0 
26.3 


26.4 
27.4 
22.8 


30.51 


26.2 
32.0 
32.8 


33.3 
32.2 
33.6 
34.4 
31.0 


23.4 
28.8 
26.9 
29.3 
30.9 


32.8 
32.6 
33.6 
32.9 
33.3 


30.9 
31.0 
31.8 
26.8 
23.4 


23.8 
27.0 
29.7 
21.8 
25.3 


25.5 
26.4 
21.9 


29.20 


25.2 
30.6 
31.9 


32.0 
31.0 
32.6 
33.1 
29.4 


22.6 
27.5 
25.9 
27.Ö 
29.6 


31.5 
31.6 
32.5 
31.6 
31.8 


29.8 
30.2 
30.7 
25.9 
28.2 


23.2 
26.2 
28.8 
21.4 
24.5 


24.6 
25.4 
21.5 


28.18 


24.4 
29.4 
31.1 


31.0 
30.1 
31.4 
32.2 
28.6 


22.0 
26.4 
249 
26.6 
28.4 


30.4 
30.4 
31.2 
30.4 
30.5 


28.8 
29.2 
29.7 
26.4 
22.7 


22.4 
25.5 
28.4 
20.8 
23.8 


23.8 
24.8 
21.2 


27.29 


27.77 
31.26 
34.20 


3478 
33.90 
35.00 
35.26 
34.47 


26.02 
28.77 
28.60 
29.94 
31.01 


33.14 
33.27 
3455 
34.64 
3472 


32.86 
32.36 
33.60 
28.98 
26.58 


25.68 
27.33 
30.38 
23.69 
26.39 


27.10 
28.10 
23.82 


30.59 


124 


ABrycTL  1886. 

TeMnepaxypa  hohbu 


m 


H  a 

r  j  y  6  H  H  i: 

0.10. 

^CXO 

Datum 

ÄO 

n  0  J[ 

JÄH 

iL 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 
2 
3 

26.1 
26.6 
30.4 

25.3 
25.9 
29.8 

245 
25.3 
29.0 

24.0 
247 
28.7 

23.5 
24.2 
28.2 

23.0 
23.7 
27.7 

22.7 
23.5 
27.3 

23.1 

*24.0 

27.4 

24.3 
25,1 
28.2 

25.7 
26.9 
29.6 

27.6 
29.1 
31.4 

29. 
31 

4 
5 
6 

7 
8 

32.0 
32.2 
31.3 
32.5 
33.1 

31.3 
31.6 
30.6 
31.5 
32.5 

30.5 
30.8 
29.9 
30.9 
31.9 

29.8 
30.2 
29.4 
30.3 
31.3 

29.3 
29.6 
28.8 
29.3 
30.7 

28.6 
29.3 
28.2 
28.9 
30.1 

28.4 
29.0 
28.0 
28.4 
29.7 

28.4 
29.0 
28.1 
28.5 
29.8 

29.0 
29.5 
29.0 
29.3 
30.5 

30.4 
30.6 
30.4 
30.7 
31.7 

31.9 
31.9 
32.2 
32.4 
33.4 

33. 
33j 
34 
3i 

2^ 

9 
10 

11 
12 

13 

30.6 
24.1 
28.0 
26.6 
28.2 

29.5 
23.7 
27.2 
25.9 
27.3 

29.3 
23.1 
26.3 
25.3 
26.5 

28.5 
22.7 
25.5 
247 
25.9 

28.2 
22.3 
25.3 
241 
25.3 

27.7 
21.9 
248 
23.7 
247 

27.4 
21.7 
244 
23.3 
244 

27.2 
21.9 
24.5 
23.3 
243 

27.4 
22.9 
24.9 
24.0 
249 

27.8 
24.4 
25.7 
25.3 
26.3 

28.1 
26.3 
27.1 
27.1 
28.1 

2&! 

2ai 

14 
15 
16 
17 

18 

29.7 
31.3 
31.3 
32.1 
31.9 

28.9 
30.6 
30.7 
31.3 
21.1 

28.2 
29.9 
30.0 
30.7 
30.4 

27.5 
29.3 
29.4 
30.1 
29.7 

27.1 

28.8 
28.9 
29.5 
29.1 

26.3 
28.3 
28.3 
29.1 
28.4 

26.1 
27.9 
28.9 
28.9 
27.9 

26.1 
27.7 
28.0 
28.8 
27.8 

268 
2a3 
28.7 
29.5 
28.7 

28.3 
29.7 
29.9 
30.7 
30.2 

30.1 
31.3 
31.7 
32.4 
31.9 

31 

Sä 

34 
33J 

19 
20 
21 
22 
23 

32.1 
30.5 
30.5 
31.1 
27.1 

31.4 
29.8 
29.9 
30.2 
26.7 

30.7 
29.2 
29.3 
29.7 
26.3 

29.5 
28.6 
28.7 
29.1 
25.9 

29.3 

28.1 
28.3 
28.7 
25.5 

28.7 
27.5 
27.8 
28.3 
25.3 

28.3 
27.1 
27.6 
28.0 
25.1 

28.2 
27.1 

27.7 
27.8 
249 

29.0 

27.7 
28.4 

2ao 

25.1 

29.9 
28.8 
29.5 
28.8 
25.8 

31.0 
30.3 
31.1 
29.6 
27.3 

3ij 
3L 
31 

21 

24 
26 
26 
27 
28 

24.7 
24.6 
26.7 
28.9 
22.1 

244 
24.2 
25.9 
28.5 
21.8 

241 
23.9 
25.4 
28.1 
21.4 

23.9 
23.5 
249 
27.5 
21.2 

23.7 
23.1 
243 
27.1 
21.1 

23.5 
22.7 
23.8 
26.9 
20.9 

23.4 
22.3 
23.4 
26.3 

90.9 

23.5 
22.4 
23.5 
26.1 
21.3 

23.8 
22.7 
242 
242 
22.1 

24.4 
23.3 
26.Ö 
23.7 
23.1 

25.2 
240 
27.4 
23.1 
249 

i 

n 
2a 

29 
30 
31 

24.5 
25.3 
26.6 

23.8 
248 
25.9 

23.1 
242 
25.5 

22.5 
23.7 
25.0 

22.1 
23.1 
24.6 

21.6 
22.7 
24.3 

21.3 
22.5 
241 

21.4 
22.7 
24.1 

22.5 
23.9 
24.3 

24.3 
25.6 
24.5 

26.6 
27.9 
246 

: 

mttel 

2a80 

28.13 

27.58 

26.96 

26.49 

26.02 

26.75 

25.73 

26.35 

27.47 

28.93 

dd 

August  1886. 

Temperatur  des  Erdbodens 


125 


m 


in    der  Tiefe:  O.IO. 


>XhJ 


|Cpej 
tlelJ 


28.43 
30.62 
33.02 


33.79 
33^ 
33.79 
34.17 
33.92 


27.65 
2a07 
28.61 
29.19 
30.25 


31.99 
32.40 
33.80 
33.72 
33.72 


33.65 
31.79 
32.62 
29.64 
27.19 


26.91 
26.79 
29.25 
26.16 
26.2  g  26.41 


26.86 
2ai8 
24.97 


30.19 


im 


AÄrycn  18861 


(F« 


D*üm 


1 
2 
3 


4- 
5 
& 

7' 
8 


9) 
10 
11- 
12 
13  > 


14: 

16 

16 

17 

18^ 


m 
Ha    r  1  y  0  H'  H  fi:  0.20. 


^  0    n  0  X  y  A  H  fl. 


Vormittag. 


29:1 

28.5 

31.0 


32.3 
32.7 
31.8 
33«0 
33.6 


31.9 

2a4 

29.2 
28.4 

22.8 


3a7 

31.8 
31.7 
32.4 
32.6 


28.4 

27.8 
30.6 


31.6 
82.2 
31.3 
82.4 
83.0 


31.5 
26.1 
28.7 
27.9 
29.2 


30.1 
31.4 
81.3 

82.0 
32.0 


32.4 
31.0 
30.8 
31.2 
28.0 


26.0 
2&6 
27.2 
29.1 
24.1 


26.0 
26.6 
27.4 


29.45 


27.8 
27.5 
30.1 


31.2 
31.6 
30.8 
31.8 
32.6 


30.8 
25.8 
28.1 
27.4 

2a6 


29.6 
30.9 
30.8 
31.5 
81.6 


31.8 
30.4 
30.3 
30.8 
27.6 


25.6 
25.4 
26.8 
288 
23.8 


25.6 
26.2 
27.1 


2a99 


4 


27.2 
27.0 
29.6 


80.7 
31.2 
80.4 
31.3 
32.0 


30.3 
25.4 
27.6 
27.0 
28.1 


29.1 
30.4 
30.4 
31.1 
31.0 


31.1 
30.0 
29.8 
30.4 
27.4 


25.4 
25.2 
26.5 
28.3 
23.6 


24.9 
25.8 

26.7 


28;54 


26.7 
26.6 
29.2 


30.2 
30.6 
30.0 
31.0 
31.6 


29.8 
25.1 
27.3 
26.5 
27.6 


28.8 
30.0 
30.5 
30.5 
306 


30.7 
20.6 
29.5 
30.1 
27.0 


25.3 
25.0 
26.2 

2ao 

23.4 


24.8 
25.4 
26.4 


28L18 


26J} 
26.3 
28.8 


29.8 
30.3 
29.6 
30.5 
31.2] 


29.4 
248 
26.9 
26.2 
27.2 


28.2 
29.6 
29.0 
30.2 
30.0 


30.2 
29.2 
29.1 
29.5 
26.8 


26cl 
247 
25.8  J 
27.8 
23.2 


24.5 
2&2 
26.0 


25.9 
25.9 
28.4 


29.2 
29.9 
29.2 
30.0 
30.8 


29.0 
244 
26.6 
25.8 
26.7 


27.8 
29.2 
29.2 
29.8 
29.6 


29.8 
28.8 
28.8 
29.2 
26.6 


249 
24.4 
25.5 
27.6 
23.0 


24.2 
24.8 
25.8 


8 


27.80     27.44 


25.4 
25.6 
28.1 


29.0 
29.6 

28.8 
29.5 
30.4 


28:8 
24.2 
2611 
25.4 
26.2 


27.4 
28.8 
28.8 
29.5 
29.1 


29.4 

28.4 
28.5 
28.9 
26.4 


24.8  { 
24.2 
25il 
27.2 

22.8 


23w9 
245 
25.4 


27.11 


25.2 
25.3 
27.9 


28:8 
2914 
28.5 
29.2 
29.8 


28.5 
24.0 
25.8 
25.1 
26.0 


27.2 
28.6 
28.4 
29.2 
28.8 


29.1 

2a2 

28.2 
28.6 
26.2 


246 
24.0 
24.8 
26.8 
22.8 


23.4 
243 
25.2 


26.84 


10 


25.4 
25.4 
27.* 


28.8 
29.2 
28.6 
29.1 
30.1 1 


28.2 
24.0 
28.8 
25.1 
25.9 


27.1 
28.4 
28.5 
29.2 
2a7 


29.0 
28.1 
2a2 
2a5 
26.0 


246 
23.8 

248 

26.4 

a».8 


23.5 
24.2  t 
2&1 


26.79 


11 


25.4 
25.7 
28.1 


29.0 
29.4 
28.8 
29.4 
30.3 


28.2 
24.3 
25.8 
25.2 
26.0 


27.4 
28.6 
2a8 
29.4 
29.0 


29.1 
28.2 
2a4 
28.5 
26.0 


24.8 
23.9 
25.0 
26.0 
23.0 


23.8 
246 
25.0 


2SM 


12 


2&E 
28.1 


m 

29J 

30.{ 


2t 


[CIO 

[tarn 


kagüs^  1886. 


li? 


m 


in  der  Tiefe:  O^a 


no   nojiyAHH. 


Nacbüiittag, 


2 


3 


4 


6 


8 


9 


10 


11 


1 
2 
3 


4 

5 
6 
7 

6 


9 

5 

rs 

u 

5 


V 

I 


26.6 
27.2 
29^ 


30^ 
30.4 

30.7 
31.6 


2ai 

26.7 
26.6 
26.4 
27.3 


28.7 
29.8 
29.8 
30.6 
30.2 


29.8 
29.2 
29.6 
2b.9 
26.9 


27.93 


27.4 
28.3 
30.5 


31.2 
31.2 
31.3 
31.7 
32.5 


2ao 

26.7 
27.4 
27.4 
28.3 


29.6 
30.5 
30.9 
31.4 
31.3 


30.7 
30.0 
30.6 
29.1 
27.6 


25.8 
25.1 
27.2 

25.0 


26.3 
26.9 
24.8 


28.70 


28.3 
29.4 
81.6 


32.2 
32.1 
82.4 
32.8 
33.5 


27.8 
27.8 
28.4 
28.4 
29.2 


80.6 
31.4 
82.0 
82.4 
82.3 


81.4 
80.9 
81.4 
29.2 
28.0 


26.3 
26.0 
28.2 
26.2 
25.9 


27.3 
27.9 
25.0 


29.63 


29.2 
80.4 
82.6 


83.2 
33.0 
83.6 
83.8 
84.8 


27.6 
28.9 
29X) 
29.6 
80.4 


31.7 
32.0 
32.9 
33.2 
33.8 


29.8 
31.4 
38.4 


34.1 
33.4 
34.2 
34.6 
34.8 


27.3 
29.8 
29.6 
30.4 
31.1 


32.4 
32.6 
33.6 
34.0 
34J 


32J 

33.1 

31.8 

82.4 

32J 

33.1 

29.4 

29.6 

28.8 

2a3 

26.6 

26.9 

27.0 

27.9 

29.S 

3ao 

26.3 

25.4 

26.6 

27.3 

28.2 

2a6 

28.9 

29.6 

26.1 

26i4 

3a31 

30.91 

30.4 
32.1 
34.1 


34.8 
340 
34.6 
35.0 
34.9 


27.4 
30.6 
30.0 
31.2 
31.9 


33.2 
33.0 
34.1 
844 
84.8 


83.4 
33.0 
83.9 
29.7 
28.2 


27.0 
28.4 
30.6 
26.4 
27.8 


28.6 
29.9 
36.4 


31.34 


80.6 
32.6 
346 


319 
340 
36J 
35JS 
84^ 


27.5 
31.0 
80.6 
31.6 
32.4 


83.6 
33.4 
34.8 

34.6 
85.2 


83  J$ 
83.8 
84.0 
29.7 
280 


27.2 

28.8 
8a9 
26.4 
28.0 


28.8 

3ao 

2&4 


31.60 


80.6 
82.8 
344 


36.0 

33.9 

36.2 

86.6 

34.5 


27JJ 
31.0 
80.4 
81.8 
32.5 


38.6 
33.4 
34.5 
34.7 
35.3 


33.4 
38.3 
83.9 
29.6 
27.9 


27.2 
29.0 
31.1 
25.3 
28.0 


28.6 
29.8 
25.4 


31.69 


30.3 
32.7 
34.2 


348 
33.6 
35.0 
36.4 
342 


27.4 
30.9 
30.2 
31.6 
32.5 


33.6 
33.2 
343 
244 
35.0 


33.2 
33.0 
33.8 
29.5 
27.6 


27.1 
28.9 
30.9 
25.2 
27.7 


28.3 
29.6 
26.4 


3L40 


29.9 
32.4 
33.8 


343 
33.2 
344 
35.0 
33.6 


27.4 

30.7 
29.7 
31.4 
32.0 


38.2 
32.8 
38.9 
341 
346 


33.0 
32.6 
38.4 
29.8 
27.2 


26« 
28.6 
30.5 
25.0 
27.4 


29.8 
26.8 


31.06 


29.4 
32.0 
33J2 


38J& 
82.8 
34.0 
346 
83.0 


27.2 

80.2 
294 
30  J9 
31.6 


32.8 

33.6 
33.6 
34i) 


32.4 
32.1 
32.9 
29.0 
26.8 


26.6 
28.8 
30.2 
248 
26.9 


27.8 
28.8 
25.0 


30.65 


28.8 
31.6 
32.8 


33.3 
32.3 
33.4 
31.0 
82.5 


26.8 
29.7 
28.9 
30.4 
31.0 


32.4 
32.1 
32.9 
33.2 
33.5 


32.0 
31.7 
32.4 
28.6 
26.7 


26.4 

2ao 

29.8 
24.6 
26.6 


27.4 
28.4 
248 


27.91 
28.78 
80.96 


81.75 
81.66 
81.71 
32.32 
82.62 


28.52 
27.18 
28.09 
28.20 
29.09 


30.28 
30.98 
31.39 
31.90 
81.92 


31.38 
30.63 
30.96 
29.49 
27.26 


2&90 
26.11 
27.74 
20137 
25X)7 


2U8 
27.03 
25.62 


80.231  29.19 


Hd 


ÄBrycTi  1886. 


Datum 


eais 


1 

2 
3 


4 
5 
6 
7 

8 


9 
10 
11 
12 
18 


14 
15 
16 
17 
18 


19 
20 
21 
22 
28 


24 
25 
26 
27 
28 


29 
30 
31 


TeMnepaxypa   noHBu 

Ha    T  Ä  j  6  E  B  i:    6.40. 


^0    nojyxHjL 


10 


CpeÄH. 
linttel. 


29.0 
27.4 
27.7 

28.7 
27.2 
27.9 

29.1 
29.6 
29.7 
29.9 
80.8 

219.1 

29.6 
29.6 
80.1 
30.3 

30.3 
27.6 
27.1 
27.1 
27.3 

30.1 
27.3 
27.1 
27.1 
27.3 

27.7 
28.5 
29.0 
29.4 
29.8 

27.9 
28.6 
29.1 
29.5 
29.9 

30.1 
29.5 
29.1 
29.3 
28,8 

30.1 
29.6 
29.2 
29.3 
28.1 

27.2 
26.2 
26.2 
27.0 
26.7 

27.0 
26.1 
26.3 
27.1 
25.5 

25.5 
25.6 
26.1 

25.6 
25.6 
26.1 

28.14 

28.12 

28.2 

27.1 
27.9 


39.1 
29.4 
29.4 
30.1 
30.1 


29.7 
26.9 
27.1 
26.9 
27.2 


27.8 
28.6 
28.9 
29.3 
29.6 


29.9 
29.3 
29.2 
29.2 
27.9 


26.7 
25.9 
26.3 
27.1 
25.3 


25.3 
25.5 
26.2 


27.97 


27.6 
26.6 
27.7 


28.7 
29.1 
29.1 
29.6 
29.9 


29.3 
26.5 
26.9 
26.5 
26.9 


27.5 
28.3 
28.7 
29.1 
29.4 


29.5 
28.9 
28.7 
28.9 
27.6 


26.7 
26.7 
26.1 
26.9 
24.9 


251 
25.5 
25.9 


27.67 


no    nojryxHH. 


27.1 
26.3 
27.7 


28.4 
28.9 
28.7 
29.2 
29.7 


28.9 
26.2 
26.6 
26.1 
26.6 


27.3 
28.1 
28.5 
28.8 
29.0 


29.2 
28.6 
28.5 
28.6 
27.3 


26.2 
25.5 
26.1 
26.6 
24.7 


24.7 
25.4 
25.6 


27.39 


26.9 
26.3 
27.6 


28.4 

28.8 
28.7 
29.1 
29.6 


28.5 
26.1 
26.5 
26.0 
26.7 


27.3 
28.1 
28.4 
28.7 
29.1 


29.1 
2a5 
28.4 
28.4 
27.2 


26.0 
25.4 
25.9 
26.8 

84.7 


24.8 
26.1 
25.5 


27.39 


10 


27.1 
26.7 
28.0 


28.7 
29.1 
29.1 
29.4 
29.9 


28.1 
26.3 
26.7 
26.3 
26.9 


27.7 
28.3 
28.7 
29.1 
29.3 


29.2 
28.7 
28.7 
28.3 
27.3 


26.1 
25.6 
26.1 
26.1 
249 


25.1 
25.4 
25.8 


27.49 


27.3 
27.3 
2a7 


29.2 
29.6 
29.5 
29.9 
30.2 


27.8 
26.8 
26.9 
26,9 
27.4 


28.1 
28.7 
29.1 
29.5 
29.7 


29.4 
29.0 
29.1 
28.5 
27.2 


26.1 
25.9 
26.5 
25.9 
25.3 


25.4 
25.9 
25.2 


27Ä) 


Cpex 
MitK 


27.7 
26.8 
27.9 


28.8 
292 
29i 

29.fi 
30.C 


29.( 

2a^ 

26.{ 
28.( 

27.( 


27j 

28A 
28J 
29.] 
29.^ 


29i 
29.< 
28X 
28.f 
27.i 


25J 
25J 

25, 


27: 


Te/qajftßrtttar  des  BM]t^< 

in   der    Tiefe:   0,84. 


i  \  1 


tmaa 


Nachmittag. 


26.7 
25.6 
25.5 


26.7 
26.0 
26.1 
26.3 
26.5 


26.7 
26.5 
26.1 
25.8 
25.7 


25.7 
26.9 
26.1 
26.1 
26.4 


26.6 
26.7 
26.7 
26.7 
26.6 


26.2 
26,9 
25.7 
25.5 
25.4 


25.1 
24.9 
24.9 


25.98 


25.7 
25.5 
25JS 


25.7 
26.0 
26.1 
26.3 
26.6 


26.7 
26.4 
26.1 
25.8 
25.7 


25.7 
25.9 
26.1 
26.2 
26.4 


26.6 
26.7 
26.8 
26.7 
26.6 


26.2 
25.9 
25.6 
25.5 
25.4 


25.1 
24.9 
24.8 


25.97 


10 


26.8 
25J^ 
26J6 


26.7 
26.1 
26.2 
26.3 
26.6 


26.7 
26.4 
26.1 
25.8 
25.7 


25.7 
25.9 
26.1 
26.2 
26.5 


26.6 
26.7 
26.7 
26.7 
26.5 


26.2 
25.9 
25.6 
25.6 
25.3 


25.1 
24.9 
24.9 


25.98 


25.7 
25JS 
25.6 


Sl 
26.1 
26.4 
26.6 


26.7 
26.3 
26.1 
25.8 
25.7 


25.6 
25.9 
26.1 
26.2 
26JS 


26.7 
26.7 
26.6 
26.6 
26.5 


26.1 
25.8 
25.5 
25.5 
25.3 


25.0 
24.8 
24.8 


25.95 


CpeAB. 
Uittel. 


25.72 
25,59 
25.49 


25.62 
25.94 
26.11 
26.24 
26.50 


26.68 
26.49 
26.12 
25.88 
25.70 


25.69 
25.82 
26.04 
26.14 
26.38 


26.56 
26.70 
26.70 
26.64 
26.58 


26.29 
25.95 
25.65 
25.49 
25.42 


25.10 
24.69 
24.84 


26.97 


m         m        m 
1.65     8.26     8.99 


1^  no  noijßfOL 
1    Naehmittags. 


20.9 
20.9 


21.0 
21.1 
21.1 
21.2 
21.3 


21.3 
21.5 
21.7 
21.7 
21.7 


21.7 
21.7 
21.7 
21.7 
21.7 


21.8 
21.9 
22.0 
22.0 
22.1 


22.2 
92.9 
'22.2 
22.2 
22.1 


22.1 
22.1 
22.1 


21.67 


waaemm 


n 


15 

16.4 
16.4 


16.6 
16.5 
15.6 
16.6 
16.6 


16.6 
16.7 
16.7 
16.7 
16.8 


16.9 
15.9 
16.9 
16.0 
16.0 


16.0 
16.1 
16.1 
16.1 
16.2 


16.8 
16.3 
16.3 
16.4 
16.4 


16.4 

16.4 

16.6 


15.92 


14.4 

14.4 
14.5 


14.5 
14.6 
14.6 
14.6 
116 


14.6 
14.7 
14.7 
14.7 
14.8 


14.8 
14.8 
14.9 
14.9 
15.0 


15.0 
16X> 
15.0 
15.0 
15.1 


15.2 
15.2 
15.2 
15.2 
15.3 


15.3 

15.8 

153 


14.88 


9 


Idö 


CeHTffÖpt  1886. 


TepMOMeTprb^  ci>  nepHUMi»  mapHKOM^ 

1.5  Merpa  Haxi>  noBepxHocTbio  zeuxE. 


Datam 


^0   nojryAHji. 


Vormittag. 


8 


10 


11 


12 


1 
2 


3 

4 
5 
6 
7 


8 

9 

10 

11 

12 


13 
14 

15 
16 
17 


18 
19 
20 
21 
22 


23 
24 
25 
26 
"27 


28 
29 
30 


16.3 
l&O 


16.4 
15.7 
17.9 
17.5 
19.4 


17.6 
14.8 
15.0 
148 
15.2 


16.1 
13.7 
14.1 
14.6 
11.0 


13.4 
12.0 
10.3 
10.9 
10.4 


13.2 
17.6 
12.6 
13.2 
17.4 


11^ 
9,6 
3.9 


lao 

17.6 


15.2 
15.4 
17.9 
17.0 
18.9 


17.0 
14.5 
15.0 
14.8 
15.1 


15.8 
13.7 
14.3 
13.9 
10.8 


14.3 
11.7 

8.9 
12.0 

9.1 


13.0 
17.4 
11.3 
11.8 
19.5 


11.0 
9.4 
3.9 


ß 


ittcL 


14.14 


13.87 


15.6 
17.0 


13.9 
15.1 

16.8 
16.7 
18.8 


17.7 
14.0 
14.5 
14.8 
15.4 


16.2 
13.2 
14.0 
13.9 
11.6 


13.8 

11.5 

9.3 

10.3 

8.8 


13.0 
17.8 
11.4 

U.8 
19.2 


11.4 
8D 
3.6 


13.61 


15.4 
18.6 


11.6 
144 
16.8 
16.5 
18.6 


17.0 
12.6 
14.6 
14.7 
15.6 


15.7 
13.3 
12.6 
14.0 
11.4 


14.2 
11.4 

9.3 
10.3 

8.2 


12.8 
17.5 
10.6 
11.3 
18.0 


11.0 
6.5 

a.o 


13.25 


15.3 
17.0 


11.2 
13.9 
17.4 
16J2 
18.4 


16*2 
12.5 
li.8 
14.8 
15.6 


15.0 
12.8 
13.8 
13.8 
10.7 


13.6 

U.O 

9.4 

8.2 

7,6 


12.9 
17.6 
10.7 
11.2 
17.6 


11.1 
6.0 
3.2 


15.6 

18.8 

19.6 

20.9 

11.7 

17.0 

13.9 

16,3 

16.9 

22.6 

16.2 

21.8 

18.3 

19.1 

17.4 

17.4 

13.6 

142 

146 

15.4 

148 

15,0 

15.7 

4  .'      « 

16.6 

15.1 
12.7 
12.2 
13.6 
10.6 


13.6 
11.2 

8.3 
8.2 
7.9 


12.9 
17.4 
10.6 
11.7 
17.2 


11.0 
5.8 
3.6 


12.98 


13.06 


15.8 
149 
12.6 
14.0 
18.1 


17.8 
15.5 
144 
17.0 
11.7 


17.2 
20,9 
16.2 
20.2 

ia2 


13.7 

8.3 

11.0 


16.42 


24.8 

27.2 

21.5 

25.2 

20.3 

20.6 

25.9 

240 

25.2 

26.8 

243 

27.0 

22.8 

26.0 

24.0 
14.9 
16.8 
15.8 
18.2 


17.4 
18.7 
13.5 
13.4 
21.6 


19.0 
18.0 
18.2 
20.4 
19.4 


18.4 
244 
22.6 
24.0 
19.0 


15.8 
10.0 
142 


19.55 


25.8 
15.8 
19.4 
17.9 
19,8 


18.8 
23.0 
16.2 
147 
23,7 


19.2 
19.0 
21.4 
21.8 
25.0 


19.4 
26.4 
26.8 
27.4 
19.6 


16.9 
13.2 
146 


21.42 


28.9 
22.4 

27.6 
23.0 

20.6 
23.4 
27.7 
27.7 
28.5 

19.4 
26.0 

2a2 

27.2 

28.7 

23.8 
17.3 
21.4 
16.0 
20.6 

23.4 
19.1 
22.0 
19.9 
25.8 

19.9 
19.6 
15.0 
15.6 
25.6 

19.1 
25.6 
12.8 

las 

25.3 

247 
20.7 
20.6 
241 
23.8 

26.1 
23.4 
23.5 
25.7 
240 

19.7 
26.4 
27.6 
28.0 
19.3 

21.2 
29.0 
28.3 

29.7 
19  2 

18.0 
21.6 

lao 

las 

19^ 
21.t) 

22.22 

23.38 

31.1 
27.0 


21.6 
25.5 
.SO.t 
30.S 
28.3 


28i 
I9i 
21C 
16,( 
26.1 


lat 

20. 

2lJ 


24fll 


September  1886, 

^Aei^mometer  mit  geschwärzter  Kugel 


1.5  Meter  über  dem  Erdboden. 


181 


'-Ta; 


^  u  o 


Jähe 


Nachmittag. 


|CpeAH. 
Mittel 


22.67 
21.04 


17.99 
21.06 
23.33 
^.28 
22.73 


20.66 
16.42 
17.71 
17.21 
19.20 


18.42 

17.87 

i6.oa 

16.83 
17.69 


16.86 
16.93 
(16.85 
16.80 
17.10 


17.87 
2Ö.10 
19.96 
20.80 
16.86 


13.79 
11.98 
13.06 


18.26 


'i'J2 


0eHTfl6p&  1886. 

TepMOMetpi>  Ha  noBepxHOCTH  aeMjin. 


iDatoJ 

Ä  0    ] 

D  0  Jl 

y  Ä  H 

M. 

n 

Vor 

mittag. 

< 

1 

2 

8 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1    '1 
1     ^ 

17^ 
18.1 

17.4 
17.6 

17.4 
17.0 

16.6 
17.5 

16.9 
16.9 

16.7 

lai 

19.9 
19.9 

24.5 
26.4 

29.0 
30.9 

33.7 
28.7 

33.2 

29.8 

42.' 
37J 

8 

4 
5 
6 
7 

16JS 
17A 
17.0 
18^ 
2a3 

14.7 
17.1 
16.8 

rl7J 

20.0 

183 
16.8 
16.1 
16.9 
19.9 

ia9 

16.1 
16.9 
16.3 
19J^ 

12.2 
16.0 
147 
15.9 
18.9 

12.1 
16.3 
15.8 
16.9 
19.1 

16.3 

ia7 

20.6 
20.6 
20.6 

246 
247 
27.3 
27.2 
26.2 

29.6 
31.4 
342 
33.6 
346 

32.1 
36.7 
38.6 
39.7 
42.2 

31.4 
42.1 
440 
42.5 
46.1 

32.' 
411 

47J 
45.' 
46J 

8 

9 

10 

11 

12 

19.1 
17.8 
16.6 
17  J$ 
16^ 

lao 

16.6 

ia4 

17J 
16.8 

17.7 
16.6 
16.1 
17.2 
16.9 

17.2 
16.1 
16.9 
17.1 
16.9 

16.6 
16.3 
16.9 
17.0 
16.9 

17.8 
16.1 
16.0 
17.0 
17.0 

lao 

16.7 

ia8 

17.7 

26.8 
17.5 

las 

17.9 
19J 

36.7 
18.8 
21.8 
20Ld 
22.7 

36.1 
2U 
27.3 
19.7 
23.7 

81.6 
28.6 

29.8 
23.9 

2ai 

45i 
24J 

2ai 

2L] 

3L 

18 
14 
15 
16 
17 

113 
UJB 
16.5 
16.1 
12.1 

17.2 
15.8 
16.6 
15.1 
12.3 

17.0 
'  15.0 

16.4 
.  16.1 

12.9 

16.4 
14.7 

m3 

16.0 
12.7 

16.4 
14.6 
15.3 
14.6 
11.4 

16.6 
13.6 
16.1 
14.4 
11.0 

17.2 
16.3 
16J 
16.1 

lai 

ia9 

19.4 
166 
147 
19.2 

2a7 
249 
18.7 
18.9 
24.1 

22.9 
24.7 
17.8 
18.2 
28.5 

22.1 
30.3 
17.2 
21.7 
32.2 

27/ 
33i 
19. 
26j 
32 

18 
19 
20 
•  21 
22 

12.3 
9.5 
10.1 
10.5 
12.7 

12.2 
9.3 
9.3 

lOJ 

ia9 

12.4 

9.1 

8.9 

•     9.6 

103 

12L4 
8.9 

a6 

9.1 
9.7 

12.6 
8.6 

as 

8.4 
9.0 

12.7 
8.4 
7.9 

ai 

9.0 

13.1 
10.7 
10.5 
11.9 
11.0 

17.0 
16.2 
17.1 

lai 

lao 

20J 
20.7 
22.9 
240 
26.2 

26.6 
26.0 
26.9 
29.4 
30.7 

29.9 

30.5 

38.(V 

36.7 

346 

3L 
34 
35. 

39. 

37. 

28 
24 
28 
26 
27 

15.4 
16.9 
14.3 
UJ> 
16J^ 

14.8 
16.4 
13iS 
13.8 
16.5 

16.2 
16J8 
13.0 
13.2 
16.3 

142 
16.8 
12.4 
12.5 
15.9 

14.4 
16.4 
12.0 

16.7 

14.6 
1&4 
11.7 
12.0 
16.6 

16.2 
17.6 
13.8 
14.1 
17.7 

20.8 
23.5 
22.0 
21.9 

lao 

22.5 
29.3 
29,1 
29,7 
20.9 

22.2 
33.8 
33.8 
31.8 
21.1 

25.0 
38.7 
39.6 
»9.4 
22.4 

2& 
43 

28 
29 
80 

10.3 
9.9 
6.2 

8i> 
9.9 

5.6 

9.1 
8.3 
&0 

a6 

7.1 
42 

a5 

6.6 
4.2 

6.6 
7.7 

4.0 

10.6 
9.1 

a8 

15JB 
1Ü.2 
142 

20.9 
15.3 
17.9 

26X) 
28.6 
21.6 

dao 

^82.5 
29.5 

1        1 
1        ' 

14J92 

14.45 

14.18 

13.74 

13.40 

13.43 

15.43 

20.05 

2495 

2a32 

31.61 

H 

-^ 
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September  1886. 

Tbermomäter  auf  dem  Erdboden, 


^0  no^jj^^  ^^ 


Kachmittag. 


26.8 
23.4 


24.1 

26.9 
26.4 
2nJb 

2ej 


23.6 
19.4 

20.6 
19.7 
20.9 


20.5 
19.5 
17.6 
18.5 
18.7 


15.0 
18.1 
36.9 
19.4 
21.3 


19.6 
22.7 
23.1 
22.9 
14.4 


14.1 
13.7 
16.1 


20M 


24.5 
21.3 


20.7 
21.9 
23.6 
23.7 
24.5 


22J 
17.3 
19.5 
19.0 
19.8 


19.9 
18.8 
16.9 
16.9 
17.0 


12.9 
16.0 
15.2 
17.0 
♦18.4 


18.5 
20.8 
20.7 
20.6 
13.3 


12.4 
11.7 
15.7 


8 


18.66 


9 


10 


22.9 
19.9 


18.8 
21.1 
22.2 
22.5 
22.4 


18.7 
17,7 
19.2 
18.6 

ia8 


18.4 
17.5 
16.5 
16.6 
15.9 


12.1 
15.0 
14.2 
15.5 
16.2 


18.7 
18.5 
192 
19.1 
12.4 


11.5 

ia4 

14.9 


'  17.51 


21.9 
18.5 


17.7 
20.0 
21.6 
21.5 
21.3 


18.1 
17.6 
18.7 
18.5 
18.3 


18.2 
17.5 
16.1 
15.5 
14.9 


11.1 
13.9 
13.2 
14.3 
15.8 


18.6 
17^ 
17.9 
18.1 
13.1 


10.7 

9.5 

13.3 


16.76 


20.4 
17.6 


17.1 
19.2 
21.1 

20.7 
20^ 


18.4 
17.4 
18.8 
18.2 
17.9 


17.7 
16.8 
15.9 
14.2 
14.3 


10.6 
12.6 
12.4 
11.8 
14.8 


17.8 
16.6 
16.7 
17.1 
13.3 


10.5 

8.4 

12.7 


11 


16.04 


■■■1 


19.4 
16.9 


17.3 
18.4 
20.0 
20.4 
20.5 


17.7 
17.3 
17.6 
17.3 
17.9 


16.9 
16.5 
15.5 
13.4 
13.7 


10.1 
11.7 
11.7 
12.0 
14.8 


17.4 
15.7 
15.9 
16.0 
12.2 


9.9 

7.7 

11.7 


12 


18.7 
16.5 


17.7 
17.5 
19.1 
19.7 
20.3 


17.5 
16.8 
17.5 
16.7 
17.6 


15.5 
16.8 
15.4 
12.8 
12.8 


9.7 
10.9 
11.3 
13.0 
15.2 


17.4 
15.0 
15.3 
16.7 
11.0 


9.9 

7.0 

10.5 


CpeiH 
Mittel. 


15.45    15.06 


26.38 
23.83 


23.42 
27.11 
28.09 
27.84 
28.78 


26.05 
19.58 
20.75 
19.59 
21.26 


20.79 
21.47 
17.44 
18.27 
18.65 


17.09 
18.52 
18.58 
20.26 
21.06 


19.97 
24.88 
23.99 
23.37 
16.28 


16.45 
15.93 
16.53 


^1.41 
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CeHTflöpB  1886. 

TeMnepaxypa    hohbli 


m 


Ha  T  xj  ÖEEi:   O.Öl. 


Datum 


^0    nojyxHH. 


Vormittag. 


4 

5 

17.2 

16.6 

18.3 

17.9 

14.7 

14.2 

17.5 

17.3 

17.6 

17.1 

18.1 

17.6 

20.6 

20.1 

18.7 

18.2 

16.9 

16.9 

16.5 

16.5 

17,4 

17.3 

17^ 

17.2 

16.9 

16.7 

15.3 

14.3 

15.9 

15.8 

15.1 

14.8 

13,1 

12.1 

12.6 

12.8 

9.5 

9.0 

9.7 

9.3 

10.3 

9.7 

11.4 

10.7 

15.3 

15J2 

17.1 
in 

16.9 

i     154  7  1 

8 


10 


11 


1 
2 


3 
4 

5 
6 
7 


8 

9 

10 

11 

12 


13 
<    14 

!•    15 
li    16 


i 


1 
•I 


17 


18 
19 


•  2D 
21 
22 


83 
24 
25 
26 
27 


29 
90 


1 


18.7 
19.7 


18.0 
190 
19.1 
20.2 
21.5 


20.8 
18.1 
17.2 
17.8 
17.1 


17.7 
15.5 
17.1 
15.3 
13.0 


12.9 
10.1 
11.6 
11.9 
14.1 


16.5 
17.5 
16,3 
16.3 
17,5 


11.3 
11.1 

a3 


j 


18.0 
18.9 


16.6 
18.7 
18.6 
19.3 
21.2 


19.7 
17.5 
16.9 
17.7 
17.1 


17.5 
15.7 
16.9 
15.3 
12.9 


12.6 
9.9 
10,8 
11.3 
12.8 


15.9 
16,9 
15.5 
15.5 
17JS 


9.9 

11.1 

7.7 


I 


1^58 


17.9 
18,8 


15.7 
17.9 
17.9 
18.8 
21.0 


19.5 
17.3 
16.7 
17.6 
17.2 


17.2 
15.6 
16.8 
15.2 
13.3 


12.7 
9.7 
10.2 
10.5 
12.0 


15.8 
17.2 
14.8 
14.9 
17.1 


9.8 
9.9 
7.1 


I 


14.3 
16.7 


9.5 

a9 
e.4 


13.7 
16.5 


9.3 

a5  , 
6.1  i 


16.4 
18.4 


13.7 
17.3 
17.1 
17.2 
20.1 


18.7 
16.7 
'16.5 
17.3 
17.2 


16.7 
14.1 

16.6 
14.7 
11.6 


13.a 
8.7 
8.9 
9.3 

10.4 


15.3 
16.1 
13J2 
13.3 
16.3 


9.1 

a7 


} 


I 


I 


19.7 
19.6 


16.1 

18.7 
19.6 
19.7 
21.1 


18.9 
16.9 
17.0 
17.3 
17.7 


17.3 
15.5 
15.7 
15.2 
13.1 


lai 
ia3 

10.4 
11,3 
11.4 


16.3 
16.7 
14.3 
148 
17.7 


10.8 
9.9 

a5 


1 


22^ 

23.8 


22,9 
22.7 
26.2 
25.B 
23.4 


24.9 
17.7 
18.3 
181 
19.0 


18,5 

ia7 

16.8 
16.1 
17.9 


16.1 
14.8 
15.6 
163 
16.3 


19.7 
21.5 
20.0 

ia7 


14.5 
10.6 
12.7 


26.6 
28.7 


27.5 
2a7 
3a9 
31.1 
31.8 


33.1 

18.8 
20.9 
20.1 
22.1 


20.1 
23.1 
18.6 

las 

22.5 


19.9 
19.3 
20.6 
21.8 
22.1 


21.4 
26.3 
25.8 
26.6 
21.0 


19.3 
14.4 
16.9 


15.18  •  14.76  i  14.40 


14.25  -  16.47  !  ia94  '  23.26 


I 


l 


I 


30.7 
29.9 


30.9 
34.4 
35.7 
36.5 
38.7 


35.6 
21.0 
26.1 
19.9 
23.0 


22.1 

247 
ISii 

ia3 

26,8 


249 
24.2 
25.6 
26.5 
27.2 


21.5 

30.8 
30.7 
29.0 
2U 


244 
24.2 

20.0 


31.9 
29.3 


32.9 
39.1 
40.8 
41.2 
42.7 


31.5 
&.0 
28.3 
23.7 
26.6 


22.1 
28.4 
18.1 
21.1 
30.2 


27.9 
28.2 

31.6 
31.6 


23.5 
36.1 
35.9 
36-3 
22.6. 


26.5 
29.2 
26.3 


26.76 


29J85 
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185 


m 


in    der   Tiefe:  O.Ol. 


Ho     jroJiyxBH. 


-'/»   / 


40.6      40.4 
34.3/    .9S.4 


37.3 

43.^ 
44.3 
44.3 
42.0 


39.3 
36.Ö 


3Ö.4 
40.6 
40.8 
37.6 
40.3 


3  4.9 

.0 
23.8 
23.1 

2o.3 


2^.1 

2ai 

10.6 


249 
2«.0 
28.3 


29.92 


35.5 
30.9 


30.9 
35.8 
35.6 
32.9 
33.1 


30.3 
24.2 
23.2 
21.3 
22.8 


23.7 
24.9 
18.9 
22.1 
20.0 


19.1 
23.9 
22.8 
26.4 
27.2 


23.5 
29.4 
29.8 
28.Ö 
16.6 


20.1 
20.0 
22.2 


25.86 


6 


29.5 
26.4 


26.9 
29.6 
29.5 
89.9 
29.3 


26.6 
20.7 
21.5 
20.3 
21.5 


21.5 
20.8 
18.0 
19.5 
19.2 


16.8 
20.3 
19.6 
22.6 
23.7 


21.3 
25.7 
26.0 
25.1 
15.3 


17.1 
16.7 
18.7 


22.64 


Nachmitt  ag. 


8 


10 


11 


12 


CpexH. 
{Mittel 


27.1 
23.9 


23.8 
25.7 
26.4 
26.3 
26.9 


24.9 
18.5 
20.6 
19.5 
20.5 


20.7 
19.5 
17.3 
17.7 
17.7 


14.3 
18.1 
17.3 
20.0 
21.1 


19.9 
23.1 
23.3 
22.9 
14.3 


14.9 
14.5 
17.5 


20.61 


25.3 
22.3 


21.8 
23.9 
24.7 
24.9 
24.8 


22.5 
18.3 
19.9 
19.1 
19.5 


19.4 
18.3 
16.9 
17.1 
16.7 


13.2 
16.7 
15.9 
18.1 
19.3 


19.5 
21.3 
21.5 
21.3 
13.5 


13.8 
13.0 
16.6 


19.30 


23.7 
20.7 


20.6 
22.6 
23.8 
23.7 
23.4 


20.1 
18.3 
19.5 
18.7 
18.6 


18.8 
18.1 
16.5 
16.3 
15.7 


12.1 
15.4 
14.8 
16.7 
17.9 


19.1 
19.9 
202 
20.2 
13.7 


12.6 
11.9 
15.2 


18.29 


22.4 
19.6 


19.7 
21.6 
22.9 
22.7 
22.7 


19.7 
18.0 
19.2 
18.6 
18.5 


18.3 
17.5 
16.2 
15.1 
14.8 


11.5 
14.3 
14.0 
15.3 
16.9 


18.5 
18.9 
19.1 
19.1 
13.8 


12.3 
10.8 
14.3 


17.54 


21.3 
18.6 


19.1 
20.7 
21.9 
22.1 
22.0 


18.7 
17.8 
18.4 
17.9 
18.4 


17.5 
17.1 
16.9 
14.2 
14.2 


11.0 
13.3 
13.1 
14.2 
16.6 


18.3 
17.9 
17.9 
18.1 
13.0 


11.5 

9.9 

13.3 


20.3 

18.1 


19.3 
19.8 
20.9 
21.5 
21.6 


18.5 
17.3 
18.0 
17.3 
18.1 


16.3 
17.1 
15.7 
13.6 
13.5 


10.6 
12.4 
12.5 
14.4 
16.3 


17.9 
17.1 
17.2 
18.0 
12.1 


11.3 

9.2 

12.3 


26.62 
24.78 


24.66 
27.84 
28.62 
28.32 
29.31 


26.80 
19.89 
20.99 
19.83 
21.23 


20.86 
21.46 
17.76 
18.42 

18.72 


17.36 
18.69 
18.94 
20.58 
21.61 


20.30 
25.01 
24.48 
23.72 
16.93 


17.22 
16.71 
1719 


16.80 


16.27 


21.83 


1^ 


m 


< 

j  6ee 

i:  0.02. 

Daton 

Äo 

0  0  Jl 

J  Ä.H 

ü. 

V  0  r 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

1 
2 

19.4 
20.5 

18.7 
19.7 

ia4 

19.1 

173 
18.8 

173 

18.5 

163 

183 

19.4 
193 

22.1 
23.0 

253 
273 

293 
293 

303 

2a4 

35. 
3i 

3 

4 
5 
6 
7 

19.0 
19.8 
20.5 
21.5 
22.5 

17.6 
19.5 
19.8 
20.8 
22.3 

16.9 

ia8 

19.2 
20.2 
22.0 

16.0 
18.4 
18.7 
19.6 
21.6 

1&2 

lao 
ia3 
las 

213 

14.6 
183 
183 
183 
203 

16.1 
183 
19.6 
19L6 
213 

21.7 
21.7 
23.6 
23.8 
22.5 

253 
263 
283 

283 
283 

29.1 
31.4 
32.4 
323 
343 

323 
35i4 
86.6 
863 
383 

31J 

38J 

d9j 

38' 
49J 

8 

9 

10 

11 

12 

22.2 
19.0 
17.7 

ia2 

17.4 

21.0 

las 

17.4 

lai 

17.4 

20.7 
18.0 
17.1 
17.9 
17.4 

20.1 
17.8 
163 
17.8 
17.4 

193 
173 

ia9 

173 
17.4 

193 
173 
163 
173 
17.4 

193 
173 
17.1 
173 

17.8 

233 

173 

las 
lai 

183 

293 
183 
20.5 
193 
21.6 

33.4 
20i8 
243 
203 
223 

• 

30.7 
22L5 
273 
233 
253 

37J 

2SJ 
27j 

27J 

13 

15 

16 
17 

i„ 

19 

li    20 
t    21 
ij    22 

lao 

16J 
17.4 
15.6 
13.6 

17.8 
16.2 
17.3 
15.6 
13.3 

17.6 
15.2 
17.2 
15.5 
13.6 

17.2 
15.7 
16.4 
15.4 
13.4 

173 
148 
163 
15.1 
12.6 

173 
14.4 
163 
153 
12.1 

17.4 
153 
15l9 
15.4 
13.1 

ia4 
ia2 

163 
15.3 
163 

193 
213 

las 

17.7 
81.1 

216 
243 
183 
183 
253 

213 
273 

ia3 

203 
2a7 

24J 
29J 

IS 

ia4 

10.8 
12.4 
12.8  1 
14.9 

lai 

10.6 
11.7 
12.0 
13.8 

lai 

103 
11.0 
11.4 
123 

12.9 

lao 

10.5 
11.0 
12.3 

ia2 

93 
103 

ia6 

113 

13.4 

9.4 

93 

103 

113 

133 

ia3 
ia4 

113 
113 

153 

ia7 

14.4 
15.0 
15.1 

193 
173 
183 
193 
203 

233 
22.1 
23.4 
24.4 
24.7 

263 
26.0 
273 
2a8 
2a8 

37i 
ZU 

}    23 

r   24 

'    25 
26 
27 

16.9 

lao 

17.4 
17.5 

ia4 

ia4 

,    17.4 
16.6 
16.8 

,  ia4 

ia4 

17.5 
15J8 
16.2 

lao 

lao 

17.4 
153 
15.6 
17.4 

15.7 
173 
14.6 
14.8 
17.3 

15.7 
163 
14.1 
14.4 
17.1 

163 
163 
14.6 
153 
17.7 

ia8 

20.1 

las 
ia7 
la? 

20.5 
24.0 
233 
233 
20.7 

213 

2ao 

273 
263 
2L1 

22.4 
31.7 
82.1 
32.2 
223 

24( 
3Ey| 

m 

1 

'  2 

30 

12.2 
121 

9.8 

11.3 

•    12.0 

9.1 

ia7 

11.0 

a4 

ia6 

103 
7.7 

lOll 
93 
7.4 

9^ 
9.6 

7.« 

10.5 

103 

83 

ia4 
ia9 

113 

173 
133 
153 

213 
202 
183 

233 
253 
223 

2Ti 

1 

t 

,Mitt<L 

laai 

:  1634 

1534 

1533 

1&13 

1 

.  1431 

1538 

iai6 

2130 

25ü03 

27.81 

m 

1 

f. 

88=:= 

_-— .^ 

\ 

1 

September  1886. 
Temperatur  des  Erdbodens 


m 


}- 

1 

n  der  T 

efe- 

0.02. 

ß 

/ 

n  o    n 

o  j  y  Ä  a  H 

N  a  c 

h  m  i  t  t  a 

?■ 

Cpe« 

./.    /a 

/      * 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Mittel. 

5  1    37.3 
4          40« 

6  42.1 
6     i  38.8 
■7     \  42.2 

38.7 1     S9.0 
33J8l     32.S 

38.5 
34.8 

36.8 
31.6 

30.6 
27.8 

28.0 
2Ö.3 

26.0 
23.6 

24.6 
21.9 

23.3 

20.8 

22.1 
19.9 

21.2 
19.0 

26.44 
25.09 

386 
«.8 
42.T 
41.* 
«.9 

37.3 
41.4 
42.1 
41.6 

39-T 

35.2 
39.6 
39.9 
37.8 
39.0 

31.3 
3S.4 
36.4 
33.0 
34.8 

28.2 
31.8 
31.8 
31.4 
31.1 

25.5 

28.0 
28.6 
28.4 

28.8 

23.6 
26.0 
26.8 
26.6 
26.9 

22.0 
2i.4 
26.6 
25.4 
24.8 

20.9 
23.2 
24.4 
24.3 
24.4 

20.2 
22.2 
23.6 
23.5 
23.3 

20.2 
21.3 
22.6 
22.8 
23.0 

2i80 
27.59 
2a38 

2aii 

29.03 

%e        40.4 

V§      a» 

^       ».3 
Cl       M.4 

^■i        ».4 

41.4 
23.7 
26.2 

as 

28.6 

315- S 

a*.6 

2«S.O 
23.9 
2T.3 

34.6 
24.9 
24.1 
24.4 

25.7 

31.8 
24.1 
23.4 

21.8 
23.4 

28.6 
21.3 
21.9 
20.8 
22.0 

26.6 
19.2 
20.9 
20.0 
21.0 

24.7 
18.8 
20.2 
19.5 
20.1 

22.4 
8.6 
9.9 
9.1 
9.3 

20.8 
18.4 
19.6 
18.9 

18.8 

20.0 
18.2 
19.0 
18.3 

18.8 

19.6 
17.8 
18.5 
17.7 

ia3 

26.83 
20.15 
21.03 
19.92 
21.28 

*'    ».1 

28.8 
32.6 
21.9 
26.1 
27.1 

29.2 
32.a 
21.2 
2«.8 
22.7 

28.4 
29.6 
19.9 
23.3 
21.S 

24.2 

25.6 
19.3 
22.4 
30.3 

22.1 
21.7 

18.4 

19.6 

21.1 

20.3 
17.6 
183 
18,3 

19.9 
J9.0 
17.2 
17.G 
17.4 

19.2 
18.6 
16.8 
16.8 
16.3 

18.8 
17.9 
16.6 
15.7 
i5.6 

18.1 
17.5 
16.8 

14.8 
14.8 

16.9 
115 
16.1 
14.2 
14.0 

20.90 
21.46 
17.98 
18.56 
18.82 

1 

SU 

25.4 
32.3 
31.9 
34.8 
34.7 

23.0 
31.7 
30.S 
33.S 
34.3 

22.7 
29.5 
28.5 
31.9 
32.4 

20.0 
25.0 
24.0 
27.6 
28.2 

17.4 
21.4 
20.8 
24.0 
25.0 

15.2 
19.1 
18.4 
21.2 
22.4 

14.0 
17.6 
16.9 
19.3 
20.5 

13.2 
16.3 
15.8 
17.9 
19.1 

12.4 
16.1 
14.8 
16.5 
17.9 

11.8 
14.1 
14.0 
15.3 
17.4 

11.0 
13.1 
13.4 
15.1 

na 

17.51 

ia6i 

18.86 
20.46 
21.31 

1 

a.( 

M 
J7.S 

a.7 

19.3 

26.5 
37.6 
38.0 
35.5 
18.7 

28.9 
37.1 
37.6 
33.S 
18.0 

25.8 
35.2 
35.6 
31.8 
17.5 

24.0 

30.8 
31.2 
29.4 
.7.4 

21.9 
27.2 
27.7 
26.6 
16.4 

20.7 
24.6 
25.0 
24.3 
15.4 

20.1 
22.7 
23.1 
22.7 
14.5 

19.6 
21.3 
21.7 
21.6 
14.4 

19.0 
20.1 

20.6 
20.4 
14.6 

18.6 
19.1 
19.4 
19.4 
13.9 

ia3 

18.2 
18.4 
18.9 
13.0 

20.30 
24.68 
24.24 
23,56 
17.53 

m     3U 
^6      !8l9 

28.6 
28.9 
29.3 

27.4 
1     24.* 

\    30.e 

25.4 
24.6 
28.0 

\ 

21.8 
21.5 
23.7 

18.8 
18.6 
20.5 

16.8 
16.3 

las 

16.2 
14.7 
17.9 

14.0 
13.5 
16.4 

13.6 
12.4 
15.4 

12.8 
11.4 
14,6 

12.4 
10.6 
13.6 

17.28 
16.74 
17.06 

^Wl  31.84 

\  32.04\  31.0! 

t 

26.67 

23.85 

21.80 

20.43 

19.35 

18.50 

17.75 

17.12 

21.81 

m 


CeHTÄÖpb  1886. 

TeMnepaxypa   no^BU 


m 


HE  T xj  6nni:  0.05. 


Hhcio 
Datum 


;i,o   nojryAHÄ. 


Vormittag. 


1 


8 


10 


11 


12 
2S.i 


27J 

32.1 
33. 

34. 


21; 
24. 


22." 
2&I 

US 

27.- 


1 
2 


3 
4 

5 
6 
7 


8 

9 

10 

11 

12 


13 
14 
15 
16 
17 


18 
19 
20 
21 
22 


23 
24 
25 
26 
27 


28 
29 
30 


20.7 
22.2 


20.4 
20.8 
22.3 
23.4 
24.0 


24.0 
20.8 
18.9 
19.0 

lai 


18.9 
17.6 
17.6 
16.4 
15.1 


15.1 
13.0 
14.2 
14.4 
15.9 


17.6 

ia4 
ia7 
ia8 

19.5 


14.2 
13.4 
11.8 


20.0 
21.6 


19.5 
20.5 
21.6 
22.5 
23.6 


23.2 
20.2 

ia6 

18.6 
17.8 


ia5 

17.2 
17.4 
16.2 
14.6 


14.6 
12.7 
13.6 
13.8 
15.2 


17.1 
18.0 
18.0 
18.2 
19.3 


ia4 

13.2 
11.1  ' 


C 


19.7 
20.9 


19.0 
20.0 
21.0 
21.7 
23.3 


22.6 
19.6 

ia3 

18.3 
17.8 


ia2 

16.8 
17.3 
16.0 
144 


12.8 
10.4 


^ffi    iai7  ,  17.66  ,  17.22 


19.2 
204 


18.2 
19.6 
20.5 
21.4 
22.9 


22.0 
19.2 

lai 

18.2 
17.7 


18.0 
16.7 
16.8 
16.0 
14.4 


14.4 

14.2 

12.4 

12.0 

12.9 

12.4 

13.2 

12.8 

14.5 

13.9 

16.8 

16.6 

17.8 

17.8 

17.3 

16.6 

17.5 

16.6 

19.0 

19  7 

ia6 

12.0 
9.6 


16.83 


18.8 
20.2 


17.4 
19.2 
20.1 
20.6 
22.6 


21.7 

ia7 

17.9 

ia2 

17.7 


17.8 
16.2 
16.5 
15.6 
14.0 


14,1 
11.5 
11.9 
122 
13.3 


16.4 
17.6 
16.1 
16.2 

ia4 


12.2 

11.4 

9.4 


18.2 
20.0 


ieJ6 
19.0 
19.7 
20.4 
22.2 


21.3 

18.4 
17,7 
18.0 
17.8 


17.7 
15.8 
16.2 
15.6 
13.5 


14.2 
11.4 
11.6 
11.8 
12.8 


16.3 
17.4 
15.6 
15.9 
18.2 


11.9 

11.0 

a.9 


16.4G 


19.0 
20.2 


16.8 
19.1 
20.0 
20.4 
22.2 


21.2 

ia2 

17.7 
17.9 
17.8 


17.6 
15.9 
16.0 
15.6 
13.6 


14.2 
11.4 
11.5 
11.7 
12.7 


16.4 
17.2 
15.4 
15.8 
18.2 


11.9 
lU 

a9 


16.18 


20.6 
21.5 


19.3 
20.2 
21.8 
22.2 
22.5 


21.9 
18.3 
18.3 
17.9 
18.2 


18.0 
17.0 
16.3 
15.7 
15.4 


15.4 
13.2 
13.3 
1.3.8 
13.8 


17.6 
18.6 
17.3 
17.5 

ia7 


13.2 
11.5 
10.4 


16.18  i  17.31 


23.4 

24.2 


22.2 
23.0 
24.5 

24.8 
25.0 


25.2 

18.8 
19.2 

ia5 

19.7 


18.8 
19.2 
17.2 
16.1 

ia3 


17.8 
15.8 
16.4 
16.9 
17.0 


ia9 

21.1 
20.2 
20.6 
19.8 


15.2 
12.6 
13.2 


19.45 


26.6 
26.9 


25.0 

26.4 
27.6 
28.0 

28.4 


28.5 
19.8 
22.6 
19.2 
20.6 


19.8 
22.8 
17.7 
17.5 
21 Ä 


20.8 
18.9 
19.6 
20.5 
20.6 


19.6 
23.9 
23.7 
23.8 

20.3 


17.8 
15.6 
15.4 


20.0 
26.4 


28.1 
29.6 
30.9 
30.8 
32.3 


28.6 
21.1 
24.3 
20.7 
22.3 


21.0 
24.2 
17.4 

ia4 

24.6 


23.8 
21.7 
22.5 
23.8 
23.9 


20.5 
26.9 
27.0 
27.0 
21.3 


2a6 

20.2 
18.3 


21  j 
29. 

30.' 
20j 


21.98 


2424 


26.a! 


iiF 


September  1880. 

Temperatur  des  Brdbodens 


]8i 


m 


in  der  Tiefer  0.05. 


Ä  H  H. 


Nachmittag. 


8 


10 


11 


12 


JpeÄH. 
[ittel. 


34.2 
30.6 

31.4 

28.4 

29.0 
26.3 

30.4 
35.1 
35.6 
33.0 
34.8 

28.4 
32.4 
32.7 
32.2 
32.2 

26.6 
29.6 
30.2 
30.2 
30.3 

32.2 
24.1 
23.5 
22.2 
24.7 

29.8 
23.6 
22.7 
21.2 
23.4 

28.1 
21.7 
21.8 
20.5 
22.2 

26.3 
27.4 
19.4 
22.2 
21.3 

24.0 
23.0 
18.8 
21.1 
20.6 

22.6 
21.2 
18.2 
19.6 
19.7 

21.4 
26.5 
24.2 
27.5 
28.0 

19.5 
22.6 
21.9 
24.7 
25.6 

17.6 
20.5 
19.8 
22.4 
23.3 

23.6 
31.0 
31.3 
29.0 
18.2 

22.2 
28.0 
28.5 
27.3 
17.8 

21.1 
25.7 
26.2 
25.4 
17.0 

22.3 
22.2 
23.8 

20.2 
20.0 
21.5 

18.4 
18.1 
19.6 

26.83 

24.85 

23.09 

27.3 

24.8 


24.9 
27.5 
28.4 
28.5 
28.8 


26.6 
20.6 
21.3 
19.8 
21.3 


21.5 
19.6 
17.9 
18.6 
18.8 


16.4 
19.0 
18.4 
20.6 
21.6 


20.4 
23.9 
24.5 
23.8 
16.3 


16.8 
16.6 
18.7 


25.8 
23.5 


23.4 
26.1 
27.2 
27.2 
27.3 


24.7 
20.2 
20.8 
19.4 
20.5 


20.4 
19.0 
17.4 
18.0 
17.8 


15.5 
17.8 
17.4 
19.2 
20.3 


19.9 
22.4 
23.1 
22.6 
16.0 


15.9 
15.4 
17.6 


21.77 


20.73 


24.8 
22.5 


22.4 
24.9 
26.0 
26.2 
26.4 


23.2 
19.8 
20.4 
19.2 
19.8 


19.7 
18.4 
17.0 
17.1 
17.0 


14.6 
16.8 
16.4 
18.0 
19.0 


19.4 
21.3 
21.6 
21.6 
15.6 


15.2 
14.3 
16.6 


23.8 
21.5 


21.4 
23.9 
25.0 
25.3 
25.2 


22.1 
19.5 
19.9 
19.0 
19.5 


19.1 
17.9 
16.6 
16.3 
16.5 


14.1 
15.9 
15.6 
16.9 
18.3 


19.0 
20.4 
20.8 
20.7 
15.5 


14.5 
13.4 
15.9 


22.8 
20.8 


21.1 
23.0 
24.2 
24.6 

24.7 


21.4 
19.2 
19.3 
18.5 
19.2 


18.4 
17.6 
16.5 
15.6 
15.8 


13.4 
15.1 
15.0 
16.2 

17.7 


18.7 
19.5 
19.7 
20.0 
14.8 


14.1 
12.6 
15.1 


25.97 
24.80 


24.14 
26.53 
27.54 
27,57 
28.25 


26.48 
20,88 
21.12 
19.81 
21.17 


21.04 
21.29 
17.75 
18.41 
19.04 


18.10 
18.43 
18.50 
19.84 
20.55 


19.81 
23.65 
23.54 
23.12 
18.30 


17.35 
16.70 
16.66 


19.84 


19.12 


18.49 


21.55 


aU 


HO 


OeHTaöpjfr  1886. 


m 


Ha   V xy ÖEEi:  0*10. 


Hhcio 
Datum 


^0     JIOJIfAHfl. 


Vormittag. 


8 


10 


11 


1 
2 


3 
4 

5 
6 

7 


8 

9 

10 

11 

12 


la 

u 

16 
16 

17 


18 
19 
20 
21 
22 


23 
24 
25 
26 
27 


28 
29 
30 


OpeAH. 
Mittel. 


22.6 
24.2 


22.6 
22.7 
24.5 
25.5 
25.7 


26.9 
23.5 
20.0 
20.3 
19.2 


19.7 
19.1 
19.1 
17.2 
16.7 


16.6 
14.6 
16.4 
16.5 
17.9 


19.3 
19.5 
21.1 
21.3 
21.4 


16.1 
15.7 
14.7 


22.1 
23.5 


21.9 
22.3 
23.9 
24.7 
25.2 


25.3 
22.9 
19.7 
19.9 
18.9 


19.7 
18.5 
18.8 
17.1 
16.2 


16.2 
14.2 
15.8 
15.9 
17,5 


18.7 
19.2 
20.3 
20.7 
20.9 


15.5 
15.3 
13.9 


19.99 


19.49 


21.6 
22.9 


21.5 
21.9 
23.2 
24.1 
24.8 


24.5 
22.3 
19.5 
19.7 

18.7 


19.1 
18.1 
18.6 
16.9 
15.9 


15.7 
13.8 
15.1 
15.4 
16.8 


18.5 
18.9 
19.7 
20.1 
20.5 


15.3 
14.9 
13.4 


19.05 


21.3 
22.4 


20.7 

21.5 

22.7. 

23.5 

24.4 


24.0 
21.9 
19.3 
19.5 
18.6 


18.9 
17.9 
18.3 
16.7 
15.7 


15.6 
13.5 
14.5 
14.9 
16.3 


18.2 
18.7 
19.1 
19.3 
20.1 


14.7 
14.5 
12.9 


20.9 
22.0 


20.2 
21.1 
22.1 
23.1 
24.1 


23.6 
21.3 
19.1 
19.3 
18.5 


18.7 
17.5 
18.1 
16.5 
15.4 


15.4 
13.1 
14.0 
14.5 
16.7 


17.9 
18.6 
18.5 

ia7 

19.9 


14.3 
13.9 
12.3 


18.65     18.28 


20.5 
21.7 


19.5 
20.8 
21.7 
22.4 
23.7 


23.2 
21.0 
18.9 
19.1 
18.6 


18.6 
17.2 
17.7 
16.4 
15.1 


15.3 
12.9 
13.6 
13.9 
15.1 


17.8 
18.5 
18.0 
18.1 
19.7 


14.2 
13.5 
11.8 


17.95 


20.1 
21.5 


19.2 

20.6 
21.4 
22.1 
23.5 


22.9 

20.6 
18.8 
18.9 
18.4 


18.5 
16.9 
17.5 
16.4 
14.7 


15.1 
12.5 
13.2 
13.6 
14.8 


17.5 
18.2 
17.5 
18.0 
19.4 


13.9 
13.2 

11.4 


17.68 


20.6 
21.6 


19.3 
20.7 
21.7 
22.3 
23.3 


22.7 
20.3 
18.9 
18.8 
18.5 


18.4 
17.1 
17.5 
16.4 
15.0 


15.2 
12.9 
13.3 
13.8 
14.7 


17.7 
18.3 
17.5 
17.9 
19.4 


14.1 
13.1 
11.5 


17.75 


21.6 
22.6 


20.6 
21.6 
22.8 
23.3 
23.9 


23.6 
20.3 
19.1 
18.9 
18.9 


18.7 
17.9 
17.5 
16.3 
16.2 


16.1 
13.9 
14.5 
15.0 
15.7 


23.1 
24.2 


22.4 
33.3 
24.6 
24.9 
25.5 


26.3 
20.5 
20.2 
19.3 
19.7 


19.2 
19.5 
18.0 
17.0 
18.0 


17.7 
16.6 
16.3 
16.9 
17.5 


24.7 
25.3 


243 
25.5 
96.7 
27.0 
27.7 


26.4 
2L0 
21.4 

19.7 


18.3 

18.9 

19.3 

20.9  , 

18.6 

20.4 

19.0 

20.8 

19.7 

20.1 

14.5 

16.1 

13.3 

14.2 

12.4 

13.7 

18.46 

19.79 

19.9 
20.8 

lai 

17.5 
19.9 


19.5 

17.6 
18.6 
19.2 
19.7 


19.0 

22.7 
22.8 
20.7 


17.7 
16.4 
15.2 


% 


r 


21.30 


22i 


September  1886. 

Temp^iratvir  des  Erdbodens 


Ul 


m 


In  der  Tiefe:  0.10. 


mo 


Ho     nojiyAHH. 


Nachmittag. 


itOZD;] 


ÜJ 


28.3 
27^ 


26.9 
30.1 
31.0 
30.8 
31.7 


29.4 
22^ 
23.2 
21.0 
23^ 


21.5 
23.9 

lae 

19.9 
23.4 


22.3 
21.9 
23:1 
240 
243 


20.9 
27.2 
27.3 
27.3 
20.7 


28.e 


39.2 
31.9 

32.8 
31.3 

3a.i 


31.3 

22  9 
23.9 
21 .0 
24.1 


22.7 
2S.2 
19.6 
21.4 
23.9 


22.9 
23.V 
24.7 
25.S 
26.0 


21.^ 
28.0 

29-^ 


20-3 


21.4  22.'7 
21.1  22.e 
ia.e\     21.3 


31.1 

29.0 


30.4 
33.1 
33-9 
33.1 
33.6 


.1 
1 

.9 
.O 
.5 


23.9 
26.1 
19.7 
21.8 
23.5 


22.3 
24.8 

25.2 
26.9 
27.1 


22.7 
3O.0 
30.3 
29.1 
198 


23.3 
22.9 
22.5 


g^  24.47  \  25.73  i   26,39 


32.0 
29.5 


30.7 
33.7 
34.4 
33.7 
33.6 


31.5 
23.1 
23.6 
22.4 
24.4 


24.5 
26.5 
19.7 
21.7 
22.2 


21.7 
26.2 
25.3 
27.2 
27.6 


23.4 
30.4 
30.8 
29.0 
19.5 


23,3 
22  2 
23.4 


26.54 


32.2 

29.8 


30.2 
33.5 
341 
33.1 
33.6 


31.1 
23.4 
23.4 
22.5 
23.9 


24.5 
25.7 
19.5 
21.5 
21.4 


21.1 
24.8 
24.5 
26.8 
27.3 


23.3 
30.1 
30.5 
28.5 
19.1 


22.7 
22.0 
23.1 


26.24 


31.5 
29.1 


29.2 
32.5 
33.1 
32.3 
32.5 


30.3 
23.2 
22.9 
21.8 
23.2 


23.6 
24.3 
19.4 
21.1 
20.8 


20.1 
23.5 
23.4 
25.5 
26.1 


22.7 
28.8 
29.2 
27.7 
18.9 


21.6 
21.1 
22.0 


25.38 


30.0 
28.0 


28.1 
31.0 
31.5 
31.1 
31.2 


29.1 
22.5 
22.5 
21.3 
22.5 


22.7 
22,9 
18.9 
20.4 
20.1 


19.1 
22.0 
21.7 
24.0 
24.7 


21.9 
27.2 
27.6 
26.5 

18.5 


20.4 
19.9 
20.8 


8 


24.27 


28.7 
26.8 


26.8 
29.5 
30,2 
29.9 
32.1 


28.1 
21.7 
22.1 
22,8 
21.9 


21.9 
21.8 
18.6 
19.6 
19.7 


18.0 
20.7 
20.4 
22.7 
23.5 


21.3 
25.8 
26.2 
25.4 
18.0 


19.1 

18.8 
19.9 


23.27 


27.7 
25.7 


25.7 
28,2 
28.9 

28.7 
29.0 


27.1 
21.2 
21.6 
20.4 
21.3 


21.3 
20.9 
18.3 
19.1 
19.0 


17.1 
19,7 
19.6 
21.4 
22.3 


20.9 
246 
25.2 
244 
17.5 


18.2 
17.8 
19.1 


10 


22.39 


26.7 
24.6 


247 
27.1 
28.0 
27.8 
28.1 


26.1 

20.8 
21.3 
20.1 
20.7 


20.7 
20.3 
18.1 
18.5 
18  3 


16.3 
18.8 
18.6 
20.4 
21.3 


20.5 
23.5 
240 
23.5 
17.2 


17.5 
16.9 
18.3 


21.62 


11 


12 


25.8 
23.9 


23.9 
26.1 
27.1 
27.0 
27.2 


25.1 
20.4 
20.9 
19.9 
20.4 


20.1 
19.8 
17.6 
17.9 
17.7 


15.7 
17,9 
17.6 
19.4 
20.6 


20.1 
22.6 
23.1 
22.7 
16.9 


16.8 
16.1 
17.7 


2a93 


24,9 
23.1 


23.2 
25.3 
26.2 
26.3 
26.5 


24.3 
20.3 
20.5 
19.5 
19.9 


19.7 
19.3 
17.3 
17.3 
17.2 


15.1 
17.1 
17.1 
18.6 
19.7 


19.8 
21.8 
22.1 
21.9 
16.6 


16.7 
15.3 
17.1 


CpWH 
MitteL 


20.32 


25.56 
25.16 


24.45 
26.33 
27.31 

27.40 
27.99 


26.68 
21.76 
21.13 
2a30 
20.84 


20.70 
2a81 
18.44 
18.46 
18.67 


17,97 
18.10 
18,64 
19.75 
20.60 


20.07 
123.30 
23.50 
23.20 
19.41 


17.90 
17.24 
16.90 


21.62 


143 

CeHTJiÖpb 

1886. 

■ 

TeMnepaTypa  hohbh 

nn 

H  a  r  j 

MM» 

[  y  6  H  H  i :  0«20. 

^HCIO 

Datum 

JII  0   n  0  j  ] 

r  A  H  , 

8. 

V  0  r 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  ( 

12 

1 
2 

24.5 
26.2 

24.2 
25.8 

24.0 
25.4 

23.6 
25.0 

23.4 
24.6 

23.1 
24.2 

22.8 
23.9 

22.6 
23.6 

22.4 
23.5 

22.4 
23.4 

22.7 
23.6 

23J 
24.1 

3 

4 
5 
6 

7 

24.9 
24.8 
26.6 
27.1 
27.2 

24.7 
24.4 
26.1 
26.5 

26.8 

24.2 

24.0 
25.6 
26.0 
26.4 

23.7 
23.7 
25.2 
25.8 
26.0 

23.4 
23.4 
24.8 
25.4 
25.7 

23.0 
23.2 
24.4 
25.1 
25.4 

22.6 
22.9 
24.0 
24.7 
25.1 

22.2 
22.6 
23.6 
24.4 
24.9 

21.9 
22.4 
23.4 
24.0 
24.7 

21.8 
22.4 
23.4 
24.0 
24.6 

22.1 
22.7 
23.6 
24.2 
24.7 

211 
23J 

2Ü 
24 

25J 

8 

9 

10 

11 

12 

27.3 
26.9 
22.2 
22.0 
21.0 

26.9 
25.4 
22.0 
21.8 
20.9 

26.5 
25.0 
21.8 
21.6 
20.7 

26.1 
24.6 
21.6 
21.4 
20.6 

25.6 
24.2 

21.4 
21.3 
20.4 

25.4 
23.8 
21.3 
21.2 
20.2 

25.0 
23.4 
21.1 
20.9 
20.1 

24.6 
23.1 
20.9 
20.8 
20.0 

24.4 
22.8 
20.7 
20.7 
19.9 

24.8 
22.6 
20.8 
20.6 
20.0 

24.6 
22.4 

20.8 
20.5 
20.1 

20i 

13 
14 
15 
16 
17 

21.5 
21.4 
21.2 
19.0 
19.4 

21.2 
21.0 
20.9 
19.0 
19.1 

21.1 
20.8 
20.6 
18.9 
18.8 

20.8 
20.5 
20.3 
18.7 
18.5 

20.6 
20.2 
20.2 
18.5 
18.2 

20.6 
20.0 
20.0 
18.4 
18.0 

20.4 
19.7 
19.7 
18.4 
17.8 

20.2 
19.4 
19.4 
18.3 
17.6 

20.1 
19.2 
19.2 
18.2 
17.4 

20.0 
19.2 
19.3 
18.1 
17.4 

20.0 
19.4 
19.2 
18.1 
17.7 

20.1 
19.1 

18 
19 
20 
21 
22 

19.5 
18.0 
19.1 
19.3 
20.7 

19.1 
17.7 
18.7 
18.8 
20.2 

18.6 
17.4 
18.3 
18.5 
19.8 

18.4 
17.0 
18.0 
18.1 
19.4 

18.2 
16.8 
17.6 
17.8 
19.0 

18.0 
16.5 
17.2 
17.5 
18.6 

17.8 
16.2 
16.8 
17.2 
18.2 

17.6 
16.0 
16.5 
16.8 
17.9 

17.4 
15.8 
16.2 
16,6 
17.6 

17.4 
15.8 
16.2 
16.5 
17.4 

17.7 
lß.0 
16.4 
16.8 
17.6 

16.^ 
16J 
17j 

lai 

23 
24 
25 
26 
27 

21.4 
20.6 
23.3 
23.6 
23.3 

209 
20.5 
22.8 
23.2 
229 

20.6 
20.3 
22.4 
22.6 
22.5 

20.3 
20.1 
21.9 
22.1 
22.1 

20.1 
20.0 
21.5 
21.9 
21.9 

19.7 
19.8 
21.0 
21.4 
21.6 

19.6 
19.7 
20.6 
21.0 
21.4 

19.4 
19.6 
20.2 
20.7 
21.1 

19.3 
19.5 
20.0 
20.4 
20.9 

19.2 
19.6 
19.8 
20.2 
20.9 

19.3 
19.8 
20.0 
20.4 
20.8 

'    19. 
,    2Ö. 
.    20j 
i    20J 

28 
29 
30 

19.0 

18.8 
18.3 

18.6 
18.6 
17.9 

18.4 
18.2 
17.4 

18.2 
17.8 
17.0 

18.0 
17.6 
16.7 

17.6 
17.2 
16.3 

17.4 
16.9 
15.8 

17.1 

16.6 
15.5 

16.9 
16.4 
15.2 

16.7 
16.2 

15.0 

17.0 
16.2 
15.2 

17.- 
16.- 
15l< 

• 

Cpej(H. 
Mittel. 

22.24 

21.89 

21.55 

21.22 

20.95 

20.66 

20.37 

20.11 

19.90 

19.84 

19.99 

'20.9S 

September  1886. 

Temperatur  des  Brdbodens 


14S 


in  der  Tiefe:  0.20. 


Ho    noJiyxHH. 


Nachmltag. 


18^ 

17.1 
17.6 
18.2 
19.0 


2(>.e 
21 .0 

19.2 
18.S 
19.S 


19.Ö 
l7-i> 

is.e 


19.9 


19.6 

19.9 

21.2 

22.1 

21 A 

22-3 

21.7 

22.6 

21 .0 

21. O 

B    V 


\ 


17-9 
17.1 
16.1 


18.9 
18.0 
17  .O 


26.4 
26.5 


24.7 
26.2 

27.0 
27.2 
27.8 


26.9 
22.7 
22.3 
21.1 
21.7 


21.0 
21.8 
19.3 
19.4 
20.5 


2O0 
18.9 
19.6 


20.2 
232 
23.4 
23.6 
21.0 


19.4 
18.9 

17.8 


«)J8S\  21J54\  22.26 


26.4 
25.9 


25.4 
27.2 
27.9 
28.0 
2a6 


27.4 
22.9 
22.6 
21.3 
22J2 


21.6 
22.5 
19.4 
19.8 
21.0 


20.3 
19.8 
20.4 
21.3 
21.9 


20.6 
24.1 
24.4 
24.3 

20.8 


20.0 
19.6 

18.7 


22.88 


27.1 
26.4 


26.2 
28.0 
28.9 
28.6 
29.1 


28.1 
23.0 
22.7 
21.5 
22.6 


22.1 
22.0 
19.6 
20.1 
21.1 


20.3 
20.5 
21.0 
22.1 
22.6 


21.0 
24.9 
26.2 
24.9 
20.7 


20.8 
20.0 
19.4 


28.38 


27.8 
26.7 


26.5 
28.5 
29.3 
29.2 
29.4 


28.3 
232 
22.8 
21.8 
22.7 


22.5 
23.4 
19.6 
20.4 
21.1 


20.4 
21.0 
21.2 
22.6 
23.2 


21.3 
25.4 
25.9 
25.2 
20.5 


21.0 
20.2 
20.0 


23.70 


28.0 
26.9 


26.6 
28.8 
29.4 
29.2 
29.5 


28.1 
23.3 
22.8 
21.8 

22.8 


22.6 
23.3 
19.6 
20.5 
20.9 


20.2 
21.2 
21.4 
22.8 
28.4 


21.4 
25.7 
25.9 
25.2 
20.4 


21.0 
20-3 
20.2 


23.77 


8 


28.0 
26.8 


26.6 
28.8 
29.2 
29.1 
29.4 


28.0 
23.2 
22.8 
21.7 
22.6 


22.6 
23.0 
19.6 
20.5 
20.8 


20.0 
21.0 
21.2 
22.8 
23.4 


21.4 
25.4 
25.8 
25.1 
20.2 


20.8 
20.2 
20.2 


23.67 


27.8 
26.6 


26.4 
28.4 
29.0 
28.8 
29.2 


27.5 
23.1 
22.6 
21.6 
22.3 


22.4 
22.6 
10.6 
20.3 
20.6 


19.6 
20.7 
20.9 
22.4 
23.1 


21.4 
25.1 
25.6 

24.8 
20.0 


20.4 
19.9 
20.0 


23.42 


10 


27.5 
26.2 


26.0 
26.0 
28.5 
28.4 
28.6 


27.4 
22.9 
22.4 
21.6 
22.2 


22.2 
22.2 
19.3 
20.2 
20.2 


19.2 
20.3 
20.5 
22.0 
22.6 


21.2 

24.7 
25.0 
24.5 
19.6 


20.1 
19.6 
19.0 


23.07 


11 


27.1 
25.9 


25.6 
27.6 
28.1 
28.0 
28.3 


26.9 
22.7 
22.3 
21.4 
22.0 


22.0 
21.9 
19.2 
19.9 
20.0 


18.8 
20.0 
20.1 
21.6 
22.2 


21.0 
243 
24.7 
24.2 
19.4 


19.7 
19.2 
19.5 


12 


CpexB. 
Mittel. 


26.6 
25.8 


25.2 
27.0 
27.5 
27.6 
27.7 


26.4 
22.4 
22.2 
21.2 
21.8 


21.7 
21.5 
19.1 
19.6 
19.6 


18.4 
19.5 
19.7 
21.1 
21.9 


20.8 
23.8 
24.2 
23.8 
19.2 


19.0 
18.8 
19.2 


24.96 
25.20 


24.30 
25.30 
26.27 
26.57 
26.97 


26.35 
23.32 
21.85 
21.25 
21.20 


21.18 
21.13 
19.66 
19.15 
19.28 


18.89 
18.23 
ia75 
19.49 
20.36 


22.79 


22.39 


I        I         Ul  ^ 


^ats=p^ 


20.38 
2208 
22.83 
22,ö5 
21.00 


18.80 
ia28 
17.62 


21.78 


14% 


CeHTaöpfe  1886. 

TeMnepaxypa   n OHBfci 


m 


Ha   T xj ÖBBi:  0.40. 


Datum 

A 

,  0    n  0  j 

I  y  j(  H  fl. 

n 

0    n  0  . 

I  y  Ä  H  1 

a. 

CpejD 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

1 
2 

25.1 
24.9 

24.9 
24.9 

24.7 
24.7 

24.4 
24.5 

24.1 
24.3 

24.2 
24.2 

243 
24.3 

24.7 
24.5 

24.S 
24i 

3 
4 
5 
6 
7 

24.7 
24.1 
24.7 
25.1 
25.3 

24.5 
24.1 
24.8 
25.1 
25.3 

24.3 
24.0 
24.7 
25.1 
25.2 

24.0 
23.8 
24.5 
24.9 
25.1 

23.7 
23.5 
24.2 
24.5 
24.8 

23.6 
23.6 
24.2 
24.5 
24.9 

23.7 
23.9 
24.5 
24.7 
25.1 

24.0 
24.4 
24.8 
25.1 
25.5 

23.S 
245 

^5.1 

8 

9 

10 

11 

12 

25.7 
25.3 
23.6 
22.7 
22.0 

25.7 

25.3 
28.4 
22.6 
21.9 

25.5 
24.9 
23.1 
22.5 
21.8 

25.1 
24.6 
22.9 
22.3 
21.7 

24.9 
24.2 
22.7 
22.1 
21.5 

24.7 
23.9 
22.7 
21.7 
21.4 

24.9 
23.7 
22.7 
21.9 
21.7 

25.1 
237 
22.7 
22.1 
21.9 

25.2 
244 
22,9 
22i 
21.7 

13 
14 
15 
16 
17 

21.9 
21.7 
21.5 
20.5 
20.1 

21.9 
21.6 
21.5 

20.4 
20.1 

21.9 
21.5 
21.4 
20.3 
19.9 

21.7 
21.3 
21.1 
20.1 
19.7 

21.5 
21.1 
20.9 
19.9 
19.5 

21.4 
21.1 
20.8 
19.8 
19.6 

21.5 
21.2 
20.7 
19.9 
19.7 

21.6 
21.6 
20.5 
20.1 
19.9 

2U 
21.8 
21.0 
20.1 
19.8 

18 
19 
23 
21 
22 

20.1 
19.5 
19.0 
18.9 
19.5 

19.9 
19.3 
19.0 
18.9 
19.5 

19.8 
19.0 
18.9 
18.8 
19.4 

19.5 
18.7 
18.7 
18.6 
19.1 

19.3 
18.4 
18.3 
18.4 
18.9 

19.3 
18.3 
18.3 
18.4 
18.9 

19.4 
18.5 
18.5 
18.7 
19.1 

19.6 
18.8 

laö 

19.1 
19.7 

19.6 

18.fl 

lad 

18.7 
19.3 

23 
24 
25 
26 
27 

19.9 
19i) 
21.1 
21.5 
21.7 

20.0 
19.9 
21.1 
21.5 
21.7 

19.9 
19.8 
21.1 
21.5 
21.6 

19.7 
19.8 
20.9 
21.2 
21.5 

19.6 
19.7 
20.6 
21.0 
21.3 

19.5 
19.8 
20.6 
20.9 
21.1 

19.7 
20.2 
20.9 
21.2 
20.9 

19.7 
20.7 
21.3 
21.6 
20.9 

iy.7 

19.9 
20.9 
21,3J 
21.3 

28 
29 
30 

20.6 
19.3 

18.8 

20.4 
19.2 
18.7 

20.2 
19.0 

18.5 

19.6 
18.7 
18.2 

19.3 
18.5 
17.9 

19.1 
18.3 

17  7 

19.1 
18.5 
17.9 

19.3 
18.7 
18J0 

19.7 
18.7 
18.2 

CpeÄH. 
ÄTittel. 

21.96 

21.90 

21.77 

21.53 

21.29 

21.21 

21.37 

21.61 

21.5 

September  1886. 

Temperatur  des  Brdbodens 


146 


m 


in   der   Tiefe:    0.84 


in        m        in 
1.66    8.26    8.99. 


Vormittag. 


24.8 
24.6 


00.0 
20.1 
20.3 
20.5 


«>;7 
20.3 
20.0 


10 


^.8 
24.6 


24.3 
24.1 
23.9 
24.0 
24.1 


24.1 
34.1 
23.8 
28.6 
28.2 


22.7 
22.6 
22^ 
21.9 
21.6 


21.3 
'20.9 
20.6 
203 
20.1 


20.1 
20.1 
20.2 
20.3 
20.6 


20;6 

20.3 
19.9 


22.15 


Nachmittag. 


1 


24.7 
24.6 


24.3 

24.1 
24.0 
24.0 
24.1 


24.1 
24.1 
23.8 
23.6 
28.1 


22.7 
22.4 
22.1 
21.8 
21.5 


21.2 
20.9 
20.6 
20.3 
20.1 


20.1 
2(>.l 
20.3 
20.4 
20.6 


äO.5 
20.3 
20.0 


22.14 


24.7 
24.6 


24.3 
24.1 
24.0 
24.0 
24.1 


24.1 
24.1 
23.8 
23.4 

23.0 


22.7 
22.4 
22.1 
21.8 
21.6 


21.1 
20.9 
20.6 
20.3 
20.1 


20.1 
20.1 
20.3 
20.4 
20.6 


20.5 
20.2 
19.9 


22.12 


24.6 
24.4 


24.3 
24.1 
23.9 
24.0 
24.1 


24.1 
24.1 

23.8 
23.4 
22.9 


22.6 
22.3 
22.1 
21.7 
21.4 


21.1 
20.8 
2[).6 
20.3 
20.1 


20.1 
20.1 
20.3 
20.5 
20.6 


20.5 
20.1 
19.9 


22.09 


10 


CpexB. 
Mittel. 


24.6 
24.6 


24.2 
24.0 
28.9 
24.0 
24.1 


Hl 
24.1 
23.8 
23.8 
22.9 


ä2.6 
22.3 
82.1 
21.7 
21.4 


21.0 
äO.8 
20.4 
20.2 
20.1 


20.0 
20.1 
90.3 
20.4 
20.7 


^.4 
20.1 

19.8 


22.06 


24.92 

24.49 


24.82 
24.09 
28.96 
23.96 
24.06 


2410 
24.10 
28.84 
23.51 
28.12 


22.72 
22.41 
22.16 
21:84 
21.§4 


21:20 
20.91 
20.66 
20.29 
20.11 


20.09 
20.^ 
90.21 
20.86 
20.56 


20.»6 
20:25 
19.95 


22.14 


1^  nO  UOXJXBM. 

1    Nachmittags. 


91:9 
21.9 


21.9 

21.8 
21.8 
21.7 
21.6 


21.6 
21.6 
21.6 
21.4 
21.4 


21.3 
21.2 
21.1 
21.0 
20.9 


20.9 
20.7 
20.6 
20.6 
20.3 


20^2 
2tt0 
19.9 
19.8 
19.7 


m7 

19.6 

19.6 


20.90 


lt.6 

16.6 


16.6 
16.6 
16.7 
16.6 
16.7 


18.7 
16.8 
16.9 
16.8 
16.9 


16.9 
16.9 
16.9 
16.9 
17.0 


16.9 
IT'.O 
17.1 

f7.1 
17.0 


17».l 
1T.0 
IT.O 

17;0 
17:0 


1710 
17.0 
17.0 


16^ 


€5.4 

16.4 


16.4 
15.5 
15.6 
16.6 
16.6 


16.6 
15.6 
16.6 
15.6 
16.7 


16.8 
15.8 
15.8 
16.8 
16.8 


15.9 
16.9 
l6i'0 

16;0 
16;0 


16i0 

1«K) 
16.0 
lÖK) 
16.0 


16il 

16.1 

16.1 


g  16.79^; 


10 


V 


i^ 

Okmöpb  1886 

1 

TepMOMOTpi»  OB  HepHIZH^  niapHKOlTB 

• 

1.5  Merpa  na;^  noBepxHOCTBio  3eiuH. 

1    "1 

Datum 

Äo 

n  0  X 

y  Ä  H 

fl. 

Vor 

mittag. 

r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1! 

i 

10.8 

10.2 

10.4 

10.8 

9.8 

10.5 

15.6 

19.0 

21.4 

23.4 

241 

Ä 

2 

13.2 

12.4 

9.6 

9.3 

9.7 

9.2 

10.4 

21.9 

20.4 

23.2 

2ß.3 

20. 

3 

12.1 

12.4 

12.1 

11.2 

10.4 

9.6 

9.8 

10.6 

10.2 

142 

15.1 

U 

4 

5.3 

5.3 

5.4 

4.8 

4.2 

4.5 

5.0 

6.6 

8.1 

11.3 

15.9 

16 

5 

7.3 

6.0 

6.7 

4.8 

4.6 

4.2 

8.6 

12.2 

146 

18.2 

19.8 

21 

6 

8.8 

3.4 

3.9 

2.8 

2.0 

2.2 

8.6 

13.3 

13.0 

20.5 

22.2 

22 

7 

9.4 

12.1 

13.4 

14.0 

11.5 

11.5 

14.0 

16.9 

.ia5 

22.2 

18.2 

17 

8 

8.4 

9.5 

9.3 

11.2 

U.0 

10.0 

10.4 

19.0 

17.6 

16.7 

15.0 

15 

9 

6.4 

6.9 

6.1 

5.5 

6.6 

5.5 

8.5 

11.4 

12.6 

13.8 

143 

16 

10 

4.0 

3.4 

1.2 

0.2 

-  1.0 

-  1.1 

5.6 

10.0 

12.0 

148 

142 

IS 

11 

0.0 

-  1.0 

-  1.2 

-^  1.8 

-  2.2 

-    2.8 

1.7 

9.2 

143 

17.1 

17.4 

21 

12 

3.6 

3.9 

4.0 

3.8 

3.7 

2.6 

5.6 

13.2 

15.9 

20.4 

21.2 

21 

13 

2.9 

2.5 

1.7 

1.6 

0.6 

0.8 

4.2 

12.6 

16.1 

19.4 

21.2 

21 

14 

3.6 

2.3 

2.5 

1.9 

1.7 

1.4 

5.8 

13.6 

17.5 

21.3 

23.9 

24 

15 

6.8 

6.6 

5.0 

6.1 

4.8 

4.6 

6.2 

9.6 

15.8 

19.9 

21.8 

29 

16 

7.6 

6.9 

6.4 

5.4 

6.0 

4.2 

10.8 

17.5 

21.4 

25.8 

24.9 

2S 

17 

9.8 

9.5 

ia4 

8.4 

9.1 

8.6 

9.6 

144 

19.2 

23.5 

26.7 

28 

18 

10.8 

10.6 

10.2 

9.6 

9.0 

8.2 

13.5 

19.8 

21.8 

26.1 

28.0 

29 

19 

14.4 

14.8 

13.4 

13.1 

11.3 

11.0 

14.5 

20.5 

21.1 

19.1 

27.8 

25 

20 

14.7 

14.5 

13.5 

12.0 

11.0 

11.2 

16.1 

21.6 

18.2 

246 

26.2 

21 

21 

11.0 

10.4 

10.6 

10.4 

9.5 

9.2 

11.9 

19.5 

22.0 

240 

28.8 

2^ 

22 

17.0 

16.0 

15.8 

16.9 

17.7 

16.7 

18.2 

18.1 

22.2 

23.4 

20.1 

19 

23 

16.7 

16.3 

15.0 

14.4 

13.2 

12.2 

13.0 

15.2 

17.7 

21.1 

21.6 

24 

K2 

13.8 

13.4 

13  2 

13.2 

13.4 

13.5 

142 

15.3 

17.6 

20.0 

25 

147 

14.5 

14.3 

14.2 

14.1 

13.7 

13.8 

141 

16.0 

18.4 

17.3 

16 

,    26 

13^ 

13.3 

13.2 

13.0 

12.8 

12.6 

12.8 

146 

16.2 

18.3 

90.1 

24 

27 

12.8 

11.8 

11.1 

ia8 

10.4 

10.4 

12,0 

17.4 

19.4 

21,3 

23.8 

21 

28 

12.2 

12.2 

13.0 

13.8 

13,6 

12.3 

12.2 

12.4 

12.0 

12.6 

142 

16 

29 

6.6 

7.2 

7.1 

6.6 

6.4 

6:4 

6.3 

6.5 

7.9 

12.2 

11.4 

la 

30 

8.5 

7.7 

7.8 

7.9 

7.9 

7.8 

7,0 

7.0 

7.0 

7.2 

&8 

1 

31 

2.8 

3.4 

3.3 

3.4 

2.2 

2.1 

22 

2.6 

2.8 

2.4 

2.9 

2 

Cdcäh. 
puttel. 

9.17 

—^ — -, — 

8.9» 

a63 

aas 

1  1  kl 

7.88 

T 

7.62 

9.88 

14.02 

15.75 

ia52 

19.78 

2a< 

147 


October  1886. 

^/2ei*inometer  mit  geschirtbrzter  Engel 

1.5  Meter  über  dem  Erdboden. 


US 

t 

!)KTa( 

1- 

ipL  '. 

1886. 

TepMOMeTpi> 

Ha 

noBepxHOCTH  aeMjiH. 

1 

^OJIO 

Datum 

Äo 

n  0  Ä 

y  Ä  H 

II. 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

U 

1 

10.0 

9.4 

9.0 

9.0 

8.6 

8.2 

11.6 

17.9 

23.8 

28.5 

83^ 

36, 

2 

11.9 

11.2 

10.2 

9.4 

9.3 

10.1 

11.0 

19.0 

22S 

28.9 

35.6 

26, 

3 

11.7 

11.8 

11.5 

ILO 

10.3 

9.0 

10.4 

11.8 

11.8 

16.3 

20.9 

la 

4 

4.3 

4.5 

4.7 

4.7 

3.9 

4.3 

5.3 

8,0 

10.6 

15.6 

22B 

23 

6 

4.9 

4.4 

3.9 

3.2 

2.9 

2.3 

44 

12.6 

19.0 

24.7 

30.9 

84 

6 

3.7 

3.3 

3.7 

3.1 

2.5 

2.1 

5.1 

12.4 

19.2 

27.5 

31.9 

36 

7 

8.9 

10.8 

11.4 

11.6 

11.0 

♦10.8 

11.6 

16.6 

23.2 

29.2 

24.7 

23 

8 

9.4 

9.1 

9.4 

10.0 

9.6 

9.4 

a9 

16.1 

20.4 

24.0 

21.9 

22 

9 

6.9 

5.7 

5.1 

4.3 

3.7 

3.8 

4.7 

11.8 

16.5 

2a7 

22.2 

31 

10 

3.1 

2.3 

1.4 

0.4 

*-  0.3 

-  0.8 

0.1 

9.0 

16.6 

21.1 

25.1 

96 

11 

1.3 

0.7 

0.1 

-  0.6 

-  0.9 

-    1.6 

-  0.7 

7.9 

16.5 

23.6 

28j0 

31 

12 

bJB 

5.8 

5.5 

5.4 

4.5 

2.9 

3.1 

9.7 

16.6 

25.8 

80.9 

1 

38 

id 

4.4 

3.9 

2.9 

2.6 

2.0 

1.7 

2.6 

11.2 

17.8 

24ii 

29.0 

31 

14 

5.1 

'    3.8 

3.3 

2.7 

2.3 

1.8 

2J 

11.5 

19.4 

26.4 

81.8 

» 

15 

7.6 

7.2 

5.8 

5.6 

6.8 

6.6 

6.4 

10.2 

16.8 

21.1 

26.9 

28 

16 

8.1 

8.2 

6.4 

5.8 

5.1 

4.7 

6.6 

14.1 

20.8 

30.0 

29.1 

31 

17 

10.4 

10.6 

10.4 

8.6 

9.2 

8.4 

8.6 

12.8 

19.1 

27.0 

33.2 

35 

18 

10.2 

9.6 

9.2 

8.5 

8.4 

7.6 

8.4 

16.4 

22.4 

30.6 

36^ 

37 

}^ 

11.0 

11.4 

10.9 

10.4 

9.2. 

8.4 

9.6 

16.7 

21.1 

23.1 

34.4 

31 

2Ö 

12.4 

12.1 

11.3 

10.5 

9.4 

9.0 

11.2 

18.0 

18.8 

28.4 

33.1 

31 

21 

10.6 

10.2 

10.0  ( 

9.3 

8.6 

8.3 

9.4 

16.8 

23.8 

28.8 

33.8 

21 

22 

16.4 

14.6 

14.8 

16.1 

15.5 

15.0 

16.0 

19.2 

22.7 

27.8 

29.5 

2i 

23 

14.6 

14.5 

13.4 

11.9 

11.6 

11.5 

13.0 

15.9 

19.4 

26.0 

29-7 

34 

24 

15.0 

14.8 

14.6 

14.4 

14.3 

14.2 

14.6 

15.8 

18.1 

22.7 

26.7 

2) 

25 

ld.4 

16.2 

15.0 

14.8^ 

14.6 

14.4 

14.6 

14.9. 

19.4 

22.8 

22.4 

21 

26 

14.7 

14.6 

14.2 

14.0: 

14.0 

13.6 

14.0 

15.6 

17.9 

21.8 

254 

>    3( 

27 

12.1 

10.7 

9.9 

9.4 

8.8 

8.4 

8.8 

14.8 

21.0 

26.1 

31.1 

'     3j 

28 

13.6 

13.6 

13.7 

13.8 

13.8 

12.9 

12.8 

13.4 

13.9 

15.0 

16.5 

11 

29 

9.8 

9.0 

8.8 

8.4 

8.0 

7.8 

8.0 

8.4 

10.0 

13.9 

14.0 

1 

ao 

8.0 

8.0 

7.9 

7.8 

7.7 

7.7 

7.4 

8.2 

8.8 

9.4 

10.9 

11 

81 

4.7 

4.7 

4.3 

4.3 

4.1 

3.9 

4.1 

4.2 

4.5 

6.1 

6.5 

CpeAH. 
Mittel. 

9.18 

8.88 

.a47 

ao4 

7.66 

7.27 

8.17 

13.25 

17.71 

23.15 

26.69 

28i 

U9 


^il 


October  1886. 


®^momete 


r  auf  dem  Erdboden. 


0. 


Jg 


*n/  5  / 

J-  ^    H  K 

1 

N  a  c 

h  m  i 

1 1  a 

g- 

OpewiJ 

/ 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

22.4 
16.9 

18.5 
14.7 

16.6 
13.5 

15.6 
12.8 

14.5 
13.1 

13.8 
13.1 

13.1 
12.4 

12.3 
12.1 

19.47 

16.80 1 

[  /       »ff-1 

10.7 

ia.4 

17.2 
17.2 
17-9 

10.0 
lOJ^ 
13.0 
14.6 
16i2 

9.4 

9.1 

10.5 

12.9 

15.4 

9.2 

8.1 

9.0 

11.3 

14.6 

8J^ 

7.0 

7.6 

11.1 

13.1 

7.2 

6.4 

6.5 

11.6 

11.1 

6.3 
5.9 
5.6 
11.0 
9.8 

5.3 
4.9 
4.5 
8.9 
9.1 

7.2 
3.4 
2.1 
5.4 

5.4 

11.56 
11.66 
14.45 
14.91 
16.47 

Hil 

1 

13.6 
10.4 
12.9 

lÖX) 
17^ 

12.0 

8.4 

9.8 

12.1 

13.6 

11.1 

7.6 

7.5 

11.1 

11.4 

8.8 
6.8 
5.6 

a7 

9.6 

8.4 
5.6 
4.4 

8.0 
8.1 

7.8 
4.8 
3.5 
7.4 
7.2 

7.2 
4.2 
2.5 
6.3 
6.0 

13.80 
11.51 
10.74 
12.18 
14.65 

S3-0   l 

16.4 

18.4 

18.5 
19X) 
20.2 

13.0 
14.8 
16.6 
16.4 
18.4 

11.2 
12.8 
15.8 
15.2 
16.0 

9.4 
11.6 
12.7 
13.4 
16.6 

8.0 
10.6 
11.1 
11.5 
16.2 

6.8 

9.6 

9.7 

10.8 

15.0 

5.9 

8.9 

9.0 

10.8 

12.8 

6.5 

8.1 

78 

10.2 

11.0 

13.53 
15.11 
15.05 
16.69 
17.88 

21.3 
20.6 
20.1 
20.2 
18.2 

18.8 
18.6 
17.8 
19.0 
16.1 

16.8 
17.1 
16.1 

ia6 

15.4 

15.2 
16.1 
15.5 
18.0 
14.9 

14.2 
15.4 
14.6 
17.6 
14.8 

13.0 
15.4 
13.8 
17.0 
14.7 

11.8 
14.4 
12.7 
16.9 
14.7 

11.6 
13.3 
11.4 
16.2 
14.0 

19.40 
19.00 
19.20 
18.31 
19.08 

18.9 
17.2 
18.1 
17.2 
18.1 

17.8 
17.1 
16.8 
16.6 
15.4 

17.0 
17.2 
16.2 
16.6 
13.4 

16.6 
17.0 
15.8 
15.8 
12.1 

16.3 
16.7 
15.6 
14.6 
11.0 

15.9 
16.4 
15.3 
14.0 
10.4 

15.6 
16.0 
15.1 
13.3 
13.1 

15.3 
15.8 
14.9 
13.5 
13.5 

18.84 
18.92 
17.92 
18.86 
17.62 

\       -.  cv  r\  \       1S.1 
3  \          «  a  \        5.9 

13.8 

10.0 

7Ä 

5.5 

13.0 
9.0 
7.1 
4.7 

12.1 
8.6 
6.4 
4.6 

11.6 
8.4 
6.2 
2.7 

11.0 
8.6 
6.1 
2.9 

10.6 
8.5 
5.7 
2.9 

10.2 
8.4 
5.5 
2.3 

9.8 
8.2 
5.2 
2.5 

13.65 

10.45 

8.03 

4.66 

.37^  24.»»  1 

20.60 

16.29 

14.19 

13.01 

11.93 

11.17 

10.51 

9.93 

9.30 

15.17 

150 


ÖKMÖpB    1886. 


TeMnepaTypa  hohbh 

m 

Ha    T  X  j  6  E  E  i:    O.Ol. 


^BCJfO 

Datum 


^0    noiyAHJL 


Vormittag. 


l 


1 

2 


3 
4 
5 
6 
7 


8 

9 

10 

11 

12 


13 
14 
15 
16 
17 


18 
19 
20 
21 
22 


23 
24 
25 
26 
27 


28 
29 
30 
31 


CpeAu. 

Äfittel. 


11.5 
13.1 


12.5 
5.9 
6.2 
6.0 

10.1 


10.4 
8.0 
4.7 
3.4 

6.8 


6.4 
7.1 
8.9 
9.2 
11.4 


11.6 
12.3 
13.6 
12.3 
15.9 


16.0 
15.7 
16.1 
15.1 
13.3 


14.2 

10.1 
8.1 
5.5 


10.34 


10.7 
12.5 


12.4 
5.7 
5.7 
5.3 

11.1 


10.0 
7.9 
4.1 

2.8 
7.1 


5.7 
5.5 
8.5 
9.2 
11.6 


11.0 
12.3 
12.9 
11.8 
15.4 


14.8 
15.5 
15.7 
15.0 
12.0 


14.0 
9.3 

8.1 
5.4 


9.97 


10.3 
11.8 


12.2 
5.5 
5.3 
5.5 

11.5 


10.1 
6.4 
3.3 
2.2 
6.7 


5.0 
5.1 
7.5 
7.9 
11.3 


10.4 
11.7 
12.3 
11.3 
15.2 


14.3 
15.2 
15.5 
14.8 
11.2 


14.2 
9.1 
8.1 
5.2 


9.65 


10.1 
10.9 


11.7 
5.7 

4.7 

4.7 

li.5 


10.4 
6.7 
2.5 
1.5 
6.4 


4.2 
4.5 
7.1 
7.3 
10.0 


10.1 
11.3 
11.6 
10.8 
15.3 


12.7 
15.0 
15.3 
14.4 
105 


14.2 

8.8 
7.9 
4.7 


9.08 


9.7 
10.6 


11.1 
5.1 
4.2 
4.1 

11.1 


10.4 
4.9 
1.7 
1.1 
6.0 


3.8 
3.9 
7.1 
6.6 
10.1 


9.7 
10.5 
10.8 
10.2 
15.3 


12.5 
14.9 
15.1 
14.3 
10.0 


14.3 

8.5 
7.8 
4.5 


8.71 


9.3 
11.0 


10.0 
5.3 
3.7 
3.7 

10.9 


10.0 
4.7 
1.1 

0.7 

4.5 


3.4 
3.5 
6.8 
6.1 
9.4 


9.0 
9.7 

10.4 
9.8 

15.1 


12.2 
14.7 
14.9 
14.1 
9.5 


13.4 
8.3 
7.9 
4.5 


8.31 


8 


10 


11 


10.8 
11.7 


10.9 
5.9 
4.8 
5.1 

11.3 


9.3 
6.3 
1.4 

0.8 
4.4 


3.7 

3.9 
7.3 
6.4 
9.4 


9.0 
10.1 
11.4 
10.2 
15.6 


13.1 
14.9 
14.9 
14.2 
9.5 


13.3 
8.1 
7.8 
4.6 


8.68 


16.2 
17.1 


12.1 

7.8 
10.5 
10.2 
15.2 


14.6 

10.3 

7.3 

6.3 

a4 


9.5 

9.6 

9.8 

11.8 

12.2 


14.2 
14.1 
15.3 
14.6 
18.6 


15.5 
15.8 
15.2 
15.8 
132 


13.6 
8.6 

8.1 
4.7 


12.11 


21.5 
21.3 


12.1 
10.1 
16.2 
17.6 
20.6 


18.7 
15.1 
13.1 
13.5 
13.3 


14.6 
16.3 
140 
18.3 
17.3 


19.3 
19.4 
16.9 
20.3 
20.2 


18.4 
17.4 
18.4 
17.3 
18.6 


14.1 
9.9 
8.9 

4.8 


16.05 


26.5 
26.4 


16.1 
14.0 
21.9 
23.8 
26.3 


22.5 
20.8 
19.1 
19.8 
21.8 


20.0 
22.6 
18.7 
%.6 
24.0 


26.3 
23.6 
25.5 
25.8 
26.8 


23.4 
21.2 
21.0 
20.1 
23.4 


16.0 

13.1 

9.1 

5J 


20.95 


31.2 
32.1 


18.8 
19.1 
26.9 
27.9 
25.1 


22.1 
20.7 
23.5 
24.5 
27.2 


26.1 
27.6 
24.4 
26.0 
29.9 


31.2 
30.3 
30.2 
29.4 
30.9 


I 


i 


12 


34. 
27. 


18. 
20. 
31. 

23. 


23. 
27. 
26.1 

2a 

30 


29. 
30. 
26. 
29. 

31. 


34 

31. 
34 
27, 
25. 


2a7 

31: 

25.1 

29J 

21.7 

24 

23.5 

27. 

2ai 

31. 

16.3 

19. 

13.8 

la 

10.Ö 

10. 

5.7 

6. 

24.47 

26.4 

t 
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Temperatur  des  Brdbodens 
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m 


In  der  Tiefe:  O.Ol. 


O  0  ff  o 


y  ^  H  H, 


Nachmittag. 


b 


\ 


8 


24.d 

20.5 

18.5 

17.4 

18.3 

16.3 

15.0 

14.8 

11.7 

10.9 

10.4 

10.1 

15.9 

12.6 

11.0 

9.8 

19.9 

15.8 

13.3 

11.6 

19.1 

16.4 

14.8 

12.9 

19.2 

17.3 

16.4 

15.6 

15.6 

13.6 

12.4 

10.5 

13.2 

10.7 

9.5 

8.6 

15.5 

12.1 

10.0 

8.2 

17.3 

14.3 

12.3 

10.7 

20.1 

16.1 

13.7 

11.9 

18.5 

15.2 

13.1 

11.2 

20.0 

16.8 

14.7 

13.3 

19.6 

17.8 

16.5 

14.3 

20.9 

18.1 

16.7 

15.2 

20.9 

19.2 

17.2 

17.0 

22.9 

20.1 

18.8 

16.7 

21.6 

19.6 

18.1 

16.9 

21.8 

19.3 

17.5 

16.5 

20.5 

19.3 

18.7 

18.3 

19.5 

17.4 

16.5 

15.7 

20.2 

18.9 

18.0 

17.4 

19.1 

18.1 

18.0 

17.7 

19.2 

17.9 

17.1 

16.7 

19.7 

18.1 

17.7 

17.1 

20.1 

17.3 

15.4 

14.1 

14.1 

13.2 

12.3 

12.0 

10.6 

9.3 

8.9 

8.5 

8,3 

7.5 

7.3 

7.0 

5.8 

5.3 

5.1 

3.7 

17.86 

15.64 

14.38 

18.25 

10 


11 


12 


CpeAB. 

Büttel. 


16.2 
14.0 


9.5 

8.9 

10.1 

12.7 

14.3 


9.5 
7.5 
7.0 
9.7 
10.4 


9.9 
12.3 
12.6 
13.4 
16.7 


15.5 
16.2 
15.7 
17.7 
15.7 


17.1 
17.3 
16.3 
15.9 
12.9 


11.3 
8.7 
6.9 
3.3 


12.43 


15.2 
13.9 


8.5 

8.0 

8.9 

12.7 

12.5 


9.1 
6.6 
5.9 
9.0 
9.3 


8.8 
11.2 
11.3 
12.5 
15.5 


14.5 
15.9 
15.1 
17.2 
15.1 


16.6 
16.9 
15.9 
15.0 
11.8 


11.0 
8.6 
6.5 
3.3 


11.69 


14.5 
13.4 


7.7 

7.5 

7.7 

12.3 

11.3 


8.8 
6.0 
5.1 
8.2 
8.2 


7.9 
10.6 
10.5 
12.1 
14.3 


13.3 
15.1 
14.0 
17.1 
14.7 


16.3 
16.7 
15.7 
14.3 
13.6 


10.7 
8.5 
6.2 
2.9 


11.14 


13.7 
12.8 


6.9 

6.6 

6.7 

10.3 

10.6 


8.3 
5.2 
4.2 

7.2 
7.3 


7.6 

9.7 

9.5 

11.5 

12.7 


13.1 
14.3 
13.1 
16.6 
14.5 


16.0 
16.3 
15.5 
14.3 
14.0 


10.1 
8.3 
5.9 
2.9 


10.50 


19.79 
17.38 


12.22 
12.00 
14.81 
16.32 
16.66 


14.45 
12.28 
11.70 
12.64 
15.06 


14.14 
15.35 
15.36 
16.80 
17.95 


19.32 
19.06 
19.38 
18.29 
19.43 


19.25 
19.22 
18.21 
18.94 
17.80 


18.92 

10.48 

8.35 

5.11 


15.61 


■w^"*-"^-«™"*" 


iU 


ÖKMÖpt  1886. 

TeMnepaxypa  noHBU 


m 


HA   T  xj  6mEi:  0«02. 


DattEm 


]i^  0    n  0  X  j  ß,  B  a. 


Vormittag. 


1 


2 


8 


9 


10 


11 


U 


1 

2 


3 
4 

5 
6 

7 


6 

9 

10 

11 

12 


13 
14 
15 
16 
17 


18 
19 
20 
21 
22 


23 
24 
25 
26 
2t 


2ä 
29 
30 
81 


Mittel. 


12.6 
14.3 


13.4 
7.2 
7.4 
7.5 

11.2 


11.3 
9.0 
6.3 
5J 

8.1 


8.2 

8.8 

10.2 

10.5 

12.4 


13.0 
13.8 
14.8 
13.8 
16.5 


16.4 
16.4 
*16.6 
15.9 
14.4 


14.6 

10.6 

8.5 

5.8 


11.45 


12.0 
13.7 


13.0 
6.9 
6.9 
7.0 

11.6 


11.0 
9.0 
5.6 
4.4 
8.1 


7.6 

7.2 

9.7 

10.3 

12.4 


12.3 
13.4 
14.1 
13.2 
16.2 


15.4 
16.1 
♦16.4 
15.7 
13.4 


14.6 
9.8 
8.5 
5.6 


11.00 


11.4 
12.9 


12.8 
6.5 
6.5 
6.6 

12.0 


10.8 
7.8 
4.8 
3.9 
7.8 


6.6 
6.6 
8.9 
9.4 
12.1 


11.7 
12.9 
13.5 
12.7 
15.8 


15.0 
15.8 
16.2 
15.4 
12.5 


14.6 
9.6 
8.4 
5.5 


10.55 


11.0 
12.2 


12.6 
6.6 
5.9 
&2 

12.6 


11.0 
7.0 
4.2 

3.2 

7.4 


5.8 

6.0 

8.4 

8.6 

11.2 


11.2 
12.4 
12.8 
12.0 
15.8 


13.9 
15.7 
15.8 
15.2 
11.9 


14.6 
9.2 
8.2 
5.0 


10.10 


10.8 
11.7 


12.0 
6.2 
5.4 
5.7 

11.4 


11.1 
6.2 
3.3 
2.8 
7.2 


5.4 
6.6 
8.1 
8.0 
10.9 


10.9 
11.8 
12.1 
11.6 
15.6 


13.6 
15.5 
15.4 
14.9 
11.3 


14.8 
8.8 
8.1 
4.S 


9.71 


10.2 
11.8 


11.1 
6.2 
4.9 
5.0 

11.4 


108 
6.0 
2.7 
2.2 
6.0 


4.9 
5.0 
8.0 
7.4 
10.4 


10.9 
11.0 
11.6 
11.0 
15^ 


12.8 
16.3 
15.4 
14.6 
10.8 


14.1 
8.6 
7.9 

4.8 


9.98 


10.8 
12.2 


11.4 
6.4 
5.2 
5.6 

11.4 


10.2 
6.1 
2.6 
ä.i 
5.6 


5.0 
5.0 
7.9 
7.4 
10.2 


10.0 
11.0 
11.9 
10.9 
16.8 


13.6 
15.2 
15.4 
14.6 
10.6 


14.0 
8.6 
7.9 
48 


9.84 


14.4 
15.4 


12.3 
7.8 
8.8 
8.7 

18.8 


13.4 
9.2 
6.2 
5.3 
7.9 


8.2 

8.3 

9.6 

10.4 

11.7 


12.6 
12.7 
13.8 
18.4 
17.9 


15.2 
15<9 
15«8 
15.4 
12.6 


14.1 
8.7 
$.8 
4.9 


11.38 


18.8 
19.5 


12.6 

9.6 
13.6 
14.9 
17.8 


16.8 
13.0 
108 
10.8 
11.7 


12.2 
13.5 
12.5 
15.4 
15.7 


17.0 
17.6 
15.8 
17.9 
18.9 


17.2 
17.2 
17.4 
16.6 
16.6 


14.4 
9.7 
8.9 
5.0 


14.50 


23.3 
23.1 


14.1 
12.6 
18.6 
19.6 
22.4 


20.0 
17.5 
16.1 
16.2 
18.1 


17.6 
18.8 
16.3 
21.4 
20.7 


22.3 
21.9 
22.4 
22.8 
23.9 


20.9 
19i6 
19.6 
18.7 
20.6 


15i0 

12.6 

9.3 

6.5 


18.43 


26.8 
27^ 


17.2 
16.1 
22.7 
33.5 
23-7 


22.0 
28.3 
21.2 
28.0 
^.5 


26.6 
25  9 
26.5 
25.7 
2a3 


25.3 
22.5 

20.8 
21.4 
24.5 


16.2 

1S.6 

10.2 

5.9 


21.67 


I 


29. 

26 


la 
la 

2ß 
2B 
22 


20.8  22 

laö  2a 

19.9  n 

20.4  24 

22.9  26 


25 
26 
23 
26 

27 


27 


2a' 


'9^9' 


m 

ip   4er  Tlef^:  0J)2. 


n% 


ir  o  j[  y  j^  B  IL 


25.5 
19.2 


6 


22.4 
17.5 


12.0 
14.4 
18.0 
17.8 
18.3 


lÖjQ 

las 

14.4 
16.1 
18-1 


174 
18.4 
18.8 
19.4 
20.1 


2M 
20.7 

20.8 
20.Q 
18.7 


19.9 
19.1 
18.6 
19.4 
19.1 


13.8 

10.0 

8.0 

5.6 


16.96 


20.2 
16.2 


11.8 
12.6 
15,4 
16.2 
17.2 


13^ 
11.3 
12.2 
14.1 
15.7 


15.p 
16.4 
17.6 
18.Ö 

18,4 


19.8 
19.3 
19.2 

19.4 
17.7 


18.9 

18.* 
17.8 
18.8 
17.3 


13.2 
9.4 
7.6 
5.4 


15.62 


8 


18.8 
15.4 


11.8 
11.3 
13.6 
14.5 
16.5 


12.2 
10.2 
10.5 
12.6 
13.9 


13.3 
15.0 
15.8 
16.6 
17.7 


18.4 
18.2 
18.0 
18.8 
16.9 


18.5 
18.3 
17.3 
18.1 
15.8 


12.4 
9.0 
7.4 
4.4 


14.56 


17.7 
14.9 


10.5 
10.3 
12.1 
14.1 
15.5 


11.9 

9.1 

9.0 

11.4 

12.3 


11.9 
13.8 
14.2 
15.0 
17.5 


17.0 
17.4 
17.1 
18.2 
16.6 


17.9 
18.0 
17.0 
17.0 
14.7 


11.9 
9.0 
7.2 
3.6 


13.67 


10 


16.5 
146 


9.6 

9.4 

10.8 

13  6 

13.9 


10.3 

8.2 

7.8 

10.4 

11.2 


10.6 
12.7 
13.0 
14.0 
16.4 


16.0 
16.8 
16.4 
17.8 
16.0 


17.4 
17.6 
16.6 
16.1 
13.6 


11.4 

8.9 
6.9 
3.6 


12.84 


11 


15.7 
14.3 


8.8 

8.8 

9.6 

13.2 

12.8 


10.0 
7.6 
6.9 
9.7 

10.0 


9.6 
11.8 
12.0 
13.4 
15.5 


15.0 
16.2 
15.4 
17.6 
15.6 


17.0 
17.2 
16.3 
15.4 
14.4 


11.0 
8.8 
6.7 
3.2 


12.24 


12 


14.9 
13.7 


8.2 

7.9 

8.5 

11.8 

11.8 


9.4 
6.8 
6.0 
8.7 
9.0 


9.2 
11.1 
11 .0 
12.8 
14.2 


14.6 
15.4 
14.6 
17.2 
15.4 


16.7 
17.0 
16.0 
15.2 
14.6 


10.6 

a6 

6.3 
3.3 


11^3 


19.51 
17.52 


12.79 
12.18 
14.72 
15.22 
lß.61 


14.76 
12.54 
11.98 
12.69 
15.06 


14^5 
15.28 
15.44 
16.70 
17.79 


19,10 
ia99 
19.37 
19.27 
19.42 


1Q.21 
19.20 

18.27 
18.95 
17.91 


14.29 

10.71 

8.57 

5.36 


16j57 


10* 
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ÖKraöpL  1886. 
TeMnepaxypa  noH:BM 


m 


H  a    r  1 

J  6  E 

H  *:  O.Oö. 

Datum 

Äo 

n  0  1 

JÄH 

H. 

1 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1! 

1 

14.4 

13.8 

13.2 

12.6 

12.4 

12.0  ' 

12.0 

13.6 

16.3 

19.6 

22.5 

25 

2 

16.1 

15.5 

14.8 

14.2 

13.6 

13.3 

13.3 

14.4 

17.4 

20.1 

22.9 

24 

3 

14.6 

14.3 

14.0 

13.8 

13.5 

12.9 

12.6 

12.9 

13.2 

13.5 

16.6 

17 

4 

9.4 

8.9 

8.4 

8.4 

8.0 

7.8 

7.7 

8.2 

9.1 

10.6 

12.5 

15 

5 

9.5 

9.0 

8.5 

8.0 

7.6 

7.1 

6.9 

8.4 

10.9 

14.0 

17.5 

2C 

6 

10.1 

9.4 

8.8 

8.4 

7.6 

7.2 

7.3 

8.0 

10.9 

14.1 

17.8 

21 

7 

12.8 

12.6 

12.8 

13.0 

12.6 

12.4 

12.2 

14.0 

15.1 

17.9 

20.5 

2C 

8 

12.8 

12.6 

12.3 

12.0 

12.2 

11.8 

11.6 

12.4 

14.6 

16.7 

18.0 

18 

9 

10.8 

10.6 

10.0 

9.4 

8.8 

8.4 

8^ 

9.0 

11.0 

13.6 

15.6 

li 

10 

8.6 

8.0 

7.4 

6.7 

6.0 

5.4 

6.0 

6.0 

8.7 

12.0 

15.3 

Vi 

11 

7.7 

7.1 

6.Ö 

5.8 

5.2 

4.8 

4.3 

5.3 

8.2 

11.7 

15.3 

If 

12 

10.0 

9.6 

9.3 

8.9 

8.7 

8.0 

7.4 

8.3 

10.5 

13.7 

17.4 

^ 

13 

10.6 

9.7 

8.8 

8.2 

7.7 

7.2 

6.9 

8.0 

10.2 

13.5 

16.8 

^ 

14 

11.0 

9.6 

9.0 

8.4 

7.8 

7.3 

7.0 

8.0 

10.8 

14.3 

17.9 

21 

15 

12.2 

11.7 

11.0 

10.4 

10.0 

9.7 

9.4 

9.7 

11.0 

13.2 

16.5 

n 

16 

12.4 

11.8 

11.3 

10.6 

9.9 

9.4 

9.3 

10.2 

12.8 

16.4 

19.2 

21 

17 

13.9 

13.7 

13.4 

12.9 

12.4 

12.0 

11.6 

12.0 

13.8 

16.6 

19.7 

2S 

18 

15.0 

14.4 

13.6 

13.1 

12.8 

12.2 

11.7 

12.6 

15.0 

18.2 

21.4 

2 

19 

16.0 

15.4 

14.9 

14.4 

14.0 

13.2 

12.8 

13.2 

15.7 

18.7 

21.0 

2 

20 

16.7 

16.0 

15.4 

15.0 

14.4 

13.8 

13.4 

14.1 

15.6 

18.2 

21.5 

% 

21 

15.9 

15.2 

14.7 

14.2 

13.7 

13.2 

12.7 

13.4 

15.6 

18.6 

21.2 

2 

22 

17.6 

17.2 

17.0 

16.8 

16.6 

16.5 

16.4 

17.2 

17.9 

19.7 

22.9 

2^ 

23 

16.5 

^   16.4 

16.3 

15.6 

15.2 

14.6 

14.6 

16.0 

16.0 

17.8 

20.5 

^ 

24 

17.2 

16.9 

16.6 

16.4 

16.2 

16.0 

15.8 

15.8 

16.2 

17.3 

18.8 

2 

25 

17.4 

17.1 

16.8 

16.6 

16.4 

16.2 

16.1 

16.0 

16.5 

17.6 

18.7 

1 

26 

16.4 

16.3 

16.2 

15.8 

15.6 

15.4 

15.4 

15.4 

16.0 

16.9 

18.4 

2 

27 

16.1 

15.4 

14.7 

14.0 

13.5 

13.0 

12.6 

13.1 

15.0 

17.4 

20.0 

2 

1 
1 

28 

15.5 

15.4 

16.3 

15.2 

16.2 

14.9 

14.5 

14.4 

14.5 

14.6 

15.2 

1 

29 

10.6 

10.2 

9.8 

9.6 

9.3 

9.0 

8.8 

8.8 

9.2 

10.8 

12.2 

1 

30 

9.4 

9.2 

9.1 

9.0 

8.9 

8.8 

8.6 

8.6 

9.0 

9.2 

9.6 

1 

31 

6.6 

6.2 

6.1 

5.8 

5.6 

5.4 

5.4 

5.3 

5.3 

5.4 

5.5 

1 

ÜKUttel! 

13.03 

12.55 

12.13 

11.72 

11.34 

10.93 

1 

10.69 

11.33 

12.97 

15.22 

17.67 

i'* 
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m 


in   der   Tiefe:    0.05. 


pexB. 
MitteL 


19.35 
17.75 


13.64 
12.50 
14.63 
1488 
16.44 


14.88 
12.99 
12.31 
12.68' 
14.92 


14.26 
15.17 
16.38 
16.58 
17.48 


19.03 
19.09 
19.33 
18.28 
19.23 


18.90 
18.77 

iao8 

18.76 
18.09 


14.54 

10.87 

8.96 

5.64 


15.59 


iH 
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19.6 

19.8 
19.6 
18.7 
19.7 
19.8 

20.0 
19.6 
18.8 
19.8 
19.9 

19.7 
19.4 
18.7 
19.8 
19.8 

19  Ji 
19.3 
18.6 
19.6 
19.6 

19.4 
19.2 
18.4 
19.4 
19.2 

19.2 
.19.0 
18J> 
19.2 
18.8 

19.0 
18.8 
18.1 
18.9 
18.4 

18.33 

ia42; 

18.11 

18.16 . 

laio 

^ 

16 
13 
11 

9 

l\     16. 
3\     13- 

3\        9. 

1       164 
1      13.6 
9      12.0 
4        9.1 

165 
18.9 
12.1 
94 

16.6 
11.1 
12.0 
94 

16.4 
14.2 
12.0 
9.4 

16.3 
14.2 
11.9 
9.4 

16.2 
14.0 
11.8 
9.4 

16.0 
18.8 
11.6 
9.4 

16.0 
13.6 
11.6 
9.2 

15.8 
13.4 
11.4 
9,0 

15.6 
13.2 
11.3 

ia67 

13.89 
12.09 
9.79 

^ 

16 

Jis\  16.6 

19    16Ä) 

17.08 

17.52 

17.77 

17.86 

17.78 

17.61 

17.38 

17.09 

16,80 

16.26 

He 


OkthOpb  1886. 


m 


%IOJO 

Datom 


H&    T  Ä  j  6  w  E  i:    0,40. 


fl,  0    nootjÄH«. 


10 


no    noJiyAHH. 


10 


Mil 


1 
2 


a 

4 

6 
6 
7 


8 

9 

10 

11 

12 


13 
14 
15 
16 
17 


18 
19 
20 
21 
22 


23 
24 
25 
26 
27 


28 
29 
30 
31 

CpeAH, 
Ifittel. 


18.2 
18.8 


18.7 
17.4 
16.3 
16.3 
16.2 


16.7 
16.4 
16.6 
15.0 
14.7 


15.3 
15.1 
15.5 
15.7 
16.1 


16.5 
17.1 
17.5 
17.8 
17.5 


17.9 
17.9 
17.9 
17.7 
17.9 


17.9 
16.8 
15.4 
13.7 


16.69 


18.1 
18.9 


18.6 
17.2 
16.3 
16.3 
16.3 


16.7 
16.3 
15.5 
14.9 
14.7 


15.3 
15.1 
15.5 
15.7 
16.1 


16.6 
17.3 
17.6 
17.8 
17.6 


17.9 
17.9 
17.9 
17.7 
17.9 


17.7 
16.8 
15.1 
13.6 


16.67 


18.2 
18.8 


18.5 
16.9 
16.1 
16.3 
16.3 


16.7 
16.1 
15.3 
14.7 
147 


15.2 
15.1 
15.5 
15.6 
16.1 


1&6 
17.2 
17.5 
17.7 
17.6 


17.9 
17.9 
17.9 
17.6 
17.8 


17.7 
16.3 
148 
13.4 


16.58 


16.1 

18.7 


18.2 
16.6 
15.7 
15.9 
16.3 


}6.5 
15.8 
15.0 
14.4 
14.5 


149 
149 
15.3 
15.4 
16.0 


16.6 
17.0 
17.4 
17.5 
17.6 


17.9 

17.8 
17.9 
17.6 
17.7 


17.5 
16.1 
i46 
13.1 


16.40 


17.9 
18.5 


18.0 
16.3 
15.6 
15.6 
16.3 


16.3 
15.6 
147 
141 
14.3 


14.7 
14.6 
15.1 
15.2 
15.8 


163 
16.8 
17.2 
17.1 
17.5 


17.5 
17.7 
17.7 
17.5 
17.4 


17.3 
15.7 
14.5 
12.9 


16.18 


17.9 
18.6 


17.8 
16.0 
15.5 
15  5 
16.2 


16.3 
15.5 
145 
13.9 
143 


14.5 
146 
15.1 
15.2 
15.8 


16.3 
16.8 
17.2 
17.2 
17.6 


17.6 
17.6 
17.7 
17.4 
17.4 


17.3 
15.5 
145 
12.5 


16.12 


18.1 

ia5 


17.7 
16.1 
15.7 
15.7 
16.4 


16.3 
15.5 
146 
141 
1.45 


14.7 

14.8 
15.1 
15.5 
16.0 


16.5 
17.0 
17.3 
17.2 
17.7 


17.7 
17.7 
17.7 
17.6 
17.6 


17.1 
15.4 
14.1 
12.4 


16»20 


18.5 

18.7 


17.5 
16.3 
16.1 
16.0 
16.6 


16.4 
15.6 
14.9 
14.5 
15.1 


16.1 
15.2 
15.5 
15.8 
16.3 


U6.9 
17.3 
17.6 
17.5 
17J5 


17.8 

ir.8 

17.7 
17.8 

17.8 


118.9 
15.3 
13.9 

12.1 


16.40 


1{ 
II 


1€ 
16 
15 
15 
16 


16 
15 
15 
14 
14 


U 
14 
1^ 
IS 
le 


October  1886. 
Temperatur  des  Brdbodena 


H\ 


m 


in    der    Tiefe:    0.84. 


m         m         m 
1.65     3.26     3.99 


Vormittag. 


10 


19.6 
19.4 


19.3 
19^ 
18.8 
18.3 

18.0 


17.9 
17.8 
17.6 
17.3 
17.0 


16.7 

16.6 
16.5 
X6.5 
16.5 


16.6 
16.7 
16.9 
17.1 
17.2 


17.3 
17.4 
17.4 
17.5 
17.5 


17.5 
17.4 
17.2 
16.7 


17.63 


19.7 
19.4 


19.3 
19.2 
18.7 
18.3 
18.0 


17.9 
17.8 
17.6 
17.2 
16.9 


16.7 
16.6 
16.5 
16.5 
16.6 


16.6 
16.8 
16.9 
17.1 
17.2 


17.3 
17.4 
17.5 
17.5 
17.6 


17.5 
17.5 
17.1 
16.6 


17.53 


Nachmittag. 


19.7 

19.4 


19.3 
19.1 
lb.7 
18.2 

18.0 


17.9 
17.8 
17.5 
17.2 
16.9 


16.6 
16.6 
16.5 
16.5 
16.6 


16.7 
16.8 
17.0 
17.1 
17.2 


17.3 
17.4 
17.5 
17.5 
17.5 


17.5 
17.4 
17.1 
16.5 


17.62 


10 


CpCAH. 

Mittel. 


1 


19.6 
19.5 


19.3 
19.0 
18.6 
18.2 
18.0 


17.9 
17.7 
17.5 
17.2 
16.9 


16.6 
16.6 
16.6 
16.5 
16.6 


16.6 
16.8 
17.0 
17.1 
17.3 


17.3 
17.4 
17.5 
17.5 
17.6 


17.5 
17.4 
17.0 
16.5 


17.61 


19.5 
19.5 


19.3 
19.0 
18.5 
18.2 
17.9 


17.8 
17.7 
17.5 
17.1 
16.8 


16.6 
1C.6 
16.6 
16.5 
16.6 


16.7 
16.9 
17.1 
17.1 
17.3 


17.4 
17.5 
17.5 
17.5 
17.5 


17.5 
17.4 
17.0 
16.5 


17.50 


19.5 
19.5 


19.2 

18.9 
16.4 
18.1 
17.9 


17.8 
17.7 
17.4 
17.1 
16.8 


16.6 
16.5 
16.5 
16.5 
16.6 


16.7 
16.9 
17.0 
17.2 
17.3 


17.3 
17.4 
17.5 
17.5 
17.5 


17.5 
17.3 
16.9 

16.8 


17.46 


19.62 
19.46 


19.30 
19.10 
18.68 
18.26 
17.99 


17.88 
17.76 
17.56 
17.22 
16.91 


16.65 
16.59 
16.52 
16.50 
16.55 


16.64 
16.79 
16.96 
17.09 
17.24 


17..^1 
17.41 
17.46 
17.50 
17.52 


17.50 
17.42 
17.10 
16.59 


17.52 


1    no  nojyABB. 
1    Nachmittags. 


19.6 

19.4 


19.3 
19.3 
19.1 
19.0 
18.9 


18.8 
18.7 
18.5 
18.4 
18.3 


18.2 

18.1 
17.9 
17.8 
17.7 


17.6 
17.5 
17.5 
17.4 
17.3 


17.3 
17.4 
17.4 
17.3 
*17.3 


17.2 
17.2 
17.2 

17.2 


iao5 


17.0 

17.0 


17.0 
17.0 
17.0 
17.0 
17.0 


17.0 
17.0 
17.0 
17.0 
17.0 


17.0 
17.0 
17.0 
16.9 
16.9 


16.9 
16.9 
16.9 
16.8 
16.8 


16.9 
16.8 
16.7 
16.7 
16.7 


16.6 
16.6 
16.6 

16.6 


ia88 


16.2 
16.2 


16.2 
16.2 
16.2 
16.2 
16.2 


16.2 
16.2 
16.2 
16.2 
16.2 


16.2 
16.2 
18.2 
16.2 
16.2 


16.2 
16.2 
16.2 
16.2 
16.2 


16.2 
16.2 
16.2 
16.2 
16.2 


16.2 
16.2 
16.2 

16.1 


16.20 


11 


162 


Hoaöpt  1886. 

TepMOMBTprb»  Cl>  q6pBiiMi>  luapHROMi 
1.6  Merpa  Ha^ci»  noBepxHOCTbio  sqmje. 


■^ 

-    —  — ^  ._ 

Hmoxo 

Datum 

1 

2 

•        ^•»-     ' 

^m 

p                                      •" 

^0    nojijAHfl. 


Vormittag. 


S 
8 
4 
5 
6 


7 
8 

to 

11 


13 

14 
15 


IT 


0.9 


28 

n.9 

4.4 

8.0 
5.6 


6.3 

2.2 
7.0 
16 


1.3 

a2 

ao 

86 


9.4 

i\4 


l.vN 
f.4 


I 


0.9 


2.7 
5.2 
4.4 
3.8 

5.a 


6.3 
5.4 
2.8 
6.6 
1.6 


1.9 
0.3 
iV.2 
1X5 
iv9 


1.4 

9.1 
1.0 
0.4 


10 

l.S 

S.0 


5 


1.0 

1.2 

2.1 

1.4 

4.8 

4.0 

4.4 

4.3 

4.0 

4,0 

4.9 

5.0 

6.2 

7.0 

4.3 

3.2 

3.3 
6.6 
1.1 


2J2 
0.2 
0.4 
Ol 
8.5 


8J 
9.3 


1.3     - 

1X8      - 


08 
1.5 
1.6 


3.8 

6.6 
1.0 


2,8 
0.6 
0.5 
0.5 

a6 


7.0 

a6 

3.0 
1.4 
1.2 


1.4 
1.4 

3.0 
,\<^ 
3.4 


1 

I 


1.4 


1.4 
4.5 
4.0 
4.1 
4.8 


7.0 
4.1 
4.3 
6.6 
0,0 


3.6 
0.7 

0,4 

ao 
ao 


T.8 

a6 

1.4 
1.4 
1.4 


1.3 

1.0 
3.8 
N6 
:2L0 


1.6 


2.1 
3.9 
4,0 
4.1 
6.0 


7.0 
4.4 
4.5 
6.6 
0.5 


40 
0.6 
0.7 
1.3 
7.0 


9.3 

a5 

3.3 
1.8 
1.6 


-  1.3    - 
0,7 

3iJ  , 

^3 
3.; 


8 


9 


10 


1.8 


2.2 
3.7 
4.0 
4.2 
6.0 


7.0 
4,6 
4.6 
6.6 
0.1 


4.6 
0.8 
0.1 
0.4 
7.1 


a2 

2.S 
1.4 
1.4 


3.0 
0.6 
3.9 


2.1 


4.4 
6.0 
4.6 
6.3 
5.6 


11.4 
6.0 
5.2 
6.9 
6.0 


5.2 
6.1 

7.8 
1.9 

a4 


15.0 

13.0 

4.0 

4,9 

3.6 


1.8 

4.T 

5.5 
4.0 


I 


2.3 

4.2 

9.2 

9.2 

a8 

15^ 

4.3 

4.8 

6.3 

a5 

6.6 

7.4 

16.5 

15.2 

6.6 

9.9 

6.2 

13.6 

a6 

10,8 

12.1 

13.9 

7.0 

ia7 

9.0 
5.3 

10.7 


17.3 

15.8 
6.1 
9.2 

a3 


9.6 
ILO 

ÖlO 

6.2 
6.2 


I 


9.6 
13.2 
13.3 
16.6 
16.1 


12.8 
17.5 

ao 

12.8 
12.3 


13a 

13.4 

5.8 

7.3 

7.1 


11 


I 


5.3 


12.0 

10.8 

5.6 

a7 

7.5 


15.1 
10.3 
10.0 
14.3 
14.4 


10.4 
15.5 
15.3 
10.5 

lao 


'T  f\       I 


19.0 
17.0 
9.9 
13.5 
14.3 


15.1 

14.9 

6.8 

a9 
a4 


I 


12 


6.. 


11.-1 
15.; 

9.< 
7.( 


17.J 

lai 

18.S 
\U 
16J 


I 

J 


11.1 
15.S 
19.2 
11.^ 
ll»l 


16i 
17.^ 
Vli 
15.( 
16.1 


t^8 

N.^ 

4f 

.xs 

.<^8 

::< 

:n^ 

K^ 

:ii 

6.::? 

?14 

0.^ 


5.7 
X^4 

3-*^ 
Ol" 


4.S 

v^l 

?ll 

0.1^ 


08 


6.4 
tl9 


15.'» 
6L9 

a4 

45 


ia2 
a.5 

3L9 
4.5 


,<.r>^      ,«L?:      .<;>:      :^  r      ^^     :^,\^     31  :^     km      <i?o    i\50    11.72    la.ii 


168 


November  1886. 

Thermometer  mit  geschwärzter  Kugel 

1.6  Meter  über  dem  Erdboden. 


> 

^ojf                   Ho     n  c 

»  ji  y  A  H  H. 

N  a  c 

h  m 

1  t  t  1 

*  g. 

CpejtH. 
Mittel. 

M          1          1 

#N 

1  J  /  2  1  3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

< 

1       6.5/        6.1  1        6.8 

5.0 

4.0 

3.9 

4.0 

3.7 

3.1 

3.0 

2.8 

2.6 

3.35 

^    1              /                   f 

^    B    12.6        lO^           9.3 

^    1    12.1/      ll.e         10.4 

8.1 

7.2 

7.1 

7.1 

6.8 

6.3 

7.0 

6.2 

6.0 

6.45 

8.6 

8.0 

7.3 

6.5 

5.8 

5.7 

5.3 

4.9 

4.8 

7.44 

:2   1      4.7           ö-l            5.7 

4.7 

4.4 

44 

4.4 

4.4 

4.2 

4.1 

4.1 

4.0 

4.50 

"5    1     9.7        10.3/          7.9 

7.6 

6.6 

5.8 

6.4 

6.2 

6.1 

6.0 

5.8 

6.0 

6.30 

^1      7.3  1        6.1  1          4.6 

2.8 

3.1 

3.1 

3.1 

3.0 

3.1 

3.2 

2.8 

3.8 

4.84 

\    /  J   mfi       IT.O          14.0 

11.3 

9.2 

8.4 

9.0 

8.6 

8.0 

7.1 

7.0 

6.6 

10.22 

^  1^ 

15.6       16.3           15.0 

12.9 

8.7 

7.1 

6.3 

4.8 

4.0 

4.0 

1.3 

1.4 

7.39 

1    139/     10.3 

9.4 

8.5 

8.0 

7.6 

7.2 

6.8 

7.2 

7.3 

7.1 

7.0 

7.46 

1    *v.*'  /     ^^      ^_. 
lÄH        16_0 

14.Ö 

11.0 

8.9 

8.7 

7.0 

5.1 

4.6 

4.0 

3  4 

2.7 

8.48 

1           121.2       17.2 

17.8 

13.9 

7.9 

7.0 

5.0 

3.4 

3.7 

2.2 

1.6 

1.6 

7.07 

Kh     1   13.1 

x?.-* 

16.2 

10.2 

7.8 

5.2 

5.1 

3.6 

2.8 

1.8 

1.9 

1.3 

6.28 

lS-2 

18.6 

14.3 

9.4 

7.0 

5.4 

3.1 

2.3 

1.3 

0.5 

0.5 

6.58 

Ki 

JLÖ-I 

18.8 

ia4 

19.6 

i9.e 

15.2 

16.8 

7.6 

5.5 

40 

2.8 

2.4 

1.0 

0.7 

0.1 

6.56 

1 

16-6 

19.0 

12.1 

9.1 

8.2 

7.8 

8.5 

9.2 

8.4 

8.6 

8.2 

7.42 

18.2  1        19.1 

13.6 

12.0 

10.5 

9.6 

9.8 

9.2 

9.0 

9.2 

9.0 

11.28 

( 

£%f\  0 

1  Ä.l>  1        17.2 

14.0 

11.2 

10.9 

9.6 

8.8 

9.4 

9.9 

lU 

9.9 

11.97 

1  r      fj-?  i    T?:«  i    14.8 

12.1 

11.2 

10.4 

8.5 

7.3 

6.8 

5.4 

4.8 

3.0 

1097 

!H         n^  3  \       15.2 

10.2 

8.4 

6.1 

40 

3.2 

2.1 

1.2 

0.6 

-  0.2 

5.25 

10.3 

6.7 

6.0 

4.2 

3.3 

1.6 

1.2 

0.0 

0.4 

5.49 

1^            17.2\      X6.6          15.6 

10.5 

8.4 

6.1 

4.4 

2.8 

1.6 

0.6 

-  0.1 

0.2 

5.44 

'^            l    16  SX      1-ß-O         13.5 

^      l    ^|o\         9.0          9.0 
>^            176  \      16.0        16.5 

>^     1               \ 

11.0 

7.8 

.     5.6 

5.0 

3.3 

2.9 

2.3 

2.6 

2.1 

5.55 

12.3 

10.6 

8.4 

6.8 

4.4 

3.3 

2.8 

2.6 

1.8 

761 

8.4 

8.0 

7.6 

7.6 

7.3 

6.9 

6.8 

6.5 

6.7 

5.77 

8.6 

6.0 

5.1 

3.4 

2.8 

2.6 

1.7 

2.1 

3.0 

7.02 

9.9 

7.8 

8.3 

8.1 

8.4 

8.0 

8.0 

7.8 

7.6 

6.67 

\           1     \l.o\         9-0         8.8 
J^     »        »4=1      11.2         8.3 

8.1 

7.0 

7.2 

6.8 

6.8 

6.7 

7.1 

6.5 

6.3 

8.10 

7.2 

5.8 

5.0 

5.2 

4.6 

4.8 

4.5 

4.6 

4.8 

5.89 

V^     Ä      XOl\        9-^        «-6 

5.5 

4.3 

3.6 

3.3 

1.8 

2.1 

2.2 

1.4 

1.3 

4.76 

'^ayo    U        S.6\     12-6 

12.9 

4.9 

1.8 

0.2 

-  1.5 

-  1.7 

-  2.1 

-  2.8 

—  8.6 

-  3.0 

2.10 

^ 

^14.16\^ 

12.74 

9.81 

7.56 

6.58 

5.78 

4.98 

4.62 

4.19 

3.83 

3.66 

6.81 

1«! 


HoaÖpB  1886. 
TepMOMeTpi»  Ha  noBepxHOCTH  seMJiH 


1 — 

Datum 

Ä  0     ] 

H  0  Ä  ' 

1 

1   Ä  H 

fl. 

Vor 

mittag. 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 
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7 

8 

9 

10 

11 

] 

1 

2.8 

2.7 

2.9 

2.9 

8:0 

3.1 

8.3 

3.8 

48 

7.0 

9.5 

1 

2 

3.4 

3.4 

3.3 

2.5 

2.4 

3.2 

3.0 

4.9 

11.4 

10.9 

15.1 

1 

3 

4.9 

4.1 

3.7 

3.8 

8^ 

3.3 

8.1 

8.7 

7.9 

12.4 

12.5 

1 

4 

4.4 

4.6 

4.7 

4.9 

4.6 

4.7 

4.8 

5.4 

5.9 

7.4 

9.1 

5 

6.1 

5.1 

5.1 

4.9 

4.9 

4.9 

5.1 

6.0 

7.6 

10.2 

11.8 

l 

6 

6.2 

5.8 

5.7 

5.6 

5.6 

5.5 

5.5 

6.1 

7.3 

a4 

8.7 

1 

7 

4.8 

4.9 

4.2 

4.5 

4.5 

44 

45 

7.6 

12.8 

14.6 

16.6 

'  21 

« 

7.6 

6.5 

5.2 

4.1 

4.9 

4.7 

5.4 

6.4 

8.6 

11.8 

13.3 

l\ 

9 

3.5 

3.7 

4.3 

4.6 

4.7 

4.7 

49 

6.1 

7.9 

14.2 

lai 

li 

10 

7.4 

7.3 

7.1 

7.0 

7.0 

6.8 

6.9 

7.4 

9.1 

12.6 

17.8 

11 

11 

3.0 

2.5 

1.8 

1.3 

0.8 

0.4 

0.3 

3.0 

8.6 

13.6 

16.6 

l\ 

12 

2.1 

2.9 

2.7 

3.5 

4J0 

43 

48 

5.5 

7.0 

10.0 

12.6 

l\ 

13 

1.3 

0.7 

-  0.1 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.4 

-  0.7 

0.7 

7.2 

12.8 

15.9 

1( 

14 

0.2 

-  0.3 

-  0.5 

-  0.7 

-  0.7 

-  0.9 

-  0.9 

0.8 

7.1 

8.8 

15.9 

1( 

15 

0.9 

0.2 

-  0.3 

-  0.7 

-  0.9 

—  1.4 

-  1.1 

OJ 

41 

129 

12.2 

1) 

16 

7.0 

6.6 

6.6 

6.8 

6^ 

5.8 

5.6 

6.6 

905 

145 

17.8 

1^ 

17 

6.0 

5.1 

5.4 

4.5 

5.2 

5.8 

5.4 

9.0 

142 

18JD 

19.0 

n 

18 

7.6 

7.0 

6.8 

6.0 

5.8 

5.6 

5.2 

7.8 

12.2 

15.3 

181 

V 

19 

1.6 

0.9 

2.7 

2.6 

1.6 

2.7 

3.4 

44 

6.6 

8.6 

12.2 

u 

20 

0.1 

-  0.2 

-  0.4 

-  0.5 

-  0.6 

~  0.7 

-  0.9 

-  0.1 

2.3 

10.6 

14.9 

u 

21 

0.1 

-  0.2 

-  0.5 

-  0.7 

-  0.7 

-  a9 

-  0.9 

-0.2 

2.1 

10.5 

148 

1^ 

22 

0.3 

-•  0.1 

-  0.4 

-  0.5 

-  0.7 

-  0.7 

-  0.7 

-  0.3 

3.0 

10.2 

144 

1^ 

23 

1.9 

1.7 

1.3 

1.1 

0.5 

-  0.1 

-  0.5 

1.0 

5.9 

9.6 

12.3 

u 

24 

1.2 

0.6 

1.9 

2.5 

3.3 

3.5 

3.9 

44 

49 

5.9 

6.7 

i 

25 

5.8 

5.7 

5.5 

5.2 

4.9 

48 

47 

49 

6.0 

7.6 

10.4 

IS 

26 

3.3 

2.9 

2.4 

2.8 

2.3 

2.9 

8.8 

3.9 

5.8 

6.7 

7.8 

IC 

27 

5.4 

4.5 

4.1 

4.9 

4.3 

3.3 

2.5 

3.9 

5.3 

18.0 

17.7 

13 

28 

4.3 

3.5 

2.5 

2.1 

1.3 

1.1 

0.8 

2.9 

5.1 

6.3 

8,0 

8 

29 

2.1 

1.6 

1.0 

0.9 

0.6 

0.1 

0.0 

1.1 

4.2 

7.2 

9.9 

12 

30 

-  0.3 

-  0.3 

0.1 

0.2 

0.1 

-  0.3 

-  0.4 

0.3 

2.1 

4^ 

5.6 

8 
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3 
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6 


7 

8 

9 

10 

11 


12 
13 
14 
15 
16 


17 
18 
19 
20 
21 


22 
23 
24 
25 
26 


27 

28 
29 
SO 


3.1 


4.0 
5.1 
4.7 
5.2 
6.3 


4.8 
7.6 
3.9 
7.4 
3.7 


2.7 
2.1 
1.1 
1.6 
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6.1 
7.7 
2.7 
1.1 
1.2 
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2.7 
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5.7 
3.7 
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I 


'I 

iättal    3.91  i    3.61 


3.1 


3.7 
4.5 
4.8 
5.1 
6.0 
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3.9 
7.4 
3.3 


3.1 
1.5 
0.7 
1.1 
6.9 


5.5 
7.2 
2.0 
0.7 
0.9 


0.9 
2.5 
1.7 
5.6 
3.5 


4.7 
3.9 
2.0 
0^ 


1 


3.1 

3.2 

3.5 

3.0 

4.1 

3.7 

4.9 

5.1 

5.1 

4.9 

5.8 

6.7 

• 

4.3 

4.5 

5.9 

4.9 

4.5 

4.7 

7.2 

7.1 

2.6 

2.0 

3.1 

3.6 

0.9 

0.1 

0.4 

0.3 

0.5 

0.4 

6.5 

6.7 

5.6 

5.1 

6.9 

6.3 

2.9 

3.2 

0.4 

0.2 

0.5 

0.3 

0.5 
2.1 
2.3 
5.5 
3.0 


4.2 
3.1 
1.4 
0.3 


3.37 


0.3 
1.9 
2.7 
5.2 

2.8 


4.7 
2,7 
1.2 
0.5 


3.23 


3.2 


2.9 
3.5 
5.0 
4.9 
5.7 


4.4 
5.1 
49 
7.0 
1.5 


41 

0.3 
0.3 
0.2 
6.5 


5.3 
6.1 
2.4 
0.1 
0.1 


0.0 
1.5 
3.3 
5.0 
2.7 


44 

2.1 
0.9 
0.4 


3.13 


3.3 


3.1 
3.5 
49 
4.9 
5.6 


43 
5.1 
49 
6.9 
1.1 


44 
0.3 
0.2 
0.0 
6.0 


5.7 
5.9 
3.0 
0.0 
0.1 


0.2 
0.9 
3.6 
49 
3.1 


3.7 
1.7 
0.5 
0.2 


3.05 


3.4 


3.1 
3.3 
5.0 
49 
5.5 


44 
5.5 
5.1 
6.9 
0.9 


47 
0.2 
0.0 
0.1 
5.8 


5.3 
5.3 
3.5 
0.3 
OJ 


0.4 
0.3 
3.9 
48 
3.5 


3.0 
1.3 
0.4 
0.0 


8 


2.97 


4.0 


4.7 
3.8 
5.4 
5.7 
6.0 


6.3 
6.3 
5.9 
7.3 
2.4 


5.8 
0.3 
0.1 
0.2 
6.3 


6.8 
6.2 
42 
0.1 
0.2 


0.1 
1.0 
4.2 
5.0 
3.9 


3.8 
2.7 
1.0 
0.5 
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4.9 


10.0 
7.0 
5.8 
7.1 
7.1 


10.4 
8.0 
7.4 
8.7 
6.7 


6.5 
5.0 
46 
3.3 
7.9 


11.1 
9.6 
5.8 
1.1 
0.8 


1.1 
46 
4.7 
6.5 
5.3 


49 
45 
2.8 
1.7 


10 


5.80 


6.8 


10.0 

10.4 

7.0 

9.3 

8.1 


13.1 
10.4 
12.0 
11.5 
11.2 


8.8 
9.8 
6.1 
8.5 
11.4 


11.3 

12.4 

7.4 

7.7 

7.4 


6.8 
7.6 
5.4 
6.9 
6.3 


9.9 
5.8 
5.9 
3.5 


8.62 


11 


a9 


13.2 
11.5 

8.5 
11.1 

8.4 


I 


15.1 
12.4 
12.5 
15.5 
144 


11.7 
13.3 
12.1 
10.3 
13.5 
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10.4 
11.3 
11.2 


10.6 

10.1 

6.1 

as 
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13.9 
7.3 
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1 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 
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10 
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1 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.6 

3.6 

40 

4.8 

6.5 

a4 

10 

2 

4.3 

4.0 

4.0 

3.4 

3.2 

3.4 

3.4 

46 

9.0 

9.3 

11.9 

13 

3 

5.4 

48 

44 

40 

3.8 

3.8 

3.6 

3.9 

6.6 

9.5 

11.1 

13 

4 

6.0 

5.0 

5.2 

5.3 

5.2 

5.1 

5.2 

5.6 

6.0 

6.8 

8.4        8 

5 

5.4 

6.3 

5.3 

5.2 

5.1  1 

5.1 

5.2 

6.8 

7.0 

8.8 

10.6 

11 

6 

6.6 

6.2 

6.0 

5.9 

5.9 

5.8 

5.7 

6.0 

7.0 

7.9 

8.2 

9 

7 

49 

5.0 

46 

4.5 

47  i 

47 

46 

6.2 

9.4 

12.4 

14.2 

17 

8 

8.0 

7.3 

6.3 

5.4 

5.4 

5.4 

5.8 

6.3 

7.7 

9.7 

11.8 

15 

9 

4.1 

42 

46 

49 

5.0 

6.1 

5.2 

,    5.8 

7.3 

10.9 

12.2 

15 

10 

7.7 

7.7 

7.4 

7.3 

7.0 

7.0 

7.0 

7.4 

8.4 

ia8 

14.4 

1« 

11 

4.1 

3.8 

3.1 

2.6 

2.0 

1.7 

1.3 

2.4 

6.1 

10.3 

13.4 

1« 

12 

3.2 

3.6 

3.6 

3.8 

43 

45 

48 

5.3 

6.4 

a3 

11.1 

1^ 

13 

2.6 

2.0 

1.4 

1.0 

0.8 

0.8 

a6 

0.6 

44 

a7 

12.2 ;  11 

14 

1.7 

1.3 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.6 

0.6 

3.7 

5.6 

10.7 

U 

16 

2.2 

1.7 

1.2 

1.0 

0.8 

0.5 

0.6 

0.6 

3.0 

7.4 

9.6 

< 

• 

16 

7.1 

7.0 

6.7 

6.7 

6.7 

6.2 

6.0 

6.3 

7.6 

10.8 

12.6 

h 

17 

6.4 

1 

5.9 

5.8 

6.4 

5.5 

6.0 

5.6 

6.6 

10.1 

lljO 

13.6 

M 

18 

7.8 

7.4 

7.1 

6.6 

6.4 

6.4 

6.6 

6.2 

9.0 

lU 

14.1  :    li 

19 

3.3 

2.7 

3.1 

3.4 

2.9 

3.2 

3.7 

44 

5.5 

7.0 

9.8  '     1 

20 

1.6 

1.2 

0.9 

0.7 

0.6 

0.6 

0.4 

0.3 

0.8 

M 

10.4       IJ 

21 

1.6 

1.2 

1.0 

0.8 

0.6 

0.6 

0.4 

0.4 

0.7 

6w2 

9.9       11 

22 

1.6 

1.2 

0.9 

0.7 

0.5 

0.6 

0.4 

0.4 

0.9 

4 

6w9 

9.5       1 
9.4       1 

23 

3.0 

2.8 

2.4 

2.2 

1.8 

1.2 

0.8 

1,2 

40 

ßß 

24 

2.9 

2.2 

2.4 

2.9 

3.4 

3.7 

4.0 

44 

5.7 

5.4 

G.l         1 

25 

6.0 

5.8 

5.6 

5.4 

6.2 

5.1 

5.1 

5.2 

5.6 

6.7 

a4     1 

26 

4.0 

3.8 

3.3 

3.1 

3.0 

3.2 

3.6 

8.9 

6.1 

6.1 

6.9 

27 

5.4 

6.0 

46 

4.8 

4.8 

4.0 

3.4 

3.9 

4.8 

8.8 

12.6  1     1 

28 

5.0 

42 

3.6 

3.0 

2.6 

2.0 

L8 

2.7 

43 

6.6 

7.1         i 

29 

2.7 

2.3 

1.8 

1.5 

1.3 

0.9 

0.7 

1.0 

2.5 

5.3 

,    ao     1 

46 

30 

0.6 

0.6 

0.6 

0.8 

0.7 

0.5 

0.4 

0.6 

1.6 

3.2 
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6 

7 
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9 

10 

11 

12 

W      «.«/          C-9 
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5.8 

6.6 

5.2 

4.8 

4.3 

42 

6.86 
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/           S.6 

7.7 

7.4 

6.9 

6.6 

6.4 

6.0 

5.8 

7.46 

7    fi»  V 
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7.4 

6.7 

6.1 

5.7 

5.5 

5.4 

5.2 

7.18 

/     7.4. 

6.8 

6.4 

6.0 

6.0 

5.9 

5.6 

5.5 

5.4 

6.23 

8.8 

7.6 

7.2 

7.1 

6.8 

6.7 

6.6 

6.6 

7.56 

6;4 

6.1 

5.8 

5.5 

5.4 

5.4 

5.0 

5.0 

6.51 

13.» 

11.4 

10.1 

9.8 

9.4 

9.2^ 

8.9 

8.9 

8.4 

9.75 

tlO.6 

8.9 

8.2 

7.0 

6.0 

5.2 

4.4 

3.8 

8.91 

9.9 

9.2 

8.7 

8.4 

8.2 

8.0 

8.0 

7.8 

8.61 

11.1 

10.2 

9.0 

7.8 

7.0 

6.4 

&4 

48 

9.76 

10.9 

9.0 

7.8 

6.7 

5.7 

4.8 

4.2 

3.6 

7.70 

ia-'3^ 

».6 

7.8 

6.9 

5.9 

5.0 

4.4 

3.8 

3.2 

7.22 

9.2 

7.4 

6.2 

5.2 

4.3 

3.6 

2.8 

2.2 

6.10 

9J 

7.6 

6.3 

5.0 

4.3 

3.6 

3.0 

2.4 

5.86 

8.8 

8.4 

8.0 

7.8 

7.7 

7.5 

7.4 

7.3 

6.22 

11.1 

9.9 

9.2 

8.5 

7.9 

7.3 

6.9 

6.6 

9.42 
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9.2 

8.5 

8.0 
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9.49 
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7.3 
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6.0 

5.3 

47 

40 
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*^-S 

6.2 

6.9 

5.6 

4.8 
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3.2 

2.7 

1.0 
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7.2 

6.2 

5.2 

4.4 

3.5 

2.8 
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S.5 

7.1 

5.8 

4.8 

4.0 
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2.0 
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6.9 

5.9 
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4.6 
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3.9 
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9J 
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3.4 

6.29 
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6.9 
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6.1 

5.46 
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7.6 

5.6 

5.0 

46 

4.0 

3.6 

40 

7.05 
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7.0 
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6.2 
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5.2 
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»-4 
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OX) 

"  0.« 

2.50 1 

i        »-0 

\ 

\    ,' 

A        8.53 

7.45 

6.65 

6.02 

5.51 

5.09 

472 

435 

6.781 

5\  10-»  * 

M 

.. 

^ 

M.^^SSS 

i^sa^^ 

. 

„     J 

IV 


170 


7 

6 

9 

10 

11 


12 
18 
li 
16 
16 


17 

18 
19 
20 


99 


26 


5^ 

8.5 
6.1 
8.0 
6.8 


4.6 
41 
3.5 
3.4 
7.4 


7.4 
8.6 

6S 
3.3 
3J) 


3.1 
41 
4.2 
6.0 
4.8 


6.7 
6.8 
3.7 
19 


CpexH. 
Bfittel. 


5.19 


1  - 


Htoi&6pi»  1886. 


TBL 


Ha     T  4  J   ((  JL   1^  ^t   O4O6. 


fl,  0    DQJiyÄHÄ. 


5.2 
8.0 
6.0 
7.8 
5.4 


46 
3.7 
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Temperatur  des  BrdlKXlens 

m  m        m        m 

In   der   Tiefe:   0.84  1.66    8.26    8w99. 


ICIO 

V 

0  r  m 

ittag. 

N 

achmitta 

g- 

GpexH. 
lüttel. 

l'^i 

10  nojyxvH. 
Nanhmittags. 

idofi 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

1 

1 

16.2 

16.1 

16.1 

16.0 

15.9 

15.8 

15.7 

15.7 

15.94 

17.1 

16.6 

16.1 

2 
3 

4 
6 
6 

15.6 
149 
145 
141 
13.7 

15.5 
148 
144 
141 
13.7 

15.5 
148 
144 
141 
13.6 

15.3 
147 
14J{ 
13.9 
13.6 

15.2 
147 
14.3 
13.8 
18.6 

15.1 

146 
143 
13.8 
13.6 

15.1 
145 
141 
13.8 
13.5 

16.0 
145 
141 
13.7 
13.5 

I5i29 
1469 
1480 
13.91 
18.60 

17.0 
16.9 
16.8 
16.5 
16.4 

16.5 
16.5 
16.5 
16.4 
16.4 

16.1 
16.1 
16.1 
16.1 
16.1 

i 

9 

13.5 
13^ 
1    13.0 
12.9 
12^ 

13.5 
18.1 
13.0 
12.9 
12.8 

16.5 
13.1 
13.0 
12.9 
12.8 

13.3 
13.1 
13.0 
12.8 
12.8 

13J 
13.1 
13.0 
12.9 
12.8 

13.3 
13.1 
13.0 
12.9 
12.8 

13.2 
13.1 
12.9 

12.8 
12.8 

13.2 
13.1 
12.9 
12.8 
12.8 

18.35 
18.11 
12.98 
12.86 
12.80 

16.2 
16.0 
16.0 
15.7 
15.6 

16.5 
16.4 
16.4 
16.4 
16.3 

16.1 
16.1 
16.1 
16.1 
16.0 

\ 

12.7 
12JS 
12.4 
12.1 
11.9 

12.7 
12.5 
12.4 
12.1 
11.9 

12.7 
12.5 
12.4 
12.1 
11.8 

12.7 
12.5 
12.3 
12.0 
11.8 

12.7 
12.5 
12.3 
12.0 
11.6 

12.7 
12.5 
12.3 
12.0 
11.7 

12.7 
12.5 
12.3 
12.0 
11.7 

12.6 
12.5 
12.2 
11.9 
11.7 

12.69 
12.50 
12.32 
12.02 
11.76 

15.4 
15.3 
15.2 
15.0 
149 

16.3 
16.3 
16.3 
16.2 
16.1 

16.0 
16.0 
16.0 
16.0 
16.0 

n 

11.7 
11.7 
11.7 
11.7 
11.6 

11.7 

11.7 
11.8 
11.7 
11.5 

11.7 
11.7 
11.8 
11.7 
11.5 

11.7 
11.7 
11.8 
11.7 
11.5 

11.7 
11.7 
11.9 
11.6 
11.5 

11.7 

11.7 
11.9 
11.6 
11.5 

11.7 
11.7 
11.8 
11.6 
11.4 

11.7 
11.7 
11.7 
11.6 
11.3 

11.70 
11.70 
11.80 
11.65 
11.48 

14.8 
146 
147 
14.6 
143 

16.1 
16.1 
16.1 
16.0 
15.9 

16.0 
15.9 
15.9 
15.9 
15.9 

B 

S 
II 
B 

t 

11.3 
11.1 
10.9 
10.7 
10.7 

11.3 
11.0 
10.9 
10.7 
10.6 

11.3 
11.0 
10.8 
10.7 
10.6 

11.3 
11.0 
10.9 
10.7 
10.6 

11.2 
11.0 
10.9 
10.7 
10.6 

11.2 
10.9 
10.9 
10.7 
10.6 

11.1 
10.9 
10.9 
10.7 
10.6 

11.1 
10.9 
10.7 
10.7 
10.7 

11.22 
10.98 
10.86 
10.70 
10.62 

142 
141 
14.0 
13.9 
13.8 

15.9 
15.9 
15.9 
15.8 
15.8 

15.9 
15.8 
15.8 
15.8 
15.8 

? 
J 
) 

) 

10.6 
10.5 
10.5 
10.3 

10.6 
10.5 
10.4 
10.3 

10.6 
10.5 
10.4 
10.3 

10.5 
10.5 
10.5 
10.2 

10.5 
10.5 
10.5 
10.2 

10.5 
10.5 
10.4 
10.2 

10.5 
10.5 
10.3 
10.1 

10.5 
10.5 
10.3 

10.1 

10.54 
10.50 
10.41 
10.21 

13.6 
13.6 
13.5 

18.8 

15.7 
15.7 
15.7 

15.5 

15.8 
15.8 
15.8 

15.7 

12.37 

12J4 

12.83 

12.29 

12.27 

12.26 

12.22 

12.19 

12.28 

15.10 

16.14 

16.96 

r^ 

t 

n 
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ÄeKaOpB  1886. 

T6pM0M6Tprb  0%  HopHuirb  mapBEiOirb 


1.6  Merpa  na^i  noBepzHocTEio  scmje. 

== 

^ICJIO 

Datum 

Ä  0    n  0  j  y  Ä  H  «•                  Vor 

mittag. 

^  ^"^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

-  2.5 

-  3.0 

-  8.4 

-  2.5 

-  3.0 

-  8.6 

-  B.0 

-  1.7 

-  0.5 

6.8 

6.4 

2 

-  3.6 

-  3.6 

-  3.6 

-  3.8 

-  3.2 

-  3.4 

-  8.2 

-  1.5 

0.6 

6.0 

7.6 

3 

-  4.0 

-  4.4 

-  4.2 

-  4.2 

-  6.0 

-  5.2 

-  6.0 

0.4 

8.7 

9.5 

10.2 

4 

-  4.8 

-  5.1 

-  5.7 

-  5.8 

-  6.1 

-  6.0 

-  6.0 

-  2.0 

7.4 

8.0 

11.2 

5 

-  6.0 

-  5.6 

-  6.0 

-  6.1 

-  6.6 

-  6.6 

-  6.6 

-  3.9 

8.8 

7.4 

10.7 

6 

-  6.4 

-  6.2 

-  5.6 

-  5.6 

-6.2 

-  6.6 

—  6.8 

-  2.2 

8.9 

ai 

10.6 

7 

-  6.3 

-  6.1 

-  6.4 

-  6.4 

-  5.8 

-  6.3 

-  5.3 

-  8.6 

-^.2 

4.5 

i 

9.8  1 

8 

1.3 

6.3 

5.5 

6.7 

7.3 

7.3 

7.6 

8.7 

9.2 

12.2 

10^ 

' 

9 

3.8 

3.8 

3.8 

3.8 

8.8 

3.5 

8.5 

3.4 

4.3 

5.6 

6.6 

10 

3.2 

2.4 

2.7 

2.8 

2.8 

3.0 

8.3 

8.0 

4.1 

5.0 

7.5 

11 

3.6 

8.4 

3.6 

3.6 

8.6 

8.1 

3.7 

4.0 

5.1 

6.8 

7^ 

12 

-  0.6 

-  1.2 

-  1.6 

-  1.8 

-  2.2 

-^  2.3 

-  2.9 

-  0.6 

6.1 

11.7 

12.6 

1 

13 

-  2.2 

-  2.6 

-  2.2 

-  1.2 

-  0.7 

0.0 

0.6 

0.9 

1.6 

2.5 

8.0 

U 

0.5 

0.4 

0.8 

1.1 

1.2 

1.0 

0.8 

0.4 

0.6 

1.0 

1.4 

15 

1.6 

1.8 

2.6 

3.1 

3.1 

2.8 

8.2 

4.0 

7.3 

9.7 

18.3 

' 

16 

8.4 

8.2 

8.5 

8.4 

8.3 

8.0 

7.8 

8.7 

18.6 

14.0 

144 

i 

17 

1.3 

0.2 

0.2 

-  0.8 

-  0.9 

-  1.4 

-  0.8 

-  0.3 

1.7 

8.2 

5.6 

18 

4.7 

4.2 

4.1 

3.5 

3.4 

8.4 

2.8 

2.5 

3.4 

4.7 

5.6 

19 

-  2.6 

-  2.8 

-  8.1 

-  0.7 

-  2.2 

-  1.6 

-  1.2 

-  0.2 

6.0 

7.4 

10.9       1 

20 

-2.0 

-  3.1 

-  8.4 

-  4.0 

-  4.0 

-  8.7 

-  4.2 

-  1.4 

6.3 

6.8 

11.6 

1 

21 

-  2.8 

-  2.9 

-  2B 

-  3.4 

-  3.4 

-  4.0 

-  3.6 

-  0.6 

6.7 

9.2 

11.0 

1 

22 

-  1.0 

-  0.8 

1.0 

1.8 

1.8 

1.6 

8.2 

5.2 

4.9 

18.4 

11.5 

1 

28 

9.0 

7.4 

5.8 

6.8 

3.4 

1.8 

1.1 

1.9 

5.4 

7.6 

8.4 

24 

6.1 

6.0 

5.6 

6.2 

6.2 

6.2 

5.6 

5.4 

5.0 

5.0 

6.0 

1    25 

3.7 

3.7 

3.6 

3.5 

3.4 

8.4 

3.6 

3.6 

4.4 

7.9 

7.3 

26 

0.2 

-  0.6 

-  1.3 

-  1.2 

~  1.1 

-  0.9 

-  1.4 

-  0.8 

7.0 

> 

9.8 

11.2 

1 

27 

-  0.6 

-  1.6 

-  1.6 

-  1.8 

-  2.0 

-  2.2 

-  1.8 

-  0.4 

S.7 

12.6 

11.8 

1 

28 

2.8 

3.1 

4.1 

43 

3.7 

3.0 

2.9 

2.5 

4.6 

11.0 

14.8 

! 

29 

9.3 

8.4 

8.1 

8.0 

6.8 

6.7 

8.0 

6.8 

9.0 

9.1 

12.4 

1 

30 

2.8 

2.2 

0.6 

0.5 

-  0.4 

-  1.3 

-  1.0 

-  1.6 

7.6 

90 

12.1       1 

31 

4.4 

5.0 

4.2 

3.9 

3.6 

3.4 

3.0 

4.0 

4.8 

6.2 

9.2 

GpexH. 
Mittel. 

0.79 

0.65 

0.46 

0.ff7 

0.31 

0.14 

0.^ 

1.46 

5.19 

7.80 

9.43 

K 

December  1886. 

■ 

Tbepinoineter  mit  geschwärzter  Kugel 

1.5  Meter  über  dem  ^dbodeiu 
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^OnoMy^BVi. 


Nachmittag. 


3.2 


3.2 
2.2 
2.2 
4.4 
2.6 


3.3 

3.0 
£.5 

7.4 


6.7 
2.7 
2.4 
9.2 

8.5 


6.4 
2.5 
8.3 
3.5 
3.3 


14.6 
7.4 
5.0 
5.0 
4.7 


6.2 

7.5 
6.8 
49 
3.2 


5.24 


1.3 


LO 
0.6 
0.2 
2.0 
0.1 


3.2 
45 
3.8 
5.0 
6.4 


41 
2.2 

2.6 
8.2 
8.4 


&3 
0.6 
6.8 
2.6 
1.6 


12.9 
7.3 
48 
49 
3.0 


41 
7.3 
6.4 
43 
1.4 


411 


-  0.6 


0.9 
1.0 
1.2 
0.0 
1.2 


3.1 
3.5 

3.8 
5.0 
5.8 


2.3 
2.2 

2.4 
8.7 
6.9 


6.0 
0.2 
3J8 
1.8 
0.4 


13.0 
6.3 
46 
48 
2.1 


1.9 
6.1 
5.4 
3,8 
0.4 


3.17 


8 


-  1.5 


-  1.3 

-  2.3 

-  2.0 

-  1.6 
-  2.2 


2.4 
3.6 
4.0 
4.7 
47 


0.6 
2.0 
1.9 
8.9 
5.9 


5.8 
0.9 
3.8 
0.5 
0.2 


12.3 
5.6 
44 
4.8 
1.7 


2.8 
43 
6.2 
3.6 
1.9 


2.60 


-  2.4 


2.5 
2.3 
3.2 
2.8 
3.5 


0.9 
40 
3.6 
46 
2.6 


0.4 
2.1 
1.7 
8.6 
6.0 


5.9 
1.3 
0.9 
0.5 
1.4 


12.2 
5.4 
42 
45 
1.1 


1.9 
6.4 
6.0 
3.7 
1.9 


2.07 


10 


^  3.2 


3X) 
3.0 
3.8 

3.8 
4.2 


1.1 
3.7 
3.8 
40 
1.1 


1.4 

1.6 
1.2 

8.4 
4.8 


5.6 
2.2 
0.7 
1.4 
1.9 


9.9 
5.1 
4.0 
46 
0.5 


2.6 
7.2 
5.5 
45 
2.7 


1.55 


11 


-  3.7 


3.4 
3.8 
42 
44 
48 


1.2 
3.8 
3.8 

3.8 
0.5 


1.5 
1.2 
1.0 
8.4 
3.6 


5.4 
2.2 
1.2 

1.4 

1.8 


7.6 
6.4 
3.9 
41 

0.8 


2.6 
5.6 
46 
48 
3.4 


1.15 


12 


-  3.4 


Cpe^H. 
(MitteL 

0.90 


42 

4.1 
44 
46 
49 


1.3 
3.9 
3.8 
3.9 
0.4 


1.5 
0.9 
0.8 
8.0 
2.4 


5.0 
2.3 
2.0 
2.2 
2.2 


8.4 
6.7 
3.8 
2.2 
1.1 


2.5 

6.6 
4.7 
47 
41 


0.91 


t 


1.05 
1.75 
1.09 
0.75 
0.77 


0.79 
7.12 
5.05 
471 
5.17 


3.73 
1.30 
1.49 

7.77 
9.58 


434 
3.30 
409 
2.75 
2.68 


8.24 
6.47 
5.17 
468 
424 


5.20 
8.03 
8.40 
494 
3.84 


417 
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> 

TepMOMeTpi>  Ha  noBepxHOCTH  aeMjiH. 

^HCIO 

Datnm 

^0    nojiyxHH.                  Vormittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

1 

-  1.0 

-  1.6 

-  1.7 

-  1.2 

-  1.3 

-  1.7 

-  1.6 

-  0.8 

-  0.1 

2.0 

•3.9 

( 

2 

3 
4 
5 
6 

--  1.9 

-  2.9 
~  3.3 

-  3.4 

-  3^ 

-  2.5 

-  3.1 

-  3.4 

-  3.9 

-  4.0 

^  2.7 

-  3.3 

-  3.8 

-  41 

-  4.3 

-  2.6 

-  3.5 

-  3.9 

-  42 

-  4.5 

-  2.3 

-  3.7 

-  41 

-  43 

-  47 

-  2.3 

-  3.9 

-  43 

-  47 

-  49 

-  2.1 

-  3.9 

-  46 

-  47 

-    5.1 

-  1.1 

-  3.4 

-  4.0 

-  3.5 

-  45 

-  0.4 
0.5 
0.5 

-  0.1 
0.2 

1.9 
42 
3.5 
43 

6.1 

6.4 

ae 

7.9 
6.8 
9.1 

i( 

< 

* 

7 

8 

9 

10 

11 

-  41 
0.9 
3.7 
3.1 
3.4 

-  4.5 
2.1 
3.7 
2.2 
3.3 

-  45 
2.7 
3.7 
2.5 
3.3 

-  44 
3.3 
3.7 
2.7 
3.4 

-  47 
41 
3.6 
2.7 
3.3 

-  4.5 
3.9 
3.4 
2.7 
3.0 

-  41 

3.9 
3.3 

2.8 
3.1 

-  3.8 
46 
3.3 
2.9 
3.5 

-  1.2 
6.1 
44 
3.8 
6.1 

2.7 

10.4 
5.8 
47 
7.7 

7.0 
9.9 

7.4 

ao 

9.9 

• 
11 

.i 

12 
13 
14 
15 
16 

0.0 

-  1.1 
1.9 

-  0.1 
5.6 

-  0.5 

-  1.3 
1.7 

--  0.1 

5.8 

-  0.7 

-  0.9 
1.8 
0.1 
5.6 

-  1.0 

-  0.5 
1.9 
0.3 
5.4 

-  1.0 

-  0.3 
1.9 
0.2 
47 

-  1.3 

-  0.1 
1.9 

-0.1 
47 

-  1.7 

-  0.1 
1.5 

-  0.2 
41 

-  1.3 
0.1 
0.3 

-  0.1 
44 

0.6 
1.7 
0.1 
1.3 
7.6 

6.3 
3.3 
0.1 
6.8 
10.7 

11.4 

3.7 

1.1 

10.8 

13.1 

11 

« 

4 

l 
11 

17 
18 
19 
20 
21 

0.4 
4.3 

-  2.2 

-  2.1 

-  2.3 

0.0 
4.3 

-  2.3 

-  2.4 

-  2.6 

-  0.1 
4.1 

-  2.5 
^  2.7 

-  2.7 

-  0.7 
3.9 

-  2.5 
2.9 

-  3.0 

-  1.0 
3.7 

-  2.1 

-  3J 

-  3.3 

-  1.0 
3.5 

-  2.1 

-  3.3 

-  3.4 

-  1.5 
3.1 

-  1.6 

-  3.5 

-  3.5 

-  0.3 
3.0 

-  1.6 

-  3.1 

-  2.9 

■ 

0.2 
41 
0.5 
0.1 
0.2 

6.8 
5.8 
2.8 
2.7 
3.4 

7.6 
7.7 
7.2 

ao 
a3 

1 
( 

1 

{ 

1 

( 

i 
1 

22 
23 
24 
25 
26 

-  1.3 
4.3 
4.7 
4.1 

-  0.1 

-  1.6 
3.1 
4.7 
41 

-  0.5 

-0.8 
2.5 
45 
40 

-  0.9 

-0.5 
1.5 
47 
3.9 

-  1.1 

-  0.6 

-  0.1 
47 
3.8 

-  1.5 

-  0.5 

-  0.9 
48 
3.8 

-  1.7 

-  0.5 

-  1.7 
4.8 
3.8 

-  1.9 

-  0.1 

-  0.2 
48 
3.9 

-  1.6 

0.2 
3.1 
5.1 
45 
0.4 

6.9 
7.6 
5.5 
9.0 
6.5 

8.2 
8.5 
5.9 
8,8 
10,9 

1 

27 
28 
29 
30 
31 

-  1.1 
1.9 
4.7 
0.6 
3.7 

-  1.5 
2.3 
4.3 
0.2 
3.5 

-  1.7 

2.8 
44 

-  0.8 
3.5 

-  2.0 
3.1 
49 

-  0.7 
3.3 

-  2.3 
3.3 
3.4 

-  0.9 
3.2 

-  2.5 
2.1 
3.6 

-  1.2 
3.1 

-  2.3 
1.7 
4.3 

-  1.6 
2.6 

-  1.7 
1.5 
42 

-  1.7 
2.6 

0.5 
3.2 
7.9 
0.3 
43 

6.2 
8.8 
9.1 
5.9 
6.7 

11.0 
140 
12.7 
lOX) 
9.5 

1 
1 

1 
1 

CpeAH. 
Mittel. 

0.54 

0.31 

0.24 

0.22 

0.04 

-0.13 

-0.23 

0.13 

2.09 

5.55 

8.49 

3 
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t 


.  J)ecember  1886. 
Tftennoinetep  auf  dem  Erdboden, 


i%2 


ÄeKaöpB  1886. 


TeMneparypa   noHBM 

m 
Ha  rJiyäHHt:  O.Ol. 


Hffoxo 
Datum 


^0   noji7AHH. 


Vormittag. 


8 
8 
4 

6 
6 


7 

8 

9 

10 

11 


12 
IS 
14 
15 
16 


17 
16 
19 
90 
91 


99 


94 
95 
9$ 


97 

9B 


SO 
31 


-  0.5 


1.1 
1.7 
2.2 
2.5 
2.7 


3.0 
0.7 
8.8 
8.8 
8.5 


0.8 
0.5 
2.1 

ai 

5.8 


as 

4.7 

1.1 

LI 
1.2 


a9 

3.9 
4.8 
4J 
1.5 


8 


-  0.7 


1.6 
2.1 
2.4 
2.9 
2.9 


8.4 
1.5 
8.8 
2.7 
8.4 


0.2 
0.7 
1.9 
0.1 
5.5 


0.4 
45 
1.3 
1.5 
1.6 


1.0 
8.3 
4.7 
4.2 

a7 


ai 

9.3 

1.8  I 

3^1 


a4 

9.5 
4.4 

18 


-  0.9 


-  1.7 

-  2.6 

-  2.8 

-  8.1 

-  3.1 


8.4 
1.9 
3.7 
2.7 
8.5 


0.0 
0.7 
1.9 
0.1 
5.3 


0.3 
43 
1.5 
2.1 
1.9 


I 


I 


a7 

9.1 
47 
41 

a4 


-  0.7 


1.8 
2.7 
2.9 
8.3 
3.4 


3.5 
2.7 
3.7 
2.8 
8.5 


0.5 
0.3 
2.0 
0.2 
5.2 


0.2 
41 
1.6 
2.8 
1.9 


0.6 
1.9 
47 
40 

ao 


0.7 

9.8: 

45 
0.3  ; 
3.7 


03 
9.9 
4.7 
03 
3.5 


1 


-  0.9 


1.7 
2.9 
3.1 
3.5 
3.5 


3.5 
3.3 
3.7 
2.7 
8.4 


0.6 
0.3 
2.0 
0.2 
47 


Ol 
3.9 
1.6 
2.5 
2.4 


0.6 
0.9 
47 
3.9 


1.1 
3.3 
33 
03 
15 


psSj 


L06     0U95  c  a68  I  afö  |  a&i 


-  1.0 


1.7 
29 
3.4 
3.8 
3,7 


3.5 
3.8 
3.5 
2.7 
3.1 


0^ 
0.1 
2.0 
0.0 
4.6 


03 
8.7 
1.6 
2.7 
2.6 


OiS 
Od 

47 
33 

a5 


1.3 
2.6 
3.7 

as 

3.4 


OlM 


-  1.1 


13 
8.1 
3.5 
3.7 

8.9 


33 

as 

33 
2.7 
3.1 


1.0 
0.1 
1.6 
0.1 
40 


03 
33 
1.2 
23 
2.7 


0.5 
0.5 
47 
33 

a7 


-  1.4  I- 


1.4 
2.1 
49 

a5 

3.1 


038 


8 


I 


10 


~  0.6 


1.1 
23 
33 
8.7 
3.6 


23 
43 

SA 


1.1 
03 
0.4 
0.1 
43 


03 
33 
13 
2.7 
2.4 


a3 

0.1 
47 
41 

a8 


13 
13 
41 
0.7 

23 


035 


-03 


0.6 
0.6 
0.7 
U 
1,0 


1.3 
5.1 
41 
3.7 
46 


03 
1.2 
03 
0.5 
6.4 


ao 

33 
0.5 
0.7 
0.7 


0.1 
23 
5.0 
45 
03 


03 
2.8 
6.6 
OJ 
43 


139 


I 


a6 


03 
13 
13 
03 
1.0 


0.1 

83 

n 

7.0 


23 
2.9 
0.4 
5l5 
9.5 


53 
5L2 
LO 
03 
03 


33 
6.1 
5.3 
7.1 
17 


23 
73 
83 
17 
53 


139^ 


11 


2.4 


3.4 

43 
53 
33 
46 


3.1 

83 
B.7 
7.1 

a9 


93 
15 
1.0 
8.1 
12J0 


63 
63 
4j5 
47 
4j6 


6.3 
6.9 
5.6 
8.3 
93 


7.7 

103 

11.4 

73 

7,4 


630 


6 
8 
€i 
« 


a 

7. 
5. 

a 

10 


a 

1% 
la 

7. 


N 


Becember  1886. 

^aznpefpatur  des  Brdbodens 


183 


in  der  Tiefe:  O.Ol. 


\u 


JeKRöpR  1886, 


TeMüepaTypa  noHBH 

m 
Ha    T  Ji  j  6  n  M  i :    0.02. 


Datun 


2 
3 
4 
5 
6 


7 

8 

9 

10 

11 


12 
13 
14 
15 
16 


17 
18 

19 
20 
21 


22 
23 
24 
25 

26 


27 
28 
29 
30 
31 


^ö    nojjÄHÄ. 


Vormittag. 


r-  0.2 


0.7 
1.2 
1.6 
1.9 
2.1 


2.3 
0.8 
3.9 
3.6 
3.8 


0.8 
0.2 
2.3 
0.3 
5.4 


1.5 
4.9 
0.1 
0.2 
0.2 


0.3 
4.2 
4.9 
4.4 
21 


0.4 
2.4 
4.5 
2.1 
4.0 


-  0.4 


1.1 
1.6 
1.8 
2.3 
2.3 


2.4 
1.4 
3.9 
3.2 
3.7 


0.7 
0.0 
2.2 
0.4 
5.5 


1.0 
4.6 
0.3 
0.5 
0.6 


0.4 
3.6 
4.9 
4.4 
1.0 


0.0 
2.6 
4.5 
1.7 
3.9 


-  0.6 


1.4 
1.8 
2.1 
2.6 
2.5 


2.5 
2.0 
3.9 
3.0 
3.7 


0.4 
0.2 
2.2 
0.4 
5.4 


0.7 
4.6 

-  0.6 

-  0.9 

-  1.0 


0.3 
2.6 
4.9 
42 
0.6 


0.0 
2.8 
4.6 
0.9 
3.8 


1.10 


-  05 


1.4 
2.0 
2.3 
2.8 
2.8 


2.7 
2.6 
3.9 
3.0 
3.7 


OJ 
0.0 
2.2 
0.5 
5-3 


0.6 
4.4 
0.8 
1.2 
1.2 


0.3 
2.2 
4.9 
4.1 

0.4 


0.3 
3.0 
4.8 
0.5 
3.7 


1.03 


-  0.6 


1.5 
2.2 
2.5 
2.8 
2.9 


—  0.8 


1.4 
2.4 

2.8 
3.0 
3.1 


-  0.8 


-  1.4 

-  2.4 

-  2.9 

-  3.0 

-  3.e 


8 


9 


10 


-  0.6 


1.0 
2.4 
2.8 
3.1 
3.2 


-  2.7 

-  2.8 

-  2.8 

-  2.5 

3.2 

3.2 

3.4 

3.8 

3.8 

3.6 

3.5 

3.5 

3.0 

3.0 

2.9 

3.1 

3.6 

3.4 

3.4 

3.5 

0.1 

-  0.1 

-0.8 

-  0.4 

ao 

0.0 

0.1 

0.1 

2.2 

2.2 

1.9 

1.0 

0.3 

0.1 

0.1 

0.2 

49 

47 

4.2 

42 

0.3 

0.4 

0.3 

0.2 

4.2 

4.0 

3.6 

3.5 

-  0.9 

-  0.9 

-  0.8 

-  0.8 

-  1.5 

-  1.8 

-  2.0 

-  2.0 

-  1.6 

-  1.8 

-  2.0 

-  1.9 

-  0.3 

~  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

1.6 

0.8 

0.2 

0.4 

4.8 

4.8 

48 

48 

4.1 

41 

4.0 

41 

0.2 

0.1 

-0.1 

—  0.3 

-  0.6 

-  0.8 

-  1.0 

-  0.9 

3.3 

2.8 

2.4 

2.1 

41 

3.8 

42 

42 

0.4 

0.2 

0.0 

-  0.2 

3.6 

3.5 

3.3 

3X) 

0.89 

0.74 

0.62 

0.63 

-0.3 


-  0.6 

-  0.8 

-  0.9 

-  1.2 

-  1.3 


1.4 
4.7 
4.0 
3.6 
44 


0.2 
1.0 
0.8 
0.8 
5.8 


0.8 
40 
0.4 
0.8 

a7 


-  0.1 
2.2 
5.0 
44 

-  0.1 


08 
2.8 
6.3 
0.0 
3.8 


1.48 


0.0 


0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.3 


0.4 
7.6 
5.1 
4.2 
6.3 


0.5 
2.6 
0.6 
47 
8.7 


4.4 

5.0 
0.1 
0.2 
0.3 


1.4 
5.2 
5.3 
6.6 
2.0 


0.4 
6.3 
8.0 
2.6 
5.3 


2.95 


11 


1.2 


1.9 
3.0 
2.7 
1.9 
2.6 


0.8 
8.2 
6.2 
6.2 
3.2 


6.8 
3.2 
1.2 
7.6 
11.1 


6.2 
6.5 
2.8 
2.4 
2.7 


5.3 
6.1 
5.6 
8.2 
6.6 


5.6 
9.7 
9.6 
&8 
7.0 


5.29 


II  I  If  W>i 


1! 


i 


11 
1! 


7; 


December  1886. 
^emi>eratur  dee  Erdbodens 


iS^ 


m 


m  d  er  Tiefe:  0.02. 


IM 


J(eRa6pB  1886. 

TeMnepaTypa  noHBU 


m 


aa  rjiytfBHi:  0.06. 


laoio 
Datani 


8 
8 

4 
6 
6 


7 
8 
9 

10 
11 


19 
19 
14 
» 
1« 


18 
19 

1^ 


31 


^0    noxyAHü. 


Vormittag. 


1 


t 


CMvn 


0.6 


0.9 

as 
ai 

0.4 
0.8 


a9 

8.9 
8.8 
8.9 


9.0 
U 
9JS 

ae 


8J 

a? 

05 


a4 

&.0 
i.4 
3L& 


19 
<4 


^2 


0.6 


ai 

0.1 

ai 

0.5 
0.8 


0.6 

1.1 

8.8 
8.6 
8.9 


1.6 

a9 

9.8 

a? 

6.6 


09 
i.6 
6.0 
44 
t.7 


U 
19 

&0 

aa 

4:) 


8 


0.4 


0.0 
Ol 
08 
0.6 
0.5 


07 
1.5 
8«8 
8.8 
8.8 


1,8 
0.6 
9.8 
07 
6.6 


8.5 

1 
8.1 

M 

4.8 

M 

Ofi  1 

05 

OS   ! 

OS 

OS  • 

Ol 
9.9 
49 
49 

1.9 


Ol 
9.9 
&0 
9.4 
41 


OA 


Ol 
08 
04 
0.7 
0.6 


0.8 
9.1 
8.7 
8.2 
8.7 


1.0 
05 
9.8 
08 
6.5 


1,7 
46 
04 
Ol 
Ol 


09 
9.8 
49 
49 
1.5 


06 
6.1 

11 

40 


I 


0.8 


02 
0.5 
06 
03 
07 


0.9 
2.8 
8.7 
8.1 
8.7 


07 
06 
2.8 
07 
6.4 


1.8 
46 
08 
0.0 
Ol 


09 
9.9 
48 
41 
1.1 


04 
9.8 
5lO 
L5 
3^ 


-  Ol  I- 


02 


08 
05 
0.9 
0.9 
0.9 


1.1 
2.7 
8.7 
8.1 
3.6 


05 
05 
2.3 
05 
6.1 


IJ 
44 

03 
02 
02 


Ol 
9.3 
48 
40 
09 


03 
33 
46 
IJ 
3LS 


I 


0.1 


0.2 
0.5 
0.9 
0.9 
•  1.1 


1.1 
3.0 
8.5 
8.1 
3.5 


06 
0.7 
2.2 
05 
49 


LI 
41 
0.8 
03 
03 


09 
1.7 
48 
3J9 
07 


Ol 
9i» 
46 
09 
3.1 


8 


10 


11 


I 


Ol 


-0.8 

-  07 

-  08 

-  1.1 

-  1.0 


1.0 
8.3 
3.6 
3.1 
8.5 


0.4 
09 
1.7 
0.7 
47 


1.0 
3.9 
03 
OJ 
03 


03 
1.4 
48 
41 
05 


Ol 
2.6 
46 
07 
3L4 


I 


Ol 


0.1 
0.3 
04 
07 
07 


0.7 
3.7 
8.7 
3.3 
8.9 


0.4 
1.2 
1.3 
1.1 
6.3 


LD 
3.8 
04 
03 
02 


08 
1J9 
48 
41 
07 


02 
2L7 
5ü8 
07 
3.6 


I 


04 


0.0 
Ol 
0.0 
0.3 
0.3 


04 
5.1 
41 
3.7 
4.9 


1.2 
1.9 
1.1 

ai 

6.9 


19 
44 

05 
0.0 
OJO 


L2 
3.5 
5ü0 
6i) 


07 

44! 

6ü6 

U 

44 


LI 


0.3 
Ol 
0.2 
Ol 
Ol 


0.2 
65 
5.1 
46 
6.0 


41 
2.5 
LI 

48 

as 


44 

5.2 
LT 
03 
05 


3.3 
45 
5.2 
06 
44 


3^ 
6L2 
7.5 
4j6 
5ü6 


' 


6 
2 

1 

6 

10 


5 
6 
4 
2 
2 


4 
5 
& 
6 

a 


5 

a 
a 

6. 


I 


I 


t»      ftl«       V91  :    1^       L«»      LS«      L4T  '    L4S  .    LB  -'    &S '    S.49  '    41 


\ 


December  1886. 

^^^peratup  des  Brdbodens 


187 


m 


in    der   Tiefe:    0.06. 


xm 


ÄeKaÖpL  1886. 

TeMnepaTypa   n  ohbm 


m 


Ha  r  xj  6asi:  0.10. 


"Ihcjio 
Datum 

s— — -s- 

Äo 

n  0  j 

JÄH 

H. 

^ 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

1 

2.2 

2.1 

1.9 

1.8 

1.7 

1.5 

L5 

1.4 

1.3 

1.4 

1.4 

2 

1.7 

1.6 

1.4 

1.2 

1.2 

1.1 

1.0 

0.9 

0.9 

0.9 

1.0 

• 

3 

1.5 

1.6 

1.3 

1.1 

0.9 

0.7 

0.6 

0.5 

0.6 

0.6 

0.7  1     : 

4 

1.3 

1.2 

1.1 

0.9 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.4 

0.6 

0.5       i 

6 

0.8 

0.8 

0.6 

0.5 

0.3' 

0.1 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

0.3       i 

6 

0.8 

0.7 

0.6 

0.4 

0.3 

0.1 

0.0 

-  0.1 

—  0.1 

0.1 

0.2  ,     ( 

7 

0.6 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0.1 

0.0 

~  0.1 

—  0.1 

0.0 

0.1 

( 

8 

1.1 

1.3 

1.6 

1.7 

2.0 

2.3 

2.6 

2.8 

3.1 

3.6 

45  .     l 

9 

4.3 

4.2 

4.2 

4.1 

4.1 

4.1 

4.0 

3.9 

4.0 

4.1 

44       i 

10 

4.5 

4.3 

4.1 

3.9 

3.9 

3.7 

3.7 

3.7 

3.7 

3.9 

41        i 

11 

4.6 

4.5 

4.4 

4.3 

4.8 

43 

4.1 

4.1 

4.1 

4.4 

5.0 

8 

12 

3.7 

3.4 

3.0 

2.7 

2.6 

2.2 

2.1 

1.9 

1.9 

1.9 

2.3 

t 
i 

18 

2.9 

2.5  ' 

2.3 

2.1 

1.9 

1.9 

1.8 

1.8 

1.8 

1.9 

2.3        i 

14 

3.2 

3.1 

3.1 

3.0 

3.0 

2.9 

2.9 

2.8 

2.5 

2.3 

2.1        1 

15 

2.1 

1.9 

1.6 

1.6 

1.5 

1.4 

1.8 

1.5 

1.5 

2.0 

3.1 

16 

5.7 

5.6 

5.6 

6.6 

5.5 

5.3 

5.2 

6.1 

6.1 

5.6 

6.6        i 

4 

17 

4.7 

4.1 

3.7 

3.3 

3.0 

2.7 

2.7 

2.5 

2.3 

2.5 

3J 

18 

5.7 

6.5 

5.3 

6.3 

5.1 

4.9 

4.9  ' 

4.7 

4.5 

4.6 

49 

19 

2.6  ; 

2.5  . 

2.3 

2.0 

1.8 

1.7 

1.6 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5       1 

20 

2.1 

1.9  i 

1.7 

1.5 

1.3 

1.2 

1.1 

1.0 

0.9 

0.9 

1.1        ] 

21 

1.9 

1.7  1 

1.5 

1.3 

1.2 

1.1 

0.9 

1 

0.9 

0.8 

0.8 

0.9  '     1 

22. 

1.7 

1 
1.6  1 

1.4 

1.2 

1.2 

1.1 

1.1  ' 

1.1 

1.1 

1.1 

i 

1.7        i 

23 

4.8  i 

4.7  ' 

4.3 

4.1 

3.7 

3.3 

2.9  ! 

2.6 

2.5 

2.8 

3.5        < 

24 

5.2 

5.1 

6.1  1 

5.0 

6.0  1 

4.9  ' 

4.9  ' 

6.0 

5.0 

6.2 

5.3        l 

25 

5.0  , 

6.0 

4.8  ' 

4.8 

4.7  1 

4.5  ' 

4.4  ' 

4.6 

4.5 

4.7 

5.3        5 

26 

*•«; 

1 

4.2 

3.7  i 

3.3 

2.9 

2.6  ; 

2.3 

2.2 

2.0 

2.0 

2.7        i 

1 

27 

2.9 

2.5 

2.3' 

2.1 

1.9  • 

1.7  • 

1.6 ; 

1.5 

L4 

1.6 

1 
1.7        3 

28 

8.7 

3.6 

3.5 

3.5 

3.7 

3.7  1 

3.6 

3.5 

3.3 

3.5 

45       6 

^ 

5.2 

5.9 

5.2 

5.2 

5.2 

6,1  . 

4.9' 

5.0 

Ö.1 

6.4 

6.3        7 
3.0       i 
47        5 

SO 

4.9 

4.6 

3.9 

3.7 

3.3 

2.9  1 

2.7 

2.5 

2.3 

2.3 

31 

4.8 

4.7 

4.6 

4.5  ' 

4.5  . 

1 

4.4  ' 

4.3 

4.2 

4.1 

4-S 

Xfittol. 

SJ5 

109 

* 

2.91  ■ 

1 
2.77  1 

166  1 

1 

2.52  • 

* 

2.41  • 

1 

2.36 

2.32 

2.46 

2.87 

34 
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8.44 

8.19 

7.93 

7.73 

8.75 

10.41 

12.62 

14.68 

16.39 

17.43 

18^ 

T 

'epM 

OMe 

TPTj 

>  Ha  noB 

epx 

H0C1 

PH  aeMJiH. 

>ff  i 

SS 

Äo 

U  0  Jl 

y  Ä  H  Ä. 

^ 

Vor 

mittag. 

1 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

I 
II 

-1.71 
-0.17 

-1.79 
-0.22 

-1.91 
-0.31 

2.05 
-0.38 

-2.30 
-0.56 

-2.46 
-0.48 

-2.73 
—0.49 

--^2.20 
0.08 

1.74 

1.62 

6.10 
8.64 

9.25 
5.54 

io.d 

7.3 

III 

IV 
V 

3.67 

7.41 

14.15 

3.31 

7.08 

13.55 

2.88 

6j68 

18.16 

2.65 

6.38 

12.70 

2.47 

6.07 

12.47 

2.51 

6.24 

13.49 

3.27 

815 

18.24 

6.30 
11.63 
21.96 

9.82 
16.05 
26.96 

12.95 
19.20 
31.46 

15.67 
21.02 
35.89 

22.2 
37.1 

VI 

vn 

VIII 

18.02 
19.09 
20.22 

17.50 
18.64 
19.79 

17.00 
18.27 
19.21 

16.51 
17.83 
18.73 

16.70 
17.57 
18.38 

18.45 
19.09 
19.08 

23.20 
24.29 
24.07 

28.33 
28.36 
30.27 

33.24 
32.88 
35.60 

37.82 
37.66 
40.60 

41.94 
40.82 
45.06 

42,d 
43i 

48.1 

IX 
X 

XI 

14.92 
9.18 
3.46 

14.45 
8.88 
3.11 

14.18 
8.47 
2.96 

13.74 
8.04 
2.83 

13.40 
7.66 
2.74 

13.43 
7.27 
2.67 

15.i3 
8.17 

2.68 

20.05 

13.25 

3.90 

24.95 

17.71 

6.88 

28.32 
23.15 
10.31 

31.61 
26.69 
13.01 

34.(i 
28.1 
14.1 

XII 

0.54 

0.31 

0.24 

0.22 

0.04 

-0.13 

-0.23 

0.13 

2.09 

6.66 

8.49 

9.d 

roÄ-b. 

Jahr. 

1» 

9.06 

8.72 

8.40 

8.10 

7.89 

8.26 

10.34 

13.50 

17.46 

21.40 

24  58 

26.5^ 
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Resume. 

Tbermonieter  mit  geschwftrztor  Kugel 

1.6  Meter  über  dem  Erdboden. 


2^- 

SS 

SS 

n 

0    n  € 

'  i  y  Ä  H  H. 

N  a  c 

h  m  1  t  t  a  g. 

CpeAnJ 

MittelJ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

I 

0 

8.88 
4.15 

8.66 
420 

8.13 
3.72 

5.78 
2.49 

3.58 
1.54 

2.17 
0.90 

1.49 
0.58 

0.81 
0.31 

0.38 
0.18 

-0.16 
0.10 

-0.60 
0.04 

-0.84 
-0.10 

2.18 
0.89 

m 

IV 
V 

13.21 
15.75 
24.83 

13.13 
16.40 
25.22 

13.44 
16.03 
25.26 

12.04 
15.55 
24.26 

11.13 
14.74 
23.15 

8.63 
12.41 
21.33 

7.71 

10.52 

:  18.55 

6.82 

9.68 

16.65 

6.02 

9.12 

15.74 

5.49 

8.64 

14.94 

5.08 

8.04 

14.21 

481 

7.63 

1400 

7.56 
10.78 
18.73 

VI 

Q 
X 

XI    i 

2ad4 
30.58 
31.21 

30.04 
30.39 
31.81 

29.66 
31.45 
31.29 

28.63 
30.35 
31.90 

27.46 
29.47 
30.64 

26.08 
27.73 
28.17 

23.27 

2440 

i  2475 

20.50 
21.76 
22.82 

19.48 
20.52 
21.46 

18.63 
19.79 
20.54 

18.14 
19.10 
20.05 

17.41 
18.63 
19.21 

22.62 
23.76 
24.39 

25.05 
20.72 
14.16 

26.07 
20.55 
13.61 

24.37 
20.41 
12.74 

2405 

18.18 

9.81 

21.11 

15.33 

7.56 

18.05 

13.75 

6.68 

16.76 

12.76 

5.78 

16.13 

11.71 

498 

15.56 

10.97 

462 

14.96 

10.38 

419 

1441 
9.77 
3.83 

1419 
9.12 
3.66 

18.26 

13.42 

6.81 

xn 

11.75 

11.65 

11.03 

6.99 

5.14 

4.01 

3.07 

2.50 

1.97 

1.45 

1.05 

0.81 

4.07 

hbr.\ 

19.10 

19.24 

ia96 

17.60 

15.90 

1415 

12.47 

11.22 

10.50 



9.91 

9.44 

9.04 

12.79 

Thermometer  auf  dem  Brdboden. 


1         i 

n< 

\)    nojiyAHH. 

Nachmittag. 

CpeiH. 
Mittel. 

33 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

i 

D 

12.23 

8.20 

11.31 
8.16 

9.02 
7.05 

477 
464 

1.44 
2.85 

0.17 

1.71 

-0.26 
1.21 

-0.60 
0.86 

-0.95 
0.64 

-1.28 
0.62 

-1.61 
0.42 

-1.88 
0.20 

1.81 
2.17 

DI 

n- 

Y 

19.54 
23.53 
36.31 

18.65 
23.97 
35.86 

17.49 
22.23 
33.47 

14.26 
19.88 
30.51 

1110 
17.08 
26.90 

8.22 
13.49 
23.17 

6.90 
11.30 
20.34 

6.00 
10.19 
18.38 

5.31 

9.31 

17.36 

492 

8.76 

16.39 

442 

8.24 
16.58 

412 

7.90 

1489 

8.48 
13.09 
22.51 

VI 

m 

43.32 
44.36 
4a30 

43.57 
42.87 
47.07 

40.04 
42.29 

44.97 

36.89 
38.86 
42.22 

31.41 
34.64 
37.67 

28.92 
29.66 
31.36 

25.26 
25.97 
26.85 

22.63    21.26 
23.49    22.00 
24.84    23.47 

20.23 
21.10 
22.35 

19.39 
20.13 
21.55 

18.62 
19.62 
20.88 

27.62 
28.45 
30.44 

ÜL 
E 

D 

35.16 

28.48 
15.43 

3422 
27.37 
1418 

31.86 
2493 
12.37 

29.31 

20.50 

9.41 

2406 

16.29 

7.33 

20.55 

1419 

6.31 

18.66 

13.01 

5.61 

17.51 

11.93 

494 

16.75 

11.17 

446 

16.04 

10.61 

415 

15.45 
9.93 
3.81 

15.06 
9.30 
3.61 

21.41 

16.17 

6.68 

ni 

11.54 

11.07 

9,30 

6.79 

3.72 

2.79 

2.16 

1.81 

1.63 

1.26 

0.89 

0.63 

3.30 

fahr. 

27.20 

26.62 

2458 

21.42 

17.87 

15.04 

13.08 

11.83 

11.03 

10.41 

9.86 

9.40 

16.09 
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Resume. 

Temperatur  des  Erdbodens 
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m 


in   der   Tiefe:  O.Ol. 


n 

mi 
I 


19.72 
2153 
57.03 

45J5 
47.30 
47.40 

33.94 
27.27 
13.93 


45.31 
46.42 
46.87 

33.57 
26.91 
13.35 


42.89 
46.83 
45.65 

81.90 
24.96 
12.13 


39.58 
42.90 
43.37 

29.92 

21.54 

9.96 


35.59 
39.03 
39.70 

25.86 
17  85 

aoi 

4.47 
19.90 


81.01 
33.06 
33.90 

22  64 

15.64 

6.95 

3.47 
16.82 


27.77 
29.36 
29.99 

20.61 

14.33 

6.22 

2.84 
14.86 


25.19 
26.85 
27.62 

19.30 

13.25 

5.60 


13.51 


23.59 
25.19 
26.08 

18.29 

12.43 

5.09 


2.45      2.13 


12.58 


6.30 

9.85 

18.26 

2241 
23.89 

24.88 

17.54 

11.69 

4.69 

1.83 
11.86 


9J20 
17.29 

21.43 
22.79 
23.91 

16.80 

11.14 

4.32 

1.51 
11.22 


5.25 

8.81 

16.45 

20.55 
22.00 
23.08 

16.27 

10.50 

400 

1.23 
10.68 


1.81 
2.58 

9.34 
13.92 
23.52 

29.09 
30.78 
31.35 

21.83 

15.51 

6.65 

3.29 1 
15.81 


in   der   T  ief e: 


m 
0-02. 


I 


5.86 

6.75 

,  16.16 

I  21.84 
tt  33.86 

i;  39.83 
42.82 
43.83 


no    nojfyxHH. 


Nachmitt  ag. 


6.58 

7.06 

16.98 
22.69 
84.20 

40.59 
43.21 
44.09 


6.06 
6.92 

16.82 
22.37 
33.42 

39.78 
42.95 
43.51 


4.71 
5.66 

15.37 
21.00 
31.72 

37.97 
41.28 
42.03 

29.49 
21.95 
10.37 


3.11 
4.39 

13.73 
18.91 
29.89 

35.55 
38.73 
39.45 

26.57 

19.07 

8.53 


2.22 
3.34 

11.49 
16.37 
26.73 

32.09 
3461 
35.61 

23.75 

16.96 

7.45 

3.95 
17.88 


1.70 
2.66 

9.85 
1424 
2403 

29.67 
31.19 
31.86 

21.70 

15.62 

6.65 

3.28 
16.04 


8 


1.34 
2.16 

8.74 
12.69 
22.06 

27.42 
28.73 
29.50 

20.33 

1456 

6.02 

2.85 
1470 


1.09 
1.82 

7.92 
11.58 
20.61 

25.69 
26.95 
27.84 

19.25 

18.67 

5.51 

2.51 
13.70 


10 


0.84 
1.59 

7.24 
10.83 
19.46 

2439 
25.56 
26.54 

ia40 

12.84 

5.09 

2.23 

12.92 


11 


12 


CpOAH. 

Mittel 


0.59 
1.37 

6.67 
10.11 
18.45 

23.81 
2439 
25.47 

17.65 
12.24 

472 

1.94 
12.24 


0.38 
1.14 

6.18 

9.62 

17.58 

22.38 
23.48 
24.64 

17.02 

11.63 

485 

1.68 
11.67 


1.81 
2.56 

9.07 
13.64 
23.08 

28.44 
30.27 
31.11 

21.71 

15.57 

6.78 

3.39 
15.62 
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^  5 


1 

n 

III 

IV 
V 

VI 

vn 

VIII 

IX 
X 
XI 

XII 

Toxb. 
Jahr. 


1.10 
1.16 

6.06 

9.72 

17.84 

23.24 
24.81 
26.51 

18.17 

13.03 

6.19 

2.26 
12.42 


Bhbojcl. 


TeMnepaxypa    nOHBbi 

m 
Ha  T  Äj  ÖRui:  0.06. 


JI^  0     U   0  Ä   J  J^  E  H. 


Vor  mittag. 


0.96 
0.98 

6.71 

9.32 

17.14 

22.48 
24.11 
26.81 

17.66 

12.55 

4.93 

2.10 
11.98 


0.82 
0.94 

6.34 

8.86 

16.56 

21.80 
23.46 
26.21 

17.22 
12.13 

4.67 

1.91 
11.68 


6 


0.68 
0.83 

6.01 

8.66 

16.00 

21.19 
22.88 
24.61 

16.83 

11.72 

4.46 

1.81 
11.22 


0.68 
0.74 

4.74 

8.18 

16.58 

20.65 
22.37 
24.14 

16. 46 

11.34 

4.29 

1.69 
10.90 


0.44 
0.63 

4.48 

7.94 

16.34 

20.49 
22.07 
23.76 

16.18 

10.93 

4.16 

1.66 
10.66 


0.32 
a66 

4.36 

8.11 

16.18 

21.51 
22.80 
23.99 

16.18 

10.69 

4.05 

1.47 
10.86 


8 


0.19 
0.66 

477 

9.06 

18.01 

23.27 
24.64 
26.42 

17.31 

11.33 

4.12 

1.43 
11.66 


9 


0.32 
0.78 

6.87 
10.89 
20.53 

26.88 
26.74 
27.63 

19.45 

12.97 

4.97 

1.62 
13.14 


10 


0.92 
1.36 

7.67 
13.17 
23.33 

2a78 
29.46 
30.17 

21.98 

16.22 

6.60 

2.38 
15.07 


11 


1.55 
2.24 

9.55 
15.30 
26.44 

31.99 
32.35 
32.76 


I 


li 

i: 

3 


21 
l 


24.24 
17.67 
8.27     Ij 

3.49 
17.16     11 


m 


Ha   r  Äj  6ee^:  0.10. 


S  S 


Jl^  0    nojyxHji. 


Vormittag. 


8 


10 


11 


T 


I 
II 

ui 

IV 
V 

VI 
VII 

vm 

IX 

X 

XI 

XU 

roÄT». 

|j&hr. 


1.76 
1.97 

7.48 
11.24 


1.64 
1.84 

7.10 
10.81 


19.70  \  19.01 


26.36 
27.26 
28.80 


24.62 
26.64 
28.13 


19.99  19.49 
14.82  :  14.37 
6.50  I    6.23 


3.26 
14.01 


3.09 
13.57 


1.49 
1.71 

6.75 
10.41 
18.44 

23.97 
25.86 
27.53 

19.06 

13.92 

6.96 

2.91 
13.17 


1.39 
1.69 

6.43 
10.02 
17.87 

23.29 
25.28 
26.96 

18.65 

13.52 

5.74 

2.77 
12.79 


1.29 
1.48 

6.13 

9.66 

17.47 

22.75 
24.74 
26.49 

18.28 

13.17 

5.56 

2.66 
12.47 


1.18 
1.39 

6.86 

9.38 

17.06 

22.29 

24.27 
26.02 

17.95 

12.85 

6.38 

2.52 
12.18 


1.06 
1.29 

5.66 

9.18 

16.88 

22.19 
24.02 
26.76 

17.68 

12.54 

6.26 

2.41 
11.99 


0.98 
1.24 

5.69 

9.34 

17.40 

22.71 
24.42 
25.73 

17.76 

12.39 

5.18 

2.36 
12.09 


0.92 
1.25 

5.92 
10.05 
18.52 

23.87 
25.37 
26.35 

18.46 

12.77 

6.27 

2.32 
12J^ 


1.04 
1.43 

6.76 
11.28 
20.16 

25.59 
26  81 
27.47 

19.79 

13.77 

5.84 

2.46 
13.63 


1.36 
1.86 

7.93 
12.70 
22.13 

27.59 
28-57 
28.93 

21.30 

15.15 

a81 

2.87 
14.77 
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Resmne. 

Temperatur  des  Erdbodens 


m 


in  der  Tiefe:  0.06. 


no    nojtyxHH. 


Nachmittag. 


8 


10 


11 


12 


l 

in 


3.18 
4.23 

13.01 
ia72 
30.99 

36.53 
37.19 
37.33 

28.16 
21.13 
11.34 


4.17 
498 

14.20 
19.77 
31.63 

37.49 
38.48 
3a49 

29.02 
22.11 
1L92 


I 


I  '   6.37       7.62 


kr 


20.68  f  21.66 


4.61 
5.30 

14.74 
20.09 
31.72 

37.85 
38.70 
38.86 

28.90 
22.19 
11.81 

8.00 
21.90 


4.41 
4.99 

14.37 
19.49 
30.91 

36.82 
38.43 
38.63 

28.30 
21.51 
10.96 

7.35 
21.85 


3.56 
431 

13.46 
18.37 
29.61 

35.38 
37.43 
37.83 

26.83 

19.96 

9.61 

6.07 
20.20 


2.80 
3.55 

11.91 
16.70 
27.76 


2.27 

10.45 
1490 
25.55 


33.49  31.32 
35.69  33.23 
36.261  3409 


24.85 

18.32 

8.54 

5.04 
18.74 


23.09 

17.05 

7.75 

431 
17.26 


1.96 
2.54 

9.38 
13.46 
23.56 

29.24 
31.04 
32.05 

21.77 

16.03 

7.09 

3.73 
15.99 


1.77 
2.16 

8.53 
12.41 
22.06 

27  56 
29.24 
30.51 

20.73 
15.17 
.6.58 

3.33 
16.00 


1.54 
1.88 

7.83 
11.53 
20.83 

26.18 
27.78 
29.20 


1.32 

1.68 


1.14 
1.48 


7.27  t  6.74 
10.85  10.32 
19.82    18.96 


25.07 
26.61 
28.18 


2410 
25.61 
27.29 


19.84*  19.12    18-49 


14.41 
6.12 

2.99 
1418 


13.82 
5.75 

2.70 
13.62 


13.22 
5.39 

2.45 
12.93 


1.78 
2.26 

8.61 
13.03 
22.73 

28.21 
29.59 
30.59 

21.65 

15.69 

7.02 

3.60 
16.38 


i  n   d 

er  Tiefe 

m 
:  0.10 

. 

f. 

«1 

n 

0    n  c 

»  j  y  A  H  H. 

N  a  C 

h  m  1  t  t  a 

g- 

CpeAH. 
aiittel. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

i    2.38 
3.21 

3.08 
3.90 

3.63 
437 

3.87 
454 

3.76 
4.41 

3.34 
403 

2.93 
3.62 

2.58 
3.25 

2.37 
2.96 

2.16 
2.68 

1.99 
2.46 

1.82 
2.27 

2.08 
2.55 

^  10.60 

'  15.43 

26.17 

11.76 
16.60 
27.39 

:  12.65 
'  17.45 
;  28.24 

13.02 
17.73 
28.45 

12.86 
17.50 
28.15 

12.28 
16.82 
27  38 

11.40 
15.78 
26.21 

10.56 
1476 
2485 

9.85 
13.85 
23.66 

9.20 
13.06 
22.58 

8.70 
12.45 
21.66 

8.20 
11.87 
20.82 

8.83 
12.98 
22.27 

131.58 
[    32,33 
1    32.24 

33.00 
.^^3.86 
33.66 

33.98 
3484 
3467 

3420 
35.35 
35.21 

33.86 
36.37 
35.30 

33.02 
34.84 
3495 

31.89 
33.80 
3414 

30.56 
32.50 
33.06 

29.22 
31.20 
32.00 

28.10 
30.05 
31.05 

27.05 
29.01 
30.18 

26.13 
28.14 
29.44 

27.77 
29.37 
30.19 

'•'  2447 

18.06 

9.00 

25.73 

19.19 

9.86 

26.39 
19.90 
10.33 

26.54 
20.09 
10.36 

26.24 

19.73 

9.92 

25.38 

18.92 

9.32 

24.27 

18.07 
8.76 

23.27 

17.32 

8.25 

22.39 

16.65 

7.81 

21.62 

16.02 

7.36 

20.93 

15.46 

7.00 

20.32 

1495 

6.69 

21.62 

15.85 

7.35 

f    448 

5.46 

6.17 

6.45 

6.12 

5.59 

5.08 

466 

427 

.   3.97 

3.71 

3.49 

3.86 

^^  17.50 

'^   ... 

18.62 

19.38 

19.65 

19.43 

18.82 

18.00 

17.13 

16.36 

15.65 

15.06 

14.51 

15.39 

200 


•ff  ö 


Bhboäi. 

TeMnepaTypa  noHBU 

m 
Ha    r  Ä  Y  6  E  E  i:  0.20. 


J(o   nojiyAHH. 


Vormittag. 


6 


8 


10 


11 


12 


I 
II 

m 

IV 
V 

VI 

vn 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

FoÄ'^. 
Jahr. 


3.26 
3.03 

8.63 
12.54 

20.85 

26.79 
28.52 
29.91 

22.14 

16.85 

8.76 

4.93 
15.52 


3.14 
2.91 

8.38 
12.24 
20.43 

26.34 
28.03 
29.45 

21.79 

16.54 

8.56 

4.78 
15.22 


3.04 
2.86 

8.14 
11.95 
20.05 

25.88 
27.66 
28.99 

21.45 

16.25 

8.41 

4.65 
14.94 


2.94 
2.76 

7.91 
11.68 
19.64 

25  40 
27.14 
28.54 

21.12 
15  97 

8.22 

4.51 
14.65 


2.85 
2.67 

7.71 
11.41 
19.29 

24.98 
26.71 

28.18 

20.85 

15.69 

8.04 

4.38 
14.40 


2.77 
2.60 

7.60 
11.21 
18.94 

24.59 
26.34 
27.80 

20.56 

15.43 

7.89 

4.28 
14.16 


2.69 
2.56 

7.32 
10.95 
18.57 

24.21 
25.96 
27.44 

20.27 

15.20 

7.75 

4.18 
13.92 


2.64 
2.49 

7.12 
10.72 
18.34 

23.89 
25.63 
27.11 

20.01 

14.95 

7.61 

4.08 
13.72 


2.57 
2.44 

6.97 
10.56 
18.16 

23.70 
25.39 
26.84 

19.80 

14.71 

7.50 

4.00 
13.55 


2.52 
2.39 

6.85 
10.51 
18.17 

23.71 
25.39 
26.79 

19.74 

14.59 

7.40 

3.92 

13.60 


2.47 
2.35 

6.89 

lo.eo 

18.42 

23.97 
26.62 
26.94 

19.89 

14.63 

7.40 

3.85 
18.59 


m 


fla    T  Äj  ÖEEi:   0.40. 


^ 


g 


I 

u 
III 

IV 
V 

VI 

vu 

VIII 

IX 

X 

XI 

xn 

ToKh. 
Jahr. 


^0    nojy;(Hfl. 


3.70 
3.62 

7.99 
11.50 
18.78 

24.82 
26.49 
28.14 

2L96 

16.69 

9.66 

5.62 
14.91 


OBBI 


3.71 
3.54 

8.02 
11.53 
18.80 

24.80 
26.51 
28.12 

21.90 

16.67 

9.63 

5.62 
14.90 


3.68 
3.54 

7.99 
11.48 
18.70 

24.62 
26.35 
27.97 

21.77 

16.58 

9.56 

'6,59 
14.82 


10 


8.66 
3.50 

7.86 
11.32 

18.48 

24.32 
26.03 
27.67 

21.53 

16.40 

9.44 

5.53 
1464 


no    nojtyxHH. 


3.58 
3.44 

7.73 
11.15 
18.27 

2405 
25.77 
27.39 

21.29 

16.18 

9.30 

5.42 
14.46 


i 


3.56 
3.42 

7.68 
11.12 
18.26 

24.02 
25.71 
27.29 

21.21 

16.12 

9.25 

5.40 
1442 


3.56 
3.45 

7.75 
11.26 
18.50 

2431 
26.98 
27.49 

21.37 

16.20 

9.33 

5.43 
1455 


7.99 
1152 

18.86 


2465 
26.38 
27.80 

21.61 

16.40 

9.45 


im 


Resume. 


Temperatur  des  Brdbodens 

m 
in  der  Tiefe:  0.20. 


4 
« 

s 
P5 


no   u  0  Ä  Y  fi,  n  E. 


Nachmitag. 


8 


10 


11 


12 


CpeÄH. 
Mittel 


I 


I 


I 


2^1 
2,49 

7.36 
11.36 
19.52 

25.15 
26.74 
27.93 

20.78 

15.32 

7.78 


n  I   4.02 


14.25 


2.65 
2.65 

7.82 
11.85 
2a31 

25.96 
27.66 
2a70 

21.44 

15^ 

8.16 

4.26 
1478 


2.88 
2.86 

8.31 
12.43 
21.07 

26.82 
28.43 
29.53 

22.16 
16.60 

8.58 

4.62 
15.35 


3.11 
3.13 

8.84 
12.99 
21.78 

27.61 
29.24 
30.31 

22.78 

17.08 

9.01 

5.02 
15.91 


3.36 
3.35 

9.28 
13.45 
22.34 

28.20 
29.90 
30,91 

23.28 

17.52 

9.31 

5.33 
16.35 


.^.52 
3.50 

9.62 
13.82 
22.72 

28.60 
30.39 
31.34 

23.60 

17.77 

9.49 

5.54 
16.66 


3.60 
3.56 

9.81 
13.96 
22.94 

28.74 
30.64 
31.60 

23.67 

17.86 

9.53 

5.65 
16.80 


3.61 
3.55 

9.82 
13.95 
22.93 

28.69 
30.60 
31.59 

23.57 

17.78 
9.48 

5.62 
16.77 


3.56 
3.52 

9.74 
13.82 
22.72 

28.51 
30.39 
31.40 

23.32 

17.61 
9.37 

5.53 
16.62 


3.47 
3.44 

9.55 
13.60 
22.40 

28.11 
30.01 
31.06 

22.97 

17.38 

9.21 

5.41 
16.38 


3.38 
3.34 

9.35 
13.32 
22.03 

27.70 
29.68 
30.65 

22.69 

17.09 

9.02 

5.26 
16.12 


3.28 
3.25 

9.09 
13.00 
21.73 

27.23 
29.10 
30.23 

22.29 

16.80 

8.84 

5.10 
15.83 


3.01 
2.92 

8.29 
12.20 
20.51 

26.22 
27.96 
29.19 

21.68 

16^6 

8.45 

4.70 
15.12 


sx:^ 


m 


In   der   Tiefe:    0.84 


m 
1.65 


8.36 


m 
8.99. 


sfd 


Vormittag. 


10 


Nachmittag« 


1 


10 


CpexH. 
Mittel. 


1    no  noiy^HÄ. 
1    Nachmittags. 


22.20 

i.  17.56 

12.37 

aio 

1181 


5.87 
5.43 

8.00 
10.66 
16.15 

21.67 
23.80 
25  96 

22.17 

17.64 
12.34 

8.10 
14^1 


5.86 
5.42 

8.02 
10.69 
16.18 

21.69 
23.81 
25.95 

22.16 
17.53 
12.33 

8.08 
14.81 


5.88 
5.44 

ao4 

10.70 
16.21 

21.71 
23.85 
25.97 

22.15 
17.53 
12.29 

8.07 
1482 


5.88 
5.45 

8J06 
10.73 
16.24 

21.74 
23.86 

25.98 

22.14 
17.52 
12.27 

8.07 
14.83 


5.88 
5.45 

8.07 
10.75 
16.26 

.21.75 
23.89 
25.97 

22.12 
17.51 
12.26 

8.06 
1483 


5.88 
5.45 

8.07 
10.75 
16.29 

21.76 
23.90 
25.98 

22.09 
17.60 
12.22 

8.05 
1483 


5.88 
5.45 

8.08 
10.77 
16.32 

21.77 
23.91 
25.95 

22.06 
17.46 
12.19 

ao5 

1483 


5.88 
5.44 

8.04 
10.71 
16.22 

21.72 
23.85 
25.97 

22.14 
17.52 

12.28 

8.07 
1482 


9.66 
8.50 

a91 
ia38 
13.39 

17.32 
19.69 
21.67 

20.90 
18.06 
15.10 

11.61 
1460 


13.91 
12.60 

11.82 
11.72 
12.20 

13.43 
1480 
1592 

16.87 
16.88 
16.14 

1487 
14.26 


1474 
13.69 

12.87 
12.44 

12.60 

13.10 
13.87 

1478 

15.69 
16.00 
16.76 

16.02 

14.20 
I 


13* 


202 


KpaHHlH.  £:xtreme. 

• 

Is 

• 

3-1 

§1 

1» 

91 

3  '^r 

ti 

9-^ 

8^' 

3  vs 

« 

-1 

y 

i! 

o  3 

cS  m 

m  t^ 

£  Q 

m  ^ 

£  S 

eu  P 

a  m 

mS 

£  Q 

33  S 

33  S 

cul 

Ha    rjytfHHazi»: 

indenTlefen:               j 

—  1.5  Meter. 

0.00  Meter.       J 

O.Ol  Meter.         | 

0.02  Meter. 

I 

23.2 

-11.3 

34.5 

23.0 

-  9.6 

32.6 

16.2 

-  6.4 

22.6 

12.8   -  48 

V 

n 

11.4 

r-12.4 

23.8 

20.3 

-  9.8 

30.1 

20.8 

-  6.9 

27.7 

17.1  j-  .5.3 

Ml 

III 

24.9 

-  2.0 

26.9 

41.1 

-  2.6 

43.7 

349 

-  1.4 

36.3 

26.5 

-  0.5 

2 

IT 

24.8 

-  1.2 

26.0 

36.2 

-  1.9 

38.1 

35.8 

-  1.3 

37.1 

31.8 

0.4 

3 

V 

35.8 

7.3 

28.5 

52.7 

5.6 

47.1 

50.0 

60 

44.0 

44.1 

7.1 

^ 

VI 

40.2 

11.4 

288 

67.2 

11.8 

45.4 

58.6 

12.9 

45.7 

50.6 

13.9 

3 

vu 

40.0 

12.2 

27.8 

56^ 

11.2 

45.1 

5a6 

12.2 

46.4 

55.0 

13.7 

4 

vni 

38.6 

12.4 

26.2 

60.0 

13.1 

46.9 

57,7 

149 

42.8 

62.9 

16.3 

3 

IX 

34.0 

3.0 

31.0 

49.0 

4.0 

45.0 

46.2 

5.8 

40.4 

42.6 

6.9 

.3 

X 

31.2 

-  2.3 

33.5 

39.3 

-  1.6 

40.9 

36.3 

0.7 

35.6 

32.5 

2.1 

^ 

XI 

21.2 

-  3.6 

248 

21.2 

-  1.7 

22.9 

19.2 

-  0.6 

19.8 

las 

—  0.2       1 

xn 

20.4 

-  6.9 

27.3 

16.9 

-  5.1 

22.0 

15,3 

-  3.9 

19.2 

146 

-  3.3       1 

Toxb. 
lahr. 

40.2 

-12.4 

52.6 

60.0 

-  9.8 

69.8 

58.6 

-  6.9 

66.5 

56.0 

—  5.3 

e 

0.05  Meter.               | 

0.10  Meter. 

0.20  Meter.         | 

0.40  Meter. 

I 

10.0 

-  3.5 

13.5 

8.3 

-  1.9 

10.2 

6.1        0.6 

5.5 

5.1 

1^' 

n 

13.7 

-  3.4 

17.1 

10.7 

-  1.4 

12.1 

6.7 

0.4 

6.3 

5.2 

1.9 

m 

23.0 

0.5 

22.5 

19.5 

1.5 

lao 

13.6 

3.0 

10.6 

10.5 

4.5 

IV 

28.1 

1.1 

27.0 

23.7 

2.8 

20.9 

18.0 

5.4 

12.6 

140 

7.6 

V 

41.6 

8.1 

33.5 

37.2 

10.1 

27.1 

28.9 

13,0 

16.9 

23.7 

13.7 

1 

VI 

46.6 

15.3 

31.3 

42.1 

17.7 

244 

34.5 

20.3 

142 

2a7 

21.9 

VII 

46.6 

15.0 

31.6 

41.6 

17.6 

24.0 

35.2 

19.8 

15.4 

29.5 

21.7 

vni 

45.5 

19.2 

26.3 

40.5 

20.9 

19.6 

35.6 

22.8 

128 

30.3 

24.7 

IX 

37.7 

8.9 

28,8 

34.4 

11.4 

23.0 

29.4 

149 

145 

25.7 

17.7 

X 

28.8 

3.8 

25.0 

25.7 

5.6 

20.1 

21.6 

8.8 

12.8 

18.9 

12.1 

XI 

16.0 

0.7 

15.3 

13.6 

2.5 

11.1 

11.8 

5.0 

6.8 

11.9 

7.0 

xn 

12.9 

-  1.1 

14.0 

10.4 

-  0.1 

10.5 

8.1 

1.8 

6.3 

7.1 

3.9 

ToKb. 

Jahr. 

46.6 

-  3.5 

50.1 

42.1 

-  1.9 

440 

35.6 

0.4 

35.2 

30.3 

1.9 

( 

a84  Meter. 

1.65  Meter. 

3.26  Meter. 

3.99  Meter. 

I 

6.4 

6.1 

1.3 

10.8 

9.1 

1.7 

147 

13.1 

1.6 

15.3 

14.1  • 

II 

6.0 

5.0 

1.0 

9.1 

8.2 

0.9 

13.1 

12.1 

1.0 

141 

13-2 

m 

9.6 

6.0 

3.6 

9.7 

8.2 

1.6 

12.1 

11.7 

0.4 

13.2 

12.6 

IV 

12.7 

8.8 

3.9 

11.5 

9.7 

1^ 

11.8 

11.7 

0.1 

12.6 

12.3  ' 

V 

19,1 

12.7 

6.4 

15.1 

11.5 

3.6 

12.7 

11.8 

0.9 

12.7 

12.4  ' 

VI 

23.7 

19.0 

4.7 

18.9 

15.3 

3.6 

141 

12.7 

1.4 

13.5 

12.7 

VII 

25.7 

22.1 

3.6 

20.7 

18.9 

1.8 

15.3 

14.2 

1.1 

143       13.5 

VUI 

26.8 

24.8 

2.0 

222 

208 

1.4 

16.5 

15.4 

1.1 

15.2        143 

IX 

24.8 

19.8 

5.0 

21.9 

19.6 

2.3 

17.1 

16.5 

0.6 

16.0 

15i3 

X 

19.7 

16.8 

3.4 

19.5 

17.2 

2.3 

17.0 

16,6 

0.4 

16.0 

15.9 

XI 

16.2 

10.1 

6.1 

17.1 

13.3 

3.8 

16.5 

15.5 

1.0 

15.9 

15.5 

XII 

10.1 

7.4 

2.7 

13.3 

10.4 

2.9 

15.6 

141 

1.5 

15.5 

146 

Top». 
Ia&. 

26.8 

5.0 

21.8 

22.2 

8.2 

140 

17.1 

11.7 

5.4 

16.0 

12.3 

HABJIIOAEHIfl 

HAJOi'B  TEMnEPATyPOK)  nOHBH, 

IIP0H3BE,p:HHIiIfl 

Bl  TI«JICCKOi  OECEPBATOPII 

BT.  1887  roÄy. 
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BEOBACHTUHGER 
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•'  *  * 


1  . 


l^ 


h 


«s. 


it 


^t 


N 


♦i 


ÄHBapt  1887. 

TepMOMeTpi>   Ol   HepHUlTB  mapHKOHT) 

1.6  Merpa  na^'B  noBepzHocTbio  aemiH. 


Hicio 
Datum 

fl^  0    nojjÄH 

fl. 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

1 

-  4.7 

-  4.3 

-  4.6 

-  5.5 

-  6.5 

-  5.5 

-  6.1 

-  5.5 

3.7 

5.7 

8.9 

1< 

2 

-  4.6 

^  5.7 

-  5.3 

-  6.1 

-  6.3 

-6.3 

-  4.0 

-  3.4 

-  1.7 

-  0.6 

1.7 

3 

-  1.2 

-  1.0 

-  0.7 

-  0.6 

-  0.6 

-  0.5 

-  0.6 

-0.4 

0.7 

1.6 

2.6 

1 

4 

0.Ö 

0.3 

0.1 

0.0 

0.0 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

0.6 

1.9 

3.8 

5 

1.8 

1.7 

1.5 

1.5 

1.0 

0.9 

0.6 

0.1 

0.1 

0.6 

0.7 

. 

-  0.5 

-  0.7 

—  0.9 

-  0.9 

-  0.9 

-  1.1 

-  1.0 

-0.8 

-  0.1 

1.1 

2.7 

7 

-  0.8 

-  0.9 

-  1.1 

-  1.3 

-  1.4 

-  1.7 

-  0.9 

-  0.7 

0.1 

1.2 

2.1 

8 

-  0.6 

-  0.8 

-  0.9 

-  1.4 

-  1.1 

-  L3 

-  1.6 

-  0.9 

-  0.1 

0.1 

0.1 

9 

-  0.7 

-  0.8 

-  0.7 

-  0.7 

-  0.7 

-  0.7 

-  0.7 

-  0.6 

0.2 

1.0 

4.0 

10 

-  1.9 

-  1.7 

-  1.9 

-  1.7 

-  1.7 

-  1.7 

-  1.7 

-  1.5 

0.3 

2.1 

3.3 

11 

-  0.3 

0.0 

-  0.2 

-  0.3 

-  0.1 

-  0.3 

-  0.2 

0.3 

1.4 

3.0 

3.4 

12 

1.5 

1.4 

1.1 

0.8 

0.7 

0.5 

0.4 

1.1 

1.3 

1.6 

1.7 

13 

-  0.3 

-  0.6 

-  1.0 

-  1.6 

-  1.8 

-  2.1 

-  2.4 

-  2.5 

-  2.2 

-  1.3 

0.1 

14 

-  4.1 

-  4.7 

-  5.1 

-  6.2 

-   5.3 

-  6.5 

-  6.5 

-  5.1 

-  43 

-  3.2 

3.1 

15 

-  7.0 

-  7.1 

-  7.1 

-  7.1 

-  7^ 

-  7.1 

-  7.0 

-  7.2 

-  46 

-  2.1 

-  0.3 

' 

16 

-  7.5 

-  7.5 

-  7.6 

-  7.6 

—  7.9 

-  8.1 

-  7.9 

-  8.3 

-  0.3 

-  0.8 

-  4.0 

17 

-13.0 

-13.5 

-14.3 

-14.6 

-14.7 

—  14.9 

-13.9 

-11.5 

-  6.5 

-  1.3 

47 

18 

1.5 

0.1 

-  1.6 

-  2.6 

-  3.5 

-  1.7 

1.0 

1.3 

2.6 

2.7 

4.6 

19 

-  0.6 

-  0.2 

-  0.8 

-  0.8 

-  1.3 

-  2.7 

-  3.3 

-  2.3 

2.3 

2.8 

10.0 ! 

20 

-  2.7 

-  4.1 

-  4.6 

-  4.6 

-  49 

-  6.5 

-  6.3 

-  6.7 

-  41 

-  1.9 

2.1! 

1 

21 

-  5.3 

-  5.0 

-  4.9 

-  4.7 

-  4.7 

-  4.7 

-  4.6 

-  41 

-  1.9 

0.8 

3.9 

22 

-  3.0 

-  3.0 

-  3.0 

-  3.0 

-  3.1 

-  3.5 

-  4.7 

-  6.1 

-  3.5 

3.9 

5.8! 

23 

-  1.9 

-  2.7 

-  3.3 

-  8.8 

-  3.7 

-  &8 

-  6.3 

-  41 

-  45 

1.1 

8.5 

24 

-  0.8 

-  0.5 

-  0.9 

-  1.3 

-  2.5 

-  1.3 

-  3.3 

-  3.1 

-  2.1 

0.2 

3.4 

25 

-  6.2 

-  5.9 

-  6.5 

-  6.9 

-  7.1 

-  8.1 

-  8.5 

-  6.7 

0.0 

0.9 

47 

26 

-  3.0 

-  3.3 

-  3.3 

-  3.3 

—  3.6 

-  5.1 

-  6.9 

-  2.1 

0.5 

-  1.5 

-  1.6 

» 

27 

-  4.3 

-  6.1 

-4.3 

-  4.3 

-  1.7 

-  0.9 

-  1.2 

1.7 

1.6 

5.3 

6.4 

28 

2.9 

2.2 

2.4 

2.2 

2.1 

1.8 

1.7 

2.6 

3.3 

3.7 

43 

29 

-  0.8 

-  1.1 

-  1.3 

-  1.2 

-  1.3 

-  1.1 

-  1.2 

-  0.6 

-  0.5 

0.9 

3.8 

30 

ai 

0.0 

0.1 

-  0.1 

0.1 

-  0.3 

-  0.1 

0.3 

45 

3.7 

44 

31 

-  1.1 

-  2.9 

-  3.1 

-  3.7 

-  3.9 

-  4.2 

-  4.9 

-  3.9 

-  2.8 

1.2 

5.4 

Icpen. 
p^itteL 

—2.17 

ii 

-2.50 

-2.70 

-2.91 

-2.99 

-3.18 

-3Ä) 

-2.61 

-0.52 

1.11 ; 

1 

3.16 

a 

Januar  1887. 

Thermometer  mit  geschwärzter  Eagel 


■s 

■v 

l.Ö 

Meter  Über  dem  Erdboden. 

F 

•t>/            xr  o 

n  o 

j  y  f 

Hl.                 Nachmittag. 

Dp. 

"/,/./ 

3 

i 

5 

6 

7     1     8 

9 

]0 

n 

12 

Hit 

4 

10.4 
A.5 
3.7 
5.2 
1.0 

1        9.7 
7.8 
3.9 
6.1 
1.3 

9.1 
7.6 
3.8 

1.7 

4.6 
2.7 
3.3 
3.9 
1.3 

2.B 
0.4 
2.7 
3.1 
0.9 

OJ 
-  1.3 
1.9 
8.9 
0.7 

1.5 
0.9 

-  2.3 

-  2.9 
1.3 
2Ji 
0.7 

1.1 
2.2 
0.6 

-  3.8 

-  2.9 
1.0 
1.9 

-  0.1 

-  4.0 

-  2.1 
0.8 
1.9 

-  0.5 

-  6.0 

-  l.-t 
0.8 
1.9 

-  0.5 

0 
-1 
1 
2 
0 

8 

2.0 
4.7 
0.7 
7.5 
9.8 

8.7 
3.7 
0.7 
3.4 
2.9 

2.B 
&.S 
0.9 
7.0 
6.4 

1.7 
2.3 
0.5 
2.2 
3.4 

0.9 
2.0 
0.1 
0.3 
1.5 

0.9 
1.5 
0.1 
-  1.1 
1.1 

0.9 
0.9 
OS) 
-  1.3 
0.3 

0.7 

0.3 

-0.1 

-  1.9 

0.7 

0.4 

a3 

-0.6 

-  2.3 

0.6 

-  0.1 
0.0 

-  0.6 

-  3.0 
0.3 

-0.B 
-0.1 
-0.7 
-2.1 
0.4 

-0.5 

-  0.7 

-  1.8 
0.3 

0 

0 

-0 

0 

1 

3.7 
1.3 
0.7 
-  2.5 
0.9 

3.7 

1.7 

_   0.7 

_    2.6 

_    2.S 

— 

3.1 
1.7 
1.4 
3.7 

3.3 

2.7 

1.1 

-  2.4 

-4.7 

-4.3 

2.4 

0.7 

-2.8 

-  5.6 

-  6.B 

2.3 
0.6 

-  3.3 

-  6.7 

-  6.5 

2.2 
0.4 

-  3.5 

-  5.7 

-  5.9 

2.2 

0.1 

-3.6 

-  5.7 

-  6.6 

1.9 
0.3 

-  3.6 

-  5.9 

-  7.7 

1.7 
0.4 

-  3.8 

-  6.2 

-  7.9 

1.7 

0.2 

-  3.9 

-  6.7 

-  8.1 

1.5 
0.0 

-  3.9 

-  6.2 

-  7.7 

1 
0 

-1 

-4 
-5 

IC 

1 

-  0.1 

6.7 

4.6 

11.2 

4.3 

_    O.l 
7.1 
ß.2 
6.0 
B.6 

1.7 
3.7 
3.9 
3.4 

8.1 

-2.1 

-  1.7 

3.5 

05 

a7 

-  8.9 

-  4.3 
2.2 

-  1.3 

-  4.8 

-10.4 

-  6.1 
2.0 

-  1.6 

-  6.2 

-10.7 

as 

0.3 

-  1.6 

-  6.6 

-10.1 
0.B 
0.3 

-  1.7 

-  8.7 

-10.3 

1.1 

0.1 

-  1.9 

-6.6 

-11.3 
0.8 

-  0.3 

-  3.1 

-  6.3 

-12.2 
1.2 

-  1.3 

-  3.1 
-5.3 

-12.3 
1.3 

-  1.8 

-  3.0 
-5.6 

-6 

-3 

1 

0 

-8 

2.0 

3.3 

t               2.0 

e.c 

t               2.« 

Ol 

S.7  1 

_  0.3 

6.3 
1.1 
4.4 
3.1 

-  1.1 
1.7 
1.4 

0.8 
1.0 

-2.2 

-  1.9 
-0.9 

-  1.3 

-  1.6 

-  2.4 

-  2.1 
-0.9 
-0.7 

-  1.9 

-  2.S 

-  2.7 

-  0.9 
0.3 

-  1.9 

-2.7 

-  3.7 

-  1.1 
0.2 

-2.3 

-  2.7 

-  2.6 

-  1.5 

-  0.7 

-  2.7 

-2.9 

-  2.4 

-  1.2 

-  2.3 

-  3.3 

-  2.9 
-2.3 

-  1.2 

-  3.3 

-  2.7 

-  2.9 

-  2.8 

-  0.8 

-  4.6 

-  2.7 

-2 

-0 
-0 
-0 
-2 

4.7 
4.9 
S.4 
27 
1.7 

1.6 
0.2 
2.5 
1.2 
1.6 

-  3.3 
32 
0.7 

a7 

0.2 

-3.9 
3.0 
0.1 
0.3 

ai 

-4.1 
3.3 
0.1 
0.3 
0J3 

-  4.1 
1.2 

-  0.7 
0.1 

ai 

-  3.9 
1.1 

-  1.1 
1.1 

-  0.2 

-  3.6 
2.8 

-  0.9 
0.9 

-  0.8 

-  3.7 
2.0 

-  2.3 
0.8 

-  1.0 

-  4.1 
9.4 

-0.3 
0.3 

-0.9 

-1 

1 
2 
0 
1 

^.^  \     o.eV-  0.5 

-    1.1 

-  1.3 

-  1.6 

-  l£ 

-  2.1 

-  2.3 

-2.B 

-  2.6 

-  2.4 

-  2.9 

-• 

^ 

»S\ 

3J82\     SJ»      3.10 

1J06 

-0.69 

-1.17 

-130 

-1.69 

-1.70 

-1.92 

-2.04 

-2.06 

-0 

806 


ÄHBapt  1887. 

TepMOMeTprb  Ha  nosepxHOCTH  somjih. 


1 

Datum 

ÄO 

n  0  Ji 

JÄH 

<. 

Vor 

mittag. 

1 

1 

2 

• 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

. 

1 

-  2.7 

-  3.0 

-  3.3 

-  3.6 

-  3.8 

-  40 

-  4.2 

-  3.9 

-  0.7 

2.9 

6.8 

2 

-  3.5 

-  3.9 

-  4.1 

-  4.2 

-  4.5 

-  3.3 

-  2.1 

-  1.6 

-0.6 

0.2 

2.1 

3 

-  0.8 

-  0.7 

0.7 

-  0.7 

-  0.7 

-  0.7 

-  0.6 

-  0.5 

0.0 

0.8 

1.5 

4 

0.0 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.3 

—  0.5 

-  0.5 

-  0.3 

-  0.1 

1.1 

3.5 

5 

0.7 

0.7 

0.5 

0.6 

0.9 

1.0 

0.8 

0.6 

0.8 

1.6 

2.1 

6 

-  0.4 

-  0.6 

-  0.7 

-  0.7 

-  0.8 

-  0.9 

-  0.9 

-  0.7 

0.0 

1.7 

5.5 

7 

-  0.6 

-  0.8 

-  0.8 

-  0.6 

-  0.8 

-  0.9 

-  0.9 

-  0.7 

-  0.1 

0.9 

2.7 

8 

-  0.3 

-  0.4 

—  0.3 

-  0.7 

-  0.4 

-  0.5 

-  0.5 

-  0.3 

0.9 

2.1 

2.4 

< 

9 

-  0.3 

-  a3 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.3 

—  0.3 

-  0.3 

-  0.3 

0.1 

2.9 

6.3 

10 

-  1.0 

-  1.0 

-  1.1 

-  1.1 

-  1.0 

-  1.1 

—  1.1 

-  0.9 

0.0 

1.8 

53 

11 

-  1.2 

-  0.8 

-  0.6 

-  0.5 

-  0.5 

-  0.6 

-  0.5 

-  0.2 

1.0 

3.5 

5.6 

1 

12 

0.7 

0.6 

0.3 

0.3 

0.3 

0.1 

0.1 

0.2 

0.6 

1.3 

1.8 

13 

0.1 

0.0 

-  0.1 

-  0.5 

-  0.6 

-  0.6 

-  0.7 

-  0.7 

-  0.5 

-  0.2 

0.2 

• 

14 

-  0.5 

-  0.5 

-  0.6 

-  0.7 

-  0.8 

-  0.8 

-  0.9 

-  0.9 

-  0.5 

-  0.3 

-  0.3 

( 

15 

-  1.6 

-  1.8 

-  1.3 

-  2.0 

-  2.0 

-  1.7 

-  2.2 

-  2.6 

-  2.0 

-  0.5 

-  0.2 

1 

1 

16 

-  1.5 

-  1.9 

2.0 

-  2.1 

-  2.1 

-  2.3 

-  2.6 

-  3.3 

-  1.5 

-  0J2 

0.1 

< 

17 

-  6.3 

-  6.9 

-  7.3 

-  7.9 

-  8.1 

—   8.8 

-  8.2 

-  7.1 

-  4.0 

-  1.5 

0.5 

i 

18 

-  0.9 

-  1.1 

-  1.9 

-  2.7 

-  3.7 

-  3.2 

-  2.1 

-  1.5 

-  0.5 

0.0 

0.4 

* 

19 

-  1.5 

-  1.2 

-  1.7 

-  1.9 

-  2.4 

-  2.8 

-  3.4 

-  2.7 

-  0.3 

0.5 

49 

i 

20 

~  0.6 

-  1.0 

-  1.5 

-  1.7 

-  1.8 

-  2.3 

-  2.5 

-  3.0 

-  1.8 

-  0.4 

0.6 

1 

21 

-  2.4 

-  2.4 

-  2.3 

-  2.3 

-  1.8 

-  1.9 

-  1.8 

-  1.5 

-  0.7 

0.1 

2.1 

22 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.5 

-  0.7 

-  1.5 

-  2.1 

-  2.3 

-  0.1 

1.1 

23 

-  3.1 

-  2.9 

-  2.7 

-  2.6 

-  2.5 

-  3.5 

-  2.9 

-  2.6 

-  1.1 

0.3 

2.9 

24 

-  2.2 

-  2.0 

-  2.6 

-  3.3 

-  3.8 

-  3.1 

-  3.9 

-  3.7 

-  1.9 

-  0.5 

1.3 

25 

-  3.7 

-  3.7 

-  4.1 

-  3.9 

-  4.6 

-  5.5 

-  6.0 

-  5.1 

-  2.7 

0.1 

1.8 

K 

26 

-  46 

-  4.7 

-  4.4 

-  3.8 

-  3.3 

-  2.6 

-  45 

-  3.6 

-  1.3 

-2.1 

-  2.1 

—     1 

27 

-  4.3 

-  4.5 

-  3.9 

-  4.1 

-  3.9 

-  3.5 

-  3.9 

-  3.9 

-  2.1 

0.5 

3.1 

'2 

28 

-  0.6 

-  0.5 

-  0.6 

-  0.6 

-  0.5 

-  0.8 

-  1.2 

-  0.3 

0.5 

0.6 

1.3 

4 

29 

-  0.8 

-  1.6 

-  2.0 

-  1.6 

-  1.7 

-  1.7 

-  2.3 

-  2.3 

-  1.7 

-  0.5 

0.7 

l 

30 

-  1.3 

-  1.5 

-  1.6 

-  1.9 

-  1.9 

-  2.5 

-  2.5 

-  2.4 

0.5 

1.3 

2.6 

^ 

31 

-  3.2 

-  3.6 

-  3.8 

-  4.4 

-  46 

-  47 

-  47 

-  41 

-2.2 

0.1 

2.1 

8 

ICpeÄH. 

RÄICtteL 

-U7 

-1.69 

-1.80 

-1.94 

-2.02 

-2.07 

-2.21 

-2.00 

-0.78 

0.68 

2.23 

3.« 

efanuar  1887. 

Thermometer  auf  dem  Brdboden, 


20? 


n  0 


n    O    Jä    J  fl,  E  E. 


Nachmittag. 


8 


3.5 
0.2 
2.0 
3.7 

2.3 


3.1 
3.1 

1.5 
2.2 
3.3 


3.7 
1.5 
0.3 
0.3 
0.2 


0.5 
0.4 
0.9 
1.9 
0.7 


0.4 
1.2 
0.1 
2.1 
0.3 


0.1 

-  0.3 

2.9 

2.5 

6.0 

1.9 

3.3 

0.1 

1.3 

0.3 

0.3 

0.0 

SSS2 

1.30 

0.7 
-  1.3 
1.2 
2.7 
1.3 


1.8 
1.7 
0.5 
0.7 
1.2 


2.4 
0.8 
0.3 
0.5 
02 


0.9 
0.6 
0.0 
0.1 
0.7 


0.0 
0.0 
0.3 
0.6 
0.9 


1.6 
0.1 
0.0 
0.1 
0.3 


0.0 


0.19 


-  1.1 

-  1.9 
0.8 
1.6 
0.9 


1.1 
1.1 
0.1 
1.3 
0.4 


2.0 
0.5 

♦0.2 
0.7 

.  0.6 


2.5 

1.3 
0.1 
0.1 
1.9 


-  0.1 

-  0.6 

-  0.8 

-  0.3 

-  1.3 


3.1 
0.1 

0.0 
0.2 
0.8 


-  0.2 


-0.38 


1.3 
2.2 
0.6 
1.3 

0.8 


0.9 
0.9 
0.0 
1.5 
0.5 


1.7 

0.2 

*0.0 

■  0.7 

.  0.9 


3.1 
1.1 
0.2 
0.1 
2.7 


0.2 
1.0 
1.4 
0.3 
1.9 


3.8 
0.1 
0.1 
0.3 
1.6 


-^  0.3 


-0.57 


1.9 
2.7 
0.5 
1.3 
0.6 


0.6 
0.6 
0.1 
2.0 
0.7 


1.4 
0.1 
*0.1 
0.9 
1.3 


3.4 
1.3 
0.5 
0.1 
3.4 


0.2 
1.5 
2.0 
0.3 
2.5 


3.9 
0.2 
0.3 
0.3 
1.8 


-  0.6 


—0.83 


2.2 

3.2 
0.4 
1.1 
0.3 


0.4 
0.4 
0.3 
2.0 
0.3 


1.3 
0.1 
0.3 
1.3 
1.8 


3.9 
1.4 
0.7 
0.1 
2.5 


-  0.3 

-  1.9 

-  2.0 

-  0.5 

-  2.9 


3.9 
0.3 
0.2 
0.3 
2.1 


-0.7 


-1.00 


10 


2.5 
1.8 
0.3 
0.9 
0.3 


0.0 
0.1 
0.3 
1.9 
0.1 


1.0 
0.1 
0.3 
0.9 
2.0 


4.9 
1.2 
0.9 
0.3 
2.9 


0.2 
2.2 
2.3 
1.3 
3.7 


3.7 
0.3 
0.1 
0.4 
2.5 


-  1.1 


-1.15 


11 


2.9 
11 
0.3 
0.9 
0.6 


0.3 
0.1 
0.4 
1.2 
0.0 


0.9 
0.1 
0.5 
1.3 
2.0 


5.5 
1.1 
1.6 
0.5 
2.6 


0.3 
2.6 
2.2 
2.3 
4.1 


3.5 
0.6 
0.5 
0.5 
2.9 


-  1.1 


-1.29 


12 


3.3 

0.9 
0.1 
0.8 
0.6 


0.4 
0.4 
0.4 
1.0 
0.0 


0.7 
0.1 

-  0.5 

-  1.9 

-  1.6 


5.9 
0.9 
1.6 
0.5 
2.6 


0.3 
3.1 
2.2 
3.1 
4.2 


3.9 
0.7 
0.7 
0.9 
2.9 


-  1.5 


-<1.43 


0.31 
-0.90 
0.65 
1.72 
1.08 


1.36 
1.20 
0.48 
1.12 
1.69 


1.82 
0.74 
0.45 
-0.66 
•0.88 


■1.64 
■2.27 
0.34 
0.52 
-0.78 


-0.21 
0.17 
•1.14 
0.70 
-1.76 


2.77 
-0.88 
0.84 
-0.21 
-0.38 


-1.08 


-0.08 


IM 

ÄHBapb  1887. 

TeMnepaTypa   n ohbu 

Ha  rjyÖHH*:  O.Ol. 

'llIOJIl) 

hotiiiii 
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5.1 

5.1 

5.1 

5.2 

5.1 

5.0 

5.1 

5.10 

8.8 

13.1 

13.8 

% 

5.1 

6.1 

5.1 

5.1 

5.0 

6.0 

5.0 

5.0 

5.05 

8.8 

13.1 

13.7 

k 

5.0 

5.0 

5.0 

4.9 

4.9 

4.9 

49 

49 

494 

8.7 

13.1 

13.6 

k 

4.9 

4.9 

4.9 

49 

4.9 

4.9 

49 

48 

4.89 

8.6 

13.0 

13.6 

IS 

4.8 

4.8 

4.8 

48 

4.8 

47 

4.7 

47 

476 

8.5 

12.9 

13.6 

»  , 

4.7 

4.7 

4.7 

47 

47 

4.7 

4.6 

47 

4.69 

8.4 

12.9 

13.6 

IB 

47 

4.7 

4.7 

46 

46 

4.6 

4.6 

46 

464 

8.4 

12.9 

13.6 

1» 

4.5 

4.5 

45 

4.5 

45 

45 

44 

44 

448 

8.3 

12.8 

13.6 

» 

4.4 

4.4 

44 

45 

45 

4.6 

45 

44 

445 

8.2 

12.8 

13.5 

n 

4.4 

4.4 

44 

4.4 

4.4 

4.4 

44 

4.4 

440 

8.1 

12.8 

13.4 

ß 

5.91 

5.90 

5.89 

5.88 

5.87 

5.85 

5.83 

5.82 

5.87 

9.32 

13.40 

13.96 

1 

220 


%,  . 


!.' 


$eBpaiB  1887. 

TepMOMexp'B,  et  lepHHin.  mapHKOM-b 

1.6  Herpa  naxi  noBepxHOcmo  aeiUH. 


Datum 

^0   nojjTÄHa. 

Vor 

mittag. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

i 

9 

1 

-  2.6 

-  2.5 

-  2.7 

-  2.8 

-  2.9 

-  2.9 

-  3.0 

-  2.9 

-  2.7 

-  2.3 

-  1.9 

— . 

2 

—  8.1 

—  9.0 

-  9.5 

-  9.0 

—  8.6 

-  8.2 

-  7.8 

-  7.7 

-  7.1 

-  1.5 

3.7 :     1 

3 

—  6.9 

-  7.3 

-  7.6 

-  8.3 

-  8.5 

-  9.1 

-  9.0 

-  3.7 

2.5 

4.9 

5.2 

4 

-  4.8 

-  6.3 

-  5.9 

-  6.3 

-  5.7 

-  5.2 

-  4.5 

-  0.2 

4.0 

5.9 

7.9 

5 

—  3.1 

-  0.8 

-  0.5 

-  0.5 

-  1.0 

-  2.8 

-  3.3 

-  2.1 

2.5 

4.1 

8.7 

' 

6 

3.7 

3.7 

4.3 

4.3 

3.5 

3.0 

2.7 

5.2 

6.4 

6.7 

8.5 

7 

3.3 

2.4 

0.9 

0.1 

-  1.2 

-  1.7 

-  3.3 

2.6 

6.9 

7.2 

10.3 

li 

8 

—  2.7 

-  35 

-  3.0 

-  3.4 

-  3.1 

-  2.8 

-  2.3 

3.1 

6.1 

7.3 

8.7 

l 

1 

9 

3.9 

3.5 

2.6 

2.1 

3.1 

1.5 

1.0 

1.1 

6.8 

7.4 

9.2 

10 

3.2 

2.7 

2.7 

1.9 

2.0 

1.9 

1.7 

2.0 

2.8 

3.1 

2.8 

( 

11 

0.5 

0.0 

0.5 

0.5 

0.7 

0.7 

0.5 

0.7 

1.0 

2.1 

3.9 

12 

-  4.3 

-  4.5 

-  4.7 

-  5.1 

-  4.3 

-  4.7 

-  4.0 

1.3 

6.2 

6.7 

8.1 

13 

—  2.5 

-  4.1 

-  4.1 

-  3.9 

-  4.0 

-  4.8 

-  5.3 

-  3.3 

-  1.3 

0.9 

4.6 

14 

-  3.8 

-  4.1 

-  5.9 

-  6.8 

-  7.3 

-  8.2 

-  8.5 

-  3.3 

3.0 

5.2 

5.5 

1 

15 

—  8.7 

-  8.5 

-  8.7 

-  9.3 

-10.1 

—  10.4 

-10.4. 

-  1.7 

2.7 

6.0 

6.9 

( 

16 

-  5.1 

—  5.2 

-  6.3 

-  5.4 

-  7.9 

-  6.8 

-  7.3 

-  2.2 

0.7 

6.0 

12.1 

17 

—  5.6 

-  5.8 

-  6.5 

-  6.7 

-  6.5 

-  6.5 

-  6.7 

-  0.9 

4.3 

2.4 

3.3 

18 

0.3 

-  0.2 

-  0.4 

-  0.5 

-  0.6 

-  0.6 

-  0.4 

0.8 

2.4 

6.2 

7.5 

l' 

19 

2.4 

2.1 

2.3 

2.1 

2.0 

2.0 

1.9 

2.5 

4.5 

4.1 

5.0 

20 

-  2.9 

-  3.1 

-  3.7 

-  2.7 

-  3.1 

-  3.4 

-  3.4 

2.3 

2.1 

5.3 

7.1 

21 

2.1 

1.3 

2.3 

3.5 

4.0 

3.2 

3.7 

4.1 

2.1 

1.6 

1.8 

22 

1.0 

0.8 

0.9 

0.9 

1.0 

0.7 

0.8 

1.9 

4.1 

7.8 

15.2 

1 

23 

3.7 

3.5 

2.7 

1.9 

1.6 

0.0 

0.8 

1.8 

3.7 

8.9 

10.7 

1 

24 

2.9 

•2.7 

2.4 

2.1 

2.3 

1.7 

2.1 

2.7 

2.6 

1.9 

3.1 

25 

2.1 

3.3 

3.5 

3.1 

2.8 

2.1 

1.7 

6.4 

4.3 

8.7 

8.6 

26 

-  0.3 

-  0.5 

0.0 

-  0.5 

-  0.5 

-  0.7 

-  0.7 

0.5 

1.1 

1.7 

1.7 

27 

-   2.3 

-  2.5 

-  3.4 

-  3.9 

-  3.7 

-  3.5 

-  2.8 

-  1.5 

0.4 

4.3 

7.3 

28 

-  1.6 

-  1.8 

-  2.7 

-  3.1 

1.6 

1.9 

1.9 

6.0 

4.5 

8.2 

8.7 

Äfittel. 

-1.29 

-1.50 

-1.80 

-1.99 

-1.94 

-2.27 

-2.28 

0.52 

2.66 

4.67 

6.58 

7 

i, 


Februar  1887. 

LOmeter  mit  geschw&rztor 

1.5  Meter  aber  dem  Erdboden. 


ddi 


U  o 


0  1  y  X  H  H. 


Nachmittag. 


5.3 

5.1 
4.2 
1.6 


3.7 
3.0 
2.0 
5.2 
3.9 


1.1 
2.2 
1.9 
4.5 
6.0 


3.7 
3.1 
1.0 
3.7 


-0.3 


2.6 
0.9 
4.9 
3.5 
2.8 


0.3 
1.5 
1.3 
1.3 


-0.19 


10 


6.7 
4.5 
4.7 
3.3 


3.3 
3.2 
2.6 
4.3 
3.6 


0.7 
2.4 
1.9 

4.1 
6.5 


-  4.3 

-  4.3 
0.9 
3.1 

-  1.3 


1.3 
1.1 
4.7 
3.2 
2.3 


0.6 
1.7 
1.6 
1.9 


-0.60 


11 


7.5 
6.1 
5.1 
3.9 


3.3 
3.5 
2.3 

4.5 
2.9 


0.3 
3.0 
2,3 

4.7 

7.8 


5.0 
5.1 
0.7 
2.7 
0.9 


2.1 
0.8 
4.3 
2.9 
2.3 


0.6 
1.9 
1.3 
1.9 


-0.90 


12 


CpexB. 
Mittel. 


7.8 
6.7 
4.7 
3.7 


3.3 
3.8 
2.3 
3.7 
2.7 


0.6 
4.1 
2.4 

4.5 

7.8 


5.1 
5.3 
0.5 
2.5 
1.7 


2.8 
0.8 
3.9 
3.1 
2.3 


-3.05 
-4.10 
-1.54 
0.99 


3.08 
4^1 
3.36 
3.85 
4.90 


2.02 
LIO 
0.68 
-2.08 
.1,96 


-0.83 
0.40 
0.15 
4.43 

2.78 


3.08 
2.06 
6.24 
5.38 
3.64 


0.6 
2.1 
0.9 
1.7 


-1.00 


3.42 
■0.20 
0.14 
3.48 


1.65 


■  \ 


i  ! 


1  1- 

i  1 


I 


f   . 


1  ': 


1^; 


v; 


■'A 


m 


ießpaiL  1887. 


TepMOMeTp'B  Ha  nosepxHOCTH  aeMjiii 


kacio 

Ao 

n  0  J[ 

JÄH 

fl. 

Vor 

mittag. 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

-  1.5 

-  1.5 

-  1.7 

-  1.7 

-  1.9 

-  1.9 

-  2.5 

-  1,1 

-  1.0 

-  0.8 

—  0.5 

2 

-  5.8 

-  6.2 

-  6.6 

-  6.8 

-  6.6 

-  6.6 

-  6.9 

-  6.7 

—  5.2 

-0.3 

2.1 

3 

--  5.1 

-  5.9 

-  6.2 

-  6.7 

-  7.1 

-  7.5 

-  7.9 

-  7.1 

-  1.1 

1.1 

5.7 

4 

-  4.5 

-  4.8 

-  5.1 

-  5.5 

-  5.7 

-  5.9 

-  5.9 

-  5.4 

-  0.3 

2.6 

7.4 

6 

^  3.3 

-  1.7 

-  1.3 

-  1.2 

-  2.2 

-  3.0 

-  2.9 

-  1.9 

0.4 

2.3 

7.7 

6 

0.4 

0.4 

1.2 

0.4 

0.2 

-  0.3 

-  a7 

0.8 

2.3 

4.7 

8.7 

7 

-  09 

-  1.3 

-  1.7 

-  2.1 

-  2.6 

-  3.0 

-  3.5 

-  2,3 

1,0 

3.5 

9.4 

8 

-  3.0 

-  2.9 

-  2.6 

-  3.3 

-  3.6 

-  3.6 

-  8.3 

-  1.9 

0.8 

4.3 

a4 

9 

0.2 

-  0.1 

-  0.7 

-  0.3- 

-  0.3 

-  1.0 

-  1,3 

-  1.0 

2.2 

4.6 

10.0 

1     10 

2.5 

2.4 

2.3 

2.1 

2.0 

2.1 

2.1 

2.2 

2.8 

3.5 

3.7 

11 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.7 

0.7 

0,7 

1.0 

1.9 

4.0 

7.5 

12 

~  2.4 

-  2.8 

-  3.1 

-  3.4 

-  3.5 

-  3.8 

-  8.6 

-  2.5 

1.2 

4.7 

9.1 

4 

13 

-  3.9 

-  4.2 

-  4.2 

-  4.1 

-  3.7 

-  4.6 

-  5.1 

-  3.3 

-  a7 

1.3 

9.3 

14 

-  5.5 

-  5.3 

-  5.7 

-  6.6 

-  6.9 

-  7.5 

-  7.7 

-  5.6 

1.1 

6.1 

11.2 

15 

-  7.2 

-  7.5 

-  7.7 

-  8.1 

-  8.5 

-  8.8 

—    8.9 

-  6.0 

-  0.9 

6.3 

12.7 

1 

16 

-  6.7 

-  6.9 

-  7.5 

-  6.9 

-  8.1 

-  7.7 

-  8.1 

-  4.8 

-  0.1 

7.3 

12.7 

17 

-  5.8 

-  6.1 

-  6.4 

-  6.3 

-  6.2 

-  6.6 

6.9 

-  3.6 

2.4 

3.3 

6.7 

18 

-  0.2 

-  0.6 

-  0.9 

-  0.7 

-  0.6 

-  0.6 

-  0.6 

0.7 

3.5 

8.7 

11.3 

' 

19 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.1 

2.1 

1.9 

2.7 

7.0 

6.4 

7.9 

ao 

-  3.8 

-  3.3 

-  3.8 

-  2.4 

-  3.2 

-  3.6 

-  3.6 

ae 

3.2 

T.6 

9.7 

21 

-  0.9 

-  1.2 

-  1.7 

0.1 

1.3 

0.9 

1.7 

2.8 

2.9 

2.8 

3.1 

22 

♦1.7 

1.2 

1.2 

1.2 

1.1 

0.5 

0.8 

2JJ 

5.4 

8.5 

16.2 

i 
4 

23 

3.2 

2.9 

2.1 

2.1 

1.5 

-  0.7 

0.0 

2.5 

5.3 

10.3 

16.3 

24 

3.9 

3.9 

3.7 

3.3 

3.1 

2.9 

3.1 

a6 

4.0 

4.5 

6.2 

1     25 

2.7 

2.3 

1.9 

1.3 

1.0 

0.3 

-  0.7 

2.7 

6.3 

10.9 

12.7 

] 

26 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

-  0.1 

-  0.1 

0.1 

2.1 

3.2 

5.9 

27 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.3 

-  0.2 

-  0.2 

-  a2 

-  0.2 

0,0 

0.1 

5.9 

10.8 

1 

28 

0.1 

-  0.8 

-  0.9 

-  1.6 

-  0.7 

-  1.1 

-  1.1 

1.2 

1.4 

9.4 

12.2 

1 

mitel 

-1.62 

-1.65 

-1.87 

-1.93 

-2.09 

-2.46 

-2.54 

-1.06 

1.68 

4JR8 

8.68 

It 

■  ■■     g< 

üä 


in 


Februar  1887. 

Thepmometer  auf  dem  Erdboden. 


n 

0     n  ( 

>  j[  y  Ä  H  H. 

N  a  c  h  m  i 

t  t  a 

g. 

Mittal, 

r      'f 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

l  i    0.1 
i       9.8 
>  i  10.9 
1  ,  13.1 

I 

0.3 

7.8 
10.8 
12.7 

0.4 

4.9 

8.4 

10.2 

0.0 
1.3 
3.9 
6.2 

-  0.1 

-  0.8 

-  1.7 

-  0.3 

-  a7 

-  2.0 

-  0.9 

-  a2 

-  1.7 

-  2.9 

-  1.5 

-  0.7 

-  13 

-  3.5 

-  ai 

-  1.1 

-  2.8 

-  3.8 

-  2.9 

-  1.7 

-  40 

-  40 

-  3.4 

-  2.8 

-  47 

-  43 

-  3.8 

-  2.7 

-  6J 

-  49 

-  42 

-  3.3 

-1.Ö0 

-2.25 

-1.02 

0.35 

1 

>     10.3 

\ ;  10.3 

f  ,  15.0 
i      11.1 

1      11.3 

i 

9.7 

9.9 

14.4 

10.4 

11.2 

8.3 
8.3 

13.0 
8.9 

12.7 

5.3 
5.7 
9.2 
6.5 
7.1 

0.9 
1.6 
3.1 
3.9 
5.3 

0.1 

-  0.1 

-  0.2 
2.8 
4.1 

0.1 

-  0.1 

-  1.7 
1.9 
3.7 

0.1 

-  0.4 

-  0.9 
2.1 
3.3 

0.1 

-  0.5 

-  1.5 
1.9 
2.9 

-  0.1 

-  0.2 

-  2.0 
1.3 
2.7 

-  02 

-  0.6 

-  2.4 
0.8 
2.4 

0.1 

-  0.5 

--  2.7 

0.3 

2.4 

1.60 
2.55 
2.20 
2.16 
4.10 

1 

)■     3.8 
l       9.9 
1      12.9 
1       8.1 

l       9.7 

1 

i 

4.3 

10.5 

13.0 

5.3 

9.6 

4.1 

8.1 

10.2 

3.9 

ao 

3.7 
6.4 
3.6 
2.3 
7.4 

3.1 
3.1 
1.0 

-  1.9 

-  1.6 

2.4 
1.9 

-  0.3 

-  3.3 

-  3.7 

2.2 

0.3 

-  1.0 

-  4.1 

-  4.6 

2.0 

-  1.3 

-  2.3 

-  47 

-  5.3 

1.7 

-  0.9 

-  2.8 

-  5.1 

-  5.8 

1.5 

-  1.2 

-  2.9 

-  42 

-  6.2 

1.3 

-  1.5 

-  3.3 

-  4.9 

-  6.6 

1.1 

-  2.1 

-  3.7 

-  5.3 

-  6.7 

2.60 

2.56 

i.06 

-1.18 

-1.15 

i      16.7 

(      13.4 

11.5 

1   20.7 
'      13.3 

11 

15.8 
17.7 
11.3 

11.1 

13.1 
14.0 

8.4 
14.7 

9.0 

88 

9.4 

3.9 

14.2 

7.8 

1.1 
2.3 

2.8 
6.7 
6.8 

-  2.0 

-  2.5 

-  0.5 
3.7 
1.9 

-  3.6 

-  3.4 

-  2.4 
2.9 
0.6 

-  45 

-  45 

-  0.7 
3.9 
1.5 

-  5.5 

-  4.9 

-  0.1 
3.5 

-  1.1 

-  6.0 
~  5.4 

-  0.1 
3.2 

-  1.7 

-  6.5 

-  5.8 

-  0.1 
2.9 

-  0.6 

-  6.9 

-  5.8 

-  0.1 
2.5 

-  2.7 

-0.40 

-0.11 

0.23 

5.91 

3.95 

11 

11.4 
1     6.0 

16.4 
r  20.3 

13.3 

11.0 
6.3 
19.1 
19.4 
11.3 

115 
5.9 
14.2 
16.5 
11.0 

12.1 

4.5 

14.4 

11.3 

9.8 

7.3 
3.9 
9.0 
7.1 
6.2 

5k5 

3.0 
5.9 
5.9 
4.9 

3.9 
1.9 
4,4 
5.5 
4.2 

1.8 
1.8 
49 
4.9 
3.8 

-  0.1 
2.1 
5.3 
45 
3.3 

-  0.7 
2.0 
47 
4.2 
3.0 

0.0 
1.5 
4.4 
41 
3.0 

-  0.9 
1.6 
3.6 
41 
3.0 

3.05 
a40 
7.11 
7.22 
5.44 

'    12.1 

5.9 

;i    13.6 

'1   14.3 

II 

l; 

1 

\ 

gjlLtö 

B-j 

12.9 

6.9 
12.9 
14.4 

la? 

6.3 
13.2 

7.9 
4.6 
8.5 
9.7 

5.7 

3.8 
5.7 
4.0 

3.3 
1.5 
3.6 
1.5 

0.7 
1.3 
2.4 
0.3 

0.1 

0.9 

1.6 

-  0.1 

0.0 

0.3 

1.0 

-  0.5 

0.1 

0.3 

0.5 

-  0.5 
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17.3 

149 

8.8 

10.3 

4.7 

47 

0.9 

0.1 

0.1 

^  0.9 

3.7 

1.8 

9.1 

6.9 

11.6 

9.9 

16.3 

13.9 

14.9 

12.1 

9.9 

7.6 

13.7 

11.3 

9.6 

7.7 

7.90 

6.43 

0.9 


46 
4.0 
0.6 
2.9 
0.7 


0.2 
2.3 
0.1 
0.0 
3.0 


8.3 
6.3 
8.2 
11.1 
9.3 


10.0 

13.1 

11.9 

9.3 

45 


0.8 
1.1 
0.8 
4.3 
10.0 


10.1 
9.9 
5.5 
9.5 
6.5 


5.19 


10 


3.9 
3.7 
0.4 
3.1 

0.7 


0.3 
2.4 
0.4 
1.8 
0.2 


6.7 
6.2 
6.8 
8.7 
9.2 


7.5 

11.1 

11.9 

7.8 

4.2 


0.7 
1.5 
0.1 
2.9 
9.7 


8.7 
8.4 
49 
8.6 
5.8 


4.35 


10 


11 


12 


Mittel, 


1.1 


4.0 
2.7 
0.3 
3.1 
0.7 


0.9 
0.4 
0.0 
2.5 
0.7 


6.2 
4.6 
5.2 

8.0 

8.1 


7.1 
10.0 
9.9 
8.3 
3.9 


1.1 
3.8 
2.3 
2.9 

a5 


7.4 
7.5 
5.0 

ai 

6.9 


3.76 


0.7 


3.8 
2.5 
0.4 
3.3 
1.7 


1.6 
0.3 
0.1 
3.3 
0.7 


3.4 
2.3 
42 
6.0 
5.7 


6.8 

a2 
a9 

7.7 
3.9 


0.9 
45 
3.9 
2.5 
8.3 


5.8 
6.8 
48 
6.8 
5.0 


3.05 


1.5 


3.6 
1.8 

0.8 
2.9 
0.1 


1.3 

0.8 
0.0 
4.7 
0.4 


3.5 
1.5 
3.7 
4.0 
5.0 


6.5 
7.1 
7.0 
8.1 
42 


1.6 
41 
43 
2.7 
7.1 


49 
6.0 
44 
6.7 
43 


2.58 


2.77 


3.99 
6.22 
2.03 

4.00 
2.95 


1.64 
0.67 
1.37 
3.88 
3.83 


6.45; 

7.35 

9.67 

11.54 

11.64 


11.94 

13.78 

13.94 

9.68 

6.54 


3.08 

-0.09 

2.66 

5.03 

10.08 


12.80 
11.22 
11.13 
11.32 
7.73 


6.80 


23g 


MapTL  1887. 


l^epMOMel*pl>  Ha  noBepxHOctH  deMjiH. 


^HCJIO 

iDatam 


fl^  0   nojy^HJL 


Vormittag. 


1 


8 


1 

-  1.5 

-  1.4 

-   1.5 

2 

-  0.8 

-  0.7 

-  1.0 

3 

1.3 

0.9 

0.9 

4 

0.5 

0.8 

1.5 

5 

1.2 

1.2 

0.9 

6 

0.5 

0.5 

0.5 

7 

0.0 

-  0.3 

1.5 

8 

-  2.3 

-  2.4 

-  2.7 

9 

-  1.9 

-  2.9 

--  3.1 

10 

-  2.2 

-  2.7 

-  2.3 

11 

-  4.5 

-  4.8 

-  5.4 

12 

-  2.4 

-  2.9 

^   4.5 

13 

3.5 

4.9 

3.9 

14 

0.1 

-  0.7 

-  1.2 

15 

2.9 

2.2 

1.4 

16 

2.9 

2.1 

1.9 

17 

3.2 

2.4 

1.9 

18 

4.1 

3.3 

3.5 

19 

5.8 

5.4 

4.8 

20 

7.7 

6.5 

5.3 

21 

6.6 

6.1 

5.8 

22 

2.4 

1.7 

1.6 

23 

0.9 

-  1.3 

-  1.9 

24 

-  5.7 

-  5.6 

-  6.3 

25 

-  4.8 

-  5.8 

-  6.3 

26 

2.8 

2.6 

-  0.1 

27 

6.1 

5.7 

6.3 

28 

4.5 

3.3 

2.7 

29 

5.7 

4.7 

5.9 

30 

5.9 

5.0 

4.4 

31 

8.1 

•  8.5 

8.4 

CpeÄH. 
Mittel. 

1.57 

1.17 

0.76 

-  0.9 


1.0 
0.8 
1.1 
0.9 
0.5 


0.7 
2.5 
3.3 

2.8 
5.5 


2.1 
3.5 
1.8 
1.1 
1.0 


1.3 
5.5 
3.8 
4.3 
6.1 


1.7 
2.3 
6.7 
6.6 
1.4 


3.7 
1.7 
6.6 
3.7 
8.3 


0.58 


-  0.5 


1.1 
0.3 
1.0 
1.1 
0.2 


0.8 
2.3 
1.9 
3.3 
5.5 


2.3 
3.9 
1.9 
0.8 
0.5 


0.4 
5.3 
5.4 
8.1 
5.9 


a4 

2.7 
6.3 
7.1 
2.3 


5.4 
1.4 
5.6 
3.3 

8.0 


0.69 


-  0.7 


1.8 
0.4 
0.7 
1.1 
0.2 


0.5 
3.3 
1.7 
3.9 
5.7 


2.0 
2.9 
2.3 
0.2 
0.3 


0.0 
5.1 
6.5 
7.9 
5.8 


0.7 
2.9 
6.6 

7.8 

3.1 


3.3 
0.9 
5.1 
3.2 

7.8 


0.29 


"-  0.Ö 


0.5 
0.3 
0.3 
1.3 
0.2 


0.3 
3.0 
1.4 
3.4 

4.8 


0.6 
4.7 
1.2 
1.3 
0.7 


1.1 
6.3 
7.8 
8.9 
6.1 


1.5 
2.5 
3.4 
4.1 
0.2 


6.3 
3.7 
7.5 
5.2 
7.9 


1.42 


0.2 


2.7 
5.2 
2.4 
3.6 
0.1 


0.2 
0.1 
1.6 
L5 
2.2 


2.9 
5.9 
7.2 
5.9 
9.3 


10.7 

9.1 

11.9 

10.2 

7.3 


7.6 
1.1 
4.2 
6.8 
10.3 


14.7 
14.3 
11.5 
10.3 
8.5 


6.02 


9 


10 


1.2 


4.7 
8.9 
4.7 
6.3 
2.5 


41 
3.9 
5.4 
6.9 
9.5 


6.6 

7.1 

20.6 

16.3 

18.9 


19.7 
15.5 
19.1 
14  0 

8.9 


9.4 

2.3 

11.6 

15.9 

19.6 


24.2 
19.2 
19.3 
1&2 
9.0 


11.27 


9.8 


13.3 

12.2 

6.8 

7.7 

3.1 


9.9 

8.1 

10.4 

11.3 

17.5 


16.4 
10.3 
22.3 
21.1 
25.8 


22.6 
27.3 
21.4 
14.7 
14.7 


10.2 
7.2 
17.1 
21.9 
28.2 


30.3 
27.9 
29.3 
19.7 
9.8 


16.33 


11 


5.9 


7.9 
18.1 

6.7 
10.8 

4.2 


12.3 
12.3 
6.1 
17.7 
22.2 


22.3 
13.5 
29.0 
26.9 
32.4 


30.9 
34.9 
27.5 
13.1 
12.9 


17.7 
11.6 
249 
3a3 
23.7 


33.9 

2a9 

35.1 
243 
10.9 


19.62 


i 
S 


März  1887. 
Thermometer  auf  dem  Krdboden. 


f 


fi 

n  0  0 

0  J  y   Jl  H  K 

. 

N  a  c 

hm 

t  a  g. 

Up 

'  /- 

1    ^ 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Mi 

f  JZ.sl       11S>\        9^ 

6.7 

2.7 

1.1 

0.7 

0.2 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.3 

0.0 

1      16.  J   /       lO.l 

7.1 

ai 

6.2 

4.1 

3.8 

3.7 

2.9 

2.9 

2.3 

1,3 

1      16.0 

18.9 

15.0 

13.1 

7.5 

5.7 

5.1 

4.6 

3.1 

1.5 

1.2 

0.4 

\        ''-'* 

&.0 

4.7 

4.3 

3.7 

3.2 

1.9 

2.1 

1.5 

1.5 

1.5 

1.4 

1      lo  3 

8.9 

Ö.7 

7.8 

4.» 

3.7 

3.1 

2.1 

1.7 

1.6 

1.5 

1.1 

l     >*-S 

IT.8 

14.9 

ia8 

6.2 

2.9 

IB 

1.5 

1.1 

0.7 

0.0 

0.8 

L  \    ^6* 

'/     23J- 

1    2a5 

13-1 

9.9 

8.1 

5.1 

*2.0 

1.0 

0.0 

-  0.4 

-  1.1 

-  1.3 

-  1.7 

14.3 

12.4 

9.3 

8.7 

0.7 

-    1.1 

-  2.3 

-  2.4 

-  1.1 

-  1.8 

-  1.8 

15.0 

II.O 

6.9 

2.5 

0,0 

-  1.0 

-  1.3 

-  1.6 

-  1.6 

-  1.6 

-  1.7 

2ö  7 

2.9.1 

17.5 

9.5 

4.5 

1.7 

-  0.1 

-  1.5 

-  2.6 

-  3.5 

-  4.3 

26.3 

S1.5 

16.5 

8.7 

4.5 

2.5 

0.7 

-   1.0 

--  2.0 

~  2.6 

-  2.7 

1      18.6 

19.3 

15.7 

15.8 

10.5 

8.4 

7.0 

6.1 

4.5 

3.5 

1.5 

3.1 

31.7 

21.5 

12.1 

9.1 

6.7 

6.9 

6.1 

3.6 

1.7 

0.8 

\  &^l  ^'sl 

2G.4 
30-^ 

27.0 

26.1 

18.9 
20.7 

13.0 
14.1 

9.7 
10.1 

7.4 
9.3 

6.3 
7.3 

4.9 
6.3 

4.1 

4.7 

3.1 
3.5 

1 
1 

Y   33.0       " 
/   37J 

36.3 

34.3 

30:2 

20.0 

14.5 

11.3 

9.1 

7.9 

6.4 

5.0 

4.2 

1 

/ 

Ä? 

34.7 

27.9 

19.9 

14.6 

11.0 

a9 

7.7 

6.3 

5.7 

4.5 

1 

VJ6.2 

3T-5 

26.1 

20.7 

17.0 

14.5 

12.0 

10.0 

8.7 

7.6 

6.5 

1 

Ä7  ' 

*%*? 

34.8 

24.0 

19.9 

16.2 

13.3 

11.0 

11.3 

9.1 

7.9 

6.9 

1 

27.2 
19.6 
13.3 

^•i 

23.1 

18.6 

16.3 

12.0 

9.9 

9.2 

8.3 

7.7 

7.1 

6.8 

1 

27.9 
l3-3 

10.8 

7.3 

6.1 

5.Ö 

5.0 

4.5 

4.0 

3.3 

3.3 

3.3 

1.4-S 

10.1 

6.7 

3.8 

2,3 

1.6 

1.2 

0.5 

0.3 

-  0.1 

19.9 
17.7 
29.0 
36.1 
37.8 

20.0 

I4.ß 
2S.1 
23.0 
29-7 

12.3 

4.1 

0.9 

-  1.2 

-  2.2 

-  3.1 

--  4.3 

-  5.1 

—  4.1 

19.1 

20.8 

10.3 

4.7 

2.2 

0.5 

.-  0.7 

-  1.9 

-  3.3 

-  4.1 

28.8 

17.1 

13.7 

8.5 

5.7 

3.5 

3.5 

3.9 

3.8 

3.3 

31.3 
38.3 

17.7 

17  5 

11.3 

9.1 

10.3 

9.9 

9.2 

8.5 

6.9 

1 

34-1 

31 -S 
23-2 
2Ö-1 

is.v 

29.6 

21.9 

16.1 

12.4 

10.3 

8.9 

7.3 

5.9 

4.9 

1 

37.9 

38.3 

20.3 

17.1 

13.7 

10.9 

9.7 

8.1 

7.5 

6.7 

6.2 

I 

21.T 

17.8 

14.2 

10.4 

8.5 

7.6 

7.0 

6.8 

6.3 

6.1 

1 

24.5 

21.3 

18.1 

14.5 

11.1 

9.3 

8.B 

8.1 

7.5 

6.5 

I 

S.1 

l 

14.6 

13.3 

11.0 

8.2 

7.1 

6.2 

5.8 

5.3 

4.4 

H  ^4j!:i 

20.72 

16.62 

11.67 

8.12 

6.04 

4.94 

4.07 

3.30 

2.58 

2.06 

\ 


*. 


%. 


•* 


m 


Maprt  1887. 


TeMnepaTypa  noHBU 

m 
Ha    r  X  j  6  B  a  i:  O.Ol. 


Hhcjio 
Datum 

Äo 

n  0  JT 

JÄH 

IL 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

-  0.6 

-  0.7 

-  0.9 

-  0.6 

-  0.3 

-  0.4 

-  0.3 

0.0 

0.3 

6.6 

6.4 

2 

-  0.2 

-  0.3 

-  0.5 

-  0.5 

-  0.6 

-  0.9 

-  0.6 

1.0 

2.9 

11.5 

7.8 

3 

1.3 

1.1 

0.9 

0.7 

0.1 

-  0.1 

-  0.1 

2.5 

6.7 

10.1 

14.9 

4 

1.4 

1.3 

1.8 

1.6 

1.6 

1.2 

0.6 

2.1 

4.0 

5.0 

6.1 

5 

1.5 

1.4 

1.1 

0.9 

1.1 

1.1 

1.2 

3.1 

5.3 

6.9 

9.7  1 

6 

1.0 

0.7 

0.7 

0.5 

0.4 

0.4 

0.0 

0.4 

2.2 

2.9 

4.0 

1 

7 

0.1 

0.2 

-  0.6 

-  0.3 

-  0.4 

-  0.3 

-  0.2 

-  0.1 

3.7 

8.1 

11.3 

8 

-  0.9 

-  l.l 

-  1.3 

1.3 

-  1.3 

-  2.1 

-  2.1 

-  0.6 

1.4 

5.0 

10.3 

9 

-  1.0 

-  1.6 

2.1 

-  2.1 

-  1.5 

-  1.0 

-  0.9 

-  0.3 

3.3 

7.6 

7.0 

10 

1.2 

-  1.9 

-~  1.9 

-  2.0 

-  2.3 

-  2.6 

-  2.7 

-  0.1 

3.9 

9.3 

15.9 

11 

-  21 

-  2.4 

2.8 

3.1 

3.5 

3.7 

-  3.6 

-  0.1 

6.9 

12.9 

18.9 

12 

1.0 

--  1.7 

-  2.3 

-  1.5 

-  1.3 

-  1.3 

-  0.6 

2.1 

4.6 

12.9 

19.9 

13 

4.1 

4.5 

3.9 

3.9 

3.9 

3.8 

4.5 

5.5 

68 

9.7 

12.8 

14 

1.9 

1.1 

0.4 

-  0.2 

-  0.6 

-  1.0 

-  0.6 

5.3 

12.4 

19.0 

25.3; 

15 

4.2 

3.6 

3.0 

2.5 

2.1 

15 

2.1 

4.9 

13.9 

19.3 

24.8 

16 

4.7 

3.9 

3.5 

2.8 

2.1 

1.5 

1.9 

7.8 

15.8 

22.6 

28.9 

1 

17 

5.4 

4.4 

3.7 

3.1 

2.3 

1.9 

2.4 

8.9 

16.2 

20.7 

28.1 

18 

5.9 

5.3 

5.1 

6-5 

6.6 

6.1 

6.9 

9.1 

13.9 

23.4 

29.6 

19 

7.5 

7.0 

6.5 

5.6 

6.1 

6.7 

7.7 

10.9 

16.7 

21.1 

25.1 

20 

9.0 

8.1 

6.9 

6.3 

8.5 

8.5 

9.3 

10.5 

14.3 

15.3 

14.2 

21 

6.7 

6.3 

5.9 

6.0 

5.9 

6.9 

6.1 

7.2 

8.8 

13.4 

13.3 

22 

3.5 

2.5 

2.3 

2.3 

1.3 

1.5 

2.1 

6.9 

9.1 

10.2 

17.1 

23 

0.9 

0.3 

-  0.1 

-  0.7 

-  1.3 

-  1.3 

-  1.3 

-  0.3 

2.5 

7.5 

10.3 

24 

-  3.3 

-  3.4 

-  3.9 

-  4.2 

-  4.2 

-  4.3 

-  2.9 

2.5 

9.0 

15.7 

22.3 

1 

25 

-  2.6 

-  3.3 

-  4.1 

-  4.3 

-  4.6 

—   4.8 

-  2.9 

3.8 

12.0 

18.7 

25.7 

26 

4.3 

4.1 

2.1 

0.8 

-  0.1 

-   1.0 

0.7 

7.9 

16.1 

23.6 

22.5 

27 

7.9 

7.1 

7.6 

5.6 

6.2 

4.7 

6.8 

12.4 

21.1 

27.6 

31.6 

•28 

6.4 

5.4 

4.8 

4.0 

3.5 

2.8 

4.6 

12.1 

17.2 

24.7 

27.1 

29 

7.3 

6.4 

6.9 

7.5 

6.7 

6.3 

7.9 

10.9 

17.0 

26.5 

31.5 

30 

6.3 

5.4 

4.7 

4.0 

3.6 

3.5 

6.1 

9.5 

13.8 

17.1 

21.3 

31 

8.5 

9.1 

9.1 

8.9 

8.6 

8.4 

8.4 

8.9 

9.3 

10.0 

11.0 

CpCÄH. 

Mittel. 

2.81 

2.35 

1.95 

1.70 

1.56 

1.32 

1.93 

6.00 

9.34 

14..32 

17.89 
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Iföife  1887: 

Tempdiratuir  des  EJrcllxxleiiB 


m 


V 


^ 


iL^ 

in  der  Tl 

efe: 

0.01. 

f/ 

U  0   fiOJfyxHH. 

K  1^  c 

ti  m  i 

t.t  a 

g- 

GpOAH. 
MUtel. 

^m 

y 

1   ^ 

/  ^ 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

.12 

1      11.6  1      12-9 

10.7 

6.6 

4.5 

2.8 

1.8 

1.1 

a6 

0.4 

0.4 

0.1 

:3.02 

;     16-8/      12:3          9^ 

9.2 

7.2 

5.1 

4.5 

4X) 

3.4 

3.1 

2.5 

1.7 

475 

'i     16  0/      18^        16.1 

18.4 

9:4 

7.1 

6:3 

5.6 

4.5 

3.a 

2.4 

1.4 

6.62 

t        7  0 1         Ö.Ö  j         5.3 

4.6 

4.2 

3.5 

2.4 

2.4 

2.0 

1.9 

1.7 

1.7 

3-14 

I0I5  /         »-3           9.0 

8.1 

6.9 

4.5 

3.7 

2^ 

2.3 

1.9 

1.8 

1.5 

436 

\    12.6 
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13.0 
11.0 
10.7 
8.2 
12.6 


10 


14.47 


18.3 
22.4 
20.4 
16.4 
24.7 


9.4 
16.4 
14.5 
21.4 
20.3 


S1.8 
10.2 
12.1 
9.7 
17.1 


19.0 

ia7 

19.6 
12.2 
10.1 


9.8 
14.1 
19.9 
17.5 
90.0 


143 
11.6 
11.2 
9.7 
13.9 


ir>.89 


11 


ai.9 

22.8 
20.5 
17.7 
21.4 


9.4 
19.5 
15-2 
22.1 
21.0 


fi2.6 
9.9 
14.2 
10.0 
16.5 


19.9 
18.1 
17.5 
12.3 
10.2 


9.6 
17.9 
20.5 
19.5 
81.9 


14.9 
11.4 
9.7 
11.2 
17.0 


16j54 


April  1887. 

Thermometer  mit  geschw&rztor  Kugel 

.  1  «O  'Ifetof  .aber  Jdem  JMbodaq. 


m 


^  fi  c  Jii  m  1  t  t  a  g. 


8 


12.3 
19.3 
10.5 
10.3 
15.9 


10.7 
14.7 
10.5 
14.3 
17.0 


10.6 
5.7 
7.7 

8.6 
10.9 


11.4 

10.1 

14.3 

6.5 

5.5 


5.9 
10.7 
10.3 
12.9 
16.7 


12.3 
7.7 

9.0 
6.4 
8.1 


10.89 


10 


-1 


10.7 
19.1 
10.3 
9.7 
14.0 


9.8 
14.3 
10.3 
12.7 
15.6 


10.0 
5.7 
7.5 
8.6 

9.2 


10.5 
9.3 

13.7 
6.5 
4.7 


5.7 

9.7 

10.1 

10.8 

14.81 


11.7 
7.4 

8.8 
5.8 
8.8 


10.19 


10.4 

16.7 

9.6 

8.6 

14.3 


10.0 
12.8 
10.7 
10.9 
14.3 


9.8 
5.1 
6.8 
8.3 
10.5 


7.7 
7.7 
12.9 
6.0 
4.1 


5.9 
8.8 
9.0 
9.9 
16.0 


11.7 
7.2 
8.8 
5.6 
8.8 


9.63 


11 


9.0 

14.0 

9.1 

8.2 

13.8 


9.5 

13.3 

9.0 

9.7 

14.9 


9.4 
5.5 
6.3 
7.7 
10.8 


7.1 
7.2 
12.4 
5.3 
4.5 


5.7 
7.6 
6.7 
8.8 
15.5 


12.0 
7^ 
9.4 
6.7 
8.0 


9.11 


12 


UUtal. 


7.6 

11.7 

7.9 

8.3 

15.1 


9.5 

13.1 

8.9 

8.3 

13.5 


8.8 
5.1 
6.0 
7.5 
9.8 


6.3 
6.9 
12.1 
6.3 
4.3 


5.7 
8.1 
6.3 
7.5 
13.9 


».5 
7.2 
8.0 
6.1 
7.3 


8.69 


13.56 
16.77 
1$.85 
11.03 
16.71 


11.06 
14.50 
12.09 
15.08 
16.09 


15.85 
8.86 
8  45 

W8 
11.79 


13.44 

12.68 

13.80 

9.32 

7.45 


7.03 
11.64 
13.42 
13.80 
16.77 


13.26 
9.38 

10.35 
8.89 

10,26 


12.14 


2U 


Hhcjo 
Datum 


1 
2 
3 
4 
5 


% 
7 
8 
9 
10 


11 
12 
13 
14 
Id 


16 
17 
18 

id 

20 


21 
22 
23 
24 
26 


26 
27 
28 
29 
30 


ayefM 
ittel 


AnpiJtB  1887. 

TepMOMöTprb  Ha  noBepxHO<^M  seMjiH. 


1 


4.1 
7.8 
10.6 
5.9 
8.1 


14.0 

10.1 

13.0 

6.4 

8.3 


14.7 

10.5 

4.5 

7.3 

8,0 


5.5 
8.1 
7.1 
13.4 
3.7 


5.4 
6.1 
5.3 

6.4 
8.5 


14.1 
10.9 

9.5 
10.6 

7.5 


8.51 


2: 


a.3 

7A 
9.8 
5.4 
7.5 


13.7 

10.1 

11.6 

5.8 

7.8 


12.9 

10.1 

4.0 

7.0 

7.6 


4.2 
8.9 
6.8 
12.9 
4.3 


5.2 
5.9 
4.7 
5.7 
7.9 


13.8 
10.3 

9,3 
10.2 

7.3 


^0    noiy^^Hfl. 


8.04 


2.5 
6.7 
10.1 
4.9 
7.1 


12.3 
9.1 

10.9 
5.0 
7.5 


13.6 
9.9 
3.6 
7.1 
7.9 


3.3 
9.1 
6.6 
12.3 
4.1 


5.2 
6.9 
3.7 
5.2 
6.6 


13.7 
10.2 

9.2 
10.0 

7.1 


7.68 


2.1 
5.8 
8.9 
4.4 
6.2 


11.6 
9.7 

10.9 
4.7 
6.9 


13.3 
9.3 
42 
6.9 
7.6 


2.4 

8.7 

6.5 

12.2 

3.7 


5.1 
3.4 
2.9 
7.0 
6.1 


13.7 
9.7 

a8 

9.6 
7.0 


7.30 


1.5 

5.3, 

7.9 

4,2 

6.5 


11.4 
8.9 

11.3 
4.^ 
6.2 


12.7 
8.9 
4.3 
6.7 
6.9 


1.7 
6.9 
9.0 
11.7 
2.8 


5.0 
3.1 
2.4 
7.9 
5.9 


12.2 
9.9 
8.9 
9.3 
7.0 


6.95 


0.5 
8.3 
3.9 
Ö.6 


11.4 
8.7 

10.9 
3.9 
6.4 


12.7 
8.8 
4.9 
6.7 
5.5 


1.7 
8.3 
9.3 
10.7 
3.0 


510 
3.1 
3.0 
8.6 
5.9 


12.1 
9.5 
8.9 
9.2 
7.4 


7.01 


Vormittag. 


8 


4.9 
8.3 
13.2 
8.9 
8.5 


11.4 

10.3 

12.2 

8.8 

9.9 


13.6 
9.7 
7.5 
7.0 
8.5 


8.7 
10.7 
11.6 
11.7 

7.1 


6.4 

8.9 

10.3 

15.4 

13.9 


12.6 
10.3 
10.3 
10.1 
9.0 


9.98 


12.8 
14.3 
20.7 
13.7 
16.6 


11.7 
13.3 
13.7 
15.7 
17.1 


21.8 

10.4 

9.6 

9.1 

15.1 


15.9 
11.8 
13.6 
12.1 
11.9 


10.2 
16.5 
17.7 
21.7 
21.4 


14.5 
11.8 
12.7 
11.8 
12.0 


14.37 


10 


19.2 
18.9 
23.7 
17.9 
22.7 


12.3 
16.7 
14.5 
^1.9 
24.0 


26.8 
11.3 
12.7 
10.3 
19.9 


21.9 
16.5 
261 
12.9 
16.7 


17.4 
^4.3 

25.8 
28.3 
29.0 


17.0 
14.4 
14.1 
14.2 
15:6 


18.67 


24.2 

28.5 
23.7 
22.3 
28.6 


12,4 
201 
16.7 
27.2 
80.6 


29.5 
12.7 
17.7 
14.8 
24.2 


27.6 
28.0 
32.8 
16.6 
20.6 


1&.8 
81.3 
31.6 
38.6 
35.1 


17.7 
16.9 
16.8 
13.6 
19.2 


32.86 


11 


29.5 
31.3 
24.4 
23.7 
28.1 


11.9 

23.3, 

18.0! 

30.9 

36.1 


35.1 
11.6 
231 
16.7 

22.7 


33.7 
33.9 
30.9 
13.8 
23.5 


16.9 
39.7 
36.9 
38.1 
39.0 


19.2 
17.2 
19.0 
16.7 
23.9 


1 


25.63 


2( 


3^ 


April  1887. 

Tbermometer  auf  dem  Erdboden. 


ji  y  Ä  H  H. 


Nachmittag. 


29^ 

29.1 

±eJB 

27.3 


15JB 

ao.2 


34.9 

16.9 
11.5 

14.9 
20.2 


308 
81.1 
26.0 
9.1 
21.4 


13.5 
29.5 
2ßX) 
33.9 
30.9 


18.9 
17.3 
15.7 
15.7 
17.3 


21J8 


24.V 
28.9 
18.7 
16.8 
23^ 


1S.4 

2a7 

16.8 
26.3 
24.5 


21.4 
11.8 
lOJB 
13.1 
17.1 


25.1 
26.9 
22.6 
9.1 
18.1 


13.6 
24.4 
27.1 
27.9 
26.2 


17.1 
13.9 
14.9 
14.0 
15.4 


iao5 


8 


10 


11 


12 


18.8 
20.9 
12.1 
13.7 
20.5 


12.6 
17.4 
12.7 
20.6 
20.7 


18.1 
9.3 
10/) 
11.4 
15.1 


17.5 
18.7 
19.7 
7.9 
11.2 


10.1 

16:9 

19j5 

21.3! 

23.1 


15.6 
12.3 
13.7 
12.2 
12.6 


15.64 


15j? 
19.8 
10.9 
11.9 
18J2 


11.8 
16.0 
10.0 
17.1 
193 


15.3 

6.5 

9.2 

10.1 

12.6 


14.2 

14.9 

17.5 

7.1 

8.7 


7.4 
12.3 
14.0 
17.7 
19.5 


14.6 
11.1 
12.3 
11.9 
11.3 


13.26 


13.2 
17.9 
10.2 
10.7 
16.6 


11.8 
15.2 
9i) 
14.9 
18.5 


13.4 
5.1 
8.9 
9.3 
9.4 


12.4 

12.6 

16.0 

6.7 

6.5 


6.9 
10.3 
11.6 
14.9 
18.3 


14.0 
10.5 
11.3 
111 
10.3 


11.90 


11.4 
15.6 
10.4 
103 
15.2 


9.9 
148 

8.4 
12.9 
17.0 


12.4 
4.5 
8.5 
8.9 

8.4 


11.2 

11.0 

15.4 

6.4 

5.7 


6.7 

9.1 

10.3 

12.9 

17.3 


13.3 

10.1 

11.2 

9.2 

9.9 


10.94 


10.3 

14.4 

9.1 

8.7 
15.0 


10.7 
14.1 
8.2 
11.3 
15.8 


11.9 
4.1 

8.2 
8.9 
7.7 


9.7 
9.7 
14.9 
6.1 
4.6 


7.1 

8.1 

9.1 

11.7 

17.0 


12.7 
9.9 

11.0 
8.6 
9.8 


10.28 


9.1 

12.7 

7.9 

8.3 

14.4 


10.3 
13.9 
7.2 
10.1 
15.7 


8.7 
9.3 
14.2 
5.7 
4.6 


6.8 

6.9 

7.7 

10.9 

16.1 


11.9 
9.7 

10.9 
8.1 
9.4 


9.67 


8.3 

11.6 

6.7 

8.8 

14.3 


10.3 

13.4 

6.6 

9.1 

15.0 


11.7 

10.9 

3.9 

3.9 

7.9 

7.6 

8.6 

8.1 

7.5 

6.9 

7.7 
8.3 
13.7 
5.1 
4.4 


6.3 
6.4 
6.8 
9.7 
14.0 


10.9 
9.5 

10.1 
7.5 
9.3 


9.04 


16.70 
18.77 
14.29 
11.91 
19.06 


12.36 

16.47 
11.92 
17.82 
20.59 


20.25 
9.94- 
10.86  I 
10.78  ^ 
18.18 


17.26 
18.35 
19.22 
10.68 
12.22 


10.34 
16.70 
18.27 
20.92 
21.73 


16.00 
12.51 
13.88 
12.88 
12.98 


15.26 


t 


i 


AnptJD^  1887. 


TeMnepaTypa  noHBti 

m 
Ha   TijÖEsii   0.01, 


— 

BCJIO 

ÄO 

EI  0  Jl 

JÄH 

SL 

Vor 

m  1  t 

tag. 

itnm 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

■ 

1 

5.0 

42 

3.4 

3.2 

2.5 

8.2 

4.1 

10.7 

16.8 

2L2 

25.6 

3 

9.1 

8.3 

7^ 

7.1 

6.5 

6.5 

ai 

12.9 

1&2 

219 

27.7 

3 

12.5 

11.6 

11.5 

10.5 

9.6 

9.6 

12.4 

17.8 

21.0 

21.6 

22.1 

4 

7.3 

6.7 

6.1 

5.7 

5.3 

6.1 

7.» 

12.1 

15.9 

19.5 

20.5 

5 

8.7 

8.1 

7.8 

7.0 

6.3 

6.1 

a5 

14.9 

19.9 

248 

25.6 

6 

14.7 

14.3 

13.4 

12.5 

12.3 

12.1 

120 

12.0 

12.5 

12L8 

13.1 

7 

10.5 

10.4 

9.7 

9.5 

9.3 

9.1 

10.1 

12L5 

14.8 

ia9 

21.7 

8 

13.6 

12.4 

11.6 

11.4 

11.6 

11.1 

11.8 

13.1 

14.0 

15.0 

17.8 

9 

6.7 

6.3 

5.6 

5.4 

6-0 

4.7 

7.6 

13.4 

19.1 

241 

27.7 

10 

9.9 

9.3 

8.8 

8.3 

7.5 

7.4 

9.3 

15.2 

20.8 

26.4 

3L3 

11 

15.9 

14.4 

14.4 

14.1 

13.6 

13.1 

14X) 

19.6 

24.1 

27.4 

31.2 

12 

11.3 

10.8 

10.5 

9.7 

9.2 

9.0 

9.7 

10.5 

11.1 

12.5 

11.7 

• 
4 

13 

5.2 

4.7 

4.4 

4.7 

4.8 

5.3 

7.0 

9.1 

11.8 

16.7 

21.8 

t 

14 

8.2 

7.8 

7.5 

7.4 

7.2 

7.2 

7.6 

9.0 

10.3 

140 

16.6 

1 

15 

8.5 

8.2 

8.2 

8.0 

6.7 

6.1 

8.6 

13.8 

18.5 

22.0 

21.7 

16 

6.7 

5.4 

4.7 

4.0 

3.3 

3.1 

7.2 

12.9 

18.7 

242 

28.8 

1 

1 

17 

9.5 

9.7 

10.1 

9.7 

8.4 

8.9 

10,3 

11.7 

15.0 

22.7 

293 

1 

1 

18 

10.0 

9.4 

8.6 

8.0 

9.9 

10.1 

11.7 

13.3 

21.8 

27.4 

28.4 

19 

14.6 

14.1 

13.6 

13.2 

12.9 

12.2 

12.5 

12.5 

13.1 

15.0 

13.7 

20 

5.3 

5.3 

5.2 

4.7 

3.9 

3.9 

6.5 

10.8 

15.2 

19.0 

22.6 

i 
1 

21 

6.9 

6.7 

6.5 

6.3 

6.1 

6.1 

6.8 

9.2 

144 

147 

16.4 

22 

6.8 

6.5 

6.5 

5.1 

4.7 

4.3 

7.7 

18.9 

19.8 

25.6 

32.0 

23 

7.7 

7.0 

6.2 

5.4 

4.6 

4.7 

9.1 

15.0 

21.4 

26.9 

31.2 

24 

9.1 

8.3 

7.6 

8.2 

8.9 

9.3 

13.5 

18.7 

24.1 

29.6 

340 

25 

11.5 

10.6 

9.6 

8.8 

8.3 

8.0 

12.8 

18.7 

25.1 

31.0 

35.4 

26 

16.0 

15.4 

15.2 

15.0 

13.4 

12.9 

lai 

14.7 

16.7 

17.4 

ia7 

27 

11.3 

11.1 

11.0 

10.5 

10.5 

10.1 

10.8 

11.9 

14.2 

16.5 

17.3 

28 

10.0 

9.9 

9.6 

9.4 

9.1 

9.3 

10.6 

12.3 

13.8 

16.0 

17.9 

29 

10.8 

10.4 

10.2 

9.9 

9.7 

9.7 

10.3 

11.7 

14.3 

140 

16.5 

30 

7.9 

7.7 

7.5 

7.4 

• 

7.8 

7.6 

8.9 

11.8 

16.0 

18.1 

22.S 

\Iittel 

9.71 

9.17 

8.76 

8.34 

7.95 

7.82 

9.67 

18.19 

16.96 

20.69 

23.35 

! 

April  1887. 

Tempefratur  des  E}pdtiöd!&Bä 


i^i 


m 


in  der  Tiefe:  O.Ol. 


n 


o    irojiyAHH. 


nachmittag. 


6 


20.9 
21.9 
12.9 
14.3 
21.7 


12.9 

18.3 
13.3 
22.7 
22.8 


20,4 
11.3 
11.0 
12.2 

15.8 


20.8 
22.3 
21.7 
9,2 
16.2 


11.6 
19.6 
21.8 
24.3 
25.4 


16.4 
13.4 
14.6 
13.3 
13.8 


17.0 
20.9 
12.1 
12.7 
19.5 


12.1 
16.9 
10.5 
19.1 
20.9 


17.4 

8.4 
10.2 
10.7 
13.8 


17.4 
18.5 
19.4 
8.4 
12.3 


9.3 
16.7 
17.7 
20.1 
22.3 


16.4 
12.3 
13.3 
12.5 
12.2 


17.17 


14.95 


8 


15.0 
18.9 
11.4 
11.6 
18.0 


11.7 
15.9 
9.4 
16.7 
20.0 


16.9 
6.7 
9.6 
9.9 

10.9 


16.3 
16.0 
18.0 

7.7 
9.9 


8.5 
13.6 
16.4 
17.9 
20.4 


15.0 
11.4 
12.4 
11.1 
11.2 


13.49 


9 


13.2 
17.1 
IIA 
11.1 
16^ 


11.1 
16.4 
9.0 
14.8 
18.6 


13.9 
5.9 
9.3 
9.6 
9.8 


18.7 

14.2 

17.1 

lA 

8.8 


8.1 
11.9 
13.6 

lai 

19.6 


14.3 
10.9 
12.1 
10.0 
10.7 


12.50 


10 


11.8 
16.9 
10.6 
9.5 
16.* 


11.1 
14.8 
8.4 
13.3 
17.4 


12.9 
5J 
9.1 
9.5 

8.9 


12.1 

12.7 

16.4 

7.3 

7.6 


7.6 
10.8 
12.8 
14.8 

la? 


13.2 
10.7 
11.6 

9.4 
10.^ 


11 


10.7 

14.8 

8.9 

9.0 

15.5 


}0.8 
14.3 
7.6 
12.0 
17.0 


12.5 
4.9 
8.6 
9.2 
8.8 


10.8 

11.7 

16.7 

6.9 

6.9 


7.5 

9.6 

10.9 

13.8 

17.7 


12.4 
10.3 
11.4 

a8 

10.2 


11.66 


10.96 


12 


opewJ 


llitteL 


9.7 

18.5 

7.9 

9.8 

14.9 


l0.7 
13.9 
7.2 
10.9 
16.3 


11.9 

48 

a4 
a7 

7.8 


9.7 

10.9 

15.1 

6.2 

6.7 


7.1 
8.8 
10.0 
2.7 
6.4 


i 


[1.5 
OJ 
0.8 

a2 
lao 


1084 


15.40 
«.42 
14.51 
11.99 
1SJ5 


12.84 
16.35 
12.14 
17.68 
20.26 


20.88 
10.55 
11.22 
11.18 
10.35 


^r.i9 

ia66 
19.48 
11.58 
18:26 


10.80 
16:62 
tö:82 
2119 
22:84 


16.42 
13:06 
14.09 
4l6 
18.21 


vm\ 
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TeMnepaTypa   noHBBi 

m 
Ha  rjjÖHBi:  0.02. 


raacjio 
Datum 

. 

^0     n  0  M  J  f,  E  , 

S. 

Vor 

mittag. 

l 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

• 

1 

5.4 

46 

41 

3.5 

3.1 

8.6 

42 

9.4 

146 

19.5 

23.6       9 

2 

9.6 

9.0 

8.4 

7.6 

7.0 

6.8 

8.0 

12.1 

16.0 

21.9 

26.1 

2 

8 

13.1 

12.3 

12.0 

11.1 

10.3 

9.9 

11.9 

16.5 

20.0 

21.2 

21.3 

2 

^ 

8.0 

7.1 

6.9 

6.2 

5.9 

5.8 

7.4 

11.2 

149 

18.2 

19.4 

1 

5 

9.0 

8.4 

8.1 

7.3 

6.8 

6.4 

8.2 

13.7 

las 

23.0 

246 

2 

et 

U.9 
10.6 

14.6 

13.7 

12.8 

12.5 

12.4 

12.2 

12.2 

12.4 

12.9 

13.2 

1 

1    7 

ao.5 

10.0 

9.6 

9.4 

9.2 

10.0 

11.9 

141 

lao 

20.6 

S 

8 

13.8 

12.8 

12.0 

11.7 

11.7 

11.2 

11.6 

13.0 

13.8 

14.6 

16.0 

1 

.9 

7.8 

•6.6 

6.0 

6.7 

5.3 

4.9 

7.0 

12.0 

17.2 

22.1 

25.7 

s 

10 

10.6 

.9.9 

9.3 

8.8 

8.1 

7.8 

9.0 

14.0 

19.2 

244 

29.4 

11 

16.2 

15.1 

148 

144 

14.0 

13.4 

14.0 

18.3 

22.8 

26.0 

29.2 

, 

12. 

11.6 

11.0 

10.8 

10.2 

9.6 

9.3 

9.8 

10.6 

11.1 

12.4 

11.8 

] 

1     ^• 

5.4 

5.1 

47 

49 

5.0 

5.2 

6.7 

8.8 

lU 

15.5 

20.1 

j 

14 

8.5 

8.0 

7.8 

7.6 

7.6 

7.5 

7.6 

8.9 

10.1 

13.0 

16.0 

] 

16 

,  8.7 

8.4 

8.4 

8.2 

7.2 

6.5 

a3 

12.8 

17.5 

20.7 

21.1 

< 

Ifi 

7.1 

6.1 

5.3 

45 

3.8 

3.5 

a6 

11^ 

16.9 

22.0 

26.5 

i 

17 

9.9 

10.1 

10.2 

10.0 

9.0 

9.0 

10.2 

11.4 

140 

20.2 

27.0 

1 

1 

1     18 

10.6 

10.0 

9.1 

8.2 

10.0 

10.2 

11.4 

12.9 

19.7 

25.1 

26.8 

1 

1 

19 

14.9 

14.4 

13.8 

13.4 

13.0 

12.4 

12.7 

12.5 

13.1 

147 

13.8! 

20 

.     5.8 

5.6 

5.6 

5.1 

42 

41 

6.1 

9.9 

14.0 

17.8 

21.3 

21 

7.3 

7.1 

6.8 

6.B 

6.4 

6.4 

6.9 

a7 

13.1 

UJd 

15w6 

1    ^ 

7.2 

7.0 

6.9 

5.6 

5.0 

47 

7.0 

12.6 

17.9 

23.4 

29.0 

23 

•8.5 

7.6 

6.8 

6.0 

5.3 

6.1 

a4 

13.6 

19.2 

244 

«85 

24 

9.8 

9.0 

8.5 

8.5 

9.2 

9.6 

12.4 

16.9 

21.9 

26.8 

30.9 

26 
26 

12.4 

11.6 

10.4 

9.6 

9.0 

8.6 

12.0 

17.1 

22.6 

2ao 

32.1 

i 
! 

16.5 

>     16.1 

15.6 

16.5 

14.2 

13.5 

13.5 

14.6 

16.3 

17.3 

ia4 

1 

27 

11.9 

11.6 

11.3 

10.8 

10.8 

10.4 

10.8 

11.8 

13.8 

16.0 

16.8 

1 

26 

10.4 

10.0 

9.7 

9.6 

9.Ö 

9.4 

10.2 

11.8 

13.5 

144 

16.8 

29 

11.0 

10.6 

10.5 

10.3 

9.8 

9.7 

10.3 

11.4 

13.8 

14.0 

15.8; 

30 

8.2 

8,0 

7.8 

7.6 

7.6 

7.7 

8.7 

11.3 

142 

16.9 

20.8 

10.14 

9.61 

9.18 

8.70 

8.34 

au 

9.44 

12.46 

15.87. 
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J 
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M« 


Temperatur  des  Brdbodens 

m 
In  der  Tiefe:  0.02. 
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10 
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1 

8 
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6 

7 
8 
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6.8 

;11.6 

14.9 

9.9 
10.1 


15.8 

11.21 

14.6 

ae 

12.9 


17^ 

12.8 

7.2 

9.3 

96 


9.5 
12.0 
12.9 
16^ 

8.0 


8.8 

8.4 

11.0 

12.4 

15.Ö 


18.2 
13.3 
10.8 
11.4 
9.2 


11.65 


6.4 
11.Ö 
14.1 

9 

9 


:l 


15.4 
11.0 
13.8 

8.21 
12.1 


16.5 

12.3 

7.Ö 

9.0 

9.4 


8.7 
11.6 
12.31 
16.7 

7.4 


a6 

8.0 
10.2 
lU 
14.0 


17.4 
12.7 
10.B 
lU 
8.9 


IIJLS 


5.8 

10.2 

13,6 

8.7 

9.2 


14.8 
10J8 
13J2 
7.8 
11.21 


16.1 

11.7 

6.7 

8.6 

9.2 


7.8 
11.6 
11.6 
15.1 

7.3 


a3 

7.6 

9.4 

10.8 

13.1 


17.0 
12.6 
10.4 
10.9 
8.6 


54 
93 
12.9 
8.3 
8.7 


14.0 
10.1 
12.8 
7.4 
109 


15.4 

11.5 

6.5 

8.4 

9.0 


7.0 
11.3 
10.8 
14.8 

7.0 


8.1 
7.6 

a7 

10.2 
12.3 


16.6 
12.2 
10.3 
10.6 

a4 


ia66 


10J24 


4.8 
9.0 
12.3 
7.8 
8.3 


13.6 
10.2 
12.6 
6.9 
10.2 


15.0 

1Ö.9 

6.5 

a3 
a6 


5.4 
10.8 
11.1 
14.4 

6.6 


7.8 
6.8 

ao 

10.4 
11.6 


15.9 
11.8 
10.1 
10.4 

8.4 


9^ 


4.* 

a6 

11.7 

7.7 
7.8 


13.2 
9.8 

12.1 
6.6 
9.7 


14.7 

10.7 
6.4 

ai 
ao 


5.8 
10.4 
11.3 
13.9 

6.2 


7.7 

6.6 

7.4 

10.4 

11.0 


16.0 

11.5 

9.9 

10.3 

as 


9.51 


4.6 
8.6 
12.0 
7.7 
8.2 


12.9 

10.0 

12.1 

7.0 

9.7 


14.6 

10.6 

6.8 

8.1 

a4 


6.4 
10.6 
11.7 
13.6 

6.4 


7.6 
6.8 

ai 

11.1 
11.6 


14.6 
11.4 
lO.l 
10.1 
8.6 


9.67 


6.8 
10.3 
14.0 

9.8 
10.6 


12.7 
10.8 
12.7 
9.6 
11.9 


15.8 
10.9 

ao 

a4 

10.3 


9.1 
11.4 
12.4 
13.2 

8.0 


a2 

9.2 
10.7 
13.6 
14.0 


14.8 
11.8 
1Ö.8 
10.3 
9.9 


U,00 


93 
12.2 
16.6 
12J^ 
13.7 


12.6 
12.3 
13.4 
12.6 
15.2 


ia8 

lU 
9j6 
9.0 

13.3 


12.6 
12.4 
15.0 
13.5 
10.1 


9,9 
12.6 
13.8 

ia5 

17.1 


16.4 
12.6 
11.8 
11.7 
11.4 


12.96 


13j6 

17.6 

16.2 

d0.1 

18.4 

lae 

14.4 

153 

17.0 

2a3 

12.8 

123 

143 

16.8 

14.0 

14.8 

16.1 

193 

19.0 

229 

21.7 

23.7 

113 

11.9 

12.2 

15.8 

10.4 

12.6 

15i9 

173 

16.6 
15.4 
19.0 
13.9 
12.5 


11.4 
16.6 
17.5 
19.7 
20.8 


lao 

14.0 
123 
12.5 
13.2 


16M 


20.4 
20.0 
21.7 
14.0 
15.0 


13.0 
20.3 
21.0 
22.9 
24.0 


17.0 
14.8 
13.6 
13.1 
15.7 


17.59 


I 


•% 
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Temperatur  des  Erdbodens 


m 
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g- 
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\  1  1  => 

/   « 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

22.0  1      24:.&  i 

/    2s.a 

26.2 

25.1 

22.3 

19.8 

17.8 

16.0 

14.7 

13.5 

12.6 

14.4S 

2i.B  /     2e.& 

'    ^27.8 

27.4 

25.1 

23.1 

21.5 

20.3 

19.0 

17.9 

17.0 

15.8 

17.37 

i     19.4/      le.T/ 

lS-7 

17.1 

16.0 

14.8 

14.2 

13.4 

12.9 

12.6 

11.6 

10.8 

14.99 

1    \6.0        IömI 

14.8 

15X) 

14.8 

14.6 

13.7 

12.8 

12.2 

11.4 

10.6 

10.4 

12.06 

\    2G.O       27.0/ 

2S.2 

2a6 

24.6 

22.8 

21.1 

19.6 

18.3 

17.4 

16.7 

16.0 

17.11 

\   1B.4       13.8/ 

X3^ 

14.0 

14.0 

13.5 

12.8 

12.5 

12.2 

12.0 

11.6 

11.4 

13.28 

7  ^14      2I.Sl 

^S.3 

22.5 

21.5 

19.6 

18.2 

17.2 

16.5 

16.0 

15.1 

14,8 

15.60 

12.2 

12.6 

14.3 

13.8 

12.4 

11.4 

10.6 

10.0 

9.6 

9.1 

12.68 

28.2 

28.4 

26.9 

24.2 

21.6 

19.6 

17.6 

16.3 

15.0 

13.9 

16.53 

24.4 
28.9 

30.a  j 

30.1 

29.2 

27.0 

24.6 

22.7 

21.5 

20.2 

19.2 

18.5 

17.9 

19.25 

28.8 
13.9 
18.2 
14.6 
17.0 

30.1 
14.1 

18.8 
14.8 
17.6 

1 

X4.4: 

1-4.6 
13.1. 

26.4 
15.6 
15.4 
14.2 
18.3 

24.6 
15.6 
13.8 
14,2 
17.6 

22.6 
18.7 

12.7 
13.6 
16.6 

20.5 
12.0 
11.8 
12.6 
15.4 

18.6 
10.3 
11.2 
11.4 
13.8 

16.9 
9.2 
10.8 
10.8 
12.5 

15.3 
8.4 
10.4 
10.6 
11.5 

14.6 
7.8 
10.0 
10.2 
10.8 

13.6 
7.4 
9.8 
9.8 

10.4 

19.88 
11.72 
11.25 
11.03 
13.21 

28l2 
38.0 
26.8 

28.9 

28.7 

'  27.0 

23.7 

20.8 

18.6 

16.9 

15.5 

14.2 

12.8 

16.45 

26.4 

28.6 

28.2 

26.9 

24.6 

21.8 

19.4 

17.6 

16.1 

14.9 

14.0 

17.82 

26.3 

28.'2^ 

26.4 

24.4 

22.8 

21.1 

19.9 

18.8 

18.1 

17.4 

16.7 

18.37 

26.8 

X3.8 

12.6 

11.9 

11.5 

10.6 

9.9 

9.6 

9.3 

8.9 

8.4 

12.83 

14.6 
18.9 

20-3  1 

20.'7 

20.4 

19.5 

17.5 

15.2 

13.3 

11.9 

10.8 

9.7 

9.2 

12.46 

^    «     «*     1 

lö-l^ 

14^ 

14.0 

12.8 

11.7 

10.5 

9.9 

9,2 

8.9 

8.6 

10.67 

g-ß       23-0\ 

23.Ö 

24.6 

23.2 

21.5 

18.8 

16.7 

15.2 

13.9 

12.8 

11.8 

15.07 

28-6 

26.7 

25.0 

23.7 

21.2 

18.9 

17.2 

15.7 

14.5 

13.4 

17.02 

30.3 

30.0 

27.6 

25.9 

23.6 

21.3 

19.6 

18.1 

17.0 

16.0 

19.28 

30.0 

28.0 

26.2 

24.4 

22.7 

21.5 

20.5 

19.7 

18.8 

20.59 

21-3  \  ?^-i\ 

SB    11 .6  \     ^^-^ 

1Ö.9 

18.8 

18.1 

17.4 

16.8 

16.3 

15.6 

14.9 

14.2 

13.8 

16.84 

lß.2 

15.6 

15.3 

14.2 

13.4 

12.5 

12.0 

11.5 

11.2 

11.0 

13.2C 

1B.7 

17.7 

16.4 

15.4 

14.6 

13.4 

12.9 

12.4 

12.1 

11.9 

13.30 

i       17.5 

16.8 

15.2 

13.8 

13.2 

12.6 

11.5 

10.9 

10.2 

9.6 

12.57 

l       17*7 

17.4 

15.8 

14.9 

13.6 

12.6 

11.9 

11.6 

11.1 

10.7 

12.52 

^2K 

XTI  \  21 

L.6P\  31^1 

21.25 

20.11 

ia6i 

17.04 

15.67 

14.59 

13.74 

12.96 

12.36 

14.98 

262 


Datam 


AnpijiL  1887. 

TeMnepaTypa  noHBBi 
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na  TÄjÖEni:  0.10. 


^0    nojy^cHH. 


Vormittag. 
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10 
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2 
3 
4 
5 


6 

7 

8 

9 

10 


11 
12 
13 
14 
15 


16 
17 
18 
19 
20 


21 
22 

24 
25 


26 
27 
28 
29 
30 


8.6 
13.2 
16.2 
11.8 
11.2 


16.2 
12.0 
14.9 
10.1 
14.6 


17.8 
15.2 

8.9 
10.4 
10.4 


10.9 
13.8 
14.9 
17.0 
9.8 


11.0 
10.0 
13.1 
14.8 
17.2 


19.6 
14.8 
12.1 
12.6 
11.0 


p 


ittel. 


13.14 


8.1 
12.6 
15.4 
11.2 
10.8 


15.8 
11.8 
14.4 
9.7 
13.8 


17.3 
14.6 
8.6 
10.2 
10.2 


10.2 
13.0 
14.0 
16.6 
9.4 


10.4 
9.3 
12.4 
13.8 
16.3 


18.8 
14.3 
11.9 
12.3 
10.6 


12.59 


7.6 
11.8 
14.8 
10.8 
10.4 


15.4 
11.6 
14.0 
9.3 
12.9 


16.8 

13.9 

8.4 

9.8 

10.0 


9.6 
12.8 
13.4 
16.1 

9.0 


10.1 
8.9 
11.5 
13.3 
15.5 


18.4 
14.0 
11.7 
12.1 
10.3 


12.14 


7.2 
11.3 
14.3 
10.3 
10.1 


14.9 
11.2 
13.6 
8.8 
12.4 


16.^ 

13.6 

8.1 

9.6 

9.8 


9.0 
12.6 
12.8 
15.8 

8.7 


9.7 

8.8 

11.0 

12.6 

14.8 


17.9 
13.7 
11.5 
11.8 
10.0 


6.8 

6.4 

10.8 

10.2 

13.8 

13.1 

9.9 

9.3 

9.8 

9.4 

14.6 

14.2 

11.0 

10.8 

13.2 

13.0 

8.4 

8.2 

11.9 

11.4 

16.9 

15.6 

13.1 

12.7 

7.8 

7.6 

9.3 

9.2 

9.6 

9.2 

8.4 
12.2 
12.5 
15.3 

8.4 


9.6 

8.6 

10.3 

12.2 

14.0 


17.4 
13.4 
11.3 
11.6 
9.8 


11.74 


7.8 
11.6 
12.4 
15.0 

8.0 


9.3 

8.2 

9.8 

12.0 

13.4 


16.9 
13.0 
11.1 
11.4 
9.6 


e.2 

6.4 

9.8 

10.0 

12.8 

13.0 

9.0 

9.4 

9.1 

9.4 

13.9 

13.5 

10.7 

10.8 

12.8 

12.9 

7.9 

8.3 

11.0 

11.2 

15.2 

15.2 

12.4 

12.2 

7.7 

8.0 

9.1 

9.0 

9.0 

9.3 

7.6 

8.0 

11.2 

11.4 

12.3 

12,4 

14.6 

14.2 

7.8 

8.1 

11.36 


10.99 


9.0 

9,0 

7.9 

8.4 

9.4 

10.0 

12.0 

12.6 

13.0 

13.5 

16.4 

16.0 

12.8 

12.9 

11.0 

11.2 

11.2 

11.2 

9.6 

9.8 

10.75 

10.91 

7.6 
10.8 
14.2 
10.4 

10.8 


13.2 
11.4 
12.9 
9.8 
12.4 


16.4 

12.2 

8.7 

9.2 

10.6 


9.5 
11.8 
13.1 
14.2 

9.0 


9.4 

9.8 

11.2 

13.9 

14.6 


16.0 
13.0 
11.7 
11.7 
10.5 


11.67 


9.6 
12.3 
15.3 
11.6 
12.8 


13.2 
12.4 
13.2 
11.9 
14.3 


18.0 

12.4 

9.9 

9.8 

12.3 


11.6 
12.8 
15.1 
14.0 
10.4 


10.5 
12.0 
13.2 
15.7 
16.8 


16.2 
13.5 
12.2 
12.0 
11.6 


12.89 


12.0 
14.6 
16.2 
13.0 
14.9 


13.2 
13.8 
13.6 
14.4 
16.8 


19.6 
12.6 
11.6 
10.8 
14.0 


14.2 
15.0 
17.2 
14.2 
12.2 


11.4 
14.6 
15.8 
18.1 
19.2 


16.8 
14.2 
12.8 
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1 
1 
1 
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1 


1 
1 
1 

li 

1! 
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l 
1 


1 
1 
1 
1 
1 


I 
1 
1 


14.41 


i^ 
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m 


in   der   Tiefe:  0.10. 


j  y  ;(  H  B. 


Nachmittag. 


8 


21.2 
23.0 
16.6 
14.2 
22.4 


14.0 
19.2 
13.4 
23  3 
25.0 


24.3 
14.6 
14.2 
13.5 
16.2 


23.7 
24.5 
23.6 
13.3 

18.8 


13.8 
21.4 
23.8 
26.4 
26.8 


18.6 
15.5 
16.4 
15.8 
16.1 


20.6 
22.1 
15.9 
14.2 
21.6 


13.8 
18.6 
13.7 
22.6 
23.8 


23.1 
14.2 
13.5 
13.2 
15.8 


22.6 
23.7 
22.6 
12.8 
18.1 


13.5 

20.8 
23.2 
25.4 
26.0 


18.1 
15.2 
15.8 
15.2 
15.6 


19.5 
21.1 
15.2 
14.0 

20.6 


13.3 
17.8 
13.4 
21.2 
22.6 


21.8 
13.3 
12.8 
12.8 
15.3 


21.0 
22.2 
21.7 
12.2 
16.8 


12.9 
19.6 
22.0 
24.2 
24.9 


17.6 
14.6 
15.4 
14.4 
14.8 


18.2 
20.2 
14.6 
13.6 
19.6 


13.0 
17.1 
12.6 
20.0 
21.6 


20.4 
12.4 
12.2 
12.0 
14.5 


19.4 
20.6 
20.5 
11.8 
15.6 


12.0 
18.2 
20.4 
22.7 
23.6 


17.2 
14.1 
14.7 
13.7 
14.0 


10 


11 


12 


ICpeÄH 

MittelJ 


17.0 
19.4 
14.0 
13.0 

18.7 


12.8 
16.6 
12.1 
18.6 
20.6 


19.2 
11.4 
11.8 
11.7 
13.6 


180 
19.2 
19.6 
11.2 
14.3 


11.4 
17.0 
19.1 
21.1 
22.6 


16.8 
13.5 
14.2 
13.0 
13.3 


15.9 
18.5 
13.6 
12.6 
17.9 


12.6 

ae.o 

11.6 
17.5 
19.9 


17.9 
10.6 
11.5 
11.4 
12.7 


16.8 
17.9 
19.0 
10.9 
13.2 


10.9 
15.8 
17.8 
20.1 
21.7 


16.1 
13.1 
13.6 
12.6 
12.9 


14.9 
17.8 
12.9 
12.0 
17.2 


12.4 

15.6 
11.1 
16.4 
19.1 


16.8 
9.9 
11.0 
11.0 
12.0 


15.8 
16.8 
18.4 
10.6 
12.3 


10.5 
14.8 
16.7 
19.0 
21.0 


15.8 
12.7 
13.2 
12.0 
12.4 


14.0 
16.9 
12.4 
11.5 
16.6 


12.2 
15.2 
10.5 
15.4 
18.4 


16.0 
9.4 
10.6 
10.8 
11.3 


14.8 
15.8 
17.6 
10.2 
11.6 


10.2 
14.2 

15.8 
18.1 
20.2 


15.2 
12.4 
13.0 
11.5 
12.1 


19.12 


18.51 


17.63 


16.68 


15.83 


15.09 


14.40 


13.80 


13.24 
16.20 
15.07 
12.22 
15.66 


13.73 
14.63 
13.09 
15.10 
17.88 


19.36 
12.87 
11.13 
11.14 
12.64 


15.13 
16.99 
17.66 
13.81 
12.74 


11.26 
14.38 
16.55 
18.69 
20.02 


17.47 
14.02 
13.52 
13.07 
12.73 


14.73 


u^ 


kwßjih  1887. 


TeMneparypa   iiohbm 

m 
Ha  rjiy($HHi:  0.20. 


^CJIO 

Datum 

ÄO 

n  0  Jl 

JÄH 

ü. 

Vor 

mittag. 

1 

2 

8 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

1 

10.3 

9.9 

9.6 

9.3 

9.1 

8.9 

as 

8.3 

8.2 

8.1 

8.4 

2 

13.9 

13.6 

13.0 

12.6 

12.3 

11.9 

11.5 

11.2 

10.9 

10.9 

11.0 !     1 

3 

15.9 

15.5 

15.1 

14.7 

14.4 

14.0 

13.7 

13.3 

13.1 

13.1 

13.1 

1 

4 

13.0 

12.7 

12.3 

11.9 

11.5 

11.3 

11.1 

10.9 

10.7 

10.7 

10.9 

1 

5 

12.0 

11.8 

11.6 

11.3 

11.1 

10.9 

10.7 

10.5 

10.3 

10.4 

10.7 

1 

6 

15.6 

16.3 

15.1 

14.8 

14.6 

14.4 

14.1 

13.9 

13.7 

13.5 

13.2 

1 

7 

12.3 

12.3 

12.1 

12.0 

11.8 

11.7 

11.5 

11.4 

11.3 

11.3 

11.5 

1 

8 

14.5 

14.3 

14.1 

13.9 

13.7 

13.5 

18.3 

13.1 

12.9 

12.8 

12.8 

1 

9 

11.9 

11.7 

11.3 

11.1 

10.9 

10.6 

10.3 

10.0 

9.8 

9.9 

10.4 

1 

10 

16.4 

14.9 

14.3 

14.0 

13.6 

13.2 

12.8 

12.4 

12.2 

12.1 

12.4 

1 

11 

17.2 

16.8 

16.5 

16.1 

15.9 

15.7 

16.5 

15.2 

15.0 

15.1 

15.3 

1 

12 

16.7 

16.1 

15.7 

15.3 

14.9 

14.7 

14.3 

13.9 

13.6 

13.3 

13.2;     I 

13 

11.6 

11.3 

11.0 

10.7 

10.5 

10.3 

10.0 

9.8 

9.7 

9.7 

9.9!     1 
10.1  1     1 

14 

11.6 

11.3 

11.1 

10.9 

10.7 

10.7 

10.6 

10.4 

10.3 

10.2 

15 

11.3 

11.2 

11.1 

10.9 

10.8 

10.7 

10.5 

10.5 

10.2 

10.4 

10.7 

^ 

16 

12.3 

11.9 

11.6 

11.3 

10.9 

10.7 

10.4 

10.0 

9.7 

9.8 

10.1 

i 

17 

14.7 

14.1 

13.8 

13.3 

13.0 

12.8 

12.7 

12.3 

12.1 

12.1 

12.1 

18 

16.1 

15.6 

14.9 

14.2 

14.0 

13.7 

13.4 

13.1 

12.9 

12.9 

13.2!     1 
14.3!     I 

19 

16.8 

16.5 

16.1 

16.0 

15.7 

15.4 

15.1 

14.9 

14.7 

14.5 

20 

11.9 

11.7 

11.4 

11.1 

10.9 

10.6 

10.4 

10.1 

9.9 

9.9 

10.2 

1 

21 

12.9 

12.5 

12.0 

11.8 

11.5 

11.3 

11.0 

10.9 

10.7 

10.6 

10.7 

■ 

22 

11.2 

10.9 

10.7 

10.7 

10.6 

10.5 

10.2 

9.9 

9.8 

9.9 

10.4 

23 

14.7 

14.2 

13.7 

13^ 

12.9 

12.5 

12.1 

11.6 

11.3 

11.5 

11.8 

24 

16.3 

16.7 

15.3 

14.8 

14.3 

13.9 

13.6 

13.6 

13.3 

13.2 

13.7 

25 

18.1 

17.6 

17.1 

16.6 

16.1 

16.6 

15.1 

14.7 

14.3 

14.3 

14.7 

• 

26 

19.3 

18.9 

18.5 

18.1 

17.8 

17.5 

17.3 

16.9 

16.5 

16.3 

16.3 

1 
1 

27 

16.8 

15.5 

14.9 

14.8 

14.8 

14.7 

14.6 

14.2 

14.Q 

13.9 

13.9 

28 

13.5 

13.2 

13.1 

12.9 

12.8 

12.5 

12.4 

1^.3 

12.2 

12.2 

12.3 

29 

13.7 

13.5 

13.2 

13.1 

12.9 

12.7 

12.7 

12.6 

12.» 

12.3 

12.3 

30 

12.9 

12.5 

12.3 

12.1 

11.9 

11.7 

11.6 

11.3 

ll.S 

11.2 

11.4 

pttd! 

14.11 

13.76 

13.42 

18.12 

12.86 

12.62 

12.36 

12.10 

11.90 

11.87 

12.03 

J 
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Temperatur  des  Srdtwdenfi 


m 


m 


in   üer  Tiefe:  0.20. 


no      BOiyAHH. 


Nachmittag. 


GpexR. 


6 


8 


10 


11 


12 


SiitteL 


1 
2 
3 
4 
5 


6 
7 
8 
9 
10 


9^ 
125 
13.9 
1L6 
125 


.    12.9 
I    12.a 
12.9 
11.8 
13.9 


U  ,1  1&4 

12  I  13.1 

tS  10.9 

y  I  10.6 

0  i  11.7 


t7 


3 

I 


11.6 
13.1 
14.4 
14-1 
11.3 


11.1 
12.1 
13.3 
15.2 
16.4 


16.3 
14.1 
12.6 
12.5 
125 


6 


12.88 


10.9 

ia2 

142 
11.9 

lai 


12.9 
12.9 

ia9 

12.9 
15.0 


17.3 
13.1 
11.5 
10.9 
12.1 


12.7 
14.1 
15.3 
14.1 
12.0 


11.5 
13.1 
14.5 
16.5 
17.4 


16.5 
14.2 
13.0 
12.8 
12.7 


13.51 


11.7 
14.1 
14.5 
12.3 
14.1 


12.9 
18.5 
18.1 
18.8 
16.1 


18.3 
18.2 
11.9 
11.2 
12.6 


18.8 
15.2 
16.2 
14.1 
12.9 


11.7 

18.9 
15.8 
17.3 
18.5 


16.8 
14.3 
186 
18.1 
18.1 


lue 


19.9 
155 
14.8 
12.3 
15J 


12.9 
14J 

12.8 
149 
175 


19.0 
13.3 
12  3 
11.5 
12.9 


149 
16.3 
17.1 
141 
13.7 


11.9 
147 
16.8 
18.7 
19.5 


17.1 
144 
140 
13.6 
13.5 


18.9 
16.1 
148 
12.5 
15.9 


12.9 
145 
12.7 

15.7 
18.0 


19.5 
13.4 
12.5 
11.8 
13.1 


15.7 
17,1 

17.8 
140 
143 


12.3 
15.5 
17.7 
19.2 
20.3 


17,1 
14.5 
14.4 
13.9 
13.9 


14.T8.   15.17 


147 
16.7 
14.8 
12.7 
16.4 


12.9 
149 
12.7 
16.5 
18.5 


19.6 
13.5 
12.6 
11.9 
13.3 


16.3 
17.7 
16.1 
13.8 
14.7 


12.4 
16.1 
18.1 
19.8 
20.8 


17.1 
14.5 
145 
14.0 
140 


^Ö;45 


155 
16.9 
145 
12.7 
16.7 


12.9 
15.1 
12.7 
16.8 

ia7 


19.5 
13.6 
12.5 
12.0 
13.5 


16.7 
18.1 
18.3 
13.6 
15.0 


12.1 
16.5 
18.5 
20.1 
21.0 


17.1 
145 
147 
145 
141 


15.61 


15.4 
17.1 
14.5 
12.7 
16.8 


12.8 
15.1 
12.7 
16.9 

18.7 


19.3 
13.5 
12.3 
11.9 
13.5 


16.7 
18.1 
18.2 
135 
15.0 


12.4 
16.5 
18.6 
19.9 
21.0 


16.9 
145 
147 
13.9 
140 


15.56 


15.4 
17.0 
14.1 
12.7 
16.7 


12.8 
15.1 
12.6 

16.8 
18.5 


19.0 
13.2 
125 
11.8 
13.4 


16.5 
17.9 
17.9 
12.9 
147 


12.2 
16.3 
18.3 
19.7 
20.7 


16.7 
143 
14.5 
13.8 
13.9 


18.89 


15.1 
16.8 
135 
12.6 
16.3 


12.7 
15.0 
12.5 
16.6 
18.1 


18.6 
12.8 
12.0 
11.8 
135 


16.1 
17.5 
17.7 
12.7 
14.2 


11.9 
16.0 
17.9 
19.5 
20.3 


16.5 
141 
14.3 
18.7 
ia6i 


15;13 


147 
16.5 
13.6 
12.5 
16.1 


12.6 

148 
12.3 
16.3 

17.8 


17.8 
12.4 
11.9 
11.7 
12.9 


15.7 

17.0 
17.5 
12.5 
13.9 


11.7 
15.6 
17.4 
19.1 
19.9 


16.3 
13.9 
14.0 
13.5 
13.3 


1484 


143 
16.2 
13.3 
12.3 
15.8 


12.5 
147 
12.1 
15.8 
17.5 


17.1 
12.0 
11.7 
11.5 
12.7 


15.1 
16.6 
17.1 
125 
13.3 


11.4 
15.1 
16.9 
18.4 
19.7 


15.9 
13.7 
13.9 
13.2 
13.1 


X450 


11.32 
13.84 
1418 
11.95 
18.24 


18.53 

13.04 
13.08 
13.07 
15.35 


17.15 
19.83 
1151 
IUI 
1L85 


ia98 
1476 
15l55 
1439 
1254 


11.66 
12.80 
1483 
16.47 
17.71 


17.08 
1441 
13.33 
13.18 
12:63 


13.78 


17* 
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TeMnepaTypa   no^BU 


m 


Ha    T  X  j  6  E  B  i:    0.40. 


Ihcjo 
Datum 

Ä 

0    n  0 

j  y  Ä  H 

IL 

n 

0    n  0 

1  y  Ä  H  ] 

B. 

1        1 

Cpe 
Mit 

M 

• 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

1 

10.5 

10.5 

lOJ 

10.1 

9.8 

9.8 

10.1 

10.6 

10 

2 

11.0 

11.2 

11.3 

11.1 

11.0 

11.1 

11.4 

12.0 

11. 

3 

12.3 

12.6 

12.6 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

12 

4 

12.5 

12.4 

12.2 

11.9 

11.7 

11.6 

11.6 

11.7 

11 

5 

11.7 

11.7 

11.5 

lU 

11.2 

1L4 

11.8 

12.3 

11 

6 

12.6 

12.9 

12.9 

12.8 

12.7 

12.5 

12.4 

12.4 

n 

7 

12.3 

12.3 

12.1 

12.0 

11.9 

11.9 

12.1 

12.4 

12. 

8 

12.7 

12.9 

12.8 

12.7 

12.7 

12.7 

12.6 

12.4 

la 

9 

12.3 

12.3 

12.0 

11.7 

11.5 

11.5 

11.9 

12.4 

11. 

10 

12.7 

12.9 

12.9 

12.7 

12.5 

12.6 

13.1 

13.7 

12. 

11 

13.9 

141 

14.2 

14.1 

14.0 

14.1 

144 

146 

14 

14. 

12 

14.8 

14.8 

14.6 

14.3 

14.1 

13.8 

13.6 

13.5 

13 

13.3 

13.0 

12.7 

12.4 

12.1 

11.9 

12.0 

12.1 

12. 

14 

12.1 

12.1 

12.0 

11.7 

11.5 

11.4 

11.4 

1L6 

U 

15 

11.7 

11.7 

11.6 

11.5 

11.4 

11.6 

11.7 

11.9 

IL 

16 

12.1 

12.1 

12.0 

11.7 

11.5 

11.5 

11.9 

12.3 

11. 

17 

12.7 

12.9 

12.8 

12.7 

12.5 

12.6 

12.9 

13.4 

lä 

18 

13.6 

13.8 

13.8 

13.5 

13.3 

13.4 

13.7 

141 

13. 

19 

14.4 

14.5 

14.5 

14.3 

14.1 

141 

140 

13.7 

U 

20 

13.5 

13.2 

12.9 

12.5 

12.2 

12.1 

12.2 

12.5 

12. 

21 

12.7 

12.7 

12.5 

12.3 

12.1 

11.9 

12.0 

12.0 

12 

22 

12.0 

12.0 

11.8 

11.6 

11.5 

11.5 

11.9 

12.4 

11 

23 

12.7 

12.9 

12.8 

12.7 

12.5 

12.5 

12.9 

13.4 

12. 

24 

13.7 

13.9 

13.8 

13.6 

13.5 

13.5 

140 

145 

la 

26 

14.9 

15.1 

15.1 

14.9 

14.7 

148 

15.1 

15.7 

lä 

26 

16.9 

16.1 

16.2 

16.1 

16.9 

15.7 

15.7 

16.6 

15. 

27 

15.6 

15.5 

15.4 

15.1 

14.8 

147 

145 

143 

14 

28 

14.5 

14.3 

14.1 

13.9 

13.7 

13.7 

13.7 

13.8 

la 

29 

13.9 

13.9 

13.8 

13.5 

13.3 

13.3 

13.2 

13.5 

la 

30 

13.5 

13.4 

13.3 

13.1 

12.9 

'    12.8 

12.9 

13.2 

■ 

la 

CpeÄH. 
Mittel 

13.07 

13.12 

13.02 

12.81 

12.64 

12.61 

12.77 

13.02 

■z 

/i 
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m 

m 

m 

m 

Nv 

i  D 

der 

Tief 

e:   0.84 

1.65 

3.26 

3.99. 

/       Vormitta 

•  g- 

N  a 

c  h  m 

i  t  t 

a  g. 

CpexH, 
Mittel. 

1^  no  noiyAHH. 
1^  Nachmittags. 

n  /  - 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

9-S  /          9.Q  l         98 

9.8 

9.8 

9.8 

9.8 

9.8 

9.81 

9.0 

11.1 

11.8 

9.S  /          Ö.Ö           9.8 

9.8 

9.9 

9.9 

9.9 

10.0 

9.86 

9.1 

11.1 

11.8 

lO.O  /        lO-l  1        10.1 

10.1 

10.2 

103 

10.3 

10.3 

10.18 

9.2 

11.2 

11.8 

10.3 1       10.3  /        10.4 

10.5 

10.5 

10.6 

10.6 

10.6 

10.48 

9.3 

11.1 

11.8 

10.6  J        10.7  1        10.7 

10.7 

10.7 

10.7 

10.7 

10.7 

10.69 

9.4 

11.1 

11,8 

10  71       lO^T 

1        10.7 

10.7 

10.8 

10.8 

10.8 

10.9 

10.76 

9.5 

11.1 

11.8 

10.9  \       lO-? 

10.9/        11-1 
112/        11.» 

lli|        11« 

/        11.0 

11.0 

11.0 

11.0 

11.0 

11.1 

10.99 

9.6 

11.2 

11.8 

1         11.1 

11.1 

11.1 

11.2 

11.2 

11.2 

11.11 

9.8 

11.2 

11.8 

)         11.2 

11.2 

11.2 

11.2 

11.2 

11.2 

11.20 

9.8 

11.1 

11.8 

1         11.2 

11.3 

11.3 

11.3 

11.3 

11.3 

11.26 

10.0 

11.2 

11.7 

11.3 

11.4 

ll.T 

12.1 

12-1 

ll.S 

11.5 

11.5 

11.5 

11.6 

11.7 

11.7 

11.52 

10.1 

11.2 

11.8 

11.8 

11.9 

12J0 

12.0 

12.1 

12.1 

11.91 

10.2 

11.2 

11.8 

11-7 

12.2 

12.3 

12.2 

12.2 

12.1 

12.1 

12.16 

10.3 

11.2 

11.8 

12.1 

12.0 

11.9 

11.9 

11.9 

11.9 

11.9 

11.96 

10.4 

11.2 

11.7 

12.1 
11.8 

X1.7 

11.8 

11.7 

11.7 

11.7 

11.7 

11.74 

10.5 

11.2 

11.7 

^^ 

i*-f 

lÄ-O 
12.3 

11.7 

11.7 

11.7 

11.7 

11.7 

11.6 

11.69 

10.6 

11.2 

U.7 

11-7 

1^1.6 

11.6 

11.6 

11.7 

11.7 

11.7 

11.64 

10.6 

11.2 

11.7 

11.6 

X1.8 

11.9 

11.9 

11.9 

11.9 

12.0 

11.86 

10.8 

11.3 

11.8 

11.7 

a2.i 

12.1 

12.1 

12.1 

12.1 

12.3 

12.10 

10.8 

11.2 

11.7 

12.0 
12.3 

1.2.3 

12,4 

12.4 

12.4 

12.4 

12.4 

12.86 

10.8 

*11.3 

*11.7 

i«-fl  ii-f 

12.1       l*-A 

12.3 

12.3 

12.2 

12.2 

12.3 

12.2 

12.26 

10.9 

11.4 

11.8 

12.1 

12.1 

12.1 

12.1 

12.1 

12.0 

12.09 

11.0 

11.3 

11.7 

12.0 

12.1 

12.1 

12.1 

12.1 

12.1 

12.06 

11.1 

11.4 

11.8 

12:0 

iiii 

1^.3 

12.1 

12.1 

12.1 

12.2 

12.2 

12.3 

12.15 

11.0 

11.4 

11.7 

12.1 
ia3 

12.4 

12.5 

12.6 

12.6 

12.6 

12.7 

12,50 

11.2 

11.4 

11.8 

-«  -^ 

12.9 

12.9 

13.0 

13.1 

13.1 

13.1 

12.96 

11.2 

11.4 

11.7 

13  >;    if-l 

13.2  l        ^'*-  * 

13.1 

13.3 

13.4 

13.4 

13.4 

13.5 

13.29 

11.2 

11.4 

11.8 

13.6 

13.5 

13.6 

13.5 

13.3 

13.3 

13.45 

11.4 

11.5 

11.8 

1          13.3 

13.3 

13.3 

13.2 

13.2 

13.2 

13.26 

11.5 

11.4 

11.8 

1          13.1 

13.1 

13.1 

• 

13.1 

13.1 

13.1 

13.11 

11.6 

11.5 

11.8 

^^« 

e\  ^^-»^ 

)\     ll'^2 

11.75 

1W6 

11.78 

11.78 

11.80 

11.75 

10.40 
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a  0  Ji 
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• 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

■ 

1 

7.2 

7.2 

6.8 

6.3 

6.3 

6.0 

6.0 

6.9 

5.9 

6.9 

8.7 

2 

7.7 

6.7 

6.7 

6.7 

4.8 

5.7 

5.9 

8.4 

10.8 

11.2 

12.1 

3 

6.8 

7.3 

6.5 

6.2 

6.3 

9.2 

11.7 

16.7 

17.3 

145 

15.1 

4 

7.1 

6.2 

6.2 

5.0 

8.7 

7.2 

13.9 

16.9 

16.7 

17.7 

19.9 

6 

9.2 

6.8 

6.4 

5.3 

5.2 

11.4 

16.7 

19.5 

21.1 

22.9 

23.9 

( 

6 

12.1 

12.1 

12.1 

11.1 

10.7 

10.7 

18.9 

23.2 

23.2 

214 

36.7 

7 

12.7 

12.6 

10.9 

11.0 

10.7 

12.9 

19.9 

23.9 

27.3 

28.3 

27.9 

8 

14.7 

14.8 

14.2 

15.0 

15.5 

17.5 

22.8 

24.9 

29.1 

28.1 

31.7 

\ 

9 

15.0 

14.8 

14.7 

146 

12.3 

15.9 

22.1 

25.5 

24.1 

25.9 

26.6 

10 

13.7 

13.5 

13.1 

12.3 

12.3 

18.2 

22.4 

25.7 

36.1 

29.3 

28.3 

1 

11 

16.9 

15.9 

15.6 

13.8 

13.3 

li.6 

ä2.7 

ä6.i 

28.2 

81.8 

äl.9 

12 

14.7 

14.7 

13.9 

13.7 

13.1 

19.1 

25.2 

27.8 

30.5 

30.1 

30.8 

18 

17.1 

15.2 

14.5 

15.1 

14.2 

16.1 

19.5 

21.4 

23.6 

23.4 

34.3 

14 

14.7 

14.7 

lö.l 

14.4 

14.7 

.    16.1 

17.1 

22.1 

23.9 

30.6 

27.3 

15 

14.3 

16.1 

14.2 

13.9 

13.2 

18.1 

22.0 

ä3.6 

35.5 

2ai 

38.5 

16 

15.9 

15.3 

14.5 

13.8 

13.5 

17.5 

31.7 

33.7 

87.2 

28.6 

26.9 

17 

15.0 

14.2 

13.9 

15.2 

14.3 

15.4 

16.7 

19.2 

21.2 

23.7 

24.9 

18 

13.6 

13.4 

13.0 

13.0 

13.3 

16.3 

18.4 

24.9 

36.1 

26.1 

28.6 

id 

15.2 

14.4 

14.0 

14.1 

14.2 

15.7 

18.0 

26.2 

25.7 

27.0 

26.1 

20 

16.1 

15.5 

14.5 

14.1 

14.0 

15.4 

22.6 

26.3 

26.7 

37.7 

26.6 

21 

16.3 

16.0 

15.9 

14.1 

15.3 

16.9 

/ 
18.0 

20.0 

26.1 

26.8 

38.7 

22 

15.1 

15.3 

15.5 

16.0 

15.1 

16.1 

17.9 

20.5 

26.8 

24.5 

28.5 

23 

13.9 

13.3 

12.8 

12.9 

13.3 

14.1 

16.1 

18.3 

17.8 

18.5 

16.8 

24 

14.0 

13.3 

13.4 

13.5 

13.5 

15.9 

18.1 

26.1 

23.5 

26.1 

35.8 

25 

15.1 

14.7 

14.3 

14.3 

14.2 

16.2 

17.8 

18.7 

38.6 

36.1 

36.1 

26 

13.5 

13.7 

13.5 

13.3 

14.0 

15.5 

17.9 

24.4 

24.7 

35.0 

34.4 

27 

14.9 

14.8 

14.5 

14.3 

14.5 

16.7 

18.1 

36.5 

25.3 

23.7 

247 

28 

15.7 

14.8 

14.1 

13.5 

13.7 

17.1 

22.3 

24.3 

23.8 

24.5 

26.9 

29 

12.3 

12.0 

10.9 

10.9 

10.3 

19.1 

21.3 

22.8 

26.9 

28.3 

27.7 

30 

14.1 

18.8 

14.1 

13.9 

16.0 

18.5 

22.5 

26.3 

29.6 

27.2 

ai.2 

31 

17.7 

17.3 

17.9 

18.1 

18.5 

17.7 
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ma  1887. 

Thermometer  mit  geschwärzter  Kugel 

1.5  Meter  über  dem  Erdboden. 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13^1      1Ä5  /      13.Ö 

13.6 

11.9 

10.1 

9.4 

8.9 

7.9 

7.7 

7.8 

7.7 

8.65 

1-4  6  1       I6-0  /       15.5 

11.8 

11.1 

10.4 

7.9 

7.1 

7.5 

7.6 

7.2 

6.6 

9.28 

aO.l         19.Ö  /       18-1 
24.5        2B.S  1       2&.S 

17.4 

16.6 

14.5 

ia7 

9.9 

9.7 

8.2 

7.2 

7.2 

11.99 

22.8 

22.7 

17.5 

15.3 

14.2 

12.6 

10.9 

10.1 

10.5 

13.86 

24.8 

24.7 

20.7 

18.5 

16^ 

14.2 

13.1 

12.7 

11.9 

16.87 

)  ae^l   31^      ^-ß 

'  34.6      35.S  /      36-5 
88.7/    29.9/      gg-^ 

38.1 

33.3 

29.9 

22.5 

21.3 

19.7 

17.7 

15.7 

14.4 

21.35 

31.9 

30.2 

25.2 

21.0 

19.8 

20.0 

19.6 

17.0 

14.2 

21.79 

36.8 

34.4 

29.3 

•  24.5 

21.9 

18.1 

16.4 

16.2 

15.2 

24.21 

24.9 

27.0 

23.7 

21.8 

19.9 

17.9 

15.9 

14.6 

14.4 

21.02 

25.7 

26.3 

26.7 

22.0 

20.9 

20.9 

19.5 

19.3 

18.5 

22.25 

1 ...  /      -«««».o 

29.9 

28.7 

25.9 

23.8 

20.6 

19.5 

18.1 

17.3 

16.6 

23:77 

83.9 

^J^^  1      30.0 

30.7 

25.1 

24.6 

240 

24.0^ 

20.3 

17.7 

18.9 

19.0 

23.46 

30.2 

S-^  /       23^^ 

25.1 

21.7 

20.3 

17.9 

16.9 

15.6 

13.6 

15.5 

14.8 

19.08 

«3 

^    --.    ^i^  ff              ^-^^^^^     0 

30.9 

26.3 

23.1 

2a9 

20.4 

19.7 

17.4 

16.3 

15.4 

21.29 

27.8 
30.5 

2S.^ 
29.0 

30-^ 

24.5 

24.7 

23.7 

2a7 

19.9 

19.2 

17.7 

16.9 

16.7 

21.74 

^   -    ^^ 

28.0 

22.9 

21.4 

19.5 

17.2' 

15.3 

14.9 

15.7 

15.6 

21.19 

29.4 

28.0 

25.9 

24.8 

23.8 

19.3 

17.7 

17.1 

15.9 

14.7 

14.5 

19.59 

25.9 

24.7 

29.9 

29.7 

23.7 

22.3 

19.7 

18.3 

17.7 

16.7 

16.0 

21.06 

26.3 

22.6 

22.1 

19.5 

18.5 

18.0 

16.2 

17.0 

16.9 

16.8 

16.7 

19.88 

26.1 

28.7 

28.1 
26.6 

23.7 

23.5 

23.5 

21.1 

20.5 

19.0 

17.4 

■   17.5 

17.6 

21.21 

«^•2 1    S:t 

24.^  l        S«^ 

25.3 

21.5 

19.1 

15.8 

15.4 

16.5 

15.5 

15.1 

15.0 

19.78 

2S.8 

27.3 
19  3 

22.8 

22.8 

20.8 

19.5 

17.9 

17.9 

15.3 

15.1 

14.5 

19.63 

22.7 

21.7 

22.5 

17.5 

15.7 

15.7 

15.1 

13.5 

14.6 

17.25 

31.7 

29.9 

26.3 

20.1 

17.6 

17.9  ^ 

15.9 

15.6 

15.5 

20.87 

27!9       ^-i  \        2^,3 
30.2       2Q.i  \ 

15.0 

16.9 

16.5 

16.5 

16.0 

16.8 

16.5 

14.9 

14.5 

18.62 

24.61     f®-^\        sS'.O 

18.1 

19.4 

15.3 

14.9 

14.8 

16.5 

15.3 

14.6 

15.0 

18.18 

31.3 

25.1 

22.6 

21.0 

19  0 

17.9 

16.9 

16.5 

15.1 

20.90, 

27.1 

28.1 

26.2 

21.7 

17.7 

15.0 

15.1 

14.5 

12.7 

20.65 

25.9 

23.9 

22.9 

21.1 

19.3 

17.7 

17.3 

15.5 

14.9 

20.53 

26.2 

23.7 

29.0 

23.4 

20.5 

21.2 

18.9 

18.3 

17.9 

22,00 

««*\  »*\  **•' 

26.6 

27.1 

24.0 

2ao 

1 

18.7 

17.3 

16.7 

16.0 

14.9 

21.42 

.«M*: 

^.esv  ^-^ 

25.36 

2404 

1 

21.99 

19.12 

17.61 

16.77 

15.56 

14.96 

14.39 

19,46 
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1 

^HCIO 1 

Datum  1 

^0     U  0  X  J  Ji,  E  SL 

V  0  r  m  i  t  1 

'  a  g. 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

11 

1 

9.1 

9.0 

8.6 

8.3 

8.0 

8.1 

8.3 

9.0 

9.7 

12.1 

12.1 

u 

3 

8.7 

8.5 

8.5 

8.2 

7.3 

7.0 

7.8 

10.3 

13.9 

15.8 

16.9 

3 

4.5 

4.4 

3.9 

3.7 

3.5 

41 

9.5 

16.3 

20.8 

20.4 

25.4 

2( 

4 

7.1 

5.9 

5.9 

5.3 

41 

43 

11.4 

17.7 

23.6 

26.9 

30.8 

3( 

6 

9.2 

7.3 

6.4 

5.5 

61 

5.9 

13.3 

20.2 

27.7 

347 

38.6 

41 

6 

13.6 

13.7 

13.7 

12.2 

10.7 

11.0 

17.8 

245 

31.1 

38.3 

43.6 

1 

7 

14.7 

13.9 

12.9 

12.1 

11.9 

13.4 

19.1 

26.4 

34.8 

40.5 

46.4 

a 

8 

15.1 

14.9 

145 

14.3 

14.0 

15.5 

22.1 

29.0 

36.3 

42.7 

48.4 

5] 

9 

16.3 

15.7 

15.2 

14.5 

13.6 

149 

21.7 

29.1 

35.2 

40.8 

443 

U 

10 

15.5 

14.9 

14.3 

13.7 

13.5 

15.7 

22.9 

30.1 

35.5 

41.8 

45.1 

*i 

11 

17.2 

15.7 

14.6 

14.0 

13.4 

147 

22.3 

29.8 

37.1 

43.8 

4a7 

H 

12 

16.7 

16.1 

15.5 

15.1 

147 

16.6 

25.0 

33.0 

40.5 

449 

49.3 

5j 

13 

17.2 

15.8 

15.3 

14.7 

141 

14.5 

18.4 

22.0 

27.6 

27.4 

33.3 

21 

14 

14.7 

14.2 

14.7 

14.3 

14.7 

16.2 

18.9 

23.7 

26.2 

36.0 

40.6 

31 

15 

16,7 

16.8 

15.8 

14.8 

148 

14.8 

21.5 

26.9 

32.6 

39.5 

45.5 

4: 

16 

17.4 

16.4 

15.5 

14.7 

144 

16.3 

22.2 

29.1 

36.8 

43.0 

38.8 

^ 

17 

17.9 

17.1 

16.9 

16.8 

16.7 

17.2 

19.1 

21.7 

246 

29.7 

30.7 

21 

18 

15.6 

15.2 

14.7 

14.1 

140 

15.6 

19.1 

26.3 

344 

39.0 

43.9 

4 

19 

17.1 

16.5 

16.0 

16.1 

16.2 

17.3 

19.4 

30.1 

35.7 

39.6 

443 

4S 

20 

17.1 

17.1 

16.5 

15.5 

15.5 

16.6 

22.1 

27.3 

31.3 

346 

40.2 

4& 

21 

17.5 

17.8 

16.4 

15.8 

16.5 

17.7 

19.4 

20.6 

349 

38.3 

449 

^ 

22 

17.2 

16.8 

16.7 

17.0 

17.1 

17.8 

19.5 

22.5 

30.5 

31.1 

340 

31 

23 

16.1 

15.0 

14.7 

14.5 

15.0 

15.5 

17.5 

20.8 

20.7 

21.1 

19.5 

2: 

24 

15.2 

14.7 

14.9 

14.5 

147 

16.7 

18.5 

26.2 

27.0 

35.9 

36.7 

4J 

25 

17.3 

16.7 

16.5 

15.9 

16.0 

17.7 

20.1 

20.3 

26.5 

35.3 

36.8 

U 

26 

14.7 

14.7 

14.2 

14,0 

14.5 

16.4 

18.9 

26.5 

28.3 

30.2 

26.7 

Si 

27 

16.0 

15.8 

15.6 

15.7 

15.7 

16.6 

19.2 

26.0 

29.5 

29.7 

31.7 

di 

28 

17.7 

17.2 

16.2 

14.8 

15.0 

16.5 

21.8 

27.2 

29.3 

31.4 

42.1 

3* 

29 

15.2 

14.2 

13.3 

12.8 

12.5 

141 

21.7 

28.5 

35.9 

42.2 

45.8 

^ 

30 

15.9 

15.5 

15.3 

16.1 

16.6 

19.3 

249 

29.5 

36.6 

37.7 

47.5 

öi 

31 

1     ^^'^ 

16.3 

16.8 

17.3 

17.3 

17.0 

27.5 

22.4 

33.8 

39.5 

40.1 

41 
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14.82 

13.87 

13.43 

13.26 

14.35 
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2429 

29.95 
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37.83 
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Mai  1887. 

Thermometer  auf  dem  Brdboden, 
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5 

6 

7 

8 
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11 
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13.2 

11.6 
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9.6 

8.9 

8.7 
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J    23.5       2^3 

/      23.4 

17.5 

14.9 

11.5 

8.7 

6.8 

6.1 

5.5 

5.1 

46 

11.90 

1  90.3  1    ao.4 

/       26.4 

24.1 

20.4 

15.0 

11.5 

10.0 

8.9 

7.7 

6.8 

6.3 

14.27 

1    33.1       29.3  j 

'       26.7 

25.7 

25.1 
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24.5 

22,9 

21.6 

20.2 

18.7 

7     ' 

41.7 

41.8 

40.1 

38.6 

34.9 

31.0 

27.1 

24.1 

22.6 

21.4 

20.1 

18.8 

26.22 

8    ; 

42.8 

44.2 

43.6 

41.4 

38.3 

33.6 

29.6 

27.0 

24.7 

23.0 

21.7 

20.6 

2ai9 

9 

42.0 

42.9 

36.9 

32.6 

32.5 

29.2 

27.0 

25.2 

23  2 

21.6 

.    20.4 

19.5 

26.84 

LO 

42.3 

41.8 

42.4 

35.1 

32.7 

29.7 

27.2 

25.1 

24.2 

.  23.4 

22.1 

20.5 

27.36 

i 

43.6 

46.7 

41.6 

37.4 

36.2 

32.6 

29.4 

27.0 

.    25.2 

23.5 

22.1 

21.0 

28.55 

2 

46.1 

46.9 

44.9 

37.9 

35.2 

31.8 

29.4 

26  9 

22  7 

22.0 

.    20.4 

19.4 

29.06 

3 

32.2 

27.1 

28.6 

29.1 

28.0 

26.2 

23.4 

21.1 

19.6 

18.3 

17.5 

16.3 

22.21 

14 

34.0 

36.0 

35.2 

33.2 

32.0 

28.1 

26.2 

24.5 

23.4 

21.6 

20.6 

19.6 

24.64 

S     , 

1 

42.5 

41.6 

39.6 

36.2 

33.5 

30.8 

28.3 

26.1 

24.4 

23.2 

21.8 

21.1 

27.81 

i 

40.4 

37.0 

38.8 

37.2 

33.4 

30.3 

27.5 

25.0 

23.2 

21.8 

21.8 

21.3 

27;.24 

7 

35.0 

35.4 

34.6 

33.8 

30.8 

27.9 

24.9 

22.8 

21.1 

20.0 

19.0 

18.8 

24.39 

S 

38.5 

32.6 

33,3 

33  6 

34.4 

30.2 

27.1 

25.5 

23.7 

22.0 

20.8 

19.8 

26i)6 

9 

39.7 

39.8 

35.6 

30.8 

26.4 

24.8 

23.6 

22.0 

20.8 

20.3 

19.6 

19.0 

26.79 

0 

41.5 

43.0 

3^..6 

31.2 

30.4 

28.6 

26.7 

25.1 

23.7 

22.1 

21.4 

20.6 

26.32 

2 

36.8 

29.8 

35.7 

33.2 

29.6 

26.1 

21.6 

20.4 

19.8 

19.5 

19.0 

18.7 

25.23 

2 

37.8 

37.0 

32,2 

29.0 

28.4 

26.2 

24.8 

22.7 

21.6 

20.2 

19.1 

18.2 

24.37 

8 

21.7 

26.5 

27,4 

27.2 

24.3 

22,4 

21.1 

19.2 

18.4 

17.1 

16.2 

16.2 

19.76 

i 

39.6 

38.3 

33,5 

32.8 

33.0 

29.8 

26.4 

23  8 

22.5 

21.0 

20.4 

19.6 

25.07 

5 

1 

41.6 

36.1 

30.6 

24.6 

22.6 

21.3 

19.7 

18.4 

18.0 

17.4 

17.1 

16.4 

23.17 

B     i 

32,1 

28.1 

22.6 

22.1 

22.1 

20.2 

19.0 

18.2 

17.7 

17.2 

16.4 

16.5 

20.70 

r 

37.6 

39.5 

38.6 

38.5 

34.1 

301 

27.1 

24.9 

23.7 

22.5 

21.0 

20.0 

25.65 

s 

36.9 

40.4 

40.6 

39.2 

36.9 

33.4 

29.2 

26.1 

23.9 

22.0 

20.6 

19.3 

26.99 

» 

44.1 

39.4 

39.6 

34.8 

32.2 

30.2 

27.9 

26.0 

24.3 

22.6 

21.4 

20.3 

27.25 

1 

45.3 

36.8 

26.6 

28.4 

29.6 

26.8 

25.0 

22.8 

21.6 

20.5 

19.8 

19.2 

26.25 

1 

1 

41.7 

41.5 

40.9 

38.4 

38.2 

31.2 

27,4 

25.0 

23.0 

21.6 

20.3 

19.3 

27.55 

KD. 

el. : 

g— — 

37.10 

36.34 

34.52 

32.U8 

30.05 

26.98 

24.30 

22.26 

20.76 

19.54 

18.54 

17.73 

24.00 

27B 


^MCXO. 

iDatom 


MaÄ  1887. 

TeMnepaTypanoHBLt 

m 
ua    T  Ä  y  6  B  E  i:    0.05. 


^0    noJiyAHa 


Vormittag. 


1 


8 


10 


11 


4 


1 
2 
3 

4 
5 


6 
7 
8 
9 
10 


11 
12 
13 
14 
15 


16 
17 
18 
19 
20 


21 
22 
23 
24 
25 


26 
27 
28 
29 
30 


31 


CpeAH. 
Mittel. 


10.4 
9.8 
7.4 
9.6 

12.8 


16.5 
19.4 
19.8 
21.6 
20.6 


21.5 
22.2 
20.6 
17.8 
20.4 


22.1 
22.1 
19.6 
21.1 
20.0 


21.6 
19.7 
19.2 
17.0 
20.8 


17.7 
17.3 
21.0 
21.2 
21.8 


20.8 


18.50 


10.2 

10.0 

9.7 

9.6 

9.4 

9.3 

7.0 

6.7 

6.3 

9.4 

9.0 

8.4 

11.9 

10.9 

10.0 

16.0 

15.7 

15,0 

18.2 

17.2 

16.4 

19.0 

18.3 

18.0 

20.8 

19.8 

19.3 

19.8 

19.1 

18.5 

20.6 

19.6 

19.3 

21.6 

20.7 

19.8 

19.6 

18.7 

18.1 

17.4 

17.0 

16.7 

19.8 

19.3 

18.4 

21.2 

20.4 

19.6 

20.3 

19.6 

18.9 

19.0 

18.4 

17.8 

20.6 

19.8 

19.5 

19.4 

19.1 

18.6 

21.0 

20.4 

19.9 

19.1 

18.8 

18.6 

18.2 

17.6 

17.1 

16.7 

16.6 

16.4 

20.2 

19.6 

19.1 

17.2 

16.7 

16.6 

16.9 

16.7 

16.8 

20.3 

19.6 

18.8 

20.4 

19.5 

18.7 

21.1 

20.5 

20.0 

20.4 

20.0 

19.8 

17.84 


17.25 


16.75 


9.4 
9.0 
5.9 
7.4 
9.4 


14.6 
16.0 
17.4 
18.6 
18.0 


18.2 
19.4 
17.4 
16.5 
17.6 


18.8 
18.7 
17,3 
19.2 

17.8 


19.2 
18.6 
17.0 
16.3 
18.8 


16.3 
16.7 
18.3 
18.0 
19.8 


19.6 


16.30 


9.2 

9.0 

8.4 

8.0 

5.8 

7.1 

7.2 

8,4 

9.0 

10.0 

13.9 

14.6 

15.7 

16.5 

17.2 

18.0 

18.0 

18.8 

17.7 

18.8 

17.8 

18.9 

19.0 

20.1 

17.2 

17.7 

16.6 

17.6 

17.2 

18.4 

18.7 

19.8 

18.5 

18.9 

17.2 

18.3 

19.1 

19.5 

17.8 

18.8 

19.4 

19.8 

18.6 

19.0 

17.0 

17.4 

16.5 

17.2 

18.6 

19.4 

16.6 

17.5 

16.8 

17.4 

18.3 

19.4 

17.7 

19.1 

19.9 

20.8 

i9.4 

21.0 

16.13 

16.94 

9.3 

8.7 

8.8 

11.0 

12.9 


17.0 
18.6 
20.2 
21.0 
21.2 


21.3 
22.8 
19.6 
19.2 
209 


22.2 
19.8 


9.4 
10.0 
11.4 
14.3 
16.3 


20.0 
21.9 
23.4 
23.8 
24.0 


24.6 
25.9 
21.6 
21.3 
23.6 


25.2 
21.0 


20.1 
21.2 
21.3 

24.0 
24.8 
24.1 

20.4 
20.2 
18.4 
19.2 
20.0 

24.5 
22.2 
19.3 
21.7 
21.8 

19.3 
19.2 
21.7 
21.6 
22.7 

22.4 
22.6 
24.7 
24.6 
25.7 

22.0 

24.1 

18.77 

21.43 

10.2 
12.0 
14.1 
17.7 
20.1 


23.0 
25.2 
26.6 
26.9 
27.0 


27.9 
29.4 
23.2 
24.5 
27.5 


28.9 
23.3 

27.8 
28.4 
27.1 


28.5 
24.9 
20.2 
24.9 
23,8 


24.3 
24.4 
26.0 
28.0 
27.8 


26.4 


24.19 


10.8 
13.6 
17.0 
20.4 
23.7 


26.6 
28.6 
30,2 
30.0 
30.0 


31.4 
32.5 
25.4 

28.0 
31.1 


31.6 
25.6 
31.5 
31.8 
30.2 


31,7 
27.3 
20.0 
28.6 
27.1 


24.5 
25.6 
27.8 
31.2 
30.3 


30.1 


2 
3 
3 

3 
3 


3 
3 

3 


« 
« 


26.91 


I 


Mai  1887. 

Temperatur  des  Brdbodens 


m 


in  der  Tiefe:  0.06. 


277 


ICIO 

latum 


no    nojy^^HK. 


Nachmittag. 


8 


10 


11 


12 


CpeAH. 
Mittel. 


1 

9 

3 
4 
5 


6 
7 
8 
9 
10 


11 
12 
13 
14 

15 


16 
17 
18 

19 

» 


31 
22 
23 
N 
25 


K 

K) 


n 


SAH. 


13.3 

16.8 
21.4 
22.6 
29.0 


32.2 
34.2 
35.3 
34.2 

34.8 


37.0 
37.6 
27.9 
31.0 
36.9 


35.8 
30.2 
36.0 
34.6 
35.7 


35.4 
31.8 
20.8 
33.6 
34.9 


29.1 
31.4 
31.5 
36.3 
36.5 


34.4 


31.36 


15.5 
18.3 
22.8 
24.2 
30.4 


33.6 
35.1 
36.6 
35.6 
35.5 


38.8 
39.0 
26.4 
31.5 
37.3 


34.5 
31.8 
32.6 
34.6 
37.5 


31.4 
34.0 
23.0 
33.9 
35.4 


27.6 
33.6 
33.6 
35.8 
35.4 


35.4 


31.96 


16.2 
19.4 
23.1 
23  2 
20.9 


34.1 
35.0 
37.3 
34.9 
36.4 


37.2 
89.7 

266 
32.5 
36.9 


34.9 
31.0 
31.7 
33.5 
34.5 


31.6 
32.0 
24.0 
32.4 
30.6 


24.4 
34.4 
34.8 
35.8 
30.6 


35.6 


31.46 


16.9 

15.8 

19.1 

16.4 

22.0 

21.1 

23.1 

22.8 

30.7 

28.6 

34.0 

33.0 

34.6 

33.4 

37.0 

35.9 

32.1 

30.7 

34.1 

31.7 

35.4 

34.6 

36.6 

35.4 

27.8 

27.8 

30.6 

30.7 

35.2 

33.1 

35.0 

33.2 

31.0 

30.2 

31.6  , 
31.1  j 
31.8 


31.2 
29.5 
25.7 
31.0 
26.6 


22.8 
34.6 
35.0 
33.8 
29.0 


35.0 


30.45 


32.2 
28.3 
30.6 


30.0 
28.4 
24.5 
31.6 
24.6 


22.4 
33.1 
34.2 
32.0 
29.5 


34.0 


29.35 


14.9 
14.6 
19.3 
21.7 
26.2 


31.2 
31.4 
34.0 
29.6 
30.0 


32.8 
32.7 
26..'> 
29.0 
31.2 


31.0 
28.6 
30.6 
261 
29.2 


27.8 
27.2 
23.5 
30.6 
22.9 


21.6 
30.7 
33.0 
30.5 
28.4 


32.4 


27.72 


13.4 

12.9 
16.7 
19.6 
23.8 


28.2 
28.6 
31.0 
27.8 
28.6 


30.8 
30.9 
24.7 
27.1 
29.4 


28.8 
26.6 
28.5 
25.0 
27.9 


24.0 
25.9 
22.3 
28.5 
21.6 


20.2 
28.4 
30.7 
29.0 
27.2 


29.9 


25.74 


26.8 
23.9 
26.6 


22.4 
24.6 
21.0 
25.8 
20.5 


19.4 
26.3 
28.2 
27.4 
25.6 


28.0 


24.00 


12.5 

11.8 

11.2 

9.8 

14.6 

12.2 

17.8 

16.6 

22.0 

20.4 

25.7 

24.2 

26.1 

24.4 

28.7 

26.7 

26.5 

24.9 

26.6 

25.5 

28.8 

27.0 

29.0 

25.2 

23.1 

21.7 

25.6 

24.4 

27.6 

26.1 

27.0 

25.4 

24.8 

2.3.3 

I 


25.5 
22.6 
25.3 


21.4 
23.2 
19.9 
24.2 
19.8 


18.8 
25.0 
26.5 
26.2 
24.2 


25.9 


22.52 


10.8 
9.1 
11.9 
15.5 
18.9 


22.7 
23.1 
25.0 
23.6 
24.6 


25.7 
23.5 
20.2 
23  3  : 

24.8' 


23.8 
22.2 
24.1 
21.6 
24.0 


20.8 
21.9 
19.0 
23.2 
19.0 


18.1 
23.8 
24.7 
24.9 
23.1 


24.4 


21.33 


10.4 
8.4 
11.2 
14.3 
18.0 


21.7 
22.0 
23.7 
22.4 
23.8 


24.1 
22.2 
19.4 
22.1 
23.7 


23.1 
21.2 
22.8 
21.0 
23.1 


20.4 
20.9 
18.2 
22.1 
18.7 


17.7 
22.8 
23.4 
23.8 
22.2 


23.2 


20.39 


9.9 

7.8 

10.0 

13.6 

17.1 


20.5 
20.8 
22.6 
21.5 
22.6 


23.1 
21.3 
18.4 
21.2 
22.7 


22.6 
20.6 
21.8 
20.5 
22.3 


19.9 
19.7 
17.6 
21.4 
18.2 


17.6 
21.8 
22.2 
22.8 
21.5 


22.0 


19.54 


11.70 
11.98 
13.44 
15.82 
19.57 


23.49 
24.76 
26.46 
25.62 
25.90 


27.12 
27.58 
22.29 
23.87 
26.40 


26.58 
24.00 
25.42 
25.06 
25.66 


24.91 
23.98 
20.06 
24.18 
23.06 


20.66 
24.38 
26.00 
26.35 
25.72 


26.52 


23.18 


278 


Ihcjio 
IDattfm 


Mat  1887. 

TeMnepaTypa   no^BU 


m 


Ha-rjiytfHHi:  0.10. 


^0   noj[yAHa. 


Vormittag. 


8 


10 


11 


H 


12 


1 
2 
4 
4 
5 


6 
7 
8 
9 
10 


11 
12 
13 
14 

14 


16 
17 
18 
19 
20 


21 
22 
24 
34 
25 


26 
27 
28 
29 
30 


31 


ittel. 


11.7 
11.0 
9.2 
11.4 
14.3 


17.8 
21.0 
22.0 
23.8 
22.9 


23.7 
24.6 
23.6 
19.8 
21.9 


23.8 
23.8 
21.3 
22.7 
21.8 


23.1 
21.3 
21.3 
18.6 
21.9 


19.3 
18.4 
22.1 
22.9 
23.4 


22.4 


20.22 


11.4 
10.8 
8.8 
11.0 
13.6 


17.3 
20.2 
21.1 
23.0 
22.1 


22.9 
23.8 
22.7 
19.2 
21.3 


22.9 
22.9 
20.8 
22.1 
21.2 


22.4 
20.9 
20.4 
18.0 
21.4 


18.9 
18.1 
21.5 
22.0 
22.7 


21.8 


19.59 


11.2 

11.0 

10.8 

10.4 

10.3 

10.6 

10.4 

10.1 

10.0 

9.5 

8.4 

8.0 

7.6 

7.4 

7.3 

10.4 

10.0 

9.6 

9.1 

8.8 

12.8 

12.1 

11.4 

10.8 

10.6 

16.8 

16.4 

15.9 

15.4 

15.2 

19.4 

18.6 

17.8 

17.3 

17.0 

20.3 

19.8 

19.3 

18.8 

18.5 

22.0 

21.4 

20.8 

20.2 

19.8 

21.4 

20.8 

20.2 

19.6 

19.6 

22.0 

21.2 

20.6 

20.0 

19.8 

22.8 

22.4 

21.8 

21.0 

21.0 

22.1 

21.0 

20.3 

19.7 

19.4 

18.6 

18.4 

18.0 

17.8 

18.0 

20.8 

20.2 

19.6 

19.0 

18.8 

22.2 

21.6 

20.9 

20.4 

20.3 

21.9 

21.1 

20.8 

20.3 

20.2 

20.2 

19.6 

19.1 

18.7 

18.7 

21.6 

21.1 

20.6 

20.2 

20.1 

20.8 

20.3 

19.7 

19.4 

19.3 

22.0 

21.4 

20.9 

20.6 

20,6 

20.4 

20.0 

19.8 

19.6 

19.6 

19.8 

19.1 

18.8 

18.4 

18.4 

17.9 

17.6 

17.4 

17.3 

17.4 

20.8 

204 

19.9 

19.6 

19.6 

18.2 

18.1 

17.8 

17.6 

17,8 

17.9 

17.7 

17.7 

17.6 

17.6 

21.1 

20.2 

19.8 

19.3 

19.3 

21.2 

20.4 

19.7 

19.2 

19;0 

22.0 

21.4 

21.0 

20.8 

20.8 

21.3 

20.9 

20.7 

20.6 

20.6 

19.00 

18.47 

18.01 

17.62 

17.51 

10.2 
9.5 
8.0 
9.6 

11.3 


15.7 
17.7 
19.2 
20.4 
20.2 


20.4 
21.7 
19.8 
18.5 
19.5 


20.9 
20.4 
19.2 
20.4 
20.1 


20.6 
20.0 
18.6 
18.0 
19.8 


18.3 
18.2 
20.2 
20.0 
21.6 


21.4 


18.04 


10.2 

9.9 

9.4 

11.0 

12.9 


17.0 
19.0 
20.8 
21.6 
21.6 


21.8 
23.2 
20.7 
19.4 
20.9 


22.3 
20.8 
20.7 
21.8 
21.4 


21.7 
20.7 
19.0 
19.4 
20.4 


19.8 
19.6 
21.6 
21.6 
23.1 


22.2 


19.21 


10.4 
10.9 
11.0 
13.2 
15.2 


19.0 
21.2 
22.6 
23.4 
23.5 


23.9 
25.4 
21.9 
21.2 
22.9 


24.4 
21.7 
22.9 
24.0 
23.2 


24.0 
22.4 
19.7 
20.8 
21.4 


21.2 
21.2 
23.0 
24.0 
24.8 


24.2 


20.92 


10.9 
12.0 
12.9 
15.5 
17.8 


21.3 
23.5 
25.1 
25.8 
25.7 


26.4 
27.8 
23.2 
23.2 
25.3 


26.7 
23.2 
25.4 
26.5 
25.3 


26.6 
23.8 
19.9 
23.0 
23.2 


22.4 
22.4 
24.3 
26.6 
26.7 


I 


26.5 


22.87     241 


13. 
14.1 
17. 

20J 


23J 
2Ü 

m 
m 

m 


2g 
251 

2SJ 


n 


m 


74 
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in   d< 

9r   Tiefe: 

:  0.10. 

BCJO 

n 

0     n 

0  ji  y  A  H  a 

► 

N  a  c 

h  m  i 

t  t  a 

g. 

Mittel. 

RtlUD{ 

1 

2 

3 

4 

Ö 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

12.0 

13.3 

14.2 

15.0 

15.3 

15.0 

14.2 

13.6 

13.0 

12.3 

11.8 

11.4 

12.12 

2 

14.3 

15.5 

16.5 

17.0 

16.4 

15.4 

14.3 

13.1 

12.1 

11.2 

10.4 

9.8 

12.24 

3  i 

16.6 

18.2 

19.3 

19.5 

19.4 

18.7 

17.4 

15.9 

14.8 

13.8 

12.8 

12.1 

12.98 

4 

18.6 

20.2 

20.6 

20.8 

20.8 

20.4 

19.6 

18.3 

17.6 

16.6 

15.8 

15.0 

15.04 

5  1 

22.9 

24.9 

26.2 

27.0 

26.8 

25.8 

24.3 

23.0 

21.7 

20.5 

19.4 

18.6 

18.52 

6 

26.2 

28.3 

29.6 

30.3 

30.4 

29.8 

28.4 

26.8 

25.3 

24.0 

23.1 

22.0 

22.33 

7    \ 

28.5 

30.4 

31.4 

31.7 

31.6 

30.7 

29.3 

27.6 

26.2 

25.0 

23.8 

22.9 

24.08 

^ 

30.0 

31.8 

33.1 

33.8 

33.7 

33.0 

31.5 

30.2 

28.4 

27.1 

26.0 

24.8 

25.78 

9 

29.9 

31.6 

32.6 

31.8 

30,7 

30.0 

28.9 

27.8 

26.8 

25.7 

24.6 

23.7 

25.60 

10 

30.2 

31.8 

32.8 

32.8 

31.7 

30.6 

29.8 

28.0 

27.0 

26.2 

25.5 

24.6 

25.70 

u  i 

31.5 

33.6 

34.4 

34.0 

33.3 

32.6 

31.4 

30.1 

28.8 

27.8 

26.4 

25.6 

26.72 

12 

32.5 

34.3 

35.6 

35.3 

34.5 

33.2 

32.0 

30.5 

28.9 

27.1 

25.7 

24.5 

27.50 

tB    ' 

24.8 

25.4 

25.1 

25.8 

26.1 

25.8 

25.2 

24.0 

23.2 

22.2 

21.4 

20.6 

22.83 

U   , 

26.9 

27.8 

28.6 

28.8 

28.7 

28.2 

27.2 

26.0 

25.2 

24.4 

23.5 

22.7 

23.15 

15   h 

30.6 

32  4 

33.1 

33.0 

32.1 

31.0 

29.8 

28.6 

27.4 

26.3 

25.4 

24.4 

25.52 

t 
16   , 

31.0 

31.6 

31.9 

32.4 

32.1 

31.1 

29.8 

28.4 

27.2 

25.9 

25.0 

24.2 

26.08 

17    ' 

26.2 

27.8 

28.2 

28.4 

28.5 

27.9 

27.0 

25.8 

24.7 

23.7 

22.8 

22.1 

23.95 

18 

30.6 

30.7 

29.9 

29.6 

29.8 

29.6 

28.8 

27.6 

26.6 

25.4 

24.4 

23.5 

24.64 

19 

30.2 

31.0 

31.2 

30.6 

29.2 

27.6 

26.4 

25.6 

24.6 

23.7 

22.9 

22.3 

24.79 

to 

30.0 

32.0 

32.5 

31.3 

30.2 

29.2 

28.4 

27.4 

26.4 

25.4 

24.4 

23.8 

25.04 

! 

n 

1 

31.6 

31.0 

30.0 

301 

29.8 

28.7 

26.9 

25.2 

24.0 

23.1 

22.4 

21.8 

24.91 

Ä  : 

26.8 

28.8 

29.3 

28.5 

27.6 

27.0 

26.2 

25.3 

24.4 

23.5 

22.6 

21.9 

23.58 

13 

20.4 

21.1 

22.0 

23.2 

23.4 

23.2 

22.6 

21.8 

21.1 

20.4 

19.8 

19.1 

20.48 

14   'S 

27.4 

29.1 

29.8 

29.0 

29.0 

28.8 

27.9 

26.6 

25.4 

24.3 

23.3 

22.6 

23.08 

5 

28.7 

31.4 

29.9 

28.2 

26.4 

25.0 

23.8 

22.7 

21.8 

21.0 

20.4 

19.9 

23.05 

B   i 

24.9 

25.2 

24.6 

23.4 

22.8 

22.3 

21.5 

20.8 

20.2 

19.5 

190 

18.7 

20.64 

fj 

25.8 

27.7 

29.2 

30.1 

30.2 

29.4 

28.2 

26.8 

25.7 

24.8 

23.9 

23.0 

23.13 

8 

28.2 

29.9 

31.4 

32.4 

32.4 

31.9 

30.8 

29.3 

27.8 

26.3 

25.0 

23.8 

25.33 

9 

31.8 

33.2 

33.6 

33.2 

32.0 

31.0 

29.8 

28.6 

27.4 

26.4 

25.3 

24.4 

25.95 

0 

32.0 

33.3 

31.6 

29.4 

28.8 

28.4 

27.6 

26.6 

25.5 

24.5 

23.8 

23.2 

25.52 

1 

3a8 

32.2 

33.1 

38.4 

33.2 

32.4 

31.0 

29.2 

27.8 

26.4 

25.4 

24.3 

26.27 

teiJ 

■ 

26.84 

28.24 

28.76 

28.70 

28.29 

27.54 

26.45 

25.20 

24.10 

23.05 

22.13 

21.33 

22.79 

< 

260 


Mafi  1887. 

TeMnepaTypa   no^BH 


m 


Ha    TS] 

jT  (5hh 

i:   0.20. 

Hhcäo 
Datum 

Ä  0     i 

[I   0  J 

y  Ä  H 

H. 

■ 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11        1! 

! 

1 

12.9 

12.7 

12.5 

12.3 

12.1 

12.0 

11.8 

11.7 

11.5 

11.5 

11.*      11 

2 

12.3 

12.1 

11.9 

11.8 

11.7 

11.7 

11.5 

11.3 

11.1 

11.0 

11.1      11 

3 

11.9 

11.6 

11.3 

10.9 

10.5 

10.3 

10.1 

9.8 

9.7 

9.8 

10.1      n 

4 

12.9 

12.5 

12.3 

11.9 

11.7 

11.3 

11.0 

10.7 

10.6 

10.8 

11.1      11 

5 

14.9 

14.6 

14.3 

13.9 

13.5 

13.1 

12.7 

12.4 

12.2 

12.3 

12.7      1- 

1 

6 

18.0 

17.7 

17.3 

16.9 

16.7 

16.3 

16.0 

15.7 

15.6 

15.7 

1 
16.1      11 

7 

21.2 

20.7 

20.2 

19.7 

19.3 

18.9 

18.6 

18.1 

17.9 

17.9 

18.3 ;    11 

8 

22.5 

22  0 

21.3 

20.9 

20.5 

20.1 

19.7 

19.3 

19.1 

19.3 

19.7.    3 

9 

24.3 

23.7 

23.2 

22.7 

22.1 

21.7 

21.3 

20.8 

20.6 

20.6 

20.9:    2 

10 

23.6 

23.1 

22.6 

22.2 

21.7 

21.3 

20.9 

20.5 

20.4 

20.4 

20.9      2 

11 

24.1 

23.7 

23.2 

22.7 

22.3 

21.8 

21.4 

21.0 

20.8 

20.9 

21.3      2 

12 

25.3 

24.7 

23.9 

23.6 

23.2 

22.8 

22.2 

22.0 

21.8 

21.9 

22.4      2 

13 

25.2 

24.6 

24.0 

23.4 

22.9 

22.4 

21.9 

21.3 

21.2 

21.1 

211      i 

14 

21.4 

209 

20.5 

20.2 

19.9 

19.7 

19.3 

19.1 

19.1 

19.2 

19.5      2 

15 

22.6 

22.2 

21.8 

21.4 

21,1 

20.7 

20.3 

20.0 

19.9 

20.0 

20.4      2 

16 

24.1 

23.7 

23.3 

22.8 

22.4 

21.9 

21.5 

21.3 

21.1 

21.0 

21.6-    a 

17 

24.1 

23.8 

23  3 

22.8 

22.5 

22.1 

21.7 

21.4 

21.2 

21.1 

21.1  1    2 

j      ^Ö 

22.5 

22.3 

21.9 

21.5 

21.1 

20.7 

20.4 

20.1 

19.9 

20.1 

20.5      i 

19 

23.6 

23.2 

22.6. 

22.3 

22.0 

21.7 

21.3 

21.1 

20  9 

20.9 

21.3      g 

20 

22.9 

22.5 

22.1 

21.8 

21.5 

21.1 

20.8 

20.5 

20.4 

20.6 

21.0      2 

1 

21 

23.7 

23.1 

22.8 

22.5 

22.3 

21.9 

21.5 

21.3 

21.1 

21.1 

1 
21.5       ! 

22 

22.7 

22.3 

22.0 

21.6 

21.2 

21.0 

20.8 

20.6 

20.5 

20.5 

20.8,     ; 

,      23 

22.5 

22.0 

21.6 

21.2 

20.9 

20.5 

20.1 

19.9 

19.7 

19.7 

19.7  •    : 

1      24 

20.3 

19.9 

19.7 

19.4 

19.2 

19.0 

18.8 

18.7 

18.6 

18.8 

19.0 

1 

25 

22.3 

22.0 

21.7 

21.3 

21.0 

20.7 

20.4 

20.1 

20.0 

20.0 

20.1 

i 

:  26 

21.0 

20.7 

20.2 

20.1 

19.7 

19.3 

19.1 

19.1 

19.0 

19.2 

19.5 

;      27 

19.8 

19.6 

192 

190 

18.9 

18.9 

18.8 

18.6 

18.7 

18.8 

19.2 

28 

22.6 

22.3 

21.9 

21.4 

21.2 

20.8 

20.5 

20.2 

20.3 

20.3 

20.5 

29 

23.9 

23.5 

23.1 

22.6 

22.2 

21.8 

21.3 

21.0 

20.9 

20.9 

21.1 

30 

24.1 

23.7 

23.3 

22.9 

22.6 

22.3 

22.0 

21.7 

21.6 

21.7 

21.9      : 

31 

23.5! 

23.3 

23.0 

22,6 

22.3 

22.0 

21.7 

21.6 

21.5 

21.5 

1 

21.8, 

1 

II 

-  Mittel. 

1 

21.18 

20.80 

1 

20.391 

1 

1 
20.01 

19.68 

29.35 

19.01 

18.74 

18.61 

18.66 

1 

18.95     li 

i 

1 

1 

I 


> 

r 
) 


tj 

i 


11.4 
11.7 
11.3 
12.5 
14.5 


17.7 
19.9 
21.4 
22.3 
22.4 


23.0 
24.1 
21.7 
20.8 
22.0 


23.1 
21.7 
22.2 
22.9 
22.4 


23.1 
21.8 
19.8 
20.4 

21.1 


20.4 
20.3 
21.3 
22.3 
23.0 


22.8 
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m 


in  der  Tiefe:  0.20. 


no   nojtyAHH. 


Nachmittag. 


11.6 
12.2 
11.9 
13.3 
15.7 


24.1 
22.4 
19.9 
21.1 
22.1 


21.0 
21.0 
21.9 
23.2 
23.8 


23.5 


t 


If^Xl     21.00 


11.7 
12.7 
12.7 
14.1 
16.9 


18.8 

19.9 

21.0 

22.2 

22.5 

23.6 

23.3 

24^ 

23.5 

24.4 

24.2 

25.5 

25.2 

26.3 

22.1 

22.3 

21.7 

22.3 

23.1 

24.3 

24.1 

24.9 

22.3 

22.9 

23.3 

24.0 

23.7 

24.5 

23.4 

24.3 

24.7 
23.2 
20.1 
22.2 
23.1 


21.5 
21.8 
22.5 
24.0 
24.7 


24.5 


21.81 


12.4 
13.2 
13.5 

14.8 
18.0 


21.2 
23.3 
24.7 
25.0 
25.3 


26.4 
27.4 
22.6 
22.9 
25.2 


25.5 
23.5 
24.5 
25.1 
25.2 


25.0 
23.8 
20.3 
22.8 
23.8 


21.7 
22.7 
23.3 
24.7 
25.1 


25.0 


12.7 
13.7 
14.1 
15.3 
18.9 


22.1 
24.1 
25.5 
25,7 
26.0 


27.0 
28.1 
22.7 
23.3 
25.8 


26.1 
23.9 
24.8 
25.5 
25.6 


25.3 
24.1 
21.1 
23.2 
24.0 


21.7 
23.4 
24.0 
25.3 
25.1 


25.5 


6 


22.51     23.02 


12.9 

14.0 
14.5 
15.8 
19.5 


22.8 

246 
26.3 
25.9 
26.3 


27.4 

28.4 
22  9 
23.9 
26.2 


26.5 
24.2 
25.1 
25.5 
25.7 


25.4 
24.3 
21.1 
23.6 
23.8 


21.5 
23.9 
24.5 
25.5 
25.1 


26.0 


23.33 


13.1 
14.0 
14.8 
16.0 
19.9 


23.2 
24.9 
26.6 
25.8 
26.3 


27.5 
28.5 

23.1 
24.1 
26.3 


26.5 
24.4 
25.3 
25.3 
25.6 


25.3 
24.2 
21.8 
23.8 
23.5 


21.4 
24.2 
25.1 
25.6 
25.1 


26.2 


23.45 


8 


9 


10 


11 


12 


13.3 
13.8 
14.7 
15.9 
19.9 


23.3 
24.8 
26.5 
25.7 
26.1 


27.4 
28.2 
23.0 
24.0 
26.1 


26.3 
24.3 
25.3 
25.0 
25.5 


25.0 
24.1 
21.3 
23.8 
23.1 


21.1 
24.2 
25.1 
25.5 
25.1 


26.1 


23.34 


18.2 
13.5 
14.5 
15.9 
19.7 


28.1 
24.5 
26.3 
25.3 
25.7 


27.2 
27.8 
22.8 
23.9 
25.9 


26.1 
24.1 
25.1 
24.6 
25.2 


24.5 
23.9 
21.3 
23.7 
22.7 


20.9 
24.0 
25.1 
25.4 
24.9 


26.0 


23.12 


13.0 
13,1 
14.2 
15.9 
19.3 


22.7 
24.1 
25.9 
25.0 

25as 


26.7 
27.3 
22.5 
23.6 
25.5 


25.7 
23.9 
24.9 
24.1 
24.8 


24.0 
23.5 
21.2 
23.5 
22a 


20.6 
23.7 
24.9 
25.1 
24.6 


25.7 


12.9 
12.7 
13.8 
15.6 
18.9 


22.1 
23.6 
25.5 
24.6 
25.0 


26.2 
26.7 
22.3 
23.3 
25.1 


25.1 
23.5 
24.5 
23.7 
24.5 


23.5 
23.2 

20.9 
23.1 
21.7 


20.3 
23.4 
24.7 
24.9 
24.3 


25.3 


22.79     22.42 


12.7 
12.3 
13.3 
15.3 
18.5 


21.8 
23.1 
24.9 
24.1 
24.6 


25.7 
25.9 
21.9 
22.9 
24.5 


24.6 
23.1 
24.1 
23.3 
24.0 


23.1 
22.8 
20.7 
22.7 
21.3 


19.9 
23.0 
24.3 
24.5 
23-9 


24.9 


21.99 


12.28 
12.32 
12.08 
13.29 
15.82 


19.06 
2^.25 
2268 
23.35 
23.34 


24.15 
25.03 
22.52 
21.48 
22.98 


23.81 
22.84 
27.72 
23.17 
23.04 


23.25 
22.36 
20.69 
21.04 
21.77 


20.37 
21.03 
22  48 
23.33 
23.54 


23.69 


20.99 


IS* 


282! 
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TeMnepaTypa   hohbh 


m 


Ha    T  Ä  j  6  B  u  i:    0.40. 


Hhcjio 
Datum 


1 
2 
3 
4 
5 


6 

7 

8 

9 

10 


11 
12 
13 
14 
15 


13.3 
12.7 
12.7 
12.5 
13.1 


14.7 
16.6 
18.3 
19.7 
20.4 


20.9 
21.5 
22.5 
20.9 
20.6 


^0     n  0  X  J  f,  U  E. 


13.3 
12.8 
12.6 
12.5 
13.3 


14.9 
17.0 
18.5 
19.9 
20.5 


21.0 
21.5 

22.6 

20.7 
20.6 


13.2 
12.8 
12.4 
12.5 
13.3 


15.1 
17.0 
18.4 
19.8 
20.3 


20.8 
21.5 
22.2 
20.5 
20.5 


10 


13.0 
12.6 
12.2 
12.3 
13.1 


14.9 
16.8 
18.3 
19.6 
20.0 


20.5 
21.2 
21.7 
20.1 
20.3 


12.8 
12.5 
12.1 
12.1 
13.1 


14.8 
16.7 
18.1 
19.4 
19.7 


20.3 
21.0 
21.3 
20.0 
20.1 


no    noj[y;(HH. 


12.7 
12.4 

12.0 

12.2 
13.2 


15.1 
16.9 
18.2 
19.3 
19.8 


20.3 
21.1 
21.1 
19.9 
20.4 


12.7 
12.5 
12.2 
12.5 
13.7 


15.5 
17,3 
18.7 
20.0 
20.1 


20.8 
21.5 
21.1 
20.1 
20.7 


10 


12.7 
12.7 
12.4 
12.9 
14.5 


16.1 
17.9 
19.3 
20.2 
20.5 


21.3 
22.1 
21.0 
20.5 
21.3 


16 
17 
18 
19 
20 


21.3 
21.8 
21.5 
21.5 
21.7 


21.3 
21.8 
21.4 
21.5 
21.6 


21.2 
21.7 
21.2 
21.4 
21.4 


21.0 
21.4 
20.9 
21,2 
21.1 


20.8 
21.1 
20.6 
20.9 
21.0 


20.9 
21.1 
20,7 
21.0 
21.1 


21.3 
21.2 
21.1 
21.3 
21.5 


21.6 
21.4 
21.3 
21.6 
21.9 


21 
22 
23 
24 
25 


21.9 
21.9 
21.5 
20.4 
20.7 


21.9 
21.7 
21.5 
20.2 
20.8 


21.7 
21.5 
21.3 
20.1 
20.7 


21.4 
21.2 
21.0 
19.9 
20.6 


21.2 
21.0 
20.7 
19.7 
20.4 


21.3 
21.0 
20.5 
19.7 
20.5 


21.5 
21.2 
20.4 
20.1 
20.8 


21.9 
21.5 
20.3 
20.5 
20.9 


26 
27 
28 
29 
30 


20.9 
20.1 
20.8 
21.5 
22.0 


20.8 
20.1 
21.0 
21.6 
22.0 


20.5 
19.9 
20.7 
21.5 
21.9 


20.2 
19.6 
20.7 
21.3 
21.7 


20.0 
19.5 
20.4 
21.0 
21.6 


20.0 
19.6 
20.5 
21.1 
21.7 


20.1 
19.9 
20.7 
21.4 
22.1 


20.1 
20.4 
21.1 
21.7 
22^ 


31 


22.2 


22.2 


22.0 


21.7 


21.5 


21.5 


21.9 


22.3 


21 


CpeÄH. 
ittelJ 


19.42 


19.45 


■•1"^^-™»"^— ^~ 


19.32 


19.08 


18.88 


18.93 


19.22 


19.55 


19 


<283 


Mai  1887. 


Temperatur  des  Brdbodens 

in    der    Tiefe:    0.84  1.65     3.26     8.99. 


JICJO 

1 

i    V  i 

1 

3  r  m 

i  t  t  a  g. 

N  a 

c  h  m 

i  t  t 

a  g. 

GpexH. 
Mittel. 

1^  no  nojyjuiH« 
1^  NachmittagB. 

latnni 

... ! 

1 

,  1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

1 

1     ' 

'     13.1 

13.1 

13.1 

13.0 

13.0 

12.9 

12.9 

12.9 

13.00 

11.6 

lU 

11.« 

12.9 

12.9 

12.9 

12.8 

12.8 

12.8 

12.8 

12.8 

12.84 

11.7 

11.7 

11.8 

5     = 

12.8 

12.8 

12.7 

12.7 

12.7 

12.7 

12.7 

12.6 

12.71 

11.8 

11.7 

11.8 

3 

12.6 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

12.51 

11.8 

11.6 

11.8 

4 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

12.6 

12.51 

11.8 

11.7 

11.8 

6     ' 

12.6 

12.7 

12.7 

12.7 

12.7 

12.8 

12.8 

12.9 

12.74 

11.8 

11.7 

11.8 

7 

12.9 

12.9 

13.0 

13.1 

13.3 

13.3 

13.4 

13.5 

13.18 

11.8 

11.6 

11.8 

8     ' 

13.6 

13.7 

13.8 

13.9 

14.0 

14.1 

14.1 

14^ 

13.94 

11.8 

11,7 

11.8 

9 

•     14.3 

14.4 

14.5 

14.6 

14.7 

14.8 

14.9 

15.0 

14.65 

11.8 

11.7 

11.8 

10     i 

i 

15.1 

15.2 

15.3 

15.4 

15.4 

•  15.6 

15.6 

15.6 

15.40 

12.0 

11,7 

11.9 

11     • 

15.7 

15.8 

15.9 

16.0 

16.1 

16.1 

16.2 

16.2 

16.00 

12.2 

11.8 

11.9 

12 

16.3 

16.3 

16.4 

16.5 

16.6 

16.7 

16.7 

16.8 

16.54 

12.4 

11.7 

11.9 

13 

16.9 

16.9 

17.0 

17.1 

17.2 

17.3 

17.3 

17.3 

17.12 

12.7 

11.8 

11.9 

14 

17.3 

17.3 

17.4 

17.4 

17,5 

17.4 

17.4 

17.4 

17.39 

12.7 

11.8 

11.9 

15 

i 

17.4 

17.4 

17.4 

17.4 

17.5 

17,5 

17.5 

17.5 

17.45 

13.2 

11.8 

11.9 

16 

i      17.5 

17.5 

17.5 

17.6 

17.6 

17.6 

17.7 

17.7 

17.59 

13.3 

11.9 

11.9 

17 

17.7 

17.7 

17.8 

17.9 

17.9 

17.9 

18.0 

18.1 

17.88 

13.6 

11.8 

11.9 

18 

18.1 

18.1 

18.1 

18.1 

18.1 

18.2 

18.0 

18.1 

18.10 

13.8 

11.9 

12.0 

19 

18.2 

18.1 

18.1 

18.2 

18.2 

18.2 

18.3 

18.3 

18.20 

14.0 

12.0 

12.0 

2*) 

18.3 

18.3 

18.3 

18.4 

18.4 

18.4 

18.4 

18.5 

18.38 

14.2 

12.1 

12.0 

1 
21 

18.5 

18.5 

18.5 

18.4 

18.5 

18.5 

18.5 

18.6 

18.50 

14.3 

12.0 

12.0 

22     i 

18.6 

18.6 

18.7 

18.6 

18.7 

18.7 

18.7 

18.7 

18.66 

14.5 

12.1 

12.0 

23 

18.7 

18.7 

18.8 

18.8 

18.7 

18.8 

18.9 

18.7 

18.76 

14.7 

12.1 

12.0 

24 

18.7 

18.7 

18.7 

18.7 

18.7 

18.6 

18.5 

18.5 

18.64 

14.8 

12.2 

12.0 

25 

18.5 

18,5 

18.5 

18.5 

18.6 

18.6 

18.6 

18.5 

18.54 

15.0 

12.2 

12.1 

1 
iß 

18.5 

18.6 

18.6 

18.6 

18.5 

18.5 

18.5 

18.5 

18.54 

15.0 

12.2 

12.1 

27 

18.5 

18.5 

18.5 

18.5 

18.5 

18.5 

18.4 

18.5 

18.49 

15.1 

12.3 

12.1 

28 

18.5 

18.4 

18.4 

18.5 

18.5 

18.5 

18.5 

18.5 

18.48 

15.2 

12.4 

12.2 

29 

18.5 

18.5 

18.5 

18.6 

18.6 

18.6 

18.7 

18.7 

18.59 

15.3 

12.4 

12.2 

» 

18.7 

18.7 

18.7 

18.8 

18.9 

18.9 

18.9 

18.9 

18.81 

15.4 

12.5 

12.2 

31 

1 

19.0 

19.1 

19.1 

19.1 

19.1 

19.1 

19.1 

19.2 

19.10 

16.4 

12.6 

12Ü 

• 

teel.' 

1 

16.47 

16.48 

16.51 

16.55 

16.58 

16.60 

16.61 

16.64 

16.55 

13.38 

11.94 

11.95 

1 

284 


lK)Ha  1887. 

TepMOMerprb,  ci  ^epBHMi»  niapBROM% 

1.5  Morpa  Hd^^i  noBepxHOCTbH)  scmjch. 


Datum 


^0    nojf^^Hii. 


Vormittag. 


1 


8 


10 


11 


12 


1 
2 
3 
4 


5 
6 
7 
8 
9 

|,0 

I  11 

I    13 

I 
15 

i; 

19 


:30 


5  ! 


13.6 
14.0 
17,5 
14.9 


15.9 
13.1 
16.8 
16.5 
19.1 


19.2 

19.9! 

15.5: 

16.9 

17,6 


I 


•     »St 

I 


lv^9 

US.; 

15.2 
16.9 


:J1.1 


12.3 
13.0 
17.0 
13.6 


15,1 
12.9 
15.6 
16.1 
18.7 


18.8, 

19.1' 

16.5 

17.4 

17.11 


19.3 
18.5 
15.7 
17.5 
16.5 


1« 
19J 
17.3 
16  J 


A^v^  1  »  .3 


11.9 
12.9 
16.5 
13.3 


15.8 
12.1 
15.5 
15.4 
18.3 


18,7 
20.2! 
16.8' 
16.51 
16.5' 
I 

16.5 
17.3 
15.0 
18.8' 

16.9 : 


17.5 
KS.7 
17,4 
15.5 
17,1 


10.9 
12.4 
15.7 
14.1 


15.7 

13.1 

15.4 

15.51 

17.5 


17,7 
19.3 
16.2 
16.5 
16.3 


16.7 
17.5 
15.1t 

18.51 
17.0 ! 


I 


16,7 
IS.O 
17.3 
14,9 
16.3 


12.1 

13.1 
15.1 
13.9 


15.7 
13.3 
15.5 
15.4 
17.1 


18.8 
19.9 
16.3 
17.4 
15.7 


lO.f   I 

18,51 
14.91 
18,5! 
17.2  i 

I 

17,1 

18,3. 

17.2 

14.9 

16,7 


14.5 
20.5 
19.7 
17.7 


15.7 
21.9 
19.3 
17.7 
24.3 


20.9 
24.1 
21.7 
18.3 
22.5  i 


17.0 
2Z7 
18,7 
18.5 
19.5 


21.6 
22.2 
17^7 
23.5 
23.1 


21.3 
23.7 
17.7 
21.3 


16.4 
22.7 
20.2 
20.5 
21.1 


26.6 
21.5 
23  3 
21.0 
25.6 


23.9 
26.7 

19.9 
19.0 
22.8 


27.9 
24.1 
19.5 
25.5 

26,9 


24.6 
24.9 
24.4 
22.1 


17.3 
23.1 
24.1 
25.5 
24.1 


28.5 
27.0 
24.7 
22.9 
28.1 


1 


29.7 
26.7 
21.1 
19.9 
28,3 


29,6 
22.S 
20.7 
26.7 
30.3 


21.9 
25.8 
25.5 
23.5 


19.1 
25.6 
26.0 
25.5 
25.3 


31.2 

28.81 

26.0, 

25.61 

30.0 


28.1 
25.5 
22.3 
21.3 
29.2 


dOS 
25.7 
225 
27.1 
30.9 


24.8 
29.7 
26.1 
25.0 


21.8 
26.1 
26.1 
25.0 
25.5 


31.3 
28.5 
26.7 
26.61 
31.5  i 


28.3 
28.9 
22.9 
21.0 
30.9 


31.3 
26.9 
24.9 
28.7 
32.5 


26.0 
28.7 
26.5 
26.3 


23.2 
27.9 
27.5 
27.9 
28.5 


31.6 
29.1 
27.3 
27.3 
33.0 


32.2 
22.8 
24.9 
26.1 
31.4 


32.3 
27.1 
28.1 
28.7 
32.6 


^ 


es. 


:^4 


I 


1S.7 
1^.7 

1<>J 
lc.3» 


1S,9 
16.3 
14.7 

16.0 


1S.3 
16.9 
15.0 
16.5 
16.0 


22.3 
20.1 
16.1 
:J1.4 
3l\5 


^.3 

23.3 
1S.9 
23.1 
15,7 


25.5 
24.1 
21.9 
2S.5 
25.1 


23.8 
M.3 


30.7 


27J 
39.0 


23.1 
36.5 
31J 


30.7 
25.5 
24.0 
27.3 
30.7 


21 
% 
Z 
% 
3 


55    .    1:^^      i:>      5:5      30.: 


16.$        17.7 


2^.9       Ä.>       25.3       2X2       23.1 


•  ■*  ** 


t*.?e      ti&.M      l^*v^      ML5^      3Ö..T^      22.54 


Sl»     27.06 


.W 


27. 


«85 


Juni  1887. 

Tiiermometer  mit  geschwärzter  Kugel 

1.6  Meter  über  dem  Erdboden. 


y  Ä  H  H. 


Kaohmlttag. 


4 

5 

26.0 

29.9 

24.4 

23.3 

25.9 

21.8 

30.3 

29.4 

26.9 

24.7 

24.1 

20.7 

29.5 

27.9 

34.7 

27.5 

24.9 

26.1 

33.0 

28.1 

29.1 

27.1 

24.3 

19.7 

31.7 

25.9 

3O.0 

20.1 

35.6 

31.4 

20.7 

20.2 

30.5 

29.1 

29.0 

29.7 

33.6 

33.9 

35.9 

35.0 

27.1 

27.1 

26.8 

26.3 

32.7 

34.5 

34.4 

30.5 

22.6 

21.8 

26.3 

25.6 

?2.7 

20.6 

31.3 

81.9 

33.2 

28.9 

24.5 

23.8 

28.72 

26.72 

25.9 
22.7 
22.7 
27.1 


21.9 
21.1 
23.3 
30.7 
24.0 


27.0 
23.7 
20.6 
30.1 
24.1! 


32.4 
19.6 


8 


23.0 
20.7 
17.9 
23.5 


22.0 
21.1 
22.3 
23.7 
23.1 


28.3 
18.1 
18.7 
25.7 
22.7 


25.9 
18.5 


27.8 
2S.9 
33.6 

22.1  1 

24.3 

29.7 

34.7 
26.2 
25.4 
31.2 
29.8 

29.5 
23.3 
24.0 
28.4 
28.5 

21.7 
24.5 
16.9 
29.1 
28.1 

17.3 
21.9 
18.7 
25.4 
28.3 

21.8 

20.9 

25.89 

23.25 

19.7 
20.2 
15.9 
19.9 


19.4 
19.5 
20.2 
22.3 
21.7 


25.5 
18.9 
17.3 
21.3 
22.0 


24.3 
18.1 
20.7 
20.0 
26.0 


24.5 
20.3 
22.5 
24.5 
24.6 


18.1 
18.1 
17.1 
21.5 
25.4 


20.7 


10 


11 


12 


GpexH. 
Bfittel. 


21.01 


18.5 

16.5 

15.1 

14.4 

20.2 

18.4 

17.9 

18.1 

15.5 

15.3 

15.7 

16.1 

19.0 

18.1 

17.2 

15.8 

18.1 

15.7 

14.9 

13.7 

17.9 

17.7 

17.1 

16.8 

19.6 

18.1 

18.4 

17.3 

20.7 

19.7 

19.3 

17.9 

19.7 

21.1 

18.8 

19.7 

23.7 

22.7 

22.3 

20.5 

19.7 

19.7 

19.3 

18.7 

16.0 

17.1 

17.1 

18.6 

20.8 

19.0 

19.2 

18.3 

20.9 

20.8 

21.1 

20.0 

21.4 

20.6 

19.9 

19.2 

17.9 

17.0 

16.4 

15.7 

18.9 

18.3 

16.9 

15.3 

18.2 

17.6 

15.9 

16.0 

23.8 

23.1 

20.5 

20.7 

22.9 

20.5 

20.3 

19.8 

19,5 

18.6 

19.0 

18.3 

21.3 

20.9 

19.9 

17.3 

22.5 

19.7 

19.6 

17.4 

24.5 

23.7 

21.5 

20.5 

19.1 

19.1 

19.5 

18.8 

17.0 

17.0 

16.7 

15.3 

16.9 

16.8 

17.5 

16.5 

20.9 

19.9 

19.4 

18.3 

23.1 

21.1 

21.9 

21.7 

21.6 

20.3 

19.7 

19.5 

19.99 

19.14 

18.60 

17.87 

20.70 
21.60 
20.59 
21.74 


19.66 
20.10 
22.30 
23.40 
22.81 


26.13 
23.82 
21.51 
23.30 
24.66 


25.20 
20.18 
21.50 
22.12 
25.95 


26.75 
23.07 
22.25 
24.81 
26.60 


22.93 
21.17 
18.91 
23.73 
24.64 


22.67 


22.83 


2S6 


Ih)hb  1887. 


TepMOMeTpT»  Ha  noBepxHOCTH  aeMnif. 


?HCJO 

Datum 


fl^  0   nojiy;(Ha. 


Vormittag. 


1 


8 


10 


11 


15 


1 
2 
3 

4 


5 
6 
7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 

14 


15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


26 
26 
27 
28 
29 


30 


CpeÄH. 
fifittel. 


14.4 
16.3 
16.3 
14.4 


17.1 
16.0 
16.2 
17.6 
20.9 


20.5 
22.7 
19.0 
18.1 
18.3 


19.1 
20.9 
13.3 
20.3 
20.0 


24.6 
21.4 
18.9 
19.5 
20.6 


22.3 

18.1 
16.3 
17.7 
18.3 


23.5 


18.75 


U 


13.7 
15.6 
16.2 
13.5 


17.3 
15.5 
15.3 
16.9 
21.0 


20.3 
22.1 
18.5 
17.1 
17.7 


19.6 
20.4 
12.9 
20.3 
20.3 


23.1 
20.8 
18.7 
19.1 
20.5 


21.7 
18.1 
16.4 
16.7 
17.5 


22.9 


12.9 
15.0 
15.6 
12.9 


18.6 
15.0 
15.3 
16.1 
21.0 


20.5 
22.1 
18.1 
16.3 
17.3 


19.1 
19.3 
12.6 
20.1 
20.1 


20.7 
20.2 

18.9 
18.7 
19.7 


21.3 
17.3 
17.1 
16.7 
16.9 


22.5 


18.32 


17.93 


12.4 
14.3 
15.1 
12.7 


18.3 
15.3 
14.8 
16.8 
19.7 


19.8 
20.8 
17.2 
15.8 
17.5 


19.5 
19.1 
12.5 
20.0 
20.1 


19.9 
19.5 
19.2 
17.9 
18.8 


20.2 
17.4 
16.6 
15.7 
16.5 


22.1 


13.3 
14.4 
14.7 
13.2 


18.3 
15.3 
14.8 
16.5 
19.5 


20.7 
21.7 
16.7 
16.4 
17.0 


19.2 
19.7 

12.3 

19.9 
20.1 


19.6 
19.5 
19.3 
17.4 
18.8 


19.7 
17.0 
17.5 
15.6 
16.1 


20.5 


17.51     17.49 


14.7 
16.1 
17.4 
14.3 


18.7 
17.1 
16.7 
18.9 
22.2 


23.1 
23.5 
19.1 
17.8 
18.1 


20.1 
21.3 
13.4 
20.3 
21.9 


21.1 
20.5 
20.5 
18.9 
20.4 


20.9 
17.9 
18.8 
16.4 
17.1 


21.3 


18.95 


21.2 
25.0 
20.5 
23.7 


20.6 
25.7 
21.6 
22.7 
24.4 


30.6 
25.1 
23.5 
21.1 
23.8 


25.2 
25.1 
19.9 
20.8 
26.1 


28.2 
28.7 
25.1 
28.9 
29.6 


28.7 
21.9 
21.9 
21.5 
20.7 


28.4 


30.2 
31.7 
30.1 
29.0 


22.7 
30.1 
29.2 
32.9 
30.0 


3Sk4 
33.6 
27.5 
24.3 
32.6 


31.3 
31.7 
24.5 
22.4 
35.8 


35.5 
31.7 
27.2 
35.6 
37.3 


35.5 
28.3 
27.3 
26.9 
28.1 


30.7 


24.34 


30.30 


32.3 
35.9 
36.3 
34.6 


25.5 
37.7 
35.8 
37.0 
38.5 


43.3 
43.1 
30.3 
29.1 
38.1 


31.1 
28.5 
30.0 
25.3 
41.1 


42.1 
44.6 
31.0 
40.8 
44.3 


34.7 
32.8 
33.2 
31.8 
38.2 


29.0 


35.20 


40.9 
43.2 
40.6 
403 


32.6 
41.7 
38.2 
40.1 
40.2 


48.1 
48.5 
85.3 
33.4 
44.8 


34.9 
36.7 
36.2 
27.1 
47.4 


48.4 
45.9 
34.5 
49.8 
61.2 


48.5 
39.5 
30.4 
36.7 
44.5 


26.4 


40.20 


45.8 
42.8 
43.7 
44.6 


40.6 
44.3 
43.6 
44.6 
48.3 


51.8 
53.0 
40.4 
37.1 
47.9 


38.2 
29.7 
41.6 
35.4 
53.0 


53.3 
48.3 
41.3 
54.2 
56.5 


52.4 
♦42.9 
31.6 
40.7 
42.8 


28.3 


47 
U 

46 

4€ 


4: 

3^ 

4t 
4f 

51 


5! 
51 
41 
4 


3 

1 
4 
4 


S 
5 
5 

5 
5 


3 


43.96 
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^                          U    O       HO 

j  y  A  H  H 

N  a  c 

h  m 

t  t  a 

g- 

DpejB 
Uittel 

bl 

als 

4 

r> 

6 

7 

s 

9 

10 

n 

12 

ä'  «Sl     »5.9/     48.3 

K  «   «.7/  37.0 
v^\S;«   *i-3/    33.1 
jfc.  \*'>   S0.3     47.2 

37.9 
29.5 

42.9 

39.3 

27.3 
29.9 
36.4 

28.9 

26.5 
28.6 
31.0 

26.2 

21.7 
22.1 
25.4 

22.S 

20.2 
18.8 
22.1 

20.7 
20.2 
17.5 
20.6 

19.3 
19.3 

16.9 
19.5 

18.1 
17.5 
16.2 
18.4 

17.1 

16.5 

15.4 

17.3 

27.83 

26,63 
26.56 
28.38 

\      18.6 
51.3 

t         Ö.6 

35.5 
48.7 
51.3 
36.6 

44.. 
3Z-0 
4&.6 
50.1 
34.1 

39,9 
32.0 
42.0 
46,3 
30.9 

35.0 
2fi.5 
35.9 
36.1 
30.7 

28.3 
22.5 
28.5 
34.2 
28.1 

25.6 
20.3 
25.7 

27.9 
26.5 

23.6 

18.7 
22.5 
25.1 
24.4 

22.0 
17.7 
21.2 
22.6 

23.1 

19.9 
18.1 
20.1 
21.2 
22.9 

18.2 
16.9 
19.5 
20.3 
20.9 

17.1 
16.3 
18.3 

19.5 
21.7 

27.49 
25.11 

28.51 
30.61 
29.18 

R       5S.T 
^        53.7 

52.8 
47.5 

46.2 
46.1 
46.4 

B1.-7 

35.» 
1       43.0 
\       52.» 

48.3 
38.7 
31.1 

41.9 
40.7 

35.9 
33.5 

26.6 
32.6 
26.3 

32.3 
25.5 
23.7 
32.3 
26.1 

30.7 
24.0 

21.3 
26.7 
24.2 

28.3 
23.8 
20.5 
23.6 
23.4 

26.3 

23.5 
19,3 
22.1 
22.1 

24.5 
22.3 
19.3 
20.9 
21.3 

23.5 
20.4 

18.7 
20.0 
20.4 

22.9 
19.5 

19.0 
19.2 
20.3 

34.10 
31.90 
26.60 
27.56 
30.16 

V          313 
t         18.1 
i         16.0 

,    4Si.1i\       46.3 
22.»  \        *1-T 
45.0  \       4S.3 
50.3  \       49.4 
5S.5  \         &3.9 

43.1 
22.6 
45.2 
45.7 
49.1 

36.4 
20.9 
40.4 
40.3 
44.3 

33.9 
19.1 
34.3 
33.3 
38.5 

28.5 
18.3 
28.9 

3314 

26.1 
17.2 
26.4 
24.1 
29.0 

24.3 
16.5 
23.3 
22.4 
26.7 

23.1 
16.0 
23.2 
20.9 
25.2 

22.2 
14.6 
21.3 
19.7 

24.3 

21.5 
14.1 
20.7 

19.2 
25.2 

29.61 

21.58 
28.38 
28.90 
35.13 

'     1    50.2 

!      45.2 

'           57.4 

B7  .6  \         55-9 

36.6  \        35-9 
&S.8  \       54.8 

51.1 
39.7 
35.8 
50.8 
52.9 

48.7 
37.9 
33.1 
45.7 
40.3 

39.7 
31.3 
31.3 
38.9 
36.9 

321 
27.0 
28.2 
31.6 
34.1 

28.3 
23.7 
26.4 
27.4 
29.9 

28.3 
22.3 
25.2 

25.9 
28.4 

24.9 

21.1 
24.9 
23.7 
27.7 

23.8 
20.5 

22.9 
22.7 
24.8 

22  5 

19.7 
20.7 
21.5 
23.5 

35.88 
31.87 
28.98 
34.84 
36.35 

%1  fA  11^9  s 

^1     tl^l      40.9       38.9 

30.8 
38.4 
27.7 
42.3 
45.4 

25.8 
35.0 
23.5 
39.1 
36.5 

23.7 

29,0 
21.3 

32.9 
32.7 

20.7 
24.1 
21.2 
26.8 

30.6 

20.6 
20.9 
20.4 
23.6 
26.7 

19.9 
19.5 
19.9 
21.9 
25.9 

19.1 

18.4 
19.5 
20.7 
24.9 

18.7 
17.6 
18.9 
19.9 
24.0 

18.2 
16.8 
18.3 
18.9 
34.5 

30.51 

26.51 
22.53 
28.48 
30.70 

(D   1    ai.al    33.0     34.5 

29.1 

27.3 

25.0 

23.1 

22.4 

21.9 

21.7 

21.5 

21.0 

25.71 

^' 

LI  .00 

l   44.96    43 

03 

39.60 

34.17 

29.94 

26.17 

23.68 

22.31 

21.33 

20.21 

19.55 

29.22 
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Hhcjio 
Datam 


1 
2 
3 

4 


6 
6 
7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


15 

16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


25 
26 
27 
28 
29 


30 


Cpe^H. 
Mittel 


17.2 
19.1 
17.5 
16.8 


19.6 
18.9 
17.9 
19.6 
22.9 


22.6 
24.8 
19.8 
18.7 
19.9 


20.9 
22.3 
13.7 
21.3 
21.2 


25.6 
23.4 
20.6 
21.1 
22.5 


24.2 
17.9  i 
17.5- 
17.9 
19.8. 


Ih)hb  1887. 


TeMnepaxypa  noHBti 

m 
Ha  rjyÖHHi:  O.Ol. 


^0   nojiyAHa. 


Vormittag, 


I 


16.3 
18.2 
17.4 
16.0 


19.4 
18.3 
17.2 
19.0 
22.6 


22.0 
24.3 
19.3 
17.5 
19.1 


20.9 
21.6 
13.1 
21.1 
21.3 


24.5 
22.5 
20.4 
20.5 
22.1 


23.3 
17.9 
17.4  i 
16.9 
19.0 


25.0 1     24.3 


15.5 
17.5 
16.9 
15.3 


20.4 
17.9 
16.9 
18.3 
22.6 


22.1 
24.1 
18.6 
16.8 
18.5 


19.8 
20.7 
12.9 
20.9 
21.1 


22.4 
21.8 
20.1 
20.1 
21.4 


22.8 
17.3 
17.9 
16.8 
18.2 


14.8 
16.8 
16.5 
14.7 


19.9 
17.6 
16.4 
18.4 
21.4 


21.5 
22.8 
17.9 
16.1 
18.7 


20.2 
20.3 
12.7 
20.7 
20.9 


21.5 
20.9 
20.3 
19.2 
20.5 


21.6 
17.5 
17.5 
15.9 
17.8 


23.5 !      23.2 


20.34     19.781    10.30     18.81 


8 


10 


15.2 
16.5 
16.1 
14.9 


20.0 
17.5 
16.3 
18.1 
21.1 


21.8 
23.1 
17.3 
16.5 
18.0 


19.7 
20.5 

12.4 
20.5 
20.9 


20.9 
20.9 
20.2 
18.7 
20.2 


21.1 
17.1 
18.0 
15.7 
17,2 


21.1 


18.58 


16.1 

20.8 

28.0 

32.6 

39.5 

17.8 

24.1 

30,2 

35.3 

41.3 

18.1 

20.8 

28.3 

34.5 

39.4 

16.0 

22.7 

28.3 

33.8 

39.5 

20.2 

21.6 

24.0 

26.4 

32.9 

18.9 

24.9 

30.3 

36.4 

41.5 

17.9 

21.3 

27.6 

34.9 

39.2 

19.9 

22.8 

31.6 

35.8 

40.8 

22.8 

24.6 

29.1 

39.2 

42.8 

24.0 

28.4 

34.5 

41.1 

48.0 

25.3 

26.6 

32.8 

41.1 

46.7 

19.7 

22.7 

26.5 

29.3 

34.1 

17.8 

20.5 

23.6 

27.9 

31.3 

19.1 

23.0 

30.1 

35.8 

41.7 

20.3 

24.2 

29.6 

29.5 

34.7 

22.1 

24.3 

30.9 

29.0 

36.4 

14.2 

18.7 

23.8 

28.9 

34.5 

20.7 

21.2 

22.4 

24.8 

26.8 

22.1 

25.5 

33.3 

39.1 

44.6 

22.7 

27.5 

34.1 

40.7 

46.8 

22.4 

28.0 

31.9 

41.6 

44.9 

21.3 

25.4 

26.7 

30.5 

32.9 

20.6 

26.7 

33.3 

38.3 

46.3 

22.6 

28.9 

35.7 

41.9 

48.7 

23.2 

28.4 

34.6 

35.6 

46.5 

18.1 

20.7 

27.2 

32.6 

40.0 

19.3 

21.9 

26.5 

32.3 

31.2 

17.1 

20.8 

25.4 

30.0 

*34.8 

18.4 

21.1 

25.5 

34.1 

39.5 

21.6 

26.9 

28.9 

28.1 

26.3 

20.01 

23.83 

29.16 

34.04 

39.12 

11 


44.4 
43.0 
44.2 
44.1 


42.1 
44.3 
44.2 
45.3 
49.2 


51.8 
51.2 
39.6 
36.2 
46.5 


37.2 

33.1 

39.3' 

32.9 

50.4. 


51.4 
47.1 
39.1 
51.3 
54.0 


50.7 
43.8 
32.1 
♦39.5 
41.1 


28.4 


1 


41 
4 
4 
4 


4i 
4; 

41 


II 
51 


39 
23 
42 

39 
53 


5St 
49 

5a 

57. 


51. 

45. 

27. 

^42. 

49j 


29i 


43.25     46.11 
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m 


In    der  Tiefe:  O.Ol. 


r 


H   o        JlOJy^^HH. 


Nachmittag. 


ö 

6 

41.7 

31.9 

29.6 

29.2 

34.5 

30.6 

41.1 

32.6 

39.4 

32.1 

30  3 

24.0 

39.5 

32.1 

39.4 

34.5 

32.5 

30.6 

40.8 

35.7 

35.8 

30.5 

27.4 

24.6 

35.6 

32.3 

30.5 

28.4 

40.2 

34.8 

21.3 

19.4 

40.3 

33.7 

415 

33.4 

45.9 

37.4 

47.9 

38.8 

39.7 

32.1 

33.6 

32.0 

46.7 

37.6 

42.6 

38.4 

25.7 

23.5 

37.3 

28.9 

24.6 

21.7 

39.1 

♦33.6 

38.7 

34.6 

28.2 

25.6 

36.38 

31.15 

29.3 
23.5 
25.7 
28.8 


28.7 
22.2 
29.1 
31.1 
28.5 


33.8 
25.5 
223 
29.1 
26.0 


31.8 
18.7 
30.2 
29.8 
34.9 


34.8 
28.9 
29.4 
33.3 
35.6 


21.1 
25.7 
21.3 
29.0 
32.1 


23.8 


18.12 


8 

9 

25.8 

23.9 

21.9 

21.7 

22.3 

20.8 

25.7 

23.9 

26.5 

24.7 

20.8 

19.9 

25.9 

24.2 

28.1 

25.8 

26.6 

25.4 

31.3 

29.1 

24.7 

24.1 

21.2 

20.1 

26.1 

24.3 

25.1 

24.3 

28.8 

26.8 

17.5 

16.9 

27.9 

25.3 

26.4 

24.6 

30.8 

28.6 

30.7 

28.5 

25.9 

24.3 

27.6 

26.4 

29.5 

27.7 

31.9 

30.1 

20.6 

19.8 

22.9 

21.3 

20.6 

20.2 

26.2 

24.1 

29.6 

28.0 

23.2 

22.6 

25.74 

24.25 

10 


11 


12 


OpeÄH. 

MIttelJ 


22.4 
20.5 
19.5 
22.5 


22.7 
20.1 
22.8 
24.2 
24.7 


27.4 
22.5 
19.7 
22.9 
23.2 


25.3 
16.4 
24.6 
^2.8 
26.9 


27.1 
23.1 
25.9 
25.8 
29.3 


19.1 
19.9 
19.6 
22.8 
26.8 


22.4 


2d.l0 


21.1 

20.1 

18.9 

17.9 

18.8 

17.8 

21.3 

20.3 

21.3 

20.3 

19.0 

18.3 

21.7 

ao.7 

23.0 

22.1 

23.3 

23.3 

26.1 

25.6 

20.9 

20.2 

19.2 

19.3 

21.7 

20.8 

22.3 

*   21.9 

24.1 

23.2 

15.1 

14.5 

22.8 

21.3 

21.6 

20.8 

25.8 

26.3 

25.8 

24.4 

22.3 

21.4 

24.1 

22  3 

24.6 

23.4 

26.8 

25.5 

18.6 

18.2 

19.0 

18.1 

19.1 

18.5 

21.7 

20.6 

25.5 

25.6 

22.2 

21.8 

21.92 

31.15 

29.59 
28.09 
28.32 
29.81 


29.84 
27.06 
30.24 
32.12 
31.04 


36.06 
33.34 
26.91 
28.17 
31.09 


30.58 
22.30 
28.19 
29.08 
35.15 


36.45 
32.58 
29.36 
34.95 
36.96 


30.88 
27.48 
23.00 
♦28.76 
30.96 


25.96 


30.14 


19 
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H  a    r  ji 

y  ((  H 
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=« 

Hhojio 
Datum 

Äo 

n  0  X 

JÄH 

4L 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

18.4 

17.5 

16.6 

15.9 

16.0 

16.5 

19.9 

25.3 

30.3 

35.2 

1 
39.6 

2 

20.5 

19.5 

18.7 

18.1 

17.5 

18.4 

22.7 

27.6 

32.3 

37.2 

39.4 

3 

18.8 

18.4 

17.9 

17.3 

16.9 

18.3 

20.5 

25.9 

31.3 

35.6 

40.0 

4 

18.3 

17.3 

16.6 

15.9 

15.8 

17.7 

21.3 

25.9 

31.8 

35.5 

39.9 

1 

5 

21.0 

20.6 

21.0 

20.7 

20.6 

20.6 

21.5 

23.4 

25.1 

30.1 

37.4  1 

6 

20.5 

19.7 

18.9 

18.7 

18.5 

19.3 

23.5 

28.0 

33.0 

37.6 

40.4 

7 

19.0 

18.3 

17.9 

17.4 

17.1 

18.0 

20.7 

25.2 

31.4 

35.4 

39.9 

8 

21.3 

20.4 

19.6 

19.3 

19.1 

20.1 

22.2 

28.6 

32.2 

37.2 

41.0 

9 

23.9 

23.5 

23.3 

22.3 

22.0 

22.7 

24.4 

27.6 

35.8 

39.2 

44.0  , 

10 

23.7 

22.9 

22.9 

22.3 

22.3 

23.6 

26.3 

31.7 

36.9 

41.9 

46.3  ' 

11 

26.1 

25.5 

25.1 

24.2 

23.9 

24.9 

26.5 

30.1 

37.0 

41.9 

45.9 

12 

20.5 

19.8 

19.0 

18.5 

17.9 

19.3 

22.2 

25.7 

28.1 

32.0 

37.2 

13 

19.0 

18.1 

17.2 

16.6 

16.6 

17.8 

19.9 

23.5 

26.8 

30.8 

34.2 

14 

20.7 

19.9 

19.3 

19.3 

18.6 

19.0 

22.6 

28.6 

33.5 

38.7 

42.5 

16 

22.0 

21.5 

20.6 

20.5 

20.0 

20.5 

23.1 

24.0 

28.6 

33.8 

36.3 

16 

23.1 

22.3 

21.3 

20.9 

21.1 

22.1 

23.9 

29.7 

28.4 

34.8 

33.0 

17 

14.3 

13.6 

13.3 

13.1 

12.6 

13.7 

17.8 

22.4 

27.1 

31.9 

36.1 

18 

21,9 

21.7 

21.5 

21.1 

21.0 

21.0 

21.3 

22.0 

23.7 

25.8 

29.9  i 

19 

21.9 

21.9 

21.7 

21.4 

21.3 

22.0 

24.4 

30.4 

35.1 

39.4 

44.4 

20 

26.5 

25.6 

23.6 

22.9 

22.1 

23.0 

26.2 

31.4 

36.6 

41.8 

45.8 

21 

24.9 

24.1 

23.4 

22.5 

22.1 

22.7 

26.7 

30.8 

37.1 

41.0 

43.2 

22 

22.1 

21.4 

21.1 

21.3 

21.1 

21.6 

24.8 

25.7 

29.1 

30.9 

35.7 

23 

22.5 

21.7 

213 

20.4 

19  9 

20.7 

25.2 

30.1 

34.7 

40.6 

45.1 

24 

24.2 

23.5 

22.9 

22.0 

21.5 

22.6 

27.2 

32.6 

37.6 

43.2 

47.7 

25 

25.8 

24.7 

24.3 

23.6 

22.7 

233 

27.3 

31.9 

34.5 

41.2 

45.5 

i 

26 

18.7 

18.5 

18.1 

18.1 

17.7 

17.9 

20.1 

25,7 

30.1 

36.4 

40.0 

27 

18.8 

18.4 

18.6 

18.3 

18.6 

19.4 

21.2 

24.6 

29.5 

29.5 

30.7 

28 

18.3 

17.2 

17.1 

16.1 

15.9 

16.7 

20.2 

24.2 

27.9 

*32.3 

•36.0       *• 

29 

20.9 

20.1 

19.3 

18.7 

18.1 

18.5 

21.2 

23.8 

313 

36.0 

38.9 

1 

i 

30 

25.9 

25.1 

24.5 

24.1 

22.0 

22.0 

26.6 

27.5 

27.6 

26.9 

28.1  ,     ! 

1 

fcpeÄH. 

Mittel. 

21.45 

20.76 

20.22 

19.72 

19.36 

20.13 

23.05 

27.13 

31.48 

35.79 

1 
39.47      4! 

T 
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In  d 

er  T 

iefe 

:  0.02 

ü   O      ff    O 

-»  y 

I,  H   H 

N  a  c 

h  m  i 

t  t  a 

g- 

Cpejv 
Uittel, 

1 

/    .    /a      / 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

^             1    44.8 
S             l    «.1 

4.., 
43-3 
44.8 
46.9 

/      43.9 

/      39.7 

40.0 

4S.4 

41.5 

33.5 
37.2 
44.6 

40.6 
30.8 
36.8 
40.8 

33,6 
29.9 
32.2 
35.0 

31.0 
25.6 
27.9 
31.0 

27.7 
23.6 
24.6 
26.9 

25.e 

23.1 
22.7 
25.8 

24.0 
21.8 
21,3 
24.4 

22.7 
20,3 
20.4 
22.9 

21.5 
19.3 
19.3 

21.7 

29.03 
27.93 
28.14 
29.73 

^M 

43.6 
38.0 
Ö.6 
«,5 
47.0 

45.0 
38.2 
46.3 
48.8 
:     40.0 

44.4 
36.6 
45  .T 
4a-3 
37 -O 

41.5 
32.6 
43.8 
45.6 
34.6 

39.2 
31.6 
39.8 
40.2 
33.1 

34.0 
26.3 
34.3 
3B.1 
31.6 

30.6 
24.3 
31.3 
33.0 
29.7 

28.1 

22.7 
27.9 
29.9 
27.9 

26.3 
21.5 

26.1 
27.8 
26.6 

24.3 
21.3 
24.5 
26.1 
25.7 

23.1 
20.3 
23.3 
24.7 
24.6 

21.8 
19.5 
22.1 
23.7 
24.1 

29.38 
27.15 
29.76 
51.58 
30.77 

< 

51.8 
51,6 
43.5 

42.0 
48.6 

Ö2.1 
4S.5 
43.4 
43.2 
48.4 

»2.-1 
42.3 

38.8 

43.e 

so.! 

150.6 
40.B 
34.7 
42.2 
44.9 

42.4 

37.0 
28.5 
36.4 
35.0 

37.8 
33.0 
25.6 
33.4 
30.9 

35.5 
26.7 
23.3 

30.1 
27.9 

33.0 
25.7 

21.9 
27.3 
26.3 

31.0 
24.7 
20.6 
25.3 
25.5 

28.9 
23.7 
20.1 
23.8 
24.3 

27.7 
21.8 
19.7 
22.7 
23.2 

27.1 
20.7 
19  7 
21.7 
22.9 

35.01 
32.38 
26.70 
27.96 
30.70 

^        >  1    23.9 
^**,'    «9.3 

44.0 
23.  B 
43.2 
42.0 
50.2 

44.9  1 
22.9  1 

ti:i 

*«.8 

43.8 
23.0 
42.1 
42.9 
47.4 

39.2 
21.5 
39.6 
40.4 
44.7 

35.8 
201 
34.7 
35.0 
39.2 

32.5 
19.3 
31.4 
31.6 
36.2 

29.8 
18.1 
29.2 
28.3 
32.8 

27.7 
17.5 
26.5 
26.1 
30.4 

26.1 
16.7 
25.6 
24.3 
28.4 

24.8 
15.8 
23.9 

23.0 
27.2 

24.1 
15.5 
22.4 
22.0 
27.2 

30.15 
22.68 
27.46 
28.58 
33.92 

-■--:         \    41-8 

«<         11    50.6 

»    53.0 

^2'  1        ^I-^ 
46.5           46.1 
38.2           3^-S 

^\^\        =>3.2 

49.8 
41.8 
35.3 
48.5 

6J.7 

46.7 
39.6 
33.4 
45.3 
43.4 

40.8 
34.3 
32.3 
39.7 
39.4 

36.6 
31.1 
30.1 
35.5 
36.8 

33.0 
28,1 
28,6 
32.0 
33.8 

31.7 

2713 
29.9 
31.9 

28.9 
24.9 
28.7 
27.7 
30.7 

27.6 
24.0 
25.4 
26.5 
28.6 

26.1 
23.1 
23.7 
25.3 
27.2 

36.52 
32.33 
29.02 
33.90 
35.82 

Ss               49.9 
*>                40.5 
ä^                26.3 
a^»              -42.3 
47.0 

48.6  \        4B.1 

3V.a\      59| 

41-5    -II 

36.6 
37  4 
28.1 
•41.5 
41.4 

28.1 
36.4 

25.2 
38.8 
39.1 

25.5 
31.3 
22.2 

34.6 
35.7 

24.1 

27.8 
21,6 
30,9 
33.3 

22,1 

24,9 
20.7 
27.8 
31.2 

21.1 
23.0 
20.4 
25.7 
29.4 

20.1 
21.6 

19,9 
24.1 

19.5 
20.6 
193 
22.9 
268 

19.0 
19.6 
18.7 
218 
26.5 

30.62 
27.38 
22.92 
28.29 
30.55 

ao        31.- 

\       30.0  \       32.3 

29.8 

28.6 

26.4 

34.7 

23.9 

23.3 

22.9 

22.7 

22.4 

26.20 

S^ 

r- 

j^ 

.68  \     42.52 

40.31 

38.71 

32.69 

29,71 

27.33 

25.69 

24  36 

23.20 

22.32 

29.72 
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TeMnepaTypa  noHBU 

m 
B&  rij  6BBi'.   0.05. 


« 

Hhcjio 
iDatiun 

Äo 

Q  0  J[ 

JÄH 

H. 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

1 

21.4 

20.4 

19.6 

18.8 

18.4 

18.2 

19.4 

21.6 

24.8 

28.0 

31.3         i 

2 

23.2 

22.3 

21.5 

20.8 

20.2 

19.8 

21.3 

23.7 

26.4 

29.6 

32.3         \ 

8 

21.6 

21.0 

20.6 

20.0 

19.6 

19.4 

20.6 

22.0 

25.0 

28.2 

31.2 

4 

4 

21.6 

20.6 

19.8 

19.1 

18.6 

18.4 

19.8 

22.2 

24.9 

27.8 

31.0 

3 

. 

3^.8 

23.1 

22.7 

22.3 

22.2 

21.9 

21.8 

22.4 

23.2 

25.0 

28.2 

« 

6 

23.6 

22.8 

21.8 

21.3 

20.8 

20.6 

22.0 

24.1 

26.6 

29.6 

321        2 

7 

21.6 

21.0 

20.4 

20.0 

19.6 

19.4 

20.6 

21.8 

24.9 

27.9 

30.9        l 

8 

^4.0 

23.4 

22.6 

21.8 

21.5 

21.3 

22.1 

24.0 

26.2 

29.3 

32.0        S 

9 

26.0 

25.4 

25.0 

24.5 

24.0 

23.6 

24.1 

25.2 

28.3 

30.6 

33.9 

S 

10 

25.6 

25,0 

24.6 

24.2 

23.8 

23.9 

24.6 

27.0 

29.6 

32.7 

35.7 

l 

11 

28.4 

27.8 

27.0 

26.6 

26.0 

25.9 

26.7 

27.0 

29.9 

32.9 

35.7   .     3 

12 

22.6 

21.8 

21.1 

20.8 

20.2 

20.0 

21.5 

23.4 

25.3 

27.6 

30.5        5 

13 

.21.0 

20.2 

19.2 

18.8 

18.5 

18.7 

19.4 

22  0 

23.2 

26.1 

29.1 

i 

1 

14 

23.2 

22.4 

21.8 

21.4 

21.0 

20.7 

22.2 

24.7 

28.1 

31.7 

34.9 

< 

15 

24.6 

23.9 

23.1 

22.2 

21.6 

21.5 

22.2 

24.7 

26.5 

29.1 

31.5 

* 

16 

25.2 

24.4 

23.8 

23.0 

22.8 

22.8 

24  0 

26.0 

27.3 

29.9 

30.8        ! 

17 

17.9 

17.2 

16.8 

16.4 

16.0 

16.0 

17.5 

19.9 

21.6 

25.6 

28.8 

i 

18 

23.9 

23.4 

23.1 

22.7 

22.4 

22.2 

22.2 

22.2 

22.8 

24.2 

25.7 

i 

4 

19 

24.0 

23.6 

23.2 

22.9 

22.7 

22.7 

23.4 

259 

28.9 

31.6 

35.1 

i 

20 

28.2 

27.6 

26.4 

25.6 

24.8 

24.4 

25.0 

27.6 

29.4 

33.6 

36.3 

1 

21 

28.3 

27.4 

26.5 

25.6 

25.0 

24.6 

25.6 

27.4 

29.5 

32.8 

34.9        \ 

22 

25.5 

24.8 

24.1 

23.8 

23.5 

23.2 

24.0 

24.8 

26.0 

27.5 

29.8 

23 

25.4 

24.6 

24.0 

23.3 

22.8 

22.4 

23.8 

26.0 

28.7 

31.8 

34.9 

24 

27.7 

26.8 

26.0 

25.3 

24.6 

24.3 

25.6 

27.9 

30.6 

33.8 

36.9 

1 

25 

29.2 

28.3 

27.6 

26.7 

26.0 

25.4 

26.4 

28.0 

30.3 

32.4 

35.6 

1 

26 

21.7 

21.1 

20.8 

20.3 

20.0 

19.8 

20.2 

22.7 

25.4 

♦29.9 

32.9        ; 

27 

21.7 

20.9 

20.7 

20.4 

20.2 

20.4 

21.0 

22.3 

24.9 

26.6 

27.6 

28 

20.0 

19.3 

18.8 

18.4 

17.9 

17.8 

19.3 

21.4 

24.3 

27,4 

30.4  ,     ; 

29 

23.3 

22.4 

21.8 

21.2 

20.6 

20.2 

21.6 

22.6 

26.5 

30.5 

33.9 

1 
« 

30 

27.1 

26.4 

25.9 

25.2 

24.1 

23.5 

24.0 

26.0 

26.8 

27.3 

27.1 

< 

CpeÄH. 
Mittel 

24.04 

23.31 

22.68 

22.11 

21.65 

21.43 

22.40 

24.22 

26.53 

29.37 

32.03      3< 

• 
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Juni  1887. 

Temperatur  des  Brdbodens 


m 


in  der  Tiefe:  0.05. 


Tl 


IJ  o    nojty^HH. 


Nachmittag. 


6 


36.76 


36.7 
31.8 
34.0 
37.6 


36.0 
31.4 
37.0 
38.4 
32.8 


41.4 
36.8 
30.9 
35.6 
37.9 


37.4 
23.4 
36.4 
36.8 
40.8 


42.7 
37.6 
32.6 
41.6 
42.3 


33.6 
33.2 
25.7 
37.1 
37.6 


28.6 


35.52 


34.4 
30.6 
32.4 
35.7 


34.3 

29.0 
35.2 
36.8 
31.9 


38.4 

35.0 
28.2 
33.6 
33.6 


36.7 
22.7 
34.8 
35.2 
39.4 


41.2 
36.0 
31.9 
40.1 
3Sr.8 


31.1 
32.2 
23.9 
35.7 
35.5 


27.3 


33.75 


8 


32.4 
28.7 
30.3 
33.3 


32.0 
27.2 
32.9 
34.8 
30.8 


36.4 
29.2 
26.2 
31.7 
31.2 


33.5 

21.9 
32.3 
32.9 
37.2 


38.5 
33.9 
31.0 
37.8 
37.9 


29.3 
30.0 
23.1 
32.8 
33.7 


26.0 


31.63 


30.2 
26.8 
27.8 
30.8 


30.2 
25.8 
30.7 
32.5 
29.7 


34.7 
27.8 
24.3 
29.5 
29.2 


31.4 
21.2 
30.4 
30.6 
34.9 


36.2 
31.8 
29.9 
35.0 
36.3 


27.0 
27.7 
22.4 
30.2 
32.2 


25.1 


29.74 


9 

10 

28.2 

26.7 

25.6 

24.4 

26.0 

24.6 

28.8 

27.2 

28.6 

26.9 

24.5 

23.7 

28.9 

27.4 

30.6 

29.1 

28.6 

27.7 

33.1 

31.6 

26.6 

25.8 

22.8 

22.0 

27.3 

26.2 

28.1 

26.9 

29.6 

29.0 

20.4 

19.8 

28.6 

27.2 

28.5 

27.0 

32.8 

31.2 

34.0 

32.1 

29.8 

28.6 

28.9 

28.2 

33.0 

31.4 

34.4 

33.1 

25.6 

23.9 

25.9 

24.5 

21.9 

21.4 

28.1 

26.5 

30.8 

29.4 

24.4 

24.0 

28.15 

26.92 

11 


12 


Cpegpi. 
Mittel. 


25.4 
23.4 
23.4 
26.0 


26.0 
23.0 
26.2 
27.8 
26.8 


30.4 
24.6 
21.6 
25.0 
26.0 


26.9 
19.3 
26.1 
25.7 
29.8 


30.9 
27.4 
27.5 
30.0 
31.9 


22.9 
23.4 
20.9 
25.3 
28.3 


23.6 


24.2 
22.4 
22.4 
24.9 


24.7 
22.2 
25.0 
26.6 
26.0 


29.6 
23.3 
21.2 
24.1 
25.2 


26.1 
18.4 
24.8 
24.6 
28.9 


29.5 
26.4 
26.4 

28.8 
30.6 


22.0 
22.5 
20.4 
24.2 
27.6 


23.4 


27.66 
27.24 
27.00 
28.05 


27.91 
26.68 
28.12 
29.80 
29.49 


32.44 
30.89 
26.23 
26.91 
29.77 


29.39 
23.94 
26.27 
27.78 
31.73 


33.56 
31.29 
28.55 
32.03 
33.74 


30.38 
26.88 
23.22 
27.41 
29.74 


26.32 


25.85 


24.88 


28.68 
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Ih)hl  1887. 

TeMnepaTypa    noHBu 


m 


Ha    rjcyÖHH*:    0,10. 


^Hcoro 
Datum 


^0    nojyÄHH. 


Vormittag, 


1 


8 


10 


11 


1 


1 
2 
3 
4 


5 
6 
7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


25 
26 
27 
28 
29 


30 


23.6 
25.4 
23.8 
24.0 


26.2 
26.0 
23.7 
25.7 
28.0 


27.2 
30.4 
25.9 
23.0 
24.8 


26.2 
26.3 
19.6 
25.4 
25.6 


29.6 
30.6 
28.0 
27.3 
30.0 


31.4 
25.3 
24.8 
22.1 
25.8 


28.6 


ii 
wSS*    26,14     25. 


22.7 
24.6 
23.2 
23.2 


25.5 
25.1 
23.1 
25.2 
27.3 


26.6 
29.6 
25.1 
22.5 
24.0 


25.5 
25.8 
19.1 
24.8 
25.0 


29.1 
29.6 
27.0 
26.6 
29.0 


30.5 
24.4 
24,0 
21.6 
25.0 


28.0 


Mittel 


42 


21.8 
23.7 
22.5 
22.4 


24.6 
24.3 
22.6 
24.4 

26.8 


26.2 
28.8 
24.2 
22.0 
23.4 


24.9 
25.2 
18.5 
24.2 
24.5 


28.1 
28.7 
26.4 
25.8 
28.2 


29.8 
24.1 
23.4 
21.2 
24.2 


27.4 


21.1 
23.0 
22.0 
21.6 


24.2 
23.5 
22.0 
23.4 
26.2 


25.8 
28.4 
23.9 
21.4 
22.8 


24.2 
24.2 
18.2 
23.8 
24.1 


27.6 
27.8 
25.8 
25.2 
27.5 


28.9 
23.3 
23.1 
20.8 
23.6 


26.9 


20.4 
22.3 
21.5 
21.0 


24.0 
23.1 
21.6 
23.0 
25.7 


25.3 
27.8 
23.2 
20.8 
22.4 


23.6 
24.0 
17.8 
23.4 
23.8 


26.6 
27.0 
25.5 
24.7 
26.8 


28.1 
23.0 
22.8 
20.4 
23.0 


26.4 


20.1 
21.7 
21.0 
20.5 


23.7 
22.5 
21.2 
22.7 
25.2 


25.0 
27.4 
22.8 
20.5 
21.9 


23.1 
23.6 
17.4 
23.1 
23.5 


26.1 
26.7 
25.0 
24.2 
26.2 


27.5 
22.6 
22.6 
20.0 
22.4 


25.6 


24.74 


24.14 


23.63  I  23.19 


I 


19.9 
21.6 
21.1 
20.4 


23.3 
22.5 
21.0 
22.8 
25.0 


25.1 
27.2 
22.8 
20.5 
22.0 


23.0 
23.7 
17.5 
22.9 
23.5 


25.8 
26.3 
25.0 
24.1 
26.0 


27.2 
22.5 
22.5 
20.0 
22.3 


25.2 


23.09 


20.7 
22.5 
21.6 
21.3 


23.3 
23.3 
21.7 
23.5 
25.4 


25.8 
27.3 
23.3 
21.2 
22.7 


23.6 
24.4 
18.4 
22.7 
24.2 


26.4 
26.8 
25.4 
24.9 
26.7 


27.7 
23.0 
22.8 
20.6 
22.7 


25.8 


23.66 


22.2 
24.1 
23.0 
22.8 


23.6 
24.6 
23.1 
24.8 
26.4 


27.2 
28.2 
24.9 
22.3 
24.5 


24.9 
25.6 
19.8 
22.8 
25.8 


27.8 
28.0 
25.9 
26.4 
28.1 


28.8 
24.2 
24.0 
22.0 
23.9 


26.4 


24.87 


24.4 
26.1 
25.1 
24.8 


24.3 
26.6 
25.1 
26.7 
28.1 


29.2 
30.0 
25.5 
23.6 
26.8 


30.2 
•27.4 
25.1 
23.8 
26.3 


26-8 


26.57 


27.0 
28.6 
27.3 
27.2 


25.9 
28.8 
27.2 
28.7 
30.3 


31.5 
32.2 
27.1 
25.4 
29.2 


26.3 

28.0 

26.6 

28.0 

21.8 

24.2 

23.3 

24.1 

27.8 

30.3 

30.0 

32.2 

30.0 

32.0 

26.8 

27.9 

28.3 

30.7 

30.2 

32.5 

32.2 
28.4 
26.1 
25.9 
28.9 


26.8 


2 


28.49      30 


r 
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m 


S^ 

in   d 

er   Tiefe 

:    0,10 

r 

Hon 

0  Ji  y  ;(  H  E 

[. 

N  a  c 

h  m  j 

[tag. 

Gpe^H. 
Mittel. 

1 

/ 

/  3 

1    1 

/  ^ 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

'^' 

o  /    sa.ö  1 

'      34.7 

35.4 

35.2 

34.5 

33.1 

31.6 

30.1 

28.7 

27.5 

26.4 

27.35 

^2,6  1     34,4  1 

34.9 

34.1 

32.6 

31.5 

30.3 

28.8 

27.6 

26.6 

25.6 

24.7 

27.42 

32.1 

/      33.P  / 

34.5 

34.0 

33.5 

32.7 

31.5 

30.0 

28.4 

27.1 

26.0 

24.9 

27.10 

^2.0 

/ '"'"/ 

3Ö.5 

36.3 

36.3 

35.6 

34.3 

32.6 

31.0 

29.4 

28.3 

27.2 

27.97 

30  7 

32.7'  / 

33.S 

34.6 

34.7 

34.2 

33.0 

31.6 

30.4 

29.0 

28.0 

27.0 

28.19 

32.1 
31.8 
33.2 
34.9 

'     32.2  / 

32.5 

32.2 

31.6 

30.6 

29.2 

27.9 

26.8 

25.8 

25.1 

24.3 

27.15 

3S.4 

3S,G 

37.0 

36.8 

35.6 

34.0 

32.1 

30.5 

29.2 

28.0 

26.8 

28.15 

3&  2  i 

36.6 

37.2 

37.2 

36.4 

35.4 

33.8 

32.5 

31.2 

30.0 

28.8 

29.56 

35.7  / 

3Ö-1 

34.1 

33.4 

32.6 

31.8 

31.0 

30.1 

29.3 

28.5 

27.8 

29.65 

36.0 
36.5 
31.0. 

37  8 

3Ö.2 

40.0 

40.0 

38.7 

37.2 

35.8 

34.6 

33.4 

32.2 

31.2 

31.87 

3Ö.2 
33.0 
30.B 
36.6 

3Ö-4 

37.5 

36.8 

35.8 

33.4 

31.4 

30.0 

29.1 

28.0 

26.9 

31.40 

34.0 

33.4 

32.2 

30.4 

28.8 

27.3 

25.9 

24.9 

24.2 

23.6 

26.91 

32.2 

33.5 

33.5 

32.4 

31.7 

30.2 

28.6 

27.6 

26.6 

25.6 

26.34 

29.0 
34.5 

37  .V 

38.6 

37.6 

35.0 

82.9 

31.1 

29.8 

28.8 

27.8 

26.9 

28.91 

r%^      ^\ 

32.4  1 
25  .S  l 
31.4.  \ 
30.6  l 
37 .0  l 

33. e 

34.6 

34.8 

34.0 

33.0 

31.7 

30.4 

29.0 

28.0 

27.1 

28.40 

31.0 

25.2 

24.8 

24.4 

23.9 

23.2 

22.6 

22.0 

21.4 

20.8 

20.2 

24.44 

26.8 

32.6 

33.8 

34.0 

33.6 

32.3 

31.0 

29.6 

28.4 

27.4 

26.4 

25.36 

29.1 

32.3 

33,6 

34.2 

34.0 

32.9 

31.6 

30.0 

28.7 

27.5 

26.4 

27.34 

28.2 
35.2 

38.3 

38.9 

38.8 

38.3 

37.2 

35.7 

34.2 

32.8 

31.5 

30.4 

30.81 

_   —    ^% 

3S.e  l 
36.e  \ 

33.4.   1 
3-7.2  \ 

30.^  \ 

40.0 

40.7 

40.7 

40.2 

38.9 

37.3 

35.6 

34.0 

32.8 

31.7 

32.98 

36.8 

3V.4 

37.7 

37.2 

36.5 

35.2 

33.8 

32.3 

31.0 

29.9 

28.9 

31.63 

35.4 

33-1 

32.9 

32.4 

32.0 

31.4 

30.8 

30.1 

29.4 

28.8 

28.0 

28.86 

32.0 

38-8 

39.4 

39.5 

39.0 

37.8 

36.4 

34.5 

33.4 

32.0 

31.0 

31.49 

3Ö.4 
37.3 

40.4 

41.1 

41.0 

39.7 

38.4 

37.1 

35.8 

34.6 

33.5 

32.4 

33.19 

.     ^^ 

!        3-7.^ 
33-0 

\     32.e 
,  \      3e.4r 

38.7 

38.4 

36.3 

34.2 

32.4 

30.8 

29.4 

28.0 

27.0 

26.1 

31.32 

36.0 

\         32.5 

31.8 

32.3 

32.4 

31.5 

30.3 

28.9 

27.7 

26.6 

25.7 

27.66 

32.3 

1         26.2 

26.3 

26.3 

25.8 

25.1 

24.4 

23.9 

23.4 

23.0 

22.5 

24.50 

26.6 
30.6 
34^.2 

l         34.1 
\         36.4 

34.9 
35  8 

35.0 
36.0 

34.5 
35.3 

33.5 
34.2 

31.8 
33.0 

30.3 
32.0 

28.8 
31.0 

27.6 
30.1 

26.6 
29.2 

26.95 
29.30 

^yi- 

e\       ^S.3  \       28.6 

28.9 

28.7 

28.2 

27.4 

26.6 

26.0 

25.4 

25.0 

24.7 

26.94 

5k»' 

t.4A\  3 

^.Ol  1    34.80 

35.05 

34.77 

33.92 

32.70 

81.34 

30.04 

28.90 

27.91 

26.98 

28.64 
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'Ihcio 
[Datum 


1 
2 
3 
4 


5 
6 

7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


25 
26 
27 
28 
29 


30 


CpeAH. 
Mittel. 


Ih)hl  1887. 

TeMnepaTypa  hohbli 


m 


Ha  rjyÖHHi:  0.20« 


^0   nojyÄH«, 


Vormittag. 


24.5 
25.6 
24.8 
25.0 


26.5 
26.3 
24.8 
26.8 
28.1 


27.2 
29.9 

27.8 
26.0 
25.7 


26.6 
26.9 
22.4 
25.4 
26.0 


28.8 
30.5 
28.9 
27.6 
30.2 


31.3 
27.8 
26.6 
23.6 
26.7 


28.0 


24.0 
25.2 
24.4 
24.6 


26.0 
25.9 
24.4 
26.3 
27.6 


26.9 
29.4 
27.2 
24.6 
25.2 


26.2 
26.3 
22.0 
25.0 
25.5 


28.6 
29.8 
28.4 
27.4 
29.6 


30.8 
27.2 
26.0 
23.4 
26.2 


27.7 


27.4 


23.6 

23.1 

24.8 

24.3  ! 

24.0 

23.6 : 

24.2 

23.7 

25.4 

26.1 

25.6 

25.2 

24.1 

23.7 

26.0 

25.3 

27.2 

26.8 

26.6 

26.3 

29.0 

28.6 

26.6 

26.2 

24.2 

23.8 

24.8 

24.4 

25.8 

25.4 

26.1 

26.8 

21.5 

21.3 

24.6 

24.2 

25.1 

24.8 

28.0 

27.6 

29.3 

28.8 

27.9 

27.4 

27.0 

26.6 

29.2 

28.7 

30.4 

29.9 

26.8 

26.2 

25.6 

25.3 

23.2 

22.8 

25.7 

25.2 

26.9 


22.7 
23.9 
23.2 
23.2 


24.8 
24.8 
23.4 
25.0 
26.4 


26.0 
28.2 
25.8 
23.5 
24.0 


25.0 
25.4 
21.0 
24.0 
24.4 


27.2 
28.3 

27.0 
26.2 
28.2 


29.4 
25.9 
24.9 
22.6 

24.8 


26.6 


26.84 


26.39 


25.99 


26.57 


25.19 


22.2 
23.4 
22.8 
22.8 


24.4 
24.3 
23.0 
24.6 
26.1 


26.7 
27.8 
25.4 
23.1 
23.8 


24.6 
26.1 
20.6 
23.6 
24.2 


26.8 
27.8 
26.6 
25.9 
27.8 


29.0 
25.6 
24.5 
22.4 
24.4 


26.4 


24.82 


8 


21.9 
23.0 
22.5 
22.4 


24.0 
23.9 
22,7 
24.2 
25.7 


25.4 
27.4 
26.0 
22.8 
23.4 


24.2 
24.8 
20.3 
23.4 
23.9 


26.4 
27.4 
26.2 
25.6 
27.3 


28.6 
25.2 
24.2 
22.0 
24.0 


26.0 


24.46 


^ 


21.6 
22.6 
22.2 
22.1 


23.8 
23.6 
22.4 
24.0 
25.3 


25.2 
27.2 
24.6 
22.4 
28.1 


24.0 
24.5 
20.3 
23.1 
23.7 


26.2 

27.0 
25.9 
25.3 
27.0 


28.2 

24.8 
24.0 
21.8 
23.7 


26.7 


21.4 
22.6 
22.0 
21.9 


23.6 
23.4 
22.2 
23.8 
25.2 


28.2 
27.0 
24.4 
22.3 
23.0 


23.9 
24.4 

20.0 

22.9 
23.7 


26.0 
26.8 
25.8 
25.1 
26.8 


28.0 
24.6 
23.9 
21.8 
23.6 


26.6 


24.18 


24.02 


10 


21.4 
22.7 
22.1 
22.0 


23.4 
23.5 
21.4 
23.8 
25.2 


25.4 
26.9 
24.4 
22.4 
23.2 


24.0 
24.4 
20.1 

22.8 
23.8 


26.0 
26.8 
25.6 
26.1 
26.8 


27.9 
24.7 
23.8 
22.0 
23.4 


25.5 


24.02 


11 


21.7 
22.9 
22.4 
22.3 


23.4 
23.8 
22.6 
24.0 
25.4 


25.8 
27.2 

24.7 
22.8 
23.5 


24.3 
24.6 
20.4 
22.8 
24.2 


26.3 
27.0 
25.7 
26.6 
27.2 


28.1 
25.1 
24.0 
22.3 
23.8 


25.6 


.J 
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m 


in  der  Tiefe: 

0.20. 

t 

n  i 

[>    n  0 

>  J  y  Ä  H  H. 

N  a  C  1 

b  m  i 

t  t  a 

g- 

CpexH. 
Mittel. 

am 

[   1 

2 

S 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1  *  22.9 

2  ;   24.1 

3  '   23.5 
i  j  23.6 

23.8 
24.9 
24.3 
24.4 

24.7 
25.7 
25.5 
25.4 

25.5 
26.4 
26.1 
26.4 

26.2 
26.8 
26.6 
27.1 

26.8 
26.9 
26.8 
27.8 

27.1 
27.0 
27.0 
28.2 

27.2 
26.6 
26.9 
28.3 

27.1 
26.4 
26.6 
28.2 

26.8 
26.0 
26.4 

27.8 

26.5 
26.6 
26.0 
27.4 

26.1 
26.2 
26.6 
27.0 

24.21 
24.83 
24.60 
24.94 

5  24.0 

6  25.0 

7  1    23.9 

8  1   25.2 

9  .!  26.6 

24.8 
25.6 
24.8 
26.1 
27.7 

2B.6 
26.2 
25.9 
27.1 
28.4 

26.4 
26.6 
26.8 
28.0 
28.8 

27.0 
26.8 
27.6 
28.8 
29.0 

27.6 
27.0 
28.0 
29.4 
29.0 

28.1 

27.0 
28.4 
29.6 
28.9 

28.0 
26.7 
28.4 
29.9 
28.6 

27.8 
26.4 
28.4 
29.8 
28.6 

27.4 
26.0 
28.0 
29.4 
28.2 

27.0 
25.6 
27.7 
29.0 
28.0 

26.8 
25.1 
27.0 
28.6 
27.6 

25.60 
25.36 
26.12 
26.64 
27.27 

1 

0  27.2 

1  1  28.3 
K      25.6 
t  \   23.8 
4      25.0 

28.2 
29.1 
26.3 
24.4 
26.0 

29.2 
30.0 
27.1 
25.4 

27.0 

30.0 
30.7 
27.8 
26.1 
27.9 

30.9 
31.0 
28.1 
26.7 

28.7 

31.6 
31.2 
28.1 
27.2 
29.1 

31.8 
31.2 
27.9 
27.4 
29.1 

31.8 

30.8 
27.5 
27.4 

28.8 

31.6 
30.2 
27.0 
27.1 
28.4 

31.2 
29.6 
26.5 
27.0 
27.8 

30.8 
28.9 
26.0 
26.6 
27.6 

80.3 
28.4 
25.6 
26.2 
26.9 

28.20 
28.98 
26.28 
24.81 
25.86 

i      25.3 
i      25.2 
7       21.8 
B      23.1 
9      25.8 

26.0 
26.2 
22.8 
23.6 
26.8 

26.6 
25.0 
23.9 
24.4 
27.9 

27.4 
24.8 
24,8 
25.2 

28.8 

28.0 
24.6 
25.6 
26.1 
29.6 

28.5 
24.4 
26.2 
26.7 
30.2 

28.7 
24.2 
26.6 
27.2 
30.5 

28.8 
23.9 
26.8 
27.4 
30.7 

28.6 
23.6 
26.8 
27.4 
30.6 

28.2 
23.4 
26.4 
27.2 
30.2 

27.8 
23.0 
26.2 
26.8 
29.8 

27.2 
22.7 
26.8 
26.4 
29.4 

26.24 
2472 
23.11 
2484 
26.85 

0  ^   27.7 

1  28.2 
l      26.2 
1       26.9 
1   :   28.6 

28.6 
28.8 
26.9 
27.9 
29.5 

29.6 
29.6 
27.6 
28.9 
30.6 

30.6 
30.2 
28.0 
29.8 
31.5 

31.4 
30.8 
28.4 
30.8 
32.3 

32.0 
31.1 
28.5 
31.3 
32.9 

32.4 
31.2 
28.6 
31.7 
88.8 

32.4 
31.2 
28.6 
31.9 
33.2 

32.2 

30.8 
28.4 
31.8 
33.0 

31:9 

30.4 
28.4 
31.6 
32.6 

31.4 
29.9 
28.2 
31.2 
32.2 

30.9 
29.4 
27.9 
30.7 
31.8 

29.00 
29.11 
27.37 
28.25 
29.92 

1 

J       29.0 
1       26.1 
r       24.6 
i      •23.8 
)       25.3 

29.8 
26.8 
24.7 
*24.8 
26.3 

30.6 
27.6 
24.9 
26.9 
274 

31.4 
27.8 
24.9 
26.8 
28.3 

31.8 
28.0 
24.9 
27.5 
28.8 

31.9 
28.3 
25.0 
28.2 
29.2 

31.6 
28.4 
249 
28.6 
29.4 

31.0 
28.4 
24.8 
28.6 
29.3 

30.4 
28.2 
24.5 
28.5 
29.3 

29.8 
28.0 
24.4 
28.2 
28.9 

29.0 
27.6 
24.1 
27.7 
28.6 

28.4 
27.1 
23.8 
27.2 
28.3 

29.78 
26.72 
2469 
24.85 
26.46 

0       25.7 

1 

25.8 

26.0 

26.2 

26.4 

26.6 

26.6 

26.4 

26.2 

25.9 

25.6 

25.4 

26.23 

&  25.40 

1    26.16 

26.98 

27.67 

28.21 

28.68 

28.76 

28.68 

28.46 

28.12 

27.72 

27.29 

26.361 

19* 
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Ih)hl  1887. 

TeMnepaxypa   hohbu 

m 
Ha    T  X  j  6  B  E  i:    0.40. 


Hhcio 
DatQiD 

^0    n  0 

J  y  A  H 

fl. 

n 

[  0    n  0 

jf  y  Ä  H 

H. 

CjM 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

Mil 

1 
2 
3 
4 

22.3 
23.0 
23.1 
23.1 

22.3 
23.1 
23.0 
23.1 

22.2 
22.9 
22.8 
22.9 

21.9 
22.7 
22.5 
22.6 

21.6 
22.4 
22.3 
22.4 

21.6 

22.5 
22.3 
22.3 

22.0 
22.7 
22.5 
22.8 

2?,.5 
22.9 
22.9 
23.3 

2S 
22 
22 
22 

5 
6 

7 
8 
9 

23.7 
23.9 
23.8 
23.9 
24.7 

23.7 
24.1 
23.7 
24.1 
24.9 

23.6 
23.9 
23.6 
24.1 
248 

• 

23.3 
23.6 
23.3 
23.8 
247 

23.1 
23.3 
22.9 
23.6 
246 

23.0 
23.3 
22.9 
23.6 
247 

23.3 
23.5 
23.3 
23.9 
249 

23.6 
23.8 
23.3 
24.4 
25.1 

23 
23 

23 
23 
24 

10 
11 
12 
13 
14 

26.4 
26.1 
26.7 
26.3 
24.4 

26.2 
26.3 
26.5 
24.9 
24.4 

25.1 
26.3 
26.1 
247 
24.2 

248 
26.1 
26.7 
24.3 
24.0 

24.7 
26.9 
25.3 
24.0 
23.8 

24.8 
-26.9 
25.1 
23.7 
23.9 

26.2 
26.2 
26.3 
23.9 
242 

25.8 
26.6 
26.4 
243 
249 

25. 
26, 

25. 
24 
24 

16 
16 
17 
18 
19 

24.9 
26.1 
23.9 
23.3 
23.9 

24.9 
25.1 
23.6 
23.4 
24.0 

24.9 
26.1 
23.2 
23.4 
23.9 

24.5 
248 
22.8 
23.3 
23.8 

243 

246 
22.6 
23.1 
23.6 

243 
246 
22.3 
23.1 
240 

247 
243 
22.6 
23.3 
24.4 

249 
24.2 
22.9 
23.6 
26.1 

24 
24] 

^ 

2a 

24 

20 
21 
22 
23 
24 

26.3 
26.7 
26.8 
26.1 
26.9 

25.6 
26.8 
26.9 
26.1 
27.1 

25.5 
26.7 
26.5 
26.0 
26.9 

26.5 
26.4 
26.2 
25.7 
26.7 

25.1 
26.2 
25.9 
25.6 
26.5 

25.3 
26.1 
26.8 
26.5 
26.7 

25.6 
26.3 
26.9 
26.0 
27.3 

26.3 
26.7 
26.0 
26.5 
27.9 

1 

1 

25 
26 
27 
28 

29 

27.9 
27.6 
26.3 
24.7 
24.9 

28.1 

27.4 
26.1 
245 
24.9 

28.1 
27.1 
26.9 
243 

24.8 

27.9 
26.5 
26.6 
23.9 
24.6 

27.7 
26.1 
26.2 
23.7 
244 

27.6 
26.0 
25.1 
23.7 
246 

27.5 
26.1 
25.0 
24.0 
249 

27.7 
26.2 

248 
245 
25.6 

^ 

30 

25.7 

25.8 

2bJ 

26.5 

25.4 

25.3 

25.3 

25.3 

> 

CpeÄH. 
AlGttel. 

24.98 

24.96 

2484 

24.56 

2432 

2431 

24.56 

2489 

i 
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m 

m 

m 

m 

i  n 

der 

Tiefe:    0.84 

1.65 

3.26 

3.99. 

lieio 

y 



0  r  m 

i  t  t  a 

^  g- 

N  a 

c  h  m 

1  t  t 

a  g. 

CpexH. 
Mittel. 

l'  no  noxyxHH. 
1^  Nachmittags. 

1 

t 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

1 
1 

19.2 

19.2 

19.2 

19.3 

19.3 

19.3 

19.3 

19.4 

19.28 

15.5 

18.5 

12.8 

2       19.4 

19.4 

19.5 

19.5 

19.6 

19.7 

19.7 

19.7 

19.56 

15.7 

12.7 

12.2 

3       19.7 

19.7 

19.7 

19.7 

19.8 

19.9 

19.9 

19.9 

19.79 

15.8 

12.7 

12.2 

4 

19.9 

19.9 

20.0 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.04 

15.9 

12.7 

12.3 

5    ^   20.1 

20.2 

20.2 

20.2 

20.1 

20.3 

20.3 

20.3 

20.21 

16.0 

12.8 

12.3 

6       20.3 

^        1 

20.4 

20.5 

20.5 

20.5 

20.6 

20.6 

20.5 

20.49 

16.2 

12.8 

12.4 

7       20.7 

20.7 

20.7 

20.8 

20.8 

20.8 

20.8 

20.8 

20.76 

16.3 

12.9 

12.4 

8    1    20.8 

20.8 

20.8 

20.9 

20.9 

20.9 

21.0 

21.0 

20.89 

16.4 

12.9 

12.4 

9    1    21.0 

21.1 

21.1 

212 

21.2 

21.3 

21.3 

21.3 

21.19 

16.6 

13.0 

12.4 

1 

10    '    21.4 

21.4 

21.4 

21.4 

21.5 

21.6 

21.6 

21.6 

21.49 

16.7 

13.0 

12.5 

n     21.7 

21.7 

21.8 

21.8 

21.9 

22.0 

22.1 

22.1 

21.89 

16.8 

13.1 

12.5 

12       22.1 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.4 

22.4 

22.4 

22.31 

17.0 

13.1 

12.0 

13        22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22,3 

22.39 

17.2 

13.1 

12.6 

14        22.3 

1 

22^ 

22.2 

22.2 

22.2 

22.2 

22.2 

22.2 

22.22 

17.4 

13.3 

12.6 

15        22.2 

22.1 

22.2 

22.1 

22.2 

22.2 

22.2 

22.1 

22.16 

17.5 

18.3 

12.6 

K       22.1 

22.1 

22.1 

22.2 

22.2 

22.2 

22.3 

^.3 

22.19 

17.6 

13.3 

12.6 

17        22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.2 

22.2 

22.0 

22  24 

17.8 

13.4 

12,7 

18       22.0 

21.9 

21.9 

21.9 

21.9 

21.9 

21.9 

21.9 

21.91 

17.8 

13.4 

12.8 

19       21.8 

21.8 

21.8 

2.19 

21.9 

21.9 

21.9 

21.9 

21.86 

18.0 

13.5 

12.8 

»       21.9 

21.9 

22.0 

22.0 

22.0 

22.1 

22.2 

22.3 

22.05 

18.0 

18.6 

12.8 

tl       22.3 

2-i3 

22.4 

22.5 

22.5 

22.6 

22.7 

22.8 

22.51 

lb.O 

13.7 

12.9 

fi       22.9 

22.9 

22.9 

23.0 

22.9 

23.1 

23.2 

23.1 

23.00 

18.2 

13.7 

12.8 

)3        23.1 

23.1 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.18 

18.2 

13.7 

12.8 

14       23.2 

23.2 

23.2 

23.3 

23.4 

23.4 

23.4 

23.5 

23.32 

18.4 

13.8 

12.9 

1 

fc       23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.6 

23.7 

23.7 

23.56 

18.5 

13.9 

12.9 

K       23.7 

23.7  1 

23.8 

23.9 

24.0 

23.9 

23.9 

28.9 

23.85 

18,7 

13.9 

13.0 

tl       23.9 
te       23.7 

23.9 

23.9 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.7 

23.82 

18.8 

13.9 

13.0 

23.6  ' 

23.6 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.4 

23.54 

19.0 

13.9 

13.0 

%       23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

23.30 

19.1 

14.0 

13.1 

\ 
90       23.3 

23.3 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.3 

23.3 

23.25 

19.1 

14.1 

18.1 

1 

21.88 

21.90 

21.93 

21.95 

31.99 

22.01 

22.00 

21.94 

17.41 

13.32 

12.64 

300 


IrojEb  1887. 

TepMOMBTprb  0%  Mepfiiiirii  mapEKOiTB 
Ha  BHCorb  1.6  lerpa  na^'B  noBepxHO«TBH)  aeuH. 


%IOJiO 

Datom 

Äo 

n  0  J[ 

JÄH 

Ä. 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

1 

1 
2 
3 

4 

18.1 
17.7 
17.4 
16.3 

17.7 
17.2 
16.9 
18.6 

17.9 
16.4 
16.9 

ia6 

17.7 
16.9 
17.1 
17.5 

17.6 
16.7 
16.7 
16.4 

18.9 

20.9 
21.8 
21.6 

21.5 
22.6 
23.6 
24.1 

25.2 
23.8 
25.7 
24.7 

24.2 
25.9 
28.7 
27.0 

26.7 
27.1 
30.2 
27.1 

27.1 
26.9 
28.7 
28.1 

1 

4 
1 

1 
r 

5 
6 
7 
8     > 

■      9     i 

20.9 
20.3 
19.1 
19.5 
19.5 

20.0 
17.3 
19.0 
18.9 
18.8 

20.0 
17.1 
18.7 
18.2 
17.5 

20.9 
17.3 

lai 

16.9 
17^ 

21.1 

17.1 
18.3 
17.7 
17.5 

21.5 
23.9 

laö 

22.4 
22.1 

22.3 
25.1 
19.2 
23.4 
24.9 

22.8 
24.2 
24.4 
,    26.9 
26.4 

24.6 
27.5 
23.2 
26.9 
28.1 

24.2 

27.8 
27.3 
28.3 
28.5 

24.1 
29.6 
27.1 

28.7 
29.1 

< 
i 

< 

( 

s 

i 

1 
10 

'  11 

:    12 

'^    13 
1    14 

20.4 
17.7 
16.4 
18.1 
17.4 

19.9 
14.1  1 
15.8 
17.8 
17.4 

19.9 
17.2 
15.6 
17.4 
17.1 

18.8 
16.9 

18.7 

16.6 
16.2 

19.0 
16.5 
14.7 
17.1 
16.8 

19.4 
16.2 
16.7 
21.7 
19.2 

21.1 
18.1 
17.4 
23.3 
21.7 

21.1 

'  las 

19.5 
24.0 

24.8 

21.0 
20.2 
22.1 
26.8 
26.4 

21.0 
23.7 
23.9 
28.4 
29.3 

26.7 
23.7 
25.6 
30.1 
29.5 

s 

15     ' 
.    16 

ü    18 
.    19 

1                      i 

;           i 

l&l 
17.0 
17.3 
18.5 
18.1 

18.0 
16.7 
16.7 
18.1 
17.1 

17.5 
15.9 
16.3 
17.4 
16.5 

17.3 
Iftl 
15.9 
17.0 
15.7 

17.1 
15.3 
15.2 
17.6 
15.7 

17.0 
20.9 
20.5 
18.3 
16.9 

17.5 
23.0 
22.5 
23.9 
19.4 

ia6 

23.9 
26.7 
22.7 
25.7 

20.9 
25.4 
27.1 
28.0 
27.9 

22.6 
27.1 
28.2 
23.6 
28.5 

24.5 

2ai 

26.7 
26.6 
29.5 

1   i 

2 

1 

1 

20 

'    21 

i   22 

23 
24 

19.5 
21.3 
16.4 
20.3 
19.1 

19.0 
19.2 
15.9 

19.8 

ia9 

17.9 
15.4 
16.7 
19.5 
19.3 

17.1 

15.0 
14.6 
19.4 
17.9 

16.7 
15.1 
14.6 
19.3 

lai 

ia7 

15.6 
20.6 
19.9 
22.6 

20.5 
17.3 
23.7 
20.2 
25.6 

26.4 
19.1 
26.4 

21.3 
26.1 

27.9 
19.5 
28.3 
22.9 
27.5 

27.5 
21.7 

2a5 

21.7 
2a9 

30.4 
22.5 
29.5 
2a9 
30.1 

3 

25 
26 

j    27 
3    28 

1  ^   : 

20.3 
18J 
23.0 
21.5 
20L4 

19.9 
19.2 
22.0 
20.6 
20.3 

18.7 

ia9 

20.6 
20.0 

ia4 

17.7 
19.7 
21.1 
20.0 
18.9 

17.7 
17.9 
20.3 
20.1  , 

ia9 

23.2 
22.7 
21.9 
20.6 
19.6 

29.1 

27.0  1 

22.1  : 
2U 
22.1 

28.5 
28.2 
21.5 
22.5 
30.7 

29.7 
30.3 
22.9 

2ai 

25.0 

31.6 
32.2 
28.5 
26.4 
29.3 

31.0 
31.2 
29.7 
26.9 
31.7 

1 

30    ■ 

31 

1            1 

• 
• 

1                        , 

20.4 
19.6 

i    19.7 
;    19.2 

las 

19.1 

19.0 

lai 

19.0 
18.0 

19.3 
21.2 

20.6 
24.2 

23.3 
27.5 

23.9 
27.7 

27.9 
29.3 

3a7 
30.5 

3 

a 

18L96 

19X 

1 
1 

17.90 

17.47 

17.41 

2ai4 

22,20 

24.22 

25.66 

26^ 

27,92 

H 

^ 

JuU  1887. 

Tliernioineter  mit  geschwärzter  Kugel 

1.&  Meter  über  dem  Erdboden. 


r 

/Ton 

0    j    y  A  H  H. 

> 

a  e 

h  m  1  t  t  a 

g- 

Dpew 
Uittel 

1^  / 

1 

( 

'  / 

2 

Lj_ 

1  * 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2B5 

28.3 

/     29.» 

29.7 

27.3 

26.9 

23.1 

19.7 

19.7 

19.4 

19.0 

17.8 

22.90 

29J 
Sl.l 
28.3 

29.7 

39.S 

29:0 

29.7 

216 

24.0 

21.6 

20.2 

19.4 

19.0 

18.4 

23.14 

327 

33.1 

S3.9 

29.7 

28.2 

28.6 

24.7 

£2.9 

22.2 

20.3 

17.4 

24.95 

26.8 

27.8 

26.6 

27,1 

26.6 

26.8 

Zt£ 

21.8 

22.5 

21S 

20.8 

23.62 

l   »-0 
^   30.6 

29.6 
31.1 

ao.2 

30.6 
32« 

30  O 

28.6 

27.9 

26.3 

25.2 

24.6 

23.7 

23.0 

21.8 

20.5 

24.12' 

29.4 

29.0 

30.4 

26.7 

26.7 

25.0 

21.6 

18.0 

18.9 

18.9 

34.39;; 

21  & 

21.6 

21.6 

21.6 

21.6 

20.8 

19.7 

19.0 

19.8 

19.1 

21.11 

\lll 

31.2 

31.6 

29.0 

275 

26.1 

22.3 

22.0 

21.7 

20.6 

19.1 

24,51 : 

38.9 

33.0 

32.6 

29.3 

265 

22.3 

21.2 

20.5 

20.3 

20.3 

25.16 

Vj 

31.3 
26.1 
31X) 
31.6 
27.3 

27.0 
26. -7 
31.x 
30,'7 
26.» 

27J) 

2B.0 

235 

22.7 

21.5 

18.3 

15.5 

15.0 

16.9 

22.10 

26.9 

26.6 

261 

22.6 

19.1 

16.7 

n.3 

16.5 

16.4 

20.52 

\    **-^! 

33.1 

31J> 

30.9 

27.1 

22.6 

20.7 

19.6 

19.4 

18.6 

22.52 

1  VA 

29.9 

28.8 

27.7 

249 

22.1 

20.8 

20.3 

19.8 

18.1 

24.06 

•   ».6 

27.1 

22.6 

24.9 

22.9 

20.6 

19.8 

19.1 

18.6 

17.9 

22.68 

IJ 

2S.4. 
32-S 
34-9 
2S--7 
3»-S 

38.3 

30.8 

28.8 

23.8 

20.5 

19.3 

19.3 

18.2 

17.7 

21.64 

??? 

26.7 

81.6 

30.0 

26.9 

22.2 

20.8 

19.6 

19.2 

19.0 

18.0 

23.40 

W.H 

32.8 

34.5 

33.3 

26.9 

26.5 

23.1 

21,1 

19.9 

19.5 

18.9 

24.31 

81.3 

33.6 

28.7 

27.6 

26.6 

22.8 

20.1 

20.2 

19.7 

18.9 

18.0 

23.70 

k 

» 

2T.6 
»3.0 

29.6 
33.2 

82.3 

273 

29.9 

26.7 

22.8 

21.2 

21.1 

19.9 

19.9 

2407 

32.9 

24-9 
31.0 
26.9 
34.'7 

zai 

26.7 

25.0 

23.9 

22.8 

20.3 

20.3 

20.5 

21.7 

24.15 

f 

».6 

33.3 

30.5 

29.6 

284 

22.3 

21.8 

19.2 

18.6 

16.9 

17.7 

21.36 

L 

»3 

28:0 

34.9 

34.0 

30.1 

26.0 

21.5 

21.3 

21.2 

19.6 

,24.42 

t 

D3 

31.0 

29.9 

30.7 

29.7 

24.3 

2L5 

21X) 

19.7 

19.5 

IS.l 

22.48 

Uß 
33.1 

27.7 
31.4 

3-7.6 

29.1 

27.7 

25J 

22.9 

22.7 

22.3 

21.3 

'  26.41 

34-9 
33-0 

38-3 

34.3 

30.1 

29.7 

26.6 

23.7 

22.2 

22.4 

20.8 

ia7 

26.0G 

: 

30.9 

33.3 

36.1 

31.9 

30.1 

28.6 

26.4 

24.7 

23.6 

23.1 

22.6 

26.92 

^ 

3ä8 

33.8 

27.1 

30.7 

261 

241 

21.7 

21.1 

21.0 

21.3 

21.1 

23.62 

,      '   28.2 

23.1 

29.0 

30.0 

26.9 

26.3 

22.9 

22.0 

21.5 

19.6 

20.5 

24.78 

^ 

31.5 
28.1 

33.7 
29.2 

S8.0 

267 

S».9 

23.5 

23.8 

23.8 

23.1 

21.8 

20.9 

24.58 

26.B 
36.8 

27.8 

26.3 

28.7 

239 

21.8 

21.0 

20.9 

20.5 

19.9 

23.73 

1 

32.3 
33.7 

28.4 
34.6 

36.1 

34.7 

323 

26.3 

24.6 

22.S 

21.6 

21.3 

20.5 

26.26 

5 

29.U 

\rZ 

1  80.04 

30.34 

29.18 

27.42 

24.87 

22.34 

21.13 

20.43 

19.84 

19.23 

23.76 

_ 

"^^ 

■^"^ 

k 
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Ijosh  1887. 

TepMOMeTprb  Ha  nosepxHOCTH  aeMjiH. 


^HCJIO 

Datum 

Ä  0    ] 

1  0  X 

1 

f   Ä  H   , 

a. 

V  0  r  1 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 
2 
3 
4 

20.3 
17.8 
18.8 
20.0 

19.5 
17.1 
17.8 
19.7 

19.5 
16.4 
17.4 
19.1 

19.4 
16.1 
17.0 

ia4 

19.4 
16.0 
16.8 
17.9 

20.2 
16.9 
17.8 
19.6 

22.5 
246 
26.2 
28.4 

27.6 
30.2 
33.5 
35.9 

28.6 
37.0 
40.8 
41.5 

37.0 
42.5 
47.2 
46.0 

42.3 
47.1 
53.4 

50.2 

5 
6 
7 
8 
9 

24.1 
19.8 
21.6 
17.4 
18.9 

23.4 
20.0 
21.1 
16.8 
18.2 

23.0 
20.0 
20.4 
15.7 
17.4 

22.6 
20.2 
20.4 
15.2 
17.1 

22.6 
19.8 
20.4 
15.0 
17.0 

23.9 

20.8 
21.1 
16.0 

ia2 

26.2 
26.0 
21.7 
22.6 
27.1 

29.0 
28.0 
27.0 
29.4 
34.8 

29.4 
36.5 
26.9 
35.3 
40.6 

32.4 
41.1 
36.9 
40.8 
44.5 

31.3 
46.3 
37.2 
46.2 
48.4 

10 
11 
12 
13 
14 

22.5 
17.6 
17.3 
19.3 

.    18.0 

1 

21.8 
16.8 
17.2 
18.7 
17.4 

21,7 
16.8 
16.6 
18,4 
16.8 

20.6 
16.6 
15.7 
17.8 
16.1 

21.2 
16.3 
16.7 
17.4 
15.9 

21.2 
16.5 

lai 

1Ö.2 
16.3 

23.7 

ia9 

19.5 
25.2 
24.5 

26.4 
19.4 
22.6 
30.9 
30.7 

25.2 
22.1 
25.3 
37.1 
35.8 

25.0 
29.9 
28.0 
43.8 
44.6 

35.2 
35.4 
34.7 
49.0 
48.3 

15 

:  16 

17 
18 
19 

19.4 
17.0 
18.8 
19.2 
17.6 

19.1 
16.0 
17.8 
19.2 
17.0 

18.8 
15.5 
17.8 
18,6 
16.6 

ia7 

14.7 
16.8 
18.0 
15.6 

las 

15.9 
18.8 
15.6 

18.8 
15.2 
16.7 
20.1 
16.7 

19.9 
24.2 
26.4 
25.4 
22.6 

21.8 
31.0 
34.5 
30.7 
29.9 

24.2 
37.0 
39.1 
36.3 
40.2 

29.0 
42.4 
45.2 
33.2 
44.7 

31.6 
48.0 
39.2 
36.9 
50.5 

\    20 
■    21 
.    22 
!    23 
24 

20.8 
23.6 

ia8 

22.9 

■  las 

21.2 
22.9 
17.8 
22.6 
18.2 

19.3 

184 
:     17.0 
{    22.1 

,    18.0 

1 

lai 

17.1 
16.2 
21.4 
17.2 

lai 

18.8 
16.0 
21.3 
17.0 

20.6 
19.4 
16.6 
22.0 
17.6 

24.0 
20.9 
22.9 
22.7 
24.6 

32.5 
23.0 
28.5 
23.1 
29.7 

38.3 
22.7 
35.2 
26.0 
35.0 

44.4 
25.2 
39.9 
24.6 
40.5 

52.6 
26.3 
44.6 
25.6 
45.8 

:     25 
26 
27 
28 
29 

1 

22.5 
21,7 
25.3 
22.2 
22.2 

21.3 
:    21.3 
24.2 
21.6 
22.3 

20.4 
21.8 
23.3 
,    20.8 
21.4 

20.1 
21.4 
22.9 
20.6 
20.4 

19.6 
20.0 
23.2 
20.8 
21.1 

21.2 
20.8 
25.0 
21.6 
21.8 

28.2 
28.8 
25.1 
23.2 
24.2 

34.7 
35.4 
23.9 
26.0 
35.7 

41.3 
41.9 
25.2 
35.6 
32.8 

46.8 
47.6 
32.2 
35.4 
43.5 

49.8 
50.5  ' 
40.2 
38.5 
44.2 

i 

1 

.    30 
31 

22.0 
19.6 

21.5 
19.2 

20.1 
18.6 

19.6 

lai 

21.0 
17.7 

21.8 

ia2 

23.1 
26.1 

26.8 
33.7 

29.0 
39.6 

35.2 
45.7 

49.6 
50.0       i 

Mittel 

:  20.19 

19.64 

ia96 

18.39 

ia39 

19.32 

24.17 

29.20 

33.60 

38.55 

42.84  1   4 
-—   -     *■  = 

1 


Juli  1887. 
Thermometer  auf  dem  Erdboden. 


\ 

a. 

) 


Hon 

j  j  y  A  H  H 

Mac 

h  m 

t  t  a 

g. 

□pem 
Büttel 

t/ 

1 

/    ^ 

1  L 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

4S4 

/      4ßXt 

46.8 

42.7 

37.1 

31.7 

26.8 

23.2 

21.6 

203 

19.5 

18.6 

29.33 

Sil 

/       S1.S 

47.5 

42.9 

39.4 

30.2 

28.1 

24.6 

22.8 

21.1 

20.3 

19.4 

30.41 

«3.6 

■ia.4, 

/       Ö7.2 

S5.« 

508 

40.6 

34.4 

30.3 

27.2 

25.4 

23.8 

22.6 

21.2 

33.55 

<«e.2 

38.9 

37.9 

36.1 

341 

31.2 

26.7 

26.0 

25.8 

25.5 

23.8 

32.16 

60.8 
28.* 
43.0 
54.9 

.4*^.4 

42.6 

41.1 

36.7 

32.9 

29.9 

27.2 

26.8 

25.7 

2&.0 

22.8 

30.12 

ÖO-6 

41.3 

38.7 

40.4 

32.2 

29.6 

28.2 

22.8 

22.0 

32.0 

21.9 

30.98 

24.2 

24.9 

26.9 

24.0 

22.3 

20.9 

19.2 

18.8 

18.3 

18.0 

17.6 

23.74 

4d.3 

46.6 

43.8 

38.4 

32.7 

27.1 

23.8 

22.4 

21.6 

20.6 

19.4 

29.59 

&4.V 

52.4 

47.9 

42.1 

34.7 

27.0 

26.0 

23.8 

22.6 

22.6 

22.0 

32.67 

13Ä 
41.3 

46.9 
42.1 
SO-Ö 
50--J 
40.1 

39.1 

37.1 

33.1 

28.2 

25.7 

23.2 

21.2 

19.6 

19.6 

18.7 

27.60 

40.4 

38.0 

33.7 

28.8 

24.3 

22.0 

20.4 

19.2 

18.0 

17.3 

26.45 

4S.1 

43.2 

40.4 

33.9 

29.0 

25.6 

23.6 

22.3 

21.3 

21.2 

28.23 

48.2 
51.6 
51.0 

46.2 

42.5 

37.1 

31.1 

26.6 

24.2 

22^ 

21.2 

20.0 

18.8 

30.81 

37.9 

38.8 

28.9 

28.8 

25.6 

23.7 

21.6 

21J} 

ao.i 

19.4 

28.90 

1       „, 

34.0 
62.  ö  , 
63.2 
41.6 
54.0 

343 

3&9 

35.7 

29.4 

24.0 

21.4 

21.3 

18.8 

17.9 

17.4 

24.77' 

!!•? 

48.9 

45.5 

39.6 

30.4 

25.4 

23.6 

22.0 

20.8 

20.8 

20.1 

30.32, 

61.7 

&2.1 

48.2 

42.3 

33.2 

28.0 

^.3 

22.5 

21.5 

20.6 

19.8 

30.65 

44.9 

38.0 

42.1 

36.5 

29.6 

26.0 

22.5 

20.9 

20.0 

18£ 

lao 

27Ä6 

39.8 
67.3 

B1.7 

47.0 

39.6 

32.6 

29.5 

24.4 

23.0 

22.6 

21.5 

21.2 

31.61 

S2.S 

61.6 

42.1 

35.3 

30.6 

28.8 

27.2 

25.8 

24.7 

24.7 

24.4 

32.78 

S4.4 

36.3 

36.7 

34.4 

28.3 

2S.4 

23.3 

21.8 

20.4 

19.7 

20.1 

25.49 

37.7 

49.1 

45.6 

41.8 

33.2 

30.2 

26.8 

26.6 

24.6 

23.7 

23.1 

30.96: 

49.3 

33.7 

36.7 

36.7 

30.0 

26.5 

23.0 

21.5 

20.5 

19.8 

19.2 

25.34 1! 

27.4 
S3.2 

eaA 

52.3 

47.1 

36.3 

30.8 

28.1 

25.6 

26.3 

24.9 

23J 

32.78 

S06 
3S.-7 

62.8 

47.4 

37.9 

347 

30.8 

27.8 

26.9 

24.6 

23.4 

22.4 

33.70 

54.2 

63.4 

61.4 

40.9 

36.9 

33.0 

30A 

29.0 

27.6 

26.4 

26.8 

35.52 

65.8 

30.3 

33.1 

33.5 

28.2 

268 

23.7 

22.8 

22.6 

23.0 

22.5 

27.11 

30.9 

55.0 

37.4 

39.1 

31.6 

29.6 

26.8 

246 

24.2 

22.4 

22.5 

30.47 

44.« 
36. 0 

40.3 

34.3 

31.6 

29.6 

26.9 

26.3 

25.0 

24.4 

23.4 

23.1 

29.69 

\      66.9 

,       31. 6 

3a9 

30.7 

30.2 

27.2 

24  3 

22.8 

21.4 

20.6 

20.2 

29.25 

l    51.1 

\68a 

56.2 

50.8 

44.8 

34.2 

29.1 

26.6 

26.4 

24.1 

23.2 

22.0 

33.88 

\" 

s\*e-*9 

44.24 

41.96 

37.26 

31.39 

27.66 

24.96 

23.39 

22.38 

21.61 

20.88 

»Hj 

304 


IrojiB  1887. 


TeMnepaTypa   hohbh 

m 
aa  rjy($HHi:   O.Ol. 


Hhcjio 
Datum 

ÄO     1 

I  0  J  ^ 

« 

r  Ä  H , 

a. 

Vor 

mittag. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

1 

20.8 

20.2 

20.0 

19.8 

19.7 

20.4 

22.3 

26.2 

27.6 

34.8 

39.5 

j 

2 

19.8 

19.1 

18.4 

17.7 

17.4 

18.9 

23.7 

28.6 

34.4 

39.5 

44,4 

, 

3 

20.9 

20.0 

19.4 

18.8 

18.4 

20.0 

25.1 

31.0 

37.6 

43.5 

49.6 

1 

4 

4 

22.7 

21.9 

21.2 

20.5 

20.0 

22.0 

27.8 

34.3 

38.3 

45.0 

49.4 

1 

1 

5 

25.5 

24.8 

24.5 

24.0 

23.7 

24.6 

26.8 

291 

29.6 

32.3 

31.9 

1 
j 

6 

22.0 

21.6 

20.9 

21.0 

20.5 

21.5 

25.3 

27.1 

33.4 

39.1 

43.4 

i 

7 

22.2 

21.8 

21.0 

21.0 

20.9 

21.5 

21.9 

26.1 

25.7 

34.4 

35.5 

4 

8 

17.4 

17.0 

16.2 

15.6 

15.5 

16.8 

21.4 

27.2 

32.8 

38.1 

42.7 

4 

9 

20.9 

20.1 

19.4 

18.8 

18.6 

20.0 

25.5 

31.6 

37.4 

42.1 

46,0 

• 

10 

24.1 

23.5 

23.2 

22.2 

22.4 

21.9 

23.6 

25.4 

25.7 

25.4 

31.8 

1 

1 

11 

18.2 

17.7 

17.1 

16.8 

16.5 

16.9 

18.6 

19.1 

21.1 

27.0 

33.3 

1 
1 

12 

18.6 

18.4 

17.6 

16.9 

17.4 

18.4 

19.7 

22.1 

24.2 

26.4 

33.0        j 

13 

21.4 

20.5 

19.9 

19.4 

18.8 

19.5 

24.2 

28.9 

34.2 

39.9 

44.8 

1 

14 

20.6 

19.7 

19.0 

18.3 

17.9 

18.2 

23.1 

28.8 

32.1 

40.5 

46.3 

i 

15 

21.1 

20.9 

20.5 

20.3 

20.1 

20.1 

20.8 

22.4 

242 

27.8 

30.6 

16 

18.5 

17.8 

17.2 

16.4 

16.0 

16.5 

22.8 

28.8 

34.6 

40.6 

45.7 

17 

21.0 

20.1 

20.0 

19.0 

18.2 

18.4 

24.9 

31.5 

37.0 

42.7 

40.2 

18 

21.4 

21.2 

20.6 

19.8 

20.2 

21.1 

24.2 

29.8 

33.5 

33.8 

35.5 

19 

19.5 

18.9 

18.4 

17.5 

17.2 

17.9 

22.4 

28.4 

36.7 

42.1 

47.3 

20 

22.6 

22.8 

21.3 

20.3 

19.8 

21.6 

24.2 

30.1 

36.6 

43.2 

50.2 

1 

21 

25.5 

24.8 

20.1 

19.0 

19.8 

19.9 

21.2 

23.0 

22.8 

25.0 

26.0 

22 

19.9 

18.8 

18.0 

17.2 

17.0 

17.2 

21.7 

27.0 

32.9 

38.4 

43.4 

23 

24.7 

24.2 

23.7 

22.9 

22.6 

23.0 

23.6 

24.2 

25.8 

25.1 

25.7 

24 

20.0 

19.5 

19.0 

18.4 

18.0 

18.3 

23.3 

28.4 

31.0 

39.6 

44.9 

« 

25 

25.2 

24.1 

23.1 

22.4 

22.0 

22.8 

27.4 

33.0 

39.0 

44,7 

49.7 

',           > 

26 

24.2 

23.5 

23.5 

23.2 

22.4 

22.3 

27.7 

33.9 

40.4 

46.0 

50.8  : 

27 

27.4 

262 

25.3 

24.8 

24.9 

26.0 

26.4 

24.9 

25.5 

31.5 

38.2 

28 

23.2 

22.7 

22.0 

21.7 

21.7 

23.3 

23.6 

26.3 

32.8 

34.7 

39.7 

29 

24.0 

24.1 

22.6 

21.4 

21.8 

22.4 

24.1 

32.1 

32.9 

41.2 

42.3 

30 

23.5 

23.1 

21.6 

21.3 

22.0 

22.5 

23.6 

26.4 

29.1 

33.3 

46.0 

1 

31 

21.4 

20.9 

20.3 

19.6 

19.2 

19.7 

25.2 

31.6 

38.1 

44.0 

46.8 

1 

CpeAH. 

Mittel 

21.88 

21.29 

20.48 

19.87 

19.70 

20.44 

23.75 

27.95 

31.84 

36.83 

41.18 

41 
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r 


4&J9 
49.6 
53.7 
50.8 


Tuli  1887. 

Temperatur  des  Brdbodens 


m 


in   der    Tiefe:   O.Ol. 


H   H. 


Nachmittag. 


41.9 
39.4 
42.7 
49^ 
49.4 


ai.ß 

51.4 
44.1 
38.9 
54.7 


65.5 
37-2 
49.5 
27.2 
52.8 


65.0 
57.B 

42  JB 
38-0 


52.0 
50.8 

so.e 


ÖT 


ft-'^O 


Ö5.4 

30.2 
4:1.2 


38.1 
66.9 


44.96 


43.6 
44.9 
52.6 
39.3 


37.7 
38.6 
44.9 
44.2 
41.7 


47.9 
38.2 
48.2 
38.1 
53.6 


49.6 
53.8 
32.9 
41.4 
36.1 


39.6 
52.3 


43.38 


39.4 
41.2 
43.7 
37.6 


37.8 
40.8 
24.1 
40.7 
43.9 


8 


36.6 
42.1 
44.2 
38.8 
42.7 


39.7 
36.2 
44.5 
36.8 
49.5 


42.1 
44.0 
32.6 
40.3 
33.0 


33.4 
47.0 


39.26 


32.3 

28.8 

33.1 

30.5 

37.4 

33.1 

35.5 

32.7 

34.1 

31.0 

34.2 

31.6 

22.2 

21.0 

33.2 

29.6 

35.4 

31.0 

30.1 

27.6 

29.8 

26.6 

34.4 

31.1 

33.0 

29.6 

30.8 

28.3 

31.5 

26.0 

33.4 

29.0 

35.7 

30.5 

32.2 

27.7 

35.2 

31.7 

33.7 

31.8 

30.8 

27.2 

37.4 

33.4 

32.2 

28.3 

38.8 

34.6 

37.7 

34.0 

39.5 

35.6 

29.8 

28.0 

34.7 

31.9 

31.2 

28.6 

32.7 

29.6 

38.4 

32.4 

33.65 

30.09 

26.3 
27.2 
30.0 
29.4 


30.0 
29.9 
19.4 
26.5 
2a2 


23.6 
26.9 
28.1 
25.2 
27.5 


29.7 
25.0 
30.2 
25.4 
31.8 


30.8 
33.2 
25.5 
28.7 
26.8 


26.8 
29.6 


27.46 


24.4 
25.5 
28.0 
28.0 


27.9 
25.8 
19.1 
2L8 
26.5 


22.7 
22.4 
26.1 
25.5 
24.3 


22.2 

25.0 
25.6 
23.4 
25.8 


28.1 
23.3 
28.6 
23.6 
29.5 


29.0 
31.6 
24.4 
27.1 
26.2 


25.0 
28.0 


26.72 


23.0 

23.7 
26.4 
27.4 


27.2 
23.5 
18.6 
23.7 
25.1 


20.6 
21.0 
24.7 
24.0 
23.4 


20.9 
23.6 
24.2 
22.1 
25.0 


27.2 
21.8 
27.0 
22.3 
29.0 


27.4 
30.2 
24.0 
26.2 
25.9 


23.7 
26.6 


2450 


11        12 


CpexH. 

Mitteil 


21.9 
22.6 
25.2 
26.9 


26.3 
22.8 
18.0 
22.7 
24.8 


90.4 
19.8 
23.5 
22.6 
22.4 


19.9 
23.2 
23.1 
21.0 
24.0 


26.7 
20.9 
26.0 
21.4 
27.5 


26.2 
28.9 
24.0 
24.8 
24.7 


22.6 
25.6 


23.56 


20.8 
21.6 
23.8 
25.8 


24.5 
22.8 
17.7 
21.6 
23.9 


19.3 
18.8 
22.4 
21.6 
21.5 


19.2 
22.5 
22.2 
20.2 
23.2 


26.3 
20.8 
25.0 
20.7 
26.3 


25.2 
28.1 
23.7 
24.4 
24.5 


22.1 
24.4 


22.74 


29.65 
31.15 
34.30 
33.20 


30.98 
31.34 
23.74 
29.83 
33.11 


28.07 
25.70 
28.38 
31.35 
30.00 


25.67 
31.28 
31.62 
28.76 
32.38 


34.15 
26.60 
32.06 
26.27 
33.80 


36.60 
37.04 
28.04 
31.39 
30.42 


30.30 
34.83 


30.67 


306^ 

IroiL  1887. 

TeMnepaxyp 

a  noHBU 

Ha 

r  j  y  6 Eni:   0.02. 

Datum 

Äo 

D  0  Jl 

y  A  H  a. 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

21.6 

208 

20.6 



20.4 

20.2 

20.5 

22.1 

24.9 

26.7 

32.2 

36.7 

3a 

2 

21.2 

20.3 

19.6 

18.9 

18.4 

18.8 

22.5 

26.6 

31.3 

35.6 

39.7 

4i 

3 

22.6 

21.6 

20.9 

20.5 

19  7 

20.1 

23.8 

28.2 

33.2 

38.2 

43.0 

46. 

i 

248 

23.9 

23.1 

22.3 

21.7 

22.2 

26.0 

30.6 

33.2 

39.3 

43.2 

4ä 

6 

26.6 

26.1 

25.7 

25.1 

24.6 

25.0 

26.3 

28.0 

28.7 

30.7 

31.0 

,% 

6 

24.3 

22.7 

22.0 

21.8 

21.4 

21.7 

24.6 

26.5 

30.6 

36.5 

39.9 

.^. 

7 

23.3 

22  8 

22.1 

22.0 

21.6 

21.9 

22.3 

23.6 

25.2 

31.8 

33.5 

31 

8 

18.1 

17.8 

17.1 

16.5 

16.2 

16.5 

20.4 

25.1 

30.1 

34.6 

38.4 

41. 

9 

22.5 

21.7 

20.9 

20.3 

19.9 

20.1 

23.9 

28.4 

33.0 

37.1 

40.6 

4a 

10 

25.5 

24.9 

24  5 

23.7 

23.5 

22.9 

23.7 

25.0 

25.5 

25.3 

28.7 

3i 

11 

19.1 

ie.6 

17.8 

17.5 

17.0 

17.3 

18.5 

19.1 

20.7 

25.1 

30.7 

3& 

12 

19.5 

19.1 

185 

17  7 

17.8 

18.6 

19.6 

21.5 

23.2 

25.4 

31.1 

33. 

13 

22.5 

21.6 

20.9 

21.4 

19.8 

19.8 

23.3 

27.0 

31.2 

35.9 

39.9 

4a 

14 

22.3 

21.3 

20.5 

19.7 

19.2 

19.1 

22.4 

26.5 

28.6 

35.3 

40.8 

43 

15 

22.5 

22.1 

21.7 

21.3 

21.2 

21.0 

21.3 

22.3 

23.5 

26.1 

28.6 

sa 

16 

20.1 

19.3 

1S.7 

18.0 

17.3 

17.4 

21.3 

25.9 

30.5 

353 

39.7 

43. 

17 

23.0 

22.1 

21.6 

20.9 

19.9 

19.7 

23.4 

28.2 

32.6 

37.2 

38.2 

35. 

18 

23.4 

22.9 

22.2 

21.5 

21.3 

21.8 

23.2 

26.9 

29.7 

31.9 

32.6 

38 

19 

21.3 

20.6 

20.1 

19.2 

18.8 

18.9 

21.6 

25.7 

31.3 

36.0 

40.4 

43 

20 

24.3 

24.2 

22.9 

22.0 

21.5 

22.2 

23.8 

26.8 

32.0 

37.7 

42.6 

46i 

21 

26.8 

26.3 

21.9 

19.8 

20.4 

20.4 

21.3 

22.9 

22.7 

246 

^.6 

sd 

22 

20.7 

19.6 

18.7 

18.0 

17.7 

17.8 

21.1 

25.7 

31.0 

36.2 

40.6 

43 

23 

25.7 

252 

24,7 

23.7 

23.4 

23.5 

240 

24.3 

^5 

25.5 

25.9 

2& 

24 

21.0 

20.4 

19.9 

19.3 

18.9 

ia9 

22.6 

26.9 

31.6 

36.3 

40.4 

U 

26 

26.7 

25.6 

24.6 

23.6 

23.3 

23.5 

26.3 

30.5 

35.2 

39.7 

43.8 

47, 

S6 

26.1 

25.3 

25.1 

24.5 

23.7 

23.5 

26.7 

31.3 

36.0 

40.9 

45.1 

:  ^ 

27 

29.0 

27.8 

27.1 

26.4 

26.1 

26.5 

26.9 

26.2 

26.3 

3a4 

35.9 

!  d& 

1    28 

24.1 

23.7 

23.1 

22.7 

22.6 

22.8 

23.6 

25.5 

29.5 

32.4 

37.0 

3S 

29 

25.3 

25.1 

24.3 

23.1 

23.0 

23.2 

240 

28.8 

31.7 

36.1 

37.5 

41 

30 

24.7 

24.3 

22.9 

22.6 

22.8 

23.1 

23.8 

25.5 

28.2 

30.5 

39.1 

U 

n 

23.1 

22.5 

21.8 

21.2 

20.8 

20.7 

24.0 

2a8 

33.9 

3a5 

42^ 

4fi 

23.28 

22.59 

21.79 

21.15 

20.76 

20.95 

23.17 

26.23 

29.44 

33.49 

37.19 

^ 

S^^^H 

Juli  1887. 

Temperatur  des  Erdbodens 


807 


m 


in   der   Tiefe:  0.02. 


JÄHE. 


29.3 
28.0 
32.6 
32.0 
30.1 


Nachmittag. 


8 


27.7 
31.7 
33.1 
29.7 
33.7 


33.8 
28.6 
35.4 
29.3 
36.6 


36.1 
37.5 
29.1 
33.5 
30.1 


31.3 
35.4 


2ai 

29.6 
32.3 
31.3 


30.4 
31.3 
20.6 
29.1 
30.9 


27.1 
25.4 
29.8 
29.3 
28.1 


25.5 
29.4 
30.5 
27.4 
30.3 


31.7 
26.2 
32.1 
26.7 
33.9 


33.2 
35.1 
27.1 
30.8 
28.2 


28.7 
32.3 


10 


31.94    29.43 


26.2 
27.6 
30.3 
29.6 


29.3 

28.7 
19.9 
27.1 
29.0 


25.4 
23.5 
27.6 
27.5 
26.3 


24.0 
27.4 
28.1 
25.7 
282 


30.0 
24.5 
30.2 
24.8 
31.5 


31.2 
33.5 
25.9 
29.0 
27.5 


26.9 
30.5 


27.64 


24.6 
25.9 
28.7 
28.7 


28.4 
26.0 
19.5 
25.6 
27.5 


22.3 
22.1 
26.1 
25.9 
25.2 


22.6 
25.9 
26.5 
24.1 
27.1 


28.8 
23.0 
28.5 
23.5 
30.5 


29.5 
32.1 
25.3 
27.7 
27.0 


25.7 
29.0 


26.24 


11 


12 


Cpe^H. 
Mittel. 


23.4 

24.6 
27.3 
28.1 


27.6 

24.5 
18.9 
24.5 
26.6 


21.4 
20.9 
24.8 
24.5 
24.2 


21.6 

24.9 

25.3 

23.0. 

26.0 


28.1 
21.9 
27.3 
22.5 
29.1 


28.3 
30.7 
25.0 
26.6 
25.9 


24.6 
27.8 


25.16 


22.2 
23.1 
26.0 
27.3 


26.3 
24.1 
18.4 
23.4 
25.5 


20.3 
19.8 
23.7 
23.3 
23.3 


20.9 
24.3 
24.3 
22.1 
24.9 


27.6 
21.6 
26.4 
21.7 

27.8 


26.9 
29.8 
24.7 
25.9 
25.6 


23.8 
26.6 


24.25 


29.40 
30.63 
33.26 
32.52 


30.63 
31.15 
24.08 
29.30 
32.32 


28.04 
25.72 
28.03 
30.95 
29.73 


25.77 
80.47 
31.10 
28.55 
31.40 


33.25 

26.78 
31.68 
26.55 
32.98 


34.82 
36.11 
28.71 
30.95 
30.12 


30.20 
33.89 


30.29 
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twjiB  1887. 


TeMnepaTypa  no^BBi 

m 
Ha    T  j  j  6  a  B  i:    0.06. 


%E0JIO. 

Datum 

Äo 

n  0  J 

JÄH 

fl 

Vor 

mittag. 

1 

2 

8 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

1 
2 
8 
4 

22.8 
23.4 

24.8 
27.3 

22.2 
22.6 
24.0 
26.2 

21.8 
21.8 
23.2 
25.5 

21.5 
21.2 
22.6 

24.8 

21.3 

20.5 
22.0 
24.0 

21.1 
20.4 
21.6 
23.7 

21.7 
21.8 
23.0 
24.9 

23.0 
24.0 
25.2 
27.2 

25.2 
26.9 
28.3 
29.3 

27.2 
29.9 
31.9 
324 

31.0 
33.0 
35.3 
35.5 

3 
3 
3 
3 

6 
6 
7 
8 
9 

28.1 
26.6 
25.2 
20.4 
24.7 

27.6 
'25.1 
24.7 
20.2 
23.9 

27.0 
24.4 
24.1 
19.7 
23.2 

26.6 
23.8 
23.7 
19.1 
22.5 

26.0 
23.4 
23.2 

18.8 
22.0 

25.8 
23.1 
23.0 
18.6 
21.7 

26.2 
24.0 
23.1 
20.1 
23.0 

26.9 
25.6 
23.2 
22.6 
25.5 

27.6 
27.6 
246 
25.7 
28.3 

28.4 
31.3 
27.2 
28.8 
31.3 

29.2 
33.6 
30.1 
31.7 
340 

2 
3 
3 

3 

10 
11 
12 
18 
14 

27.1 
21.1 
21.Ö 
24.4 
24.7 

26.6 
20.4 
21.0 
23.6 
23.8 

26.0 
19.7 
20.4 
22.8 
23.0 

25.5 
19.1 
19.8 
22.3 
22.2 

25.0 
18.6 
19.4 
21.8 
21.6 

24.5 

18.4 

19.6 
21.4 
21.2 

24.4 
18.8 
20.2 
22.6 
22.2 

24.8 
19.4 
21.0 
24.8 
24.2 

25.4 
20.2 
22.2 
27.2 
25.7 

25.4 
22.7 
23.8 
30.4 
29.5 

26.3 
26.5 
27.2 
33.8 
33.4 

2! 

21 
2 
3 

dl 

15 
16 
17 
18 
19 

24.4 
22.2 
25.4 
26.0 
24.0 

23.9 
21.7 
24.5 
25.2 
23.2 

23.6 
20.9 
23.8 
24.6 
22.6 

23.0 
20.1 
23.2 
24.0 
21.8 

22.8 
19.8 
22.5 
23.4 
21.4 

22.4 

19.6 
21.9 
23.3 
21.0 

22.3 
20.5 
22.9 
23.4 
21.6 

22.6 
23.1 
25.2 
24.8 
23.3 

23.2 
26.0 
28.0 
26.5 
26.0 

244 
29.2 
30.9 
28.8 
29.5 

26.0 
32.5 
33.7 
29.4 
32.6 

i 
3 
3 
3 
3 

20 
21 
22 
23 
24 

26.6 
2a6 
22.8 
27.2 
23.0 

26.1 
28.0 
22.0 
26.4 
22.4 

25.2 
26.2 
21.2 
26.0 
21.8 

24.6 
22.3 
20.3 
25.5 
214 

24.0 
21.8 
19.8 
25.0 
21.0 

23.7 
21.5 
19.6 
24.7 
20.7 

24.0 
21.8 
20.9 
24.7 
21.9 

24.9 
22.6 
23.4 
24.9 
24.3 

27.8 
22.8 
26.8 
25.2 
27.3 

31.0 
23.6 
30.4 
25.7 
30.6 

34.2 
245 
33.9 
25.6 

33.8 

3] 
2 

3t 

9 

3 

25 
26 
27 
28 
29     i 

2a6 
2a2 
30.9 
25.7 
27.2 

27.6 
27.3 
90.0 
25.3 
26.7 

26.5 
26.8 
29.1 
24.8 
26.0 

25.6 
26.3 
2a4 
24.4 
25.4 

25.2 
25.9 
28.0 
24.1 

24.8 

24.8 
25.2 
27.7 
24.0 
246 

25.7 
26.0 
27.8 
24.1 
24.5 

27.8 
28.4 
27.4 
24.8 
25.4 

30.7 
31.2 
27.2 
26.1 
28.6 

33.7 
34.3 

2a3 

28.4  1 
30.3  1 

36.8  ' 

37.3 

31.5 

31.2 

32.2 

30   : 

31 

1 

26.4 
2&5 

1 

25.9 

248 

25.0 
24.2 

24.7 
23.6  ' 

1 

24.2 
23J 

24.2 
22.7 

24.2 
23.4 

24.9 
256 

26.4 
28.4 

27.5 
31.5 

31.0 
34^ 

sj 

■                            1 

25.32' 

1 

1 
24.61 

23.90 

23.20 

22.72 

22.44 

23.09 

24.54 

26.53 

2a98 

31.65 

S3. 
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Juli  1887. 

Temperatur  des  Brdbodene 


m 


in  der  Tiefe:  0.06. 


n 


H    O    Jt    J  J[,  E  JL 


Nachmittag« 


37.9 
39.1 
43.6 
37J 


36.0 
38.2 
S6.1 
38.4 
^1.4 


34.3 
34.6 
38^ 
39.4 
37.3 


31.1 
40.2 
39.8 
33.3 

40.5 


40.1 

33.6 
41.9 
32.0 
43.2 


43.5 
44.6 
31.5 
39.2 
34.4 


35.2 
43.2 


37.72 


36.8 
38.0 
41.2 
36.4 


35.4 
37.0 
25.9 
37.6 
40  6 


33.6 
33.8 
37.8 
38.2 
35.5 


32.2 
39.2 
39.7 
34.2 
39.8 


40^ 
33.3 
41.0 
33.0 
43.0 


42.0 
43.2 
31.4 
37.6 
33.3 


34.2 
42.4 


37.02 


34.9 
36.3 
39.2 
35.4 


34.2 
35.4 
24.7 
36.1 

38.8 


32.0 
32.2 
36.2 
36.3 

32.9 


31.3 
37.2 

38.0 
33.7 
37.6 


37.3 
32.0 
39.1 
32.2 
40.3 


39.3 
40.8 
3L3 
36,5 
32.2 


33.4 
40.6 


35.40 


32.3 
33.8 
36.5 
342 


32.8 
33.6 
23.8 
33.5 
35.9 


30.4 
29.7 
33.8 
33.8 
31.5 


29.5 
34.2 
35.4 
31.7 
35.4 


35.3 
29.8 
36.4 
30.4 
37.5 


37.2 
38.6 
30.1 
34.5 
31.0 


32.4 
37.8 


33  J2 


8 


30.0 
31.7 
34.3 
32.8 


31.4 
32.2 
22.7 
31.2 
33.3 


28.8 
27.4 
31.4 
31.3 
29.9 


27.6 
31.8 
32.9 
29.8 
33.1 


33.6 
27.8 
33.8 
28.5 
35.2 


35.2 
36.7 
28.9 
32.6 
29.8 


30.8 
35.2 


31.35 


28.2 
29.8 
32.3 
31.3 


30J 
30.8 
22.1 
29.2 
31.5 


27.7 
25.6 
29.6 
29.5 
28.5 


26.2 
30.0 
30.9 
28.2 
31.1 


32.1 
26.2 
31.8 
26.7 
33.2 


33.4 
35.2 
27.9 
31.0 
28.9 


29.2 
33.2 


29.73 


10 


26.6 
28.2 
31.0 
30.0 


29.2 
28.5 
21.5 
27.8 
29.8 


256 
24.2 
27.8 
28.2 
27^ 


24.9 
28.5 
29.4 
26.8 
29.6 


30.9 
25.0 
30.2 
25.4 
31.8 


31.8 
33.9 
27.0 
29.8 
28.1 


28.1 
31.8 


28.34 


11 


25.4 
26.8 
29.6 
29.4 


28.8 
26.9 
21.1 
26.6 
28.7 


23.5 
23.1 
26.6 
26.8 
26.1 


23.9 
272 

28.0 
25.8 
28.6 


30.0 
23.9 
29.0 
24.4 
30.8 


30.4 
32.7 
26.5 
28.8 
27.6 


27.0 
30.6 


27.25 


12 


CpeAH. 
(Mittel. 


24.4 
25.6 
28.4 
28.8 


27.8 
26.1 
20.6 
25.6 
27.8 


22.2 
22.1 
25.4 
25.7 
25.2 


22.9 
26.4 

27.0 
24.8 
27.4 


29.3 
23.2 
28.0 
23.6 
29.6 


29.3 
31.7 
26.2 
27.8 
26.9 


26.2 
29.4 


26.30 


28.27 
29.48 
31.76 
31.38 


29.87 
30.40 
24.72 
28.29 
31.07 


27.89 
25.32 
27.38 
29.99 
29.08 


25.94 
29.32 
30.33 
28.39 
30.15 


31.75 
26.74 
30.50 
26.88 
31.42 


33.46 
34.38 
29.32 
30.00 
29.50 


29.53 
32.25 


29.51 


310 


Iioäb  1887. 


TeMnepaTypa   no^BBi 

m 
Ha  T  xj  6EEi:  0.10. 


Hhcxo 
Datum 


JI^o   nojyxHfl. 


Vormittag. 


8 


10 


11 


1 
2 
3 
4 


5 
6 

7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


25 
26 
27 
28 
29 


30 
31 

CpeAH. 
Mittel. 


24.4 
26.0 
27.4 
29.7 


29.8 
28.4 
27.9 
22.4 
26.9 


29.1 
24.8 
24.0 
26.6 
27.2 


26.6 
24.4 
27.7 
28.3 
26.4 


28.8 
30.3 
25.0 
29.2 
25.0 


30.4 
30.7 
32.6 
27.1 
29.0 


28.0 
27.4 


27.47 


23.9 
25.2 
26.5 
28.8 


29.2 
27.6 
27.2 
22.1 
26.1 


28.4 
24.0 
23.4 
25.9 
26.4 


26.0 
24.0 
26.9 
27.6 
25.6 


28.1 
29.8 
24.3 
28.4 
24.4 


29.6 
29.6 
31.7 
26.8 

28.4 


27.4 
26.8 


26.78 


23.5 
24.4 
25.8 
27.9 


28.6 
27.0 
26.7 
21.7 
25.4 


27.8 
23.2 
22.9 
25.0 
25.6 


25.6 
23.2 
26.0 
26.8 
25.0 


27.4 
29.0 
23.7 
27.6 
23.9 


28.8 
28.8 
31.0 
26.5 
27.8 


26.8 
26.2 


26.12 


23.2 
23.7 
25.0 
27.2 


28.2 
26.3 
26.0 
21.2 
24.7 


27.4 
22.5 
22.2 
24.4 
24.8 


25.0 
22.6 
25.4 
26.2 
24.3 


26.8 
27.7 
22.9 
27.3 
23.4 


27.9 
28.2 
30.3 
26.1 
27.2 


26.4 
25.7 


25.49 


22.8 
22.9 
24.4 
26.5 


27.8 
25.8 
25.6 
20.8 
24.2 


26.8 
21.9 
21.8 
23.9 
24.2 


24.7 
22.2 
24.8 
25.7 
23.8 


26.3 
26.1 
22.4 
26.8 
22.9 


27.2 
27.8 
29.8 
25.8 
26.7 


26.0 
25.1 


24.95 


22.6 
22.7 
23.9 
25.9 


27.3 
26.2 
25.2 
20.5 
23.7 


26.4 
21.4 
21.5 
23.4 
23.6 


24.4 
21.7 
24.2 
25.2 
23.4 


25.6 
25.2 
21.9 
26.3 
22.5 


26.7 
27.3 
29.4 
25.5 
26.2 


25.6 
24.6 


24.48 


22.6 
22.5 
23.7 
25.8 


27.3 
25.2 
25.0 

20.5 

23.6 


26.0 
21.2 
21.4 
23.2 
23.3 


24.1 
21.5 
23.9 
25.0 
23.1 


25.4 
24.6 
21.7 
26,0 
22.4 


26.4 
27.1 
29.1 
25.3 
26.0 


26.6 
24.5 


24.29 


22.9 
23.2 
24.4 
26.4 


27.3 
26.5 
24.8 
21.4 
24.3 


26.9 
21.3 
21.6 
24.0 
23.8 


24.0 
22.2 
24.5 
25.2 
23.4 


25.6 
24.6 
22.2 
25.8 
23.1 


27.0 
27.6 
28.8 
26.4 
26.0 


26.6 
26.0 


24.61 


23.8 
24.9 
26.0 
27.8 


27.6 
26.2 
25.1 
22.8 
26.8 


26.0 
21.4 
22.3 
25.2 
25.0 


24.0 
23.7 
26.0 
26.0 
24.5 


26.6 
24.6 
24.0 
26.0 
24.6 


28.3 
28.9 
28.5 
25.8 
27.1 


26.0 
26.3 


26.61 


24.8 
26.6 
28.1 
29.4 


28.1 
27.9 
25.9 
24.9 
27.7 


26.1 
22.1 
23.0 
27.0 
26.5 


244 
25.7 
27.8 
27.2 
26.5 


28.5 
24.7 
26.2 
26.0 
26.7 


302 
30.9 
28.6 
27.0 
28.3 


26.7 
27.9 


26.82 


27.0 
29.0 
30.6 
31.7 


28.6 
29.8 
27.6 
27.2 
29.9 


26.3 
23.8 
24.4 
29.2 
29.0 


25.2 

28,1 
30.0 
28.2 
28.8 


30.4 
25.0 
^.8 
26.0 
29.2 


32.5 
33.1 
29.6 
^.4 
29.8 


28.0 

29.8 


28.55 


Juli  1887. 

Temperatur  des  Erdbodens 


m 


in  der  Tiefe:  0.10. 


^ 


7 

J7  0 

J7    0    Jl 

y  Ä  H 

H. 

Na  < 

ß  h  m 

i  t  t 

a  g. 

CpeAS 

,'   /  - 

1  - 

/  * 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Bütte] 

, 

31.2  1      33-2 

/     34.3 

/      35.1 

35.2 

34.6 

33.4 

31.8 

30.3 

29.1 

27.9 

26.9 

28.06 

33  7  '      3&^ 

/      36.Ö 

1       37.0 

36.8 

36.2 

34.8 

33.4 

31.9 

30.5 

29.3 

28.2 

29.4S 

35, 6  1       ^T_^ 

/      3^.1 

1        40.2 

40.0 

38.8 

37.2 

35.8 

34.2 

32.9 

31.8 

30.6 

31.3g 

36.9 

36.8 

3T.1 

36.5 

36.0 

35.4 

346 

33.8 

32.7 

31.9 

31.1 

30.5 

dlM 

29.9        31.6 
l    33.0       3Ö.1 

l    ».Ol     28.4 

\  31.8       33.5 

1   34.21     36.1 

32.S 

33.6 

34.0 

33.8 

33.1 

32.2 

31.4 

30.6 

30.1 

29.2 

30.0£ 

ao.6 

36.6 

36.0 

35.4 

344 

33.3 

32.3 

31.0 

29.7 

28.8 

30.36 

27.Ö 

27.1 

27.0 

26.4 

25.8 

25.1 

24.4 

23.8 

23.3 

228 

26.1C 

34-S 

35.5 

35.6 

35.2 

340 

32.6 

31.0 

29.8 

28.7 

27.8 

27.7S 

37.Ö 

38.3 

38.4 

37.8 

36.5 

34.9 

33.3 

32.0 

30.9 

29.8 

30.5S 

\  29ä\     30.8 

\  Äl       29.9 

\  «f?.8      30.3 

l  B4.0      35.7 

l  34.0      35.5 

32.4= 

31. 4r 

32.8 
36.8 
3Ö.9 

32.8 

32.7 

32.2 

31.3 

30.3 

29.3 

28.3 

27.0 

25.8 

2a5'3 

32.2 

32.4 

31.9 

30.8 

29.4 

28.0 

26.8 

25.7 

24.8 

26.04 

34.3 

349 

34.7 

33.8 

32.4 

31.0 

29.7 

28.6 

27.6 

27.1S 

37.2 

36.8 

36.2 

347 

33.2 

31.9 

30.4 

29.3 

28.2 

2Q.lt 

35.9 

35.4 

34.0 

32.8 

31.6 

30.5 

29.4 

28.5 

27.5 

29J21 

1  27D      27.6 

^in^^)  MO/ 

28.^ 

3ß--^ 
3ö-^ 

36.''^ 

29.0 

30.0 

30.3 

29.8 

28.8 

27.8 

26.8 

26.0 

25.3 

26.52 

37.1 

37.2 

36.4 

35.0 

33.4 

31.9 

30.6 

29.4 

28.6 

28.9C 

36.4 

37.0 

36.7 

35.6 

34.1 

32.7 

31.4 

30.2 

29.2 

3o.oe 

32.3 

32.7 

32.9 

32.3 

31.2 

30.0 

28.9 

28.0 

27.1 

28.8S 

37.4 

37.6 

36.8 

35.7 

344 

32.9 

31.6 

30.5 

29.6 

29.91 

\       ' 

38.3 
30.8 

3T.e 

2T.2 

38.1 

3^.1 

00*«7 

37.6 

36.2 

34.8 

33.6 

32.6 

31.7 

31.0 

31.6C 

««.o\     37.0 

^•t       36.0 
So       26.6 
SS       36.6 

31.6 
33.4 
23.8 

31.8 
38.4 
30.2 

31.6 
38.0 
30.8 

m.8 

36.6 
30.4 

29.6 
35.0 
29.4 

28.4 
33.4 
28.3 

27.4 
32.1 
27.3 

26.4 
31.0 
26.4 

25.6 
30.0 
25.6 

27.84 
29.7S 
27.4J 

39.2 

39.8 

39.3 

37.8 

36.2 

347 

33.4 

32.3 

31.4 

30.52 

1 

40.0 
40-8 
30.Ö 
34.Ö 
33.0 

40.7 

40.4 

39.3 

37.9 

36.5 

35.1 

33.8 

32.4 

31.5 

33.02 

r.  S:S 

41.4 
30.6 

41.4 

31.0 

40.4 
31.0 

39.1 
30.7 

37.7 
30.0 

36.5 
29.4 

35.4 

28.7 

344 
28.1 

33.4 
27.6 

33.8e 
30.02 

0/-0 

31.5 
30.2 
32  JS 

31.2 

36.1 

36.0 

35.6 

34.7 

33.6 

32.4 

31.4 

30.4 

29.6 

29.82 

321 
32.7 

33.4 

33.1 

32.5 

31.6 

31.0 

30.2 

29.4 

29.0 

28.5 

29.61 

1      ^^-1 
l       3-7.8 

\        34.3 

34.0 

33.3 

32.7 

31.9 

30.8 

29.9 

29.0 

28.2 

29.51 

34.11     36.2 

l        38.8 

39.0 

38.6 

37.6 

36.1 

34.6 

33.4 

32.4 

31.4 

31.3C 

32: 

L3 

l\  83.6E 

^\    34.78 

^1    35.38 

35.47 

34.96 

33.93 

32.69 

31.45 

30.83 

29.34 

28.45 

29.5C 

\ 


312 


Imh  1887. 

TeMnepaTypa  hoibh, 


m 


H  a 

r  J  y 

6  n  B 

4 :     0.20. 

-^ 

Hhcio 
patum 

Ä  0     1 

D  0  J 

F  Ä   H 

fl. 

Vor 

mittag. 

__  ^^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

25.0 

24.9 

24.7 

24.4 

24.2 

23.9 

23.7 

23.6 

23.4 

23.5 

1 
23.7 

2 

26.9 

26.4 

26.0 

25.5 

25.0 

24.7 

24.3 

24.0 

23.8 

23.8 

24.1   ' 

3 

28.0 

27.4 

27.0 

26.5 

26.0 

25.6 

25.2 

24.9 

24.7 

24.7 

25.2  ! 

4 

29.8 

29.2 

28.8 

28.2 

27.8 

27.3 

26.9 

26.5 

26.3 

26.4 

26.6 

ö 

29.2 

28.9 

28.6 

28.2 

27.9 

27.6 

27.4 

27.2 

27.0 

27.0 

26.9 

6 

28.3 

28.0 

27.7 

27.2 

27.0 

26.6 

26.3 

26.0 

25.8 

25.8 

26.0 

7 

28.6 

28.2 

27.7 

27.1 

26.9 

26.5 

26.2 

25.8 

25.7 

25.4 

25.6 

8 

24.4 

24.1 

23.8 

23.6 

23.4 

23.1 

22.8 

22.6 

22.5 

22.7 

230 

9 

27.6 

27.1 

26.7 

26.3 

25.9 

25.4 

25.1 

24.8 

24.7 

24.8 

25.1 

10 

29.3 

28.8 

28.4 

28.1 

27.7 

27.4 

27.0 

26.7 

26.4 

26.3 

26.2 

11 

27.0 

26.4 

25.8 

25.4 

24.9 

24.4 

24.0 

23.7 

23.4 

23.2 

23.2 

12 

25.8 

25.4 

24.9 

24.4 

24.2 

23.8 

23.5 

23.2 

23.0 

23.0 

23.0 

13 

27.4 

27.0 

26.5 

26.1 

25.7 

25.3 

25.0 

24.6 

24.4 

24.4 

24.8 

14 

28.4 

27.9 

27.4 

26.9 

26.4 

26.0 

25.6 

25.2 

25.0 

25.0 

26.2  i 

1 
j 

16 

27.8 

27.4 

27.1 

26.6 

26.5 

26.0 

25.8 

25.4 

25.2 

25.0 

1 
26.0  . 

16 

26.1 

25.8 

25.3 

24.9 

24.6 

24.2 

24.0 

23.7 

23.6 

23.7 

24.0  1 

17 

28.7 

28.2 

27.8 

27.3 

26.9 

26.5 

26.0 

25.6 

25.4 

25.6 

25.9  . 

18 

29.4 

28.9 

28.4 

28.0 

27.5 

27.1 

26.7 

26.4 

26.2 

26.1 

26.2  i 

19 

27.9 

27.5 

27.0 

26.6 

26.3 

25.9 

25.5 

25.2 

25.1 

25.1 

25.3 

20 

29.8 

29.2 

28.8 

28.4 

28.0 

27.6 

'  27.2 

27.0 

26.7 

26.7 

1 
26.9 

21 

30.7 

30.3 

29.9 

29.4 

28.9 

28.3 

27.6 

27.1 

26.7 

26.4 

26.2 

22 

26.9 

26.4 

26.1 

25.6 

25.2 

24.9 

24.5 

24.2 

24.0 

24.1 

24.4 

23 

28.9 

28.4 

28.0 

27.6 

27.3 

27.0 

26.6 

26.4 

26.2 

26.0 

25.9 

24 

26.4 

26.0 

25.7 

25.4 

25.0 

24.7 

24.4 

24.2 

24.1 

24.2 

24.5 

25 

30.2 

29.6 

29.2 

28.8 

28.4 

27.9 

27.6 

27.2 

27.0 

27.1 

27.4 

26 

31.0 

30.6 

30.0 

29.5 

29.0 

28.8 

28.4 

28.0 

27.8 

27.9 

28.2 

27 

32.4 

31.9 

31.5 

31.1 

30.8 

30.3 

30.0 

29.6 

29.3 

29.1 

28.8 

28 

28.5 

28.2 

28.0 

27.7 

27.4 

27.2 

27.0 

26:7 

26.6 

26.5 

26.6 

29 

29.8 

29.4 

29.0 

28.7 

28.4 

28.0 

27.7 

27.4 

27.2 

27.2 

27.4 

30 

28.8 

28.5 

28.2 

27.9 

27.6 

27.4 

27.1 

27.0 

26.8 

26.6 

26.8 

1 

1 

31 

29.0 

28.6 

28.3 

27.9 

27.5 

27.2 

26.8 

26.5 

26.4 

26.4 

26.7 

< 

Cpexü. 

Mittel. 

28.32 

27.89 

27.49 

27.07 

26.72 

S6.34 

26.00 

25.69 

25.50 

25.47 

25.64 

a 

1 

JuK  188T. 

Tempdfatur  des  Brdbodens 


818 


m 


In  der   Tiefe?  T).20. 


i 


814 


lH)jrB  1887. 

TeMnepaTypa  no^BH. 


m 


Ha    T  z  y  6  n  E  ^:   0.40. 


^CJO 

Datum 

A 

1  0   n  0  j 

I  y  Ä  H  J 

I. 

D 

]  0    n  0  . 

I  y  Ä  H  ] 

B. 

iCp< 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

• 

10 

Mit 

1 

1 
2 
8 
4 

25.3 
25.4 
25.5 
26.7 

25.3 
25.5 

25.8 
26.9 

26.0 
25.3 
25.7 
26.7 

24.6 
25.0 
25.4 
26.6 

24.4 
24.7 
25.3 
26.4 

24.4 
24.7 
25.3 
26.4 

24.7 
25.1 
25.7 
26.9 

2&1 
25.5 
26.3 
27.1 

24 

23 

25 
26 

5 
6 

7 
8 
9 

27.3 
26.9 
27.3 
25  7 
25.5 

27.3 
26.9 
27.1 
25.4 
26.7 

27.1 
26.7 
26.9 
26.1 
25.6 

26.9 
26.5 
26.7 
24.7 

25.4 

26.7 
26.2 
26.7 
24.5 
25.2 

26.5 
26.2 
26.1 
24.5 
25.3 

26.6 
26.5 
26.1 
24.8 
26.7 

26.7 
26.9 
25.9 
25.2 
26.1 

26 
:     26 

26 
24 
25 

10 
11 
12 
13 
14 

26  5 
26.3 
26.3 
25.3 
26.1 

26.6 
26.1 
25.1 
25.4 
26.2 

26.5 
25.9 
25.0 
25.3 
26.0 

26.6 
25.5     • 
24.7 
25.1 
25.8 

26.1 
25.1 
24.4 
25.0 
25.5 

26.0 
24.8 

24.8 
25.1 

25.5 

26.0 
24.9 
24.5 
25.3 
25-9 

26.2 
25.0 
24,9 
25.9 
26.3 

2« 
23 
24 

25 
.    2ä 

16 
16 
17 
18 
19 

26.3 
25.5 
26.1 
26.5 
26.5 

26.3 
25.5 
26.2 
26.7 
26.5 

261 
25.3 
26.1 
26.6 
26.3 

25.8 
25.0 
25.9 
26.4 
26.0 

26.5 
24.7 
25.7 
26.2 
25.7 

1      26.4 
24.7 
25.7 
26.1 
25.7 

25.3 
25.1 
26.9 
26.2 
26.2 

25.3 
25.7 
26.3 
26.3 
26.5 

25 
'    26 

1    ^ 
21 

22 

23 

24 

26.9 
27.7 
26.7 
26.6 
25.9 

26.9 
27.7 
26.6 
26.7 
25.7 

26.9 
27.7 
26.2 
26.6 
25.5 

26.6 
27.3 
25.9 
26.3 
'      25.3 

26.4 
26.9 
25.5 
261 
25.0 

26.4 
26.6 
25.5 
26.1 
25.1 

26.8 
26.5 
25.9 
25.8 
25.5 

27.3 
26.6 
26.2 
25.8 
26.2 

i 

26 
25 

28 
29 

26.6 
27.9 
28.7 
27.8 
27.4 

26.9 

28.0 

29.0 

27.8 
27.5 

26.8 
27.9 
28.9   • 
27.4 
27.3 

;      26.6 
27.5 

'      28.7 
27.1 

.      27.2 

26.7 
27.3 
28.3 
26.8 
27.0 

26.5 
27.4 
28.2 
26.7 
26.9 

26.9 
27.8 
28.1 
26.8 
27.1 

27.5 
28.5 
27.9 
27.1 
27.4 

■    28 
•21 
•23 

SO 
31 

27.3 
i     27,2 

1 

27.3 
27.1 

27.1 
27.0 

269 
26.7 

26.6 
26.6 

26.6 
26.6 

26.8 
26.9 

27.1 
27.4 

26 
2fi 

iCjMÄH. 

.^fiUel. 

!    26.54 

1 

1    26.57 

2^.40 

26.15 

1 

25.91 

25.85 

26.07 

86.39 

» 

J 


Juli  1887. 
Temperatur  des  Erdbodens 


^ 

N^ 

in 

der 

Tie 

fe:    0.84. 

1.65 

3.26 

3.99 

^ 

\,!          V  o  rm  1  tta 

B- 

N 

achmttta 

ff- 

Cpew. 
Uittel. 

l"  no  nOTfMH. 
l*"  NaehmittagB. 

^ 

^Jjl* 

/       ^ 

10 

1 
23.3 

4 

7 

10 

^ 

\    23.3  /     33.3   l      23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

23.30 

1S.8 

li.i 

ISl 

,J.    83.3  ,      2S..S    /      23.3 
1        gss        33.3   1      23.2 

23.3 

23.3 

23.:l 

23.3 

23,2 

23.29 

19.2 

14.2 

13.1 

s 

K 

7 
6 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

23.26 

19.2 

14,2 

13.1 

k     $3.3        23.4 

/        23.4 

23.5 

23.5 

23.5 

23.6 

23.6 

23.48 

19.3 

14.3 

13.2 

V      / 

/    236  1      3.3.7 
»    23.9  1      23.!> 
1    24.0        24-0 

1        23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23,8 

23.8 

23.71 

19.3 

14.4 

13.3 

ü 

/        -^3.9 

23.9 

23,9 

24.0 

24.0 

24.0 

23.91 

19.4 

14.4 

13.3 

24.0 

21.0 

24.1 

24.2 

24.1 

21.1 

24.06 

19.6 

14,6 

13.4 

24.0 

2-1.0 

24.0 

23.9 

23.9 

23.8 

23.96 

19.6 

14.6 

13.4 

24.1 

23.8 

2a.7 

23.7 

23.8 

23.8 

23.7 

23.8 

23.76 

19.7 

14.6 

13.4 

\ 

1, 

23.7 
23.9 
23.8 
23.Ö 
2S.S 

S3-7 

23.7 

23.7 

23.8 

23.8 

23.9 

23.TC 

19.7 

14.6 

13.5 

as.7 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.89 

19.8 

14.6 

13.5 

\       !■ 

23.8 

23-Ö 

23.8 

23.8 

23.8 

23.7 

23.6 

23.76 

19.8 

14.7 

13.fi 

\        ■ 

23.8 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.51 

19.8 

14.7 

13.6 

}    :.■ 

23.6 
23.6 

23-6 

23.6 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.62 

19.9 

14,8 

13.fi 

L   '•' 

23  7  1     23.S 

li    ii:5 

23 -S 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.72 

19.9 

14.8 

13.6 

{    ' 

23.S 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.71 

20.0 

14.8 

13.6 

{ 

23.  "7 

23.7 

23.8 

23.7 

23.7 

23.7 

23.70 

20.0 

14.9 

13.7 

1 

23.7 

2.3.8 

23.8 

23.8 

23.9 

23.8 

23.78 

20.0 

14.9 

13.7 

/ 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

24.0 

23.90 

20.1 

1S.0 

13.8 

i 

' 

2*-0 

24.0 

24.0 

24.0 

21.0 

24.0 

24.00 

20.1 

1S,0 

13.8 

f 

B'M 

1        24-1 

24.1 

24.2 

24.2 

24.3 

24.16 

20.1 

16.0 

\ii 

f 

1         24.S 

24.4 

24^3 

24.3 

24.3 

24.2 

24.30 

20.2 

15.0 

13.8 

1 

'         24.1 

24.2 

24.2 

24.2 

24.2 

21.2 

24.19 

20.3 

14.9 

13.8 

/ 

\         24.2 

24.2 

24.1 

24.1 

24.1 

24.1 

24.16 

20.3 

15.1 

13.9 

f 

1         24-1 

24.1 

24.1 

24.1 

24.1 

24.1 

24.08 

20.3 

15.1 

13.9 

i  ' 

\        24-2 

24.3 

24.4 

24.4 

24.4 

24.5 

24.32 

20.4 

15.1 

\H 

L 

'         24.6 

24.8 

24.8 

24.8 

21.9 

24.9 

2475 

20.4 

15.2 

14.0 

1 

\        24.9 

25.0 

25.0 

250 

25.0 

25.0 

24.96 

20.5 

16.2 

14.0 

l 

,    ■        24.9 

*-»    \       26.0 
8    1       ^-^ 

24.9 

25.0 

25.0 

25.0 

26.0 

24.96 

20.6 

15.2 

14,0 

l     1 

l        o- 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

24.94 

20.7 

16.3 

14.0 

W 

\ 

f  SS  \  - 

24.8 

24.8 

24.8 

24.8 

24.8 

24.81 

20.7 

16.8 

14.1 

i 

^.««\ü: 

96   \    23-9^ 

23.99 

24.01 

24.01 

24.01 

24.01 

23.99 

19.94 

14.79 

^ 

«;\ 

s-J-J     '  '        "■ 

^'   " 
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ABrycTB  1887. 

TepMOMerprb,  ci»  MepuuMtb  mapnito^i 

1.5  Merpa  he^i  HOBepzHoeTBio  seMJiH. 


^HCJO. 

Datum 


^0   nojiyÄHÄ. 


Vormittag. 


1 


3 

4 

19.6 

18.8 

18.4 

17.6 

17.5 

17.8 

18.7 

16.6 

17.7 

17.7 

18.1 

17.5 

19.6 

18.5 

18.3 

19.1 

18.7 

18.9 

18,1 

17.9 

20.7 

20.4 

16.3 

16.7 

19.1 

18.2 

21.5 

21.5 

23.1 

22.7 

13.7 

13.2 

21.0 

21.1 

17.4 

16.7 

13.3 

13.3 

14.5 

14.5 

16.9 

16.1 

17.3 

16.6 

17.5 

16.3 

16.5 

16.1 

17.2 

16.8 

19.0 

17.6 

16.1 

15.9 

16.8 

16.1 

16.9 

16.3 

16.1 

15.3 

17.0 

17.7 

17.88 

17.40 

8 


10 


11 


1 
2 
3 


4 
5 
6 
7 
8 


9 
10 
11 
12 
13 


14 
15 
16 
17 
18 


19 
20 
21 
22 
23 


24 
25 
26 
27 
28 


29 
30 
31 


Mittel. 


20.3 
18.2 
17.4 


18.5 
17.9 
19.0 
19.2 
18.9 


19.3 
18.7 
21.2 
15.9 
20.9 


22.2 
25.7 
14.5 
21.1 
18.1 


13.7 
15.3 
18.1 
17.5 

18.3 


16.7 
17.9 
19.5 
17.6 
18.1 


17.2 
16.2 
16.9 


18.39 


19.3 
18.4 
17.9 


18.7 
17.9 
18.5 
18.5 
17.7 


19.5 
17.9 
21.0 
16.6 
19.9 


21.7 
24.4 
14.1 
21.1 
17.3 


13.3 
15.2 
17.8 
17.0 
17.7 


16.7 
17.8 
19.2 
16.3 
17.3 


17.4 
16.1 
17.1 


18.04 


18.9 
17.4 
18.0 


17.0 
17.7 
16.5 
18.7 
18.5 


17.9 
17.5 
20.1 
16.6 
17.5 


20.9 
22.7 
12.7 
20.5 
16.7 


12.5 

13.9 
16.0 
15.8 
16.1 


15.1 
16.9 
18.3 
14.7 
15.6 


17.0 
14.7 
18.9 


17.14 


i 


20.9 
19.0 
17.9 


18.6 
20.9 
16.5 
21.6 
23.0 


18.7 
17.9 
20.0 
20.6 
19.9 


21.6 
23.8 
13.9 
21.0 
16.6 


17.7 
18.2 
19.7 
20.2 
19.0 


18.7 
20.9 
17.9 
17,2 
16.8 


17.7 
15,8 
20.5 


19.12 


24.5 
21.6 
21.1 


17.6 
23.7 
20.3 
30.3 
25.4 


18.8 
19.1 
22.3 
24.4 
23.0 


23.7 
23.3 
20.7 
21.9 
16.4 


18.8 
25.0 
25.7 
24.4 
27.3 


24.1 
29.7 
22.7 
25.3 
25.5 


25.8 
23.0 
21.9 


23.14 


25.1 
22.8 
23.5 


20.2 
26.9 
27.3 
28.5 
28.2 


20.2 
19.7 
23.4 
25.7 
27.1 


27.5 
22.4 
24.5 
22.3 
16.7 


23.5 
27.5 
29,7 
29.5 
28.5 


27.2 
29.1 
23.5 
29.2 
28.4 


28.9 
29.2 
22,9 


25.45 


29.2 

27.7 
30.0 


21.6 
27.1 
29.5 
29.0 
30.0 


21.3 
22.4 
23.9 
28.9 
28.2 


30.2 
20.1 
27.5 
24.8 
16.9 


26.3 
30^ 
30.5 
30.4 
28.9 


319 
33.2 
34.7 
30.7 
32.2 


30.4 
29.2 
24.7 


27.80 


T 


34.1 
28.1 

28.7 


23.0 
27.2 
30.1 
30.5 
30.8 


23.0 
27.5 
24.7 
33.3 
29.9 


33.6 
21.5 

29.3 
28.9 
16.7 


29.2 
30.3 
31.3 
32.6 
32.1 


32.6 
35.1 
34.4 
33.2 
32.9 


32.4 
30.7 
26.3 


29,48 


I 


28.2 
27.9 
31.2 


24.1 

28.5 
30.9 
31.1 
31.8 


25.0 
25.6 
24.8 
34.7 
32.7 


35.0 
22.1 
31.1 
30.3 
16,7 


29.4 
31.5 
30.9 
32.1 
.33..S 


33.2 
34.2 
34.3 
33  3 
32.3 


32.0 
31,7 
30,3 


30.01 


31 


f 


August  1887. 

"Si'ölOmeter  mit  geschwärzter  Kugel 


»» 


^, 

1.6 

Meter  über  dem  Erdbod 

an. 

H 

ff. 

ff  o   jr    y   ;t  u  a. 

N  a  c 

h  m 

t  t 

l  g- 

Cpew. 

N  '  h  !  3 

/    - 

5 

ß 

7 

R 

0 

lü 

11 

12 

Mittel. 

i'Mlp^^    S:?l 

28.1 

37.5 

26.8 

24.5! 

19.8 

20.6 

1S.4 

18.1 

2173 

30.2 

25.9 

23.8 

21.7: 

21.7 

22.0 

£0.5 

19.3 

23-65 

»  ,  asj!'  au  32% 

30.S 

24.9 

23.6 

20.9 

20.0 

17.6 

17.9 

19.2 

16.8 

21.14 

\  '■  SS^      SU     S6.1 

30.6 

25.1 

24.4 

22.5 

20.7, 

19,9 

19.1 

ia5 

18.3 

23.03 

t      aOjO      30.4     30.S 

29-9 

29.2 

27.4 

23.4 

22.1  1 

21.5 

21.8 

20.7 

20.3 

24.15 

1      S2.3      84.0     33.3 

34,& 

33.7 

32.1 

2Ö.4 

25.3 

22.3 

21.7 

20.3 

19.1 

25.44 

\      35.3     S4.4     35.7 

3&.S 

35.7 

33.4 

27.9 

24.4 

23.6 

22.8 

22.3 

19.5 

26.92 

•      «.1     Vi     19.0            SäS.S 

30.3 

23.7 

22.4 

2U.8 

20.7 

20.1 

19,5 

19.5 

23.78 

l     t&A    27.8     2B.3  \        28.8 

25.1 

23.3 

22.0 

i 
21.6 

20.7 

20.1 

l9.a 

18.6 

21.85, 

#      ae.6     274     31.3  \        S9.2 

29.5 

26.4 

22.8 

22.4 

22.2 

21.8 

21.6 

21.3 

22.91 

f      a»   »7    30.»\      s-r-z 

26.7 

^.7 

24.0 

22.i 

21.6 

20.1 

17.8 

17.2 

23.36 

'         3mI   S'9     3B.3\        3*-8 

33.3 

30.7 

26.7 

25.1 

23.7 

23.1 

22.3 

21.6 

26.88 

i,   ,      «Uj   M?j    37 .7  \        »6.2 

36.1 

31.6 

26.5 

25,2: 

24.7 

24.5 

23.3 

23.) 

27.  J  7 

Wtfi  s-.^\  ^" 

35.3 

30.4 

28.5 

25.2 

23.7 

23.1 

22.9 

22.6 

27.66 

23.2 

24.5 

20.0 

18.3, 

17,9 

16.5 

16.0 

16.1 

21.51 

Sa    K-S  ,      !»7-e  \    SM 

33.5 

30.0 

26.1 

24.3 

23.5 

22.9 

22.1 

21.5 

24.72 

26.9 

16.8 

16.1 

17.7, 

18.1 

19.5 

17.3 

17.5 

23.18 

28.1 

27.3 

19.2 

18.01 

17.0 

17.2 

15.3 

14.7 

19.28 

31.3 

297i 

21.4 

19.8, 

18.9 

17.8 

17.8 

16.7 

22.62 

35.8 

32.4 

23.2 

23.3 

21.8 

21.3 

19.5 

18.2 

25.03; 

34.9 

33.6 

24.5 

22.6 

23.9 

21.0 

20.2 

18.5 

26.011 

35.7 

33.1 

25.1 

23.1 

22.9 

19.9 

19.2 

18.3 

26.27 

»1 

ilSj      5*-»      =" 

34.5 

32.5 

24.5 

22-3, 

22.2 

20.2 

17.9 

17.5 

25.74 

.» ..        ae.i      3«.ä 

29.9 

27.8 

25.4 

23.7 

22.6 

20.9 

20.2 

18.7 

25.62 

iS 

litl    1.S 

38.4 

88.6 

34.4 

25.1 

25.1, 

21.9 

21.2 

20.9 

19.9 

27.94 

36.3 

36.3 

32.7 

24.3 

23.1 

23.1 

20.7 

18.8 

17.7 

26.56 

ti5\  -1 

36.5 

35.1 

30.3 

24.2 

21.1  ; 

21.0 

20.7 

19.9 

18.1 

25.70 

3B.3 

34.1 

29.5 

23.8 

22.2 

21.0 

20.7 

19.3 

19.5 

25.82 

3B.3 

33.5 

28.6 

23Ä 

23.3 

21.1 

19.5 

18.4 

17.0 

25.8611 

34.8 

33,3 

28.8 

25,9 

22.3' 

20.1 

19.3 

19.0 

17.9 

24.60 

29.7 

28.7 

27.3 

26.6 

.26.0j 

26.6 

25,1 

23.9 

21.9 

2i43 

l^ 

^ U^3»\ 

82.1& 

32^ 

31.50 

28.54 

23.87 

22.60  ■ 

21.49 

20.74 

19.76 

18.84 

24.63 

818 


ABrycTL  1887. 


T 

epMOMeTprb 

/^  0    n  0  ji 

ua 

y  Ä  H 

noBepxHocTH  3eMnff. 

• 

^ROJIO. 

Datum 

1 

ü. 

^ 

Vor 

mittag. 

2 

3 

4 

Ö 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

. 

1 
2 
3 

22.6 
22.1 
21.2 

22.1 
21.3 
20.9 

22.9 
21.3 
20.5 

22.1 
20.1 
20.5 

21.9 
19.9 
20.1 

23.5 
21.2 
20.7 

26.8 
23.3 
22.8 

30.7 
25.3 
25.8 

42.0 
31.8 
34.2 

50.2 
33.7 
34.9 

41.3 

32.1 
42.5 

■ 

• 
• 

4 
5 
6 

2  i 

20.2 
17.3 
19.1 
22.6 
21.5 

19.6 
17.1 
18.5 
21.8 
20.6 

19.8 
16.7 
18.1 
21.3 
20.2 

18.7 
16.5 
18.3 
20.8 
19.9 

18.9 
16.3 
17.2 
21.8 
19.5 

19.5 
17.0 
17.9 
22.2 
20.3 

19.7 
22.7 
21.5 
28.0 
27.5 

21.5 
29.1 
32.1 
33.3 
34.4 

23.0 
34.5 
39.8 
40.8 
39.7 

24.3 
37.1 
46.2 
47.7 
46.1 

26.1 
40.1 
50.6 
50.9 
50.1 

9 

4 

i 
1 

i 

9 
10 
11 
12 
13 

20.2 
19.9 
23.1 
18.1 
20.6 

19.9 
19.4 
22.7 
17.6 
19.5 

18.5 
19.4 
22.3 
17.2 

18.7 

18.3 
19.3 
22.1 
16.9 
17.9 

17.3 
19.0 
22.0 
16.6 
17.4 

18.1 
19.8 
22.3 
17.5 
17.7 

19.3 
22.2 
24.8 
24.6 
24.5 

22.9 
23.3 
26.7 
30.0 
31.6 

24.3 
27.6 
28.5 
38.5 
37,2 

27.0 
35.5 
31.0 
46.5 
42.0 

32.5 
35.4 
31.8 
51.1 
46.9 

1 

< 

t 
i 

1 
• 

14 
15 

!?  ' 

23.3 

25.1 
15.7 
21.9 
20.9 

22.5 
25.1 
15.1 
22.0 
20.5 

22.5 
24.5 
14.6 
22.2 
20.2 

23.1 
23.9 
14  2 
22.6 
19.4 

21.9 
23.9 
18.8 
22.5 
19.3 

22.7 
24.5 
14.9 
22.9 
19.1 

24.4 
24.5 
18.8 
25.2 
19.0 

31.5 
23.6 
30.6 
26.8 
19.7 

♦40,8 
21.9 
39.2 
31.6 
20.5 

49.7 
24.4 
44.8 
45.6 
20.6 

55.2 
26.2 
50.6 
49.5 
21.8 

61 

i 

s 

3 

0 

i 

19  ' 

20  ' 
21 
22 
23 

'.    16.2 
17.6 
.    20.0 
!    20.1 
'    20.2 

15.5 
17.0 
19.1 
19.3 
19.5 

U.8 
16.6 
18.6 
19.0 
19.1 

14.5 
16.2 
18.0 
18.5 
18.3 

14.1 
15.7 
17.5 
17.8 
17.9 

14.3 
16.0 
17.7 
18.2 
18.1 

1 

17.2 
20.9 
23.0 
23.9 
24.1 

23.5 
27.5 
29.7 
30.7 
31.4 

29.4 
33.6 
37.0 
37.3 
38.3 

34.5 
39.0 
41.8 
43.3 
.   43.9 

38.3 
43.7 
46.5 
48.0 
49.1 

i 

5 
5 
3 

1             ■ 

24 

25 
26 
27 
28 

19.6 
20.8 
22.2 
19.9 
20.9 

18.9 
20.2 
218 
19.1 
20.2 

18.3 
19.3 
21.4 
18.3 
19.2 

17.9 
18.8 
20.4 
17.6 
18.5 

17.2 
18.5 
19.9 
16.8 
17.6 

18.1 
19.4 
19.8 
16.9 
17.8 

'     23.3 
26.0 
23.0 
23.7 
24.0 

30.4 
31.7 
25.9 
31.8 
32.4 

37.8 
40.8 
39.5 
39.9 
40.4 

44.2 
46.8 
46.1 
46.6 
47.4 

48.9 
52.5 
51.9 
52.1 
51.9 

4 
5l 

5 

5 

0 

29 
30 
31 

20.7 
19.5 
20.1 

20.2 
18.7 
19.6 

19.5 
'    18.1 
'    19.1 

19.4 
17.6 
19.7 

19.9 
16.9 
20.1 

20.1 
17.1 
21.8 

24.4 
22.7 
24.1 

31.9 
31.3 
27.0 

39.5 
39.1 
30.9 

1 

45.5 
45.5 
34.7 

t 

49.4  . 

49.7 

47.3 

"5 

51 

Cpem- 
:£ttei. 

20.42 

1 

.  19.85 

1 

19.43 

19.03 

18.68 

19.26 

23.22 

1 

28.52 

1 
34.82 

! 

40.21  1 

1 
j 

1 

44.00  ' 

46j 

ET— — i 
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August  1887. 


Tliermometep  auf  dem  Erdboden. 


Nachmittag. 


11 


12 


GpeAH. 
Mittel. 


26.5 
27.6 
26.0 
25.3 
25.5 


25.5 
24.7 

27.8 


24.5 
25.8 
24.6 
23.9 
24.0 


23.5 
23.7 
28.3 


19.1 
21.8 
25.3 
24.6 
21.6 


21.4 
24.5 
21.9 
22.9 
26.1 


26.1 
17.9 
24.6 
21.9 
18.5 


21.3 

1 
20.11 

23.3 

22.3 

24.4 

22.8 

24.4 

23.1 

23.9 

22.6 

22.7 
22.6 
26.8 


26.941  24.94 


23.96'  22.82 


21.7 
22.8 
20.9 


18.4 
20.8 
23.7 
23.7 
20.9 


20.91 
23.9  t 
20.2; 
21.9 
25.6 


25.3 
17.1 
23.7 
20.7 
17.3 


19.0 
21.3 
22.0 
21.9 
21.4 


'     23.6 

22.3 

24.6 

23.5 

23.3 

22.1 

22.7 

22.1 

23.6 

22.2 

21.4  1 
21.7  i 
25.3: 


21.7 

31.17 

22.3 

27.75 

19.7 

28.50 

18.0 

24.10 

20.1 

28.18 

22.8 

32.90 

22.8 

34.99 

20.9 

29.19 

19.6 

24.82 

23.5 

28.20 

19.2 

28.00 

21.1 

31.13 

24.7 

32.52 

24.6 

33.79 

16.3 

23.85 

22.7 

31.75 

20.9 

30.45 

16.6 

22.05 

18.4 

26.25 

20.5 

29.70 

20.9 

31.71 

21.0 

32.18  i 

20.5 

32.05 

21.3 

31.64 

22.6 

34,27  1 

20.8 

33.18  II 

21.1 

32.51 ' 

22.2 


20.4 
21.1 
22.7 


21.80     21.00 


33.12 


32.50 
31.59 
29.95 


30.13 


8&0 


ABrycTi  1887. 
TeMnepaTypa  noHSbi. 


aam 


Datum 


1 
2 
3 


4 
5 
6 
7 

8 


9 
10 
11 
12 
13 


14 
15 
16 
17 
18 


19 
20 
21 
22 
23 


24 

25 
26 
27 
28 


29 
30 
31 


CpeAH. 

Mittel. 


Hdanfts 


m 


Ha    V  1  y  6  B  n  i:    O.Ol. 


^0    nojiyjf^HH. 


Vormlttarg. 


24.4 
22.4 

21.9 


20.5 
18.2 
20.8 
24.4 
23.8 


21.6 
21.0 
24.4 
20.1 
22.0 


25.1 
25.9 
17.3 
23.6 
21.3 


17.0 
18.8 
21.9 
22.6 
23.0 


22.5 
23.2 
24.5 
22.7 
23.3 


23.4 
22.3 
22.8 


22.15 


23.8 
21.8 
21.4 


20.0 
17.4 
20.0 
23.5 
22.9 


21.2 
20.5 
24.0 
19.5 
21.0 


24.2 
26.0 
16.7 
23.2 
21.1 


16.3 
18.3 
20.8 
21.8 
22.2 


21.6 
22.4 
24.0 
21.8 
22.6 


22.7 
21.4 
22.2 


21.49 


24.2 
21.6 
21.0 


19.6 
17.2 
19.4 
23.0 
22.3 


20.0 
20.4 
23.5 
19.0 
20.4 


23.8 
25.6 
16.2 
23.4 
20.8 


15.6 
17.7 
20.1 
21.2 
21.6 


20.9 
21.5 
23.5 
21.0 
21.6 


21.8 
20.8 
22.0 


20.99 


23.9 
20.6 
20.8 


19.2 
17.0 
19.6 
22.3 
21.8 


19.5 
20.3 
23.2 
18.5 
19.6 


24.1 
25.0 
15.8 
23.6 
19.9 


15.4 
17.2 
19.5 
20.4 
20.8 


20.4 
21.0 
22.6 
20.2 
21.0 


21.6 
20.3 
21.8 


20.55 


5 

6 

7 

8 

9 

23.4 

24.4 

26.6 

30.3 

40.2 

20.3 

21.2 

23.1 

24.6 

29.9 

20.4 

20.8 

22.6 

25.0 

32.5 

19.0 

19.4 

19.8 

21.4 

22.6 

16.8 

17.1 

21.2 

26.8 

32.2 

18.9 

19.0 

21.7 

29.2 

35.6 

23.0 

23.0 

26.5 

32.1 

38.5 

21.3 

21.7 

26^ 

32.7 

37.8 

19.0 

19.2 

20.3 

23.2 

24.2 

19.9 

20.6 

22.4 

23.8 

27.3 

22.9 

23.2 

24.8 

26.7 

28.7 

18.1 

18.4 

23.4 

29.3 

36.3 

19.0 

19.0 

24.0 

30.6 

36.9 

23.2 

23.9 

25.2 

31.4 

59.1 

25.0 

25.2 

25.2 

24.8 

22.8 

15.3 

16.0 

18.6 

27.9 

35.7 

23.4 

23.5 

25.4 

27.3 

31.0 

19.8 

19.6 

19.4 

20.2 

20.9 

U.8 

14.8 

17.0 

21.8 

27.5 

16.7 

16.6 

20.1 

25.3 

30.3 

19.0 

18.9 

22.2 

27.3 

32.8 

19.8 

19.7 

23.0 

28.2 

33.8 

20.2 

20.1 

23.4 

28.9 

34.8 

19.6 

19.8 

22.7 

28.1 

34.0 

20.5 

20.8 

24.4 

29.5 

36.9 

22.1 

21.8 

23.6 

26.1 

35.2 

19.4 

19.2 

23.2 

29.7 

36.4 

20.1 

20.0 

23.6 

30.3 

36.9 

21.6 

21.5 

24.2 

30.0 

36.3 

19.4 

19.3 

22.6 

29.3 

36.0 

21.9 

22.7 

24.5 

26.9 

30.1 

20.12 

20.34 

22.95 

27.38 

32.68 

10 


47.9 
32.4 
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25.2 

24.9 

25.3 

25.9 

26.9 

28.7 

32.3 

S 

CpejiH. 
Mittel. 

25.75 

25.02 

24.41 

23.86 

23.39 

23.01 

23.33 

24.74 

26.85 

29.40 

32.05 

34. 

August  1887. 

Temperatur  des  Erdbodens 


825 


m 


in  der   Tiefe:  0.05. 


n  0  j  y  ;(  H  H. 


Nachmittag. 


36.3 

37  3 

31.9 

31.5 

36.6 

35.5 

31.9 

30.3 

37.0 

36.9 

40.9 

40.9 

42.8 

42.8 

34.4 

32.5 

30.2 
34.8 
34.9 
39.8 
41.9 


38.3 
28.4 
41.0 
37.7 
28.1 


34.9 
37.3 
39.7 
40.5 
40.9 


39.9 
42.6 
42.0 
41.6 
42.0 


41.1 
39.7 
35.3 


37.43 


36.5 
31.8 
34.3 


29.5 
36.1 
40.1 
42.0 
33.2 


30.7 
34.9 
34.1 
38.5 
41.2 


37.8 
29.0 
39.9 
37.5 
28.1 


33.9 
36.3 
38.5 
39.7 
39.8 


38.6 
41.5 
40.9 
40.4 
40.9 


40.0 
39.1 
34.9 


36.76 


36.1 
31.2 
32.1 


28.5 
34.4 
38.7 
40.3 
32.9 


29.9 
33.7 
32.6 
36.5 
39.2 


36.8 
28.9 
37.8 
34.4 
26.5 


32.2 
34.4 
36.5 
37.6 
37.8 


36.5 
39.6 
38.7 
38.3 
38.5 


38.0 
37.2 
33.7 


35.11 


33.7 
29.9 
30.2 


27.1 
32.1 
36.4 
37.9 
31.4 


28.7 
31.9 
31.3 
34.2 
36.5 


35.1 
27.4 
35.0 
26.1 
25.2 


29.5 
31.9 
34.0 
35.0 
35.1 


34.6 
37.0 
36.3 
35.9 
36.1 


35.5 
35.0 
32.3 


8 


10 


32.85 


32.5 
28.0 
28.5 


25.6 
30.1 
34.1 
35.7 
30.0 


27.7 
30.3 
29.9 
32.0 
34.3 


33.5 
26.0 
33.0 
25.2 
23.9 


27.5 
29.7 
31.8 
32.7 
32.9 


32.8 
34.7 
34.0 
33.6 
33.9 


33.4 
33.0 
31.4 


31.02 


30.7 
27.0 
26.9 


24.4 
28.5 
32.5 
33.9 
28.9 


26  8 
29.3 
28.7 
30.3 
32.7 


32.1 
24.9 
31.7 
24.6 
22.9 


25.9 
28.1 
30.0 
31.0 
31.1 


31.3 
32.9 
32.3 
31.9 
32.3 


31.9 
31.5 
30.7 


29.60 


28.8 
26.3 
25.3 


23.3 
27.4 
31.2 
32.3 
27.9 


25.9 
28.5 
27.6 
29.3 
31.5 


31.1 
24.1 
30.3 
24.1 
21.9 


24.5 
26.9 
28.7 
29.6 
29.7 


29.9 
31.5 
30.9 
30.5 
30.7 


30.4 
30.1 
30.1 


28.40 


11 


27.7 
25.7 
24.3 


22.2 
26.3 
30.1 
31.0 
27.0 


25.3 
27.8 
26.7 
28.2 
30.7 


30.3 
23.3 
29.4 
23.0 
21.1 


23.5 
25.7 
27.5 
28.4 
28.5 


28.9 
30.3 
29.7 
29.4 
29.7 


29.3 
29.1 
29.7 


27.41 


12 


Cpe^H. 
Mittel. 


25.7 
25.0 
23.5 


21.8 
25.4 
28.9 
30  0 
26.3 


24.7 
27.3 
25.7 
27.1 
29.9 


29.9 
22.6 
28.4 
22.7 
20.2 


22.5 
24.9 
26.5 
27.3 
27.3 


27.7 
29.3 
28.5 
28.4 

28.8 


28.2 
28.1 
28.5 


26.49 


31.18 
27.51 
28.14 


24.86 
27.79 
31.07 
33.31 
30.30 


26.31 
27.62 
28.43 
30.18 
31.88 


32.76 
26.71 
29.69 
29.78 
23.02 


25.48 
27.79 
29.84 
30  89 
31.30 


30.95 
32.53 
32.59 
32.04 
32.32 


32.17 
31.52 
30.23 


29.68 


W" 


»26 


ABrycTB  1887. 

TeMnepaTypa    noHBW 


m 


Ha   r  Ji  y 

6hh*:  O.IC 

1. 

_J 

Hhcio 
Datum 

Äo   ] 

[I  0  JC 

1 

f  Ä  H 

fl. 

Vor 

mittag. 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

■ 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

30.5 

29.9 

29.3 

28.9 

28.4 

28.0 

27.7 

27.9 

28.9 

30.2 

1 
32.1   t 

2 

28.1 

27.5 

26.8 

26.3 

25.7 

25.2 

24.9 

25.1 

25.5 

26.9 

27.9 

3 

26.5 

26.0 

25.5 

25.1 

24.7 

24.3 

24.2 

24.3 

25.2 

26.7 

28.4 

4 

25.7 

25.3 

24.7 

24.2 

23.7 

23.5 

23.1 

23.2 

23.3 

23.6 

24.0 

5 

23.6 

23.1 

22.5 

22.1 

21.9 

21.5 

21.4 

22.0 

23.3 

25.1 

27.0  ' 

6 

26.6 

25.9 

25.2 

24.7 

24.4 

23.9 

23.6 

24.1 

25.3 

27.1 

29.3 

7 

29  9 

29.2 

28.5 

27.9 

27.4 

27.0 

26.8 

27.1 

28.1 

29.7 

31.6 

8 

31.2 

30.3 

29.5 

28.7 

28.2 

27.6 

27.3 

27.6 

28.6 

30.0 

31.8 

1 

9 

27.9 

27.3 

26.7 

26.1 

25.7 

25.4 

24.9 

24.7 

24.8 

25.1 

25.9 

10 

25.9 

25.2 

25.0 

24.7 

24.4 

24.1 

24.0 

24.1 

24.3 

24.9 

26.0  1 

11 

28.0 

27.5 

27.1 

26.7 

26.4 

26.1 

26.0 

25.9 

26.2 

26.6 

27.1 

12 

26.9 

26.3 

25.7 

25.1 

24.5 

24.1 

23.9 

24.1 

25.3 

26.9 

28.9  , 

13 

28.8 

28.1 

27.5 

26.8 

26.2 

25.7 

25.2 

25.5 

26.5 

27.9 

29.8  1 

14 

30.7 

30.2 

29.5 

28.9 

28.5 

28.2 

27.9 

27.9 

*28.7 

29.8 

31.7 

15 

30.7 

30.3 

29.5 

29.1 

29.0 

28.7 

28.5 

28.2 

27.9 

27.5 

27.4  ; 

16 

24.5 

24.0 

23.5 

23.1 

22.7 

22.2 

21.9 

22.3 

23.5 

25.2 

27.4 

17 

29.5 

28.9 

283 

27.8 

27.5 

27.2 

27.0 

27.0 

27.2 

28.0 

29.9   1 

18 

25.3 

25.0 

24.7 

23.9 

23.2 

22.7 

22.3 

21.9 

21.8 

21.9 

22.0 

19 

21.9 

21.4 

20.9 

1 

20.5 

■     20.1 

19.6 

19.5 

19,6 

20.8 

22.5 

24.5 

20 

23.8 

23.1 

22.5 

22.0 

21.7 

21.1 

20.9 

21.4 

22.7 

24.5 

26.6   . 

21 

26.1 

25.5 

24.8 

24.1 

23.6 

23.1 

22.8 

23.4 

24.5 

26.5 

28^ 

' 
1 

22 

27.5 

26.6 

26.1 

25.5 

24.9 

24.3 

24.0 

24.5 

25.5 

27.1 

29.2   ; 

23 

28.5 

27.8 

27  0 

26.4 

25.7 

25.2 

24.8 

25.2 

26.2 

27.9 

29.8 

1 

24 

28.7 

27.9 

27.2 

26.5 

25.9 

25.5 

25.0 

25.2 

26.2 

27.7 

29.6 

4 
1 

25 

29.0 

28.3 

27.5 

26.9 

26.3 

25.9 

25.6 

25.9 

26.9 

28.6 

30.7         \ 

26 

30.5 

29.8 

29.0 

28.3 

27.9 

27.4 

27.1 

27.1 

27.5 

29.1 

31.2         \ 

27 

30.1 

29.3 

28.6 

27.8 

27.1 

26.5 

26.0 

26.3 

27.2 

28.8 

30.8        : 

28 

30.0 

29.3 

28.6 

27.9 

27.2 

26.8 

26  3 

26.5 

27.4 

29.0 

31.0        X 

29 

30.5 

29.5 

28.9 

28.1 

27.7 

27.3 

26.9 

27.0 

27.8 

29.2 

31.0  ■     l 

30 

29.8 

29.1 

28.4 

27.7 

27.0 

26.5 

26.1 

26.1 

27.1 

28.5 

30.4  :    -3 

31 

29.7 

29.1 

28.5 

27.9 

27.3 

27.1 

26.8 

26.9 

27.1 

27.7 

29.1 

3 

CpeÄH. 
Mittel. 

27.95 

27.31 

26.69 

26.12 

25.64 

25.22 

24.92 

25.10 

25.85 

27.10 

28.72 

30 

August  1887. 


da? 


Temperatur  des  Erdbodens 

m 
in   der   Tiefe:  0.10. 


no    nojiyAHH. 


Nachmittag. 


31.0 
33.1 
35.3 
36.1 
36.5 


36.1 
37.9 

37.9 
37.5 

37.7 


37.2 
36.7 
33.5 


35.0 
31.2 
33.7 


29.3 
34.3 
37.9 
39.7 
33.6 


29.2 
31.7 
32.1 
36.3 
38.3 


37.1 
27.7 
36.5 
36.2 
26.1 


31.3 
33.8 
35.9 
36.7 
37.1 


36.9 
38.5 
38.5 
38.1 
38.4 


37.7 
37.0 
33.5 


34.82 


35.1 

34.9 

31.1 

31.1 

33.3 

32.6 

29.1 

28.7 

34.5 

83.9 

37.9 

37.5 

39.9 

39.3 

33.1 

33.1 

29.7 

29.7 

32.6 

32.7 

32.5 

32.3 

36.3 

35.7 

38.3 

37.8 

36.6 

36.2 

28.3 

28.6 

36.7 

36.3 

35.9 

35.2 

26.7 

26.7 

31.4 

30.8 

33.9 

33.3 

35.9 

35.4 

36.7 

36.3 

37.1 

36.6 

36.8 

35.9 

38.5 

38.1 

38.5 

37.9 

38.1 

37.5 

38.3 

37.7 

37.7 

37.2 

36.9 

36.4 

33.7 

33.3 

34.87 

34.47 

34.1 
30.3 
31.6 


28.1 
32.9 
36.4 
38.2 
32  4 


29.3 
32.1 
31.5 
34.6 
36.6 


35.4 
28.3 
35.2 
29.9 
26.0 


29.7 
32.2 
34.1 
35.3 
35.4 


34.9 
36.9 
36.7 
36.4 
36.6 


36.1 
35.4 
32.7 


33,40 


10 


11 


1' 


12 


Cpe^H. 
Mittel. 


33.5 
29.1 
30.6 


27.3 
31.5 
35.1 
36.8 
31.5 


28.7 
31.1 
30.8 
33.3 
35.3 


34.4 
27.7 
33.9 
28.7  1 
25.3 


28.3 
30.9 
32.7 
33.5 
34.1 


33.7 
35.6 
35.3 
34.9 
35.3 


34.8 
34.3 
32.1 


32.26 


32.5 

31.3 

30.3 

28.5 

28.1 

27.5 

29.5 

28.3 

27.4 

26.5 

25.5 

24.7 

30.3 

29.3 

28.3 

33.7 

32.7 

31.7 

35.4 

34.2 

33.1 

30.7 

29.9 

29.1 

28.1 

27.5 

26.9 

30.3 

29.6 

28.9 

29.9 

29.1 

28.3 

32.3 

31.3 

30.4 

34.1 

33.1 

32.2 

33.5 

32.3 

31.9 

26.9 

26.3 

25.7 

32.7 

31.8 

30.9 

27.9 

27.3 

26.2 

24.5 

23.9 

23.1 

27.2 

26.3 

25.4 

29.7 

28.6 

27.6 

31.5 

30.3 

29.3 

32.5 

31.3 

30.3 

32.8 

31.5 

30.6 

32.7 

31.5 

30.6 

34.3 

33.3 

32.2 

34.2 

33.0 

31,9 

33.7 

32.6 

31.7 

34.1 

33.0 

31.9 

33.6 

32.5 

31.6 

33.1 

32.1 

31.3 

31.5 

30.9 

30.5 

31.23 

30.27 

29.40 

29.3 
27.0 
26.6 


24.2 
27.5 
30.8 
32.1 
28.5 


26.3 
28.4 
27.6 
29.5 
31.5 


31.35 
28.19 
28.40 


25.70 
27.58 
30.51 
32.85 
30.88 


27.12 
27.68 
28.55 
29.80 
31.40 


31.2  32.30 

25.1  27.93 

30.2  i  28.99 
25.5  ;i  29.98 
22.5;  23.94 


24.5 
26.8 
28.4 
29.4 
29.3 


29.5 
31.3 
31.1 
30.8 
3.11 


25,08 
27.15 
29.10 
30.10 
30.69 


30.57 
31.78 
32.28 
31.83 
32.03 


30.7  I  31.94 


30.3 
30.0 


28.61 


31.33 
30.25 


29.59 


328 


ÄBrycrB  1887. 
TeMnepaTypa  hoheh, 

m 
Ha   T  X  y  6  z  E  i:    0.20. 


Hhcjo 
Datum 

Äo    ] 

U  0  Ä 

y  Ä  H 

fl. 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

31.0 

30.5 

30.0 

29.6 

29.2 

28.8 

28.5 

28.2 

28.0 

28.0 

28.2 

2 

29.4 

29.0 

28.5 

28.0 

27  6 

27.2 

26.8 

26.4 

26.3 

26.2 

26.3   . 

3 

27.6 

27.3 

27.0 

26.7 

26.4 

26.1 

25.8 

25.5 

25.4 

25.4 

25.7 

4 

27.4 

27.0 

26.6 

26.0 

25.8 

25.5 

25.2 

25.0 

24.9 

24.6 

24.5 

5 

25.4 

25.1 

24.6 

24.3 

24.0 

23.8 

23.5 

23.4 

28.2 

23.4 

23.8 

6 

27.5 

27.1 

26.7 

26.3 

26.0 

25.6 

25.3 

25.1 

24.9 

24.9 

25.2 

7 

30  3 

29.9 

29.4 

29.0 

28.5 

28.2 

27.8 

27.5 

27.3 

27.3 

27.6 

8 

31.8 

31.2 

30.7 

30.1 

29.8 

29.2 

28.8 

28.4 

28.2 

28.1 

28.4 

9 

29.0 

28.5 

28.1 

27.8 

27.3 

27.1 

26  9 

26.5 

26.2 

26.1 

25.9  ' 

10 

26.8 

26.6 

26.3 

26.0 

25.7 

25.5 

25.4 

25.2 

25.0 

25.0 

25.0 

n 

28.2 

27.9 

27.6 

27.3 

27.1 

26.9 

26.7 

26.5 

26.3 

26.3 

26.3 

12 

28.0 

27.7 

27.2 

26.8 

26.4 

26.1 

25.8 

25.5 

25.2 

25.2 

25.5 

13 

29.6 

29.1 

28-7 

28.3 

27.9 

27:5 

27.1 

26.7 

26.5 

26.4 

26.7 

14 

31.0 

30.5 

30.2 

29.8 

29.4 

29.1 

28.8 

28.5 

28.2 

28.2 

28.4 

15 

30.7 

30.4 

29.9 

29.5 

29.4 

29.3 

29  2 

28.7 

28.5 

28.3 

28.0 

16 

26.4 

26.1 

25.8 

25.5 

25.1 

24.8 

24.5 

24.2 

24.0 

24.1 

24,3 

17 

29.9 

29.5 

29.1 

28.7 

28.2 

27.9 

27.6 

27.4 

27.2 

27.0 

27.1 

18 

— - 

—' 

— 

— 

■*^ 

-— 

■•^ 

""— • 

"~* 

*^^ 

"^ 

1 

19 

_ 

_ 

^^ 

^■^1^ 

^^^ 

^^ 

__ 

__ 

_ 

^— 

20 

^    , 

_ 

__ 

.^ 

__ 

_>. 

— 

— 

— 

— 

— 

21 

27.3 

26.9 

26.5 

26.0 

25.6 

25.2 

24.8 

24.4 

24.3 

24.3 

24.5 

22 

28.4 

27.9 

27.4 

26.9 

26.5 

26.1 

25.7 

25.3 

25.1 

25.1 

25.3 

23 

29.5 

28.9 

28.4 

27.9 

27.5 

27.0 

26.5 

26.2 

25.9 

25.9 

26.1 

24 

29.9 

29.3 

28.9 

28.3 

27.7 

27.3 

26.9 

26.5 

26.2 

26.2 

26.4   , 

25 

29.9 

29.3 

28.9 

28.4 

28.1 

27.7 

27.2 

26.9 

26.7 

26.6 

26.9 

26 

31.3 

30.7 

30.1 

296 

29.3 

28.9 

28.5 

28.1 

27.7 

27.5 

27.7 

27 

31.2 

30.7 

30.1 

29.6 

29.1 

28.6 

28.1 

27.6 

27.3 

27.2 

27.5 

28 

30.9 

30.5 

29.9 

29.5 

28.9 

28.5 

28.1 

27.7 

27.4 

27.4 

27.5 

29 

31.1 

30.5 

30.1 

29.5 

29.1 

28.7 

28.3 

28.0 

27.7 

27.7 

27.8 

,     30 

30.9 

30.4 

29.9 

29.4 

28.8 

28.5 

28.0 

27.5 

27.3 

27.1 

27.3   i 

31 

30.5 

30.1 

29.5 

29.1 

28.7 

28.4 

28.0 

27.7 

27.5 

27.3 

27.3   1 

CpeAH. 
Mittel. 

28.95 

28.31 

28.06 

27.62 

27.24 

26.89 

26.55 

26.21 

25.99 

25.94 

26.10      3 

I 


August  1887. 

Temperatur  des  Erdbodens 


829 


m 


In    der  Tiefe:  0.20. 


Ho     nojyAHH. 


Nachmittag. 


2ß.l 

25.5 

26.5 

27.0 

27.9 


29.6 
27.7 
25.8 
28.1 


25.9] 

26.7 

27.5 


^27.6 

7 


29.0 


26  .O 
26.3 
2T.O 
2S.9 


30.6 
27.0 

26  .e 

9 


.6 


2Ö-Ö 


1t 


;.7 

26.3 
27.3 
2S.0 
29.9 


31.5 
27.4 
28.0 
29.9 


27.7 
28.7 
29.5 


29.4 
30.5 
31.0 
30.6 
30.8 


30.7 
30.3 
29.5 


28.69 


26.2 

27.8 
30.1 
32.1 
31.0 


27.0 
26.9 
27,8 
29.9 
31.0 


32.2 
27.3 
29.2 
30.7 


28.5 
29.7 
30.4 


30.4 
31.5 
31.9 
31.5 
31.6 


31.6 
31.2 
29.9 


26.6 
28.6 
31.0 
32.8 
31.0 


27.3 
27.7 
28.3 
30.7 
31.9 


32.6 
27.3 
30.1 
31.2 


29.4 
30.5 
31.2 


31.2 
32.5 
32.7 
32.3 
32.5 


32.3 
31.9 
30.a 


30.06 


26.8 
29.2 
31.7 
33.4 
31.0 


27.5 
28.4 
28.9 
31.1 
32.6 


32.8 
27.5 
31.0 
31.4 


30.0 
31.1 
31.8 


31.8 
33.1 
33.1 
32.9 
33.1 


^8 
(2.3 
30.5 


30.52 


26.9 
29.5 
32.1 
33.8 
31.0 


27.8 
28.9 
29.3 
31.6 
33.0 


32.9 
27.7 
31.4 
31.5 


30.4 
31.3 
32.1 


32.0 
33.4 
33.5 
33.2 
33.4 


33:i 
32.6 
30.7 


80.80 


26.8 
29.5 
32.1 
33.8 
30.9 


27.9 
29.2 
29.3 
31.6 
33.0 


32.8 
27.7 
31.6 
31.0 


30.4 
31.5 
32.1 


31.9 
33.5 
33.5 
33.2 
33.3 


33.1 
32.5 
30.7 


80.81 


26.8 
29.3 
32.1 
33.7 
30.6 


27.8 
29.2 
29.3 
31.5 
32.8 


32.6 
27.6 
31.5 
30.3 


30.1 
31.3 
31.9 


31.7 
33.3 
33.3 
32.9 
33.1 


32.9 
32.3 
30.5 


30.64 


26.4 
29.0 
31.7 
33.3 
30.2 


27.7 
29  0 
29.0 
31.0 
32.4 


32.0 
27.4 
31.2 
29.6 


29.8 
30.9 
31.3 


31.3 
32.9 
32  8 
32.5 
32.7 


32.4 
32.0 
30.3 


30.29 


30.4 
28.2 
28.2 


30.0 
28.0 
27.9 


CpeÄHJ 
Mittel. 


29.73 
27.84 
27.37 


26.0 
28.6 
31.3 
32.8 
29.8 


27.5 
28.8 
28.7 
30.6 
31.9 


31.7 
27.1 
30.8 
28.9 


25.6 
28.2 
30.9 
32.4 
29.4 


27.2 
28.6 
28.4 
30.2 
31.5 


31.4 
26.8 
30.4 
28.3 


29.4 
30.5 
30.9 


30.9 
32.4 
32.3 
32.0 
32.2 


31.9 
31.5 
30.1 


29.89 


28.9 
29.9 
30.4 


30.3 
31.9 
31.8 
31.5 
31.7 


31.5 
30.9 
29.9 


29.49 


25.85 
26.09 
28.21 
30.38 
29.98 


27.18 
26.76 
27.62 
28.23 
29.52 


30.40 

28.28 

27.40 

'28.24 

♦25.01 


•24.84 
-25.88 
27.17 
28.14 
28.92 


29.06 
29,87 
30.51 
30.25 
30.32 


30.33 
29.93 
29.20 


28.34 


BSI 


n* 


1 
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ÄBryijrB  1887. 
TeMnepaxypa  noHBM 

m 
Ha    T  J  j  6  H  u  i:    0.40. 


Hhcio 

Ä 

0    n  0  . 

I  y  Ä  H 

fl. 

n 

0    n  0 

I  y  Ä  H 

H. 

C{H 

p)atam 

m 

Mil 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

1 

27,9 

28.1 

28.1 

27.9 

27.6 

27.6 

27.7 

27.9 

27 

2 

28.1 

28.0 

27.8 

27.4 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27 

3 

27.1 

26.9 

26.7 

26.5 

26.2 

26.3 

26.5 

26.7 

26 

1     4 

26.8 

26.7 

26.5 

26.1 

25.8 

25.5 

25.6 

25.5 

26 

1      5 

25.5 

25.5 

25.3 

24.9 

24.7 

24.7 

25.0 

25.5 

25 

1     6 

25.8 

25.9 

25.8 

25.7 

25.3 

25.5 

25.9 

26.5 

25 

1      7 

26.9 

27.1 

27.1 

26.9 

26.7 

26.9 

27.3 

27.9 

27 

8 

28.3 

28.5 

28.3 

28.1 

28.0 

27.9 

28.0 

28.1 

28 

9 

28.1 

27.9 

27.7 

27.3 

26.9 

26.6 

26.6 

26.6 

27 

1    10 

26.6 

26.5 

26.3 

26.1 

25.8 

25.7 

25.9 

26.1 

^ 

11 

26.5 

26.6 

26.5 

26.4 

26.2 

26.2 

26.5 

26.5 

26 

12 

26.7 

26.7 

26.8 

26.5 

26.2 

26.0 

26.3 

26.9 

26 

13 

27.2 
27.9 

27.3 

27.1 

26.9 

26.6 

26.8 

27.1 

27.5 

27 

14 

28.1 

28.0 

28.0 

27.6 

27.6 

28.0 

28.3 

27 

15 

28.5 

28.5 

28.6 

28.5 

28.3 

28.1 

27.7 

27.3 

29 

16 

27.5 

27.1 

26.7 

26.3 

26.0 

25.9 

26.3 

26.8 

26 

17 

27.1 

27.3 

27.3 

27.1 

27.1 

27.0 

27.4 

27.7 

27 

18 

27.7 

27.5 

27.2 

26.8 

26.4 

26.0 

25.8 

25.7 

26 

19 

25.8 

25.5 

25.3 

24  8 

24.6 

24.4 

24.8 

24.9 

23 

20 

25.2 

25.3 

25.1 

24.7 

24.5 

54.5 

24.8 

25.3 

24 

21 

25.5 

.    25.7 

25.6 

25.3 

25.1 

25.1 

25.5 

25.9 

25 

22 

26.3 

26.3 

•    26.2 

26.0 

25.8 

25.7 

26.1 

26.7 

26 

23 

27.0 

27.1 

26.9 

26.7 

26,6 

26.5 

26.9 

27.5 

2« 

24 

27.6 

27.7 

27.5 

27.2 

26.8 

26.8 

27.1 

27.4 

2; 

25 

27.7 

27.7 

27.6 

27.3 

27.1 

27.1 

27.5 

28.0 

27 

ä6 

28.4 

28.6 

28.5 

28.1 

27.8 

27.9 

28.1 

28.4 

^     28 

27 

28.7 

28.8 

28.5 

28.2 

27.9 

27.8 

28.1 

28.5 

28 

28 

28.7 

28.7 

28.5 

28.3 

27.9 

28.0 

28.4 

28.9 

2S 

29 

29.1 

28.9 

28.8 

28.7 

28.4 

28.0 

28.4 

28.9 

2a 

|0 

28.1 

29.0 

28.8 

28.4 

28.0 

28.0 

28.3 

28.7 

i    2S 

Sl 

28.9 

28.8 

28.7 

28.3 

28.1 

28.0 

28.1 

28.4 

:  2S 

ppeÄH 
[MitSd 

27.36 

27.36 

1    27.22 

26.95 

26.68 

26.62 

26.86 

27.16 

n 

August  1887. 
Temperatur  des  Erdbodens 


881 


m 


in    der    Tiefe:    0.84 


m        m        Ol 
1.65     d.26     3.99. 


ICIO 

Vo 

'  r  m 

i  t  t  a 

•  g. 

N  a 

c  h  m 

i  t  t 

a  g- 

CpeffH. 
Mittel. 

1^  no  nojiyAHH. 
1^  Nachmittags. 

tum 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

1 

!    24.8 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

25.0 

25.0 

25.0 

24.92 

90.8 

15.4 

14.2 

2 

25.0 

25.0 

25.0 

24.9 

25.0 

25.0 

25.0 

25.1 

24.91 

20.8 

15.4 

14.2 

3 

25.0 

25.0 

25.0 

25.1 

25.1 

25.0 

25.0 

25.0 

25.02 

20.9 

15.5 

14.2 

4 

25.0 

25.0 

25.0 

24.9 

24.8 

24.8 

24.8 

24.7 

24.88 

20.9 

15.5 

14.2 

b 

24.7 

24.7 

24.6 

24.6 

24.6 

24.5 

24.5 

24.5 

24.59 

21.0 

15.5 

14.3 

€     , 

24.4 

24.4 

24.4 

24.4 

24.4 

24.4 

24.4 

24.3 

24.39 

21.0 

15.5 

14.3 

7   : 

24.3 

24.3 

24.3 

24.4 

24.4 

244 

24.4 

24.5 

24.38 

21.0 

15.5 

14.3 

8     . 

24.5 

1 

24.6 

24.6 

24.7 

24.8 

24.8 

24.9 

24.9 

24.72 

21.0 

15.6 

14.3 

9 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.1 

25.1 

25.1 

25.1 

25.05 

21.0 

15.7 

14.4 

0     1 

25.0 

25.0 

25.0 

24.9 

24.9 

24.9 

24.8 

24.8 

24.91 

21.0 

15.7 

14.4 

1 

24.8 

24.7 

24.8 

24.8 

24.8 

24.8 

24.8 

24.7 

24.78 

21.2 

15.7 

14.4 

:2    1 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

24.65 

21.1 

15.7 

14.4 

•3    ; 

24.6 

24.6 

24.6 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.8 

24.68 

21.2 

15.8 

14.5 

4    ! 

24.8 

24.8 

24.8 

24.8 

24.8 

24.9 

24.9 

24.9 

24.84 

21.1 

15.9 

14.5 

5 

24.9 

24.9 

24.9 

25.0 

25.1 

25.1 

25.2 

25.2 

25.04 

21.2 

15.9 

14.6 

6     . 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.1 

25.19 

21.2 

16.0 

14.6 

7     ' 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.00 

21.4 

16.0 

14.6 

8     ; 

25.0 

25.0 

25.0 

25.1 

25.1 

25.1 

25.1 

25.0 

24.92 

21.3 

16.0 

14.6 

9     : 

25.0 

25.0 

25.0 

24.9 

24.8 

24.8 

24.7 

24.6 

24.85 

21.3 

16.0 

14.7 

0 

>     24.6 

24.6 

24.5 

24.5 

24.4 

24.4 

24.4 

24.4 

24.48 

21.3 

16.0 

14.7 

t 

24.3 

24.3 

24.3 

24.4 

24.3 

24.3 

24.3 

24.2 

24.30 

21.4 

16.1 

14.8 

2 

84.d 

24.2 

24.2 

24.2 

24.2 

24.2 

24.2 

24.2 

24.20 

21.3 

16.1 

14.8 

3 

24.2 

24,2 

24.3 

24.3 

24.4 

24.4 

24.4 

24.4 

24.28 

21.3 

16.1 

14.8 

i 

24.4 

24.4 

24.5 

24.5 

24,5 

24.5 

24.6 

24.6 

24.50 

21.3 

16.1 

14.8 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

24.7 

24.7 

24.8 

24.8 

24.68 

21.2 

16.1 

14.8 

24.8 

24.8 

24.9 

24.9 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

24.92 

21.4 

16.2 

14.9 

! 

25.0 

25.0 

25.1 

25.1 

2S.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.12 

21.3 

16.2 

14.9 

1 

25.2 

25.3 

25.3 

25.3 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.34 

21.4 

16.3 

15.0 

I 

• 

1 

25.4 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.6 

25.6 

25.51 

21.4 

16.3 

14.9 

f 

25.6 

25.6 

25.6 

25.6 

26.7 

25.7 

25.7 

25.8 

25.66 

21.5 

16.3 

15.0 

w 

1 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.80 

21.6 

16.4 

15.0 

la. 

eL 

; 

24.83 

24.84 

24.85 

24.86 

24.88 

24.88 

24.89 

24.88 

24.86 

21.19 

15.89 

14.58 

832 


CeHTÄÖpB  1887. 

TepMOMOTprb  Ol  ^epHuirb  mapHKOirb 


Ha   BHCOTi    1.1 

5  Horpa  HaA'B  noBopxHOCTBK)  aem. 

^CJIO 

Datnm 

Äo 

n  0  J 

y  Ä  H 

fl. 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

18.3 

19.0 

19.7 

21.1 

20.2 

19.4 

24.2 

27.5 

28.7 

29.9 

30.2 

2 

18.2 

17.5 

17.2 

16.7 

16.6 

17.0 

26.5 

27.1 

29.2 

32.5 

31.8 

i 

3 

21.8 

21.7 

21.8 

21.1 

20.7 

21.3 

22.7 

24.0 

24.6 

23.4 

30.1 

4 
< 
1 

4 

2L9 

21.4 

21.2 

208 

20.1 

19.9 

20.9 

22.2 

22.3 

23.1 

24.3        : 

5 

19.2 

19.0 

19.0 

19.3 

18.5 

19.1 

21.4 

25.5 

22.5 

27.1 

28.0        ! 

6 

16.1 

16.2 

15.1 

13.9 

13.3 

13.2 

21.6 

27.4 

27.6 

28.5 

27.5        ! 

7 

16.5 

15.1 

15.0 

14.2 

13.9 

.14.7 

22.9 

22.5 

27.9 

28.9 

29.9       : 

8 

20.3 

19.0 

18.7 

18.1 

17.9 

16.7 

25.2 

25.5 

29.6 

30.2 

32.4 

9 

19.8 

19.4 

17.5 

18.5 

17.7 

18.8 

21.0 

29.5 

31.1 

32.0 

31.8 

10 

17.6 

17.3 

16  3 

16.3 

14.9 

15.0 

23.6 

28.3 

26.3 

31.2 

32.5       : 

11 

17.1 

17.1 

17.2 

15.4 

15.4 

14.6 

22.9 

28.9 

29.1 

30.5 

29.1  •     ; 

12 

18.2 

19.2 

20.9 

20.2 

20.1 

18.6 

21.1 

23,1 

23.9 

27.5 

28.1        1 

13 

18.0 

18.5 

17.7 

16.9 

16.0 

15.7 

18.8 

23.4 

29.8 

30.8 

31.8 

■ 

1 

14 

16.7 

17.1 

16.9 

16.5 

16.7 

17.0 

18.6 

206 

25.2 

31.1 

32.1  j    ; 

15 

1Ö.2 

14.5 

13.9 

13.4 

13.3 

13.5 

21.8 

27.7 

29.1 

32.1 

32.6  :    : 

16 

15.0 

12.9 

13.7 

12.9 

12.1 

12.4 

19.5 

26.0 

28.7 

32.2 

31.0 

1 

i 

17 

14.0 

13.5 

13.6 

13.2 

12.3 

13.1 

19.4 

26.9 

30.4 

30.7 

31.3 

i 

18 

18.2 

19.3 

18.7 

17.3 

17.3 

16.1 

17.8 

20.8 

28.6 

24.2 

27.9 

1 

19 

18.5 

17.3 

16.7 

16.4 

16.0 

15.7 

15.5 

15.0 

16.1 

16.1 

16.7 

' 

20 

17.1 

16.8 

16.4 

16.0 

16.3 

16.2 

17.7 

23.5 

25.8 

26.6 

27.9 

1 

21 

17.6 

15.6 

15.1 

16.8 

15.7 

15.1 

21.7 

24.4 

28.1 

27.1 

29.1 

1 

22 

18.1 

17.3 

17.5 

16.5 

16.2 

15.6 

23.7 

21.2 

27.7 

31.7 

32.9 

* 

23 

15.7 

15.2 

14.5 

14.8 

13.4 

13.0 

215 

25.6 

28.2 

29.3 

30.3 

24 

19.0 

17.9 

17.4 

17.6 

16.2 

13.7 

14.4 

19.3 

19.1 

21.4 

21.0 

25 

15.9 

15.7 

15.4 

14.9 

14.7 

14.8 

14.9 

15.1 

18.8 

18.1 

18.3 

26 

12.6 

12.7 

12.2 

11.7 

10.1 

10.8 

14.5 

20.7 

24.7 

23.8 

25.3 

27 

17.3 

16.3 

16.1 

15.5 

15.9 

14.7 

18.1 

24.5 

22.2 

26.9 

28.0  1     : 

1 

1 

28 

16.9 

15.3 

14.1 

14.3 

13.5 

14.4 

15.7 

18.7 

23.5 

28.8 

294 

1 
1 

29 

16.8 

15.9 

15.1 

14.9 

14.3 

14.1 

19.1 

23.3 

23.9 

26.3 

28.4  !     1 

30 

17.7 

17.1 

16.7 

18.0 

16.7 

17.7 

20.5 

23.4 

25.0 

28.8 

29.9 

1 

i 

CpejcH. 
Mittel. 

17.51 

1703 

16.71 

16.44 

16.87 

15.73 

20.24 

23.72 

25.92 

27.69 

28.65 

'    2 

j 

September  1887. 
Töermometer  mit  geschwärzter  Kugel 

1.5  Meter  über  dem  Erdboden. 
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CeuTflÖpB  1887. 


TepMOMeTpi»  Ha  noBepxHOCTn  aeMJiH. 


J(o    ffOJiyAHJL 


Vormittag. 


22.2 
18.9 


22.6 
22.0 
21.1 
16.2 
16.7 


19.9 
20.9 
17.6 
17.1 
20.9 


18.3 
18  9 
14.4 
14.3 
14.5 


18.5 
19.2 
16.1 
17.1 
15.9 


15.5 
19.3 
16.7 
11.5 
15.2 


15.7 
15.6 
15  3 


6 


17.60 


21.1 
18.3 


22.4 
21.5 
20.3 
15.4 
16.1 


19.9 
20.3 
16.6 
16.9 
20.7 


16.9 
19.0 
13.9 
13.5 
13.5 


18.5 
18.9 
16.3 
17.3 
15.7 


14.7 
18.4 
16.5 
11.9 
15.0 


15.0 
15.2 
14.4 


17.14 


20.1 
18.7 


23.3 
21.5 
21.2 
15.2 
16.5 


18.2 
19.9 
16.4 
16.3 
20.1 


16.7 
19.3 
13.6 
13.5 
13.4 


17.1 
18.9 
17.3 
16.3 
15.5 


14.6 
16.1 
17.2 

10.5 

13.6 


15.4 
15.3 
14.7 


8 


16.88 


25.2 
24.4 


26.7 
23.5 
24.8 
21.2 
23.2 


23.1 
22.1 
216 
21.0 
23.4 


20.7 
20.7 
18.8 
17.9 
17.4 


19.1 
18.4 
18.8 
18.0 
22.2 


18.6 
17.3 
17.4 
12.2 
15.2 


16.5 
17.3 
16.5 


20.07 


32.1 
32.1 


29.0 
27.2 
30.2 
29,7 
24.5 


26.5 
31.7 
30.9 
30.3 
27.3 


27.1 
28.6 
28.1 
27.5 
27.9 


21.7 
18.8 
25.4 
24.6 
24.9 


27.5 
20.2 
18.2 
18.3 
20.8 


19.9 
21.2 
22.0 


25.62 


38.9 

sai 


28.7 
27.5 
28.1 
37.1 
37.0 


88.8 
39.2 
36.7 
37.9 
29.8 


35.9 
31.7 
37.0 
36.4 
34.5 


44.7 
46,7 


25.8 
27.3 
40.6 
42.3 
41.6 


44.9 
46.7 
43.6 
43.9 
44.9 


43.6 
48.1 

43.6 
42.3 
41.3 


33.3 

86.8 

20.6 

21.2 

34.7 

40.2 

31.3 

36.2 

30.9 

41.4 

35.4 

42.3 

22.7 

24.3 

21.5 

22.0 

23.7 

26.7 

24.7 

30.1 

26.3 

81.0 

25.1 

30.9 

26.9 

31.7 

31.66 

37.26 

11 


47.3 
49.4 


41.9 
29.3 

44.8 
47.8 
47.4 


43.5 
50.0 
48.2 
47.9 
40.1 


48.3 
49.4 

47.9 
47.7 
47.2 


44.1 
21.3 
44.8 
48.1 
47.7 


47.2 
25.6 
21.3 
29.7 
33.9 


34.3 
35.7 
37.9 


% 


s 

i 

4 
< 
4 


4 


41.48 


J 


tsasataBOBmaeataeamm^atm 


886 


September  1887. 
Thermometep  auf  dem  Erdboden. 


836 


CemaöpB  1887. 
TemnepaTypa   hohbh 

m 
Ha    riyfiHHi:    O.Ol. 


'Datum 

Ao 

J  0  J 

l'  S.  H 

fl. 

V  0  r 

m  i  t 

tag. 

I 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 
2 

23.6 
23.6 

23.2 
22.9 

23.8 
22.0 

23.5 
21.4 

22,7 
20.8 

21.8 
20.7 

24.7 
24.0 

30.4 
30.0 

36.3 
36.4 

41.9 
42.3 

46.1 
47.2 

3 
4 
5 
6 
7 

25.4 
23.2 
23.2 
21.2 
21.1 

24.8 
23.1 
23.0 
21.0 
20.3 

25.1 
22.8 
22.6 
19.8 
20.1 

24.4 
23.1 
22.2 
18.7 
19.2 

24.1 
22.7 
21.8 
17.9 

18.5 

24.4 
223 
22.2 

17.5 
18.5 

26.0 
24.0 
24.7 
20.8 
32.5 

28.8 
26.6 
28.1 
27.8 
24.6 

28.7 
28.0 

28.9 
34.9 
33.6 

26.2 
27.6 
39.3 
40.7 
39.9 

38.0 
29.0 
43.3 
45.9 
45.2 

8 
9 
10 
U 
12 

23.4 

2i;8 
21.7 
22.6 

22.5 
22.3 
21.0 
21.6 
23.0 

22.1 
21.4 
20.3 
20.6 
22.6 

21.5 
22.0 
19.9 
19.4 
22.3 

21.4 
21.5 
18.9 
19.0 
22.0 

20.2 
21.3 
18.4 
18.2 
21.6 

•22.7 
22.7 
21.2 
21,0 
23.8 

•25.3 
29.6 
28.5 
28.1 
26.5 

34.4 
36.6 
34.9 
35.1 
29.7 

42.0 
42.5 
41.4 
40.9 
41.3 

41.6 
47.6 
46.2 
45.9 
38.7 

13 
14 
16 
16 
17 

21.8 
21.0 

19.4 
19.0 
18.1 

21.2 
21.3 

18.6 
18.0 
17.3 

21.1 
20.7 

17.8 
17.2 
16.6 

202 
20.4 

16.8 
16.5 
16.6 

19.1 
20.4 
16.3 
15.8 
15.8 

18.5 
20.6 
15.8 

15.5 
15.4 

20.9 
21.6 
18.5 

17.8 
17.6 

25.9 
23.6 
26.1 
25.4 
25.7 

31.9 
30.0 
33.8 
33.3 
31.8 

40.2 
39.2 
40.2 
39.6 
38.3 

45.6 
45.7 
45.7 
45.2 
44.5 

18 
19 
20 
21 
22 

19.5 
22.5 

19.5 
19.6 

18.8 

19.2 
21.8 
18.9 
17.9 
18.2 

19.1 
21.2 
18.3 
17.1 
17.8 

19.1 
20.8 

17.7 
17.6 
17.1 

19.1 
20.4 
17.6 

17.8 
16.9 

17.8 
20.2 
18.0 
16.9 
16.6 

19.4 
19.8 
19.2 
18.0 
21.4 

21.7 
19,7 
24.0 
23.6 
25.0 

30.8 
21.1 
32.7 
29.1 
28.7 

85.5 
22.1 
38.6 
33.1 
38.5 

42.1 
22.2 
43.5 
40.7 
44.4 

23 
24 
25 
26 
27 

19.8 
21.8 
17.3 
13.0 
16.6 

19.1 
21.2 
17.2 
12.6 
16.0 

18.1 
20.5 

17.2 
12  2 
15.8 

17.4 
20.5 
17.1 
11.8 
15.4 

17.0 
20.0 
16.7 
11.4 
15.2 

16.3 
17.6 
17.3 

14.0 

18.5 
17.8 
17.6 
12.3 
15.2 

25.4 
19.7 
18.2 
17.1 
19.2 

82.7 
22.3 
20.8 
21.8 
23.2 

39.3 
23.5 
22.1 
25.2 
28.0 

44.6 
25.3 
21.2 
28.1 
81.6 

28 
29 
30 

18.3 
18.6 
17.3 

17.5 
17.» 
16.4 

16.3 
17,0 
15.7 

16.1 
16.4 
1S.B 

15.4 
15.8 
15.0 

15.8 
15.9 
1B.J 

16.5 
17.2 
16.0 

19.4 
19.6 
20.2 

24.2 

28.3 
24.7 

28.8 
28.7 
29.6 

32.4 
33.0 
34.4 

Cpej[H. 
lifittel. 

20.53 

19.97 

19.43 

lfi.02 

18.56 

18.20 

20.11 

24.46 

29.80 

35.22 

39.50 

i 

Septemlüer  1887- 

Temperf^tur  des  Brdboa^n&i 


m 


in    der   Tiefe:  O.Ol. 


U  o    pojy;(HH. 


^[  s(|  G  h  m  1  t  a  g. 


l: 


m 


I 


5 


8 


10 


II 


Ö2.1  I      ^A 


47.^ 
47.1 


46.9 
36.5 
44.3 
44.3 
39.5 


38.0 
41.9 
39.6 
4Ö.5 
41.1 


42.3 
39.3 
42.8 
36.3 
38.0 


36.3 
27.8 
37.9 
35.9 
38.5 


38.6 
25.1 
21.6 
29.1 
30.6 


29.3 
26.2 
33.6 


37,18 


42.1 
42.2 

36.1 
36.1 

31.5 
31.a 

29.3 
29.5 

40.8 
36.1 
38,7 
39,3 
36.2 

34.4 
31.Ö 
31.6 
31.9 
30.8 

30.3 
27.7 
28.9 
28.4 
28.2 

29.1 
25.9 
26.8 
26.3 
26.6 

34.9 
36.7 
35.2 
34.4 
33.0 

31.4 
32.7 
32.0 
31.1 
29.3 

29.3 
29.9 
29.2 
28.8 
26.8 

28.4 
27.7 
27.4 
27.6 
24.6 

35.3 
34,7 
35.7 
32.5 
33.5 

31.3 
30.3 
29.8 
28.9 
29.8 

29.1 
27.4 
26.9 
26.1 
28.1 

27.8 
25.4 
24.5 
23.7 
26.8. 

31.0 
25.4 
32.4 
31.0 
33.6 

28.1 
23.0 
27.2 
28.4 
30.4 

25.7 
21.6 
25.2 
25.4 
28.1 

24.2 
21.2 
23.9 
23.5 
25.7 

34.3 
22.2 
18.4 
23.7 
26.3 

29.1 
20.6 
17.1 
21.3 
24.0 

26.2 
20.0 
17.1 
19.5 
20.9 

24.6 
18.5 
16.5 
17.9 
20.2 

26,Q 
25,0 

27  .a 

23.7 
22.^ 
24.4, 

22.2 
20.9 
22.8 

21.2 
20.4 
21.5 

32.60 

28.60 

26.13 

24.56 

27.7 
28.5 


28.2 
25.3 
25.1 
24.6 
25.1 


27.4 
25.9 
26.0 
26.4 
24.2 


26.2 
23.8 
23.1 
22.2 
25.8 


24.4 
20.9 
23.4 
22.8 
23.7 


23.4 
18.1 
15.6 
18.0 
19.5 


20.6 
19.6 
20.5 


26.3 
37.9 


28.1 
24.5 
24.0 
23.4 
24.4 


26.0 
24.6 
24.8 
25.0 
23.0 


24.1 
22.3 
21.8 
20.8 
24.7 


24.0 
20.6 
23.0 
21.4 
22.5 


23.0 
17.9 
14.5 
17.7 
18.5 


20.2 
19.1 
19.6 


23.53.   22,56 


25.6 
27.3 


27.4 
23.9 
22.7 
23.4 
23.9 


25.4 
23.7 
24.2 
24.6 
21.6 


22.7 
21.5 
20.7 
20.2 
24.2 


23.6 
20.3 
21.6 
20.3 
21.5 


22.4 
17.6 
14.1 
17.5 
18.1 


19.6 
18.2 
18.8 


12 


vmi 


21.89 


24.3 
26.1 


24.5 
23.3 
23.0 
22.0 
23.7 


24.2 
22.5 
22.8 
23.6 
21.8 


21.8 
20.5 
20.3 
19.2 
21.4 


23.0 
20.0 
20.5 
19.2 
20.3 


22.2 

17.4 
13.6 
17.0 
17.8 


19.2 
17.7 
18.0 


21.03 


33^86 
33.86 


33.68 
2ä.39 
31.74 
31.20 
30.24 


30.90 
32.52 
31.43 
31.23 
29.34 


30.98 
30.35 
29.71 
28.39 
29.21 


28.42 
22.70 
28.48 
27.70 
29.28 


29.18 
22.51 
18.78 
20.23 
22.68 


23.34 
22.45 
2aj9 


28;22 


2'i 


3S8 


Hhcio 
Datnm 


CeHTflöpL  1887. 

TeMnepaTypa  ho^bbi 


m 


Ha    T  z  Y  6  E  E  i:  0.02. 


Ji^   0      U  0  JL  J  fi,  E  SL 


Vormittag. 


1 

2 


3 

4 
5 

6 

7 


8 

9 

10 

11 

12 


13 
14 
15 
16 
17 


18 
19 
20 
21 
22 


23 

24 
25 
26 
27 


28 
29 
30 


[CpexH. 
ÜTittel. 


2 


25.4 
25.2 


26.8 
25.5 
24.4 
23.4 
23.1 


24.6 
24.9 
23.8 
23.8 
24.3 


23.3 
23.1 
21.6 
21.3 
20.3 


21.9 
23.7 
20.7 
21.7 
20.8 


21.7 

22.8 
18.0 
13.7 
16.9 


18.6 
19.4 
17.3 


22.07 


24.7 
24.6 


26.0 
24.7 
24.1 
22.7 
22.3 


23.9 
24.1 
22.9 
23.4 
24.3 


22.7 
22.9 
20.8 
20.2 
19.4 


21.4 
22.9 
20.3 
20.1 
20.1 


21.2 
22.5 
17.9 
13.3 
16.4 


17.8 
18.7 
16.6 


21.43 


24.6 
23.8 


26.0 
24.3 
23.7 
21.9 
21.9 


23.6 
23.1 
22.3 
22.6 
23.9 


22.3 
22.2 
19.8 
19.5 
18.8 


20.7 
22.5 
19.6 
19.3 
19.7 


19.9 
21.9 
17.8 
12.8 
16.2 


16.8 
17.7 
16.1 


20.85 


8 


24.6 
23.0 


25.6 
24.1 
23.3 
20.8 
21.1 


22.7 
23.0 
21.8 
21.6 
23.5 


21.8 
22.0 
18.9 
18.7 
18.5 


20.5 
21.9 
18.9 
19.3 
19.1 


19.4 
21.7 
17.8 
12.5 
15.8 


16.7 
17.1 
16.3 


20.39 


23.9 
22.4 


25.2 
23.5 
22.9 
20.1 
20.4 


22.6 
22.8 
20.9 
20.9 
23.2 


20.8 
21.8 
18.5 
181 
17.7 


20.5 
21.6 
18.7 
19.2 
18.6 


18.8 
21.2 
16.9 
12.0 
15.6 


15.9 
16.7 
15.6 


19.90 


23.1 
22.0 


25.2 
23.7 
23.0 
19.5 
20.1 


21.7 
22.5 
20.5 
20.2 
22.8 


20.3 
21.7 
17.9 
17.5 
17.2 


19  6 
21.4 
18.8 
18.5 
18.3 


18.3 
19.9 
17.5 

11.5 

14.7 


16.0 
16.5 
15.6 


19.52 


24.6 
23.9 


26.0 
24.5 
24.4 
20.9 
22.0 


22.5 
23.3 
21.7 
21.5 
23.8 


21.4 
22.2 
19.0 
18.5 
18.4 


20.1 
20.9 
193 
18.7 
20.3 


18.9 
18.5 
17.7 
12.4 
15.3 


16.5 
17.0 
15.9 


20.34 


28.7 
28.2 


28.0 
25.9 
26.1 
25.5 
23.9 


24.4 
27.3 
26.1 
25.7 
25.6 


24.3 
23.4 
23.9 
23.1 
23.3 


21.6 
20.8 
22.2 
22.4 
23.8 


23.18 


10 


33.2 

37.6 

33.1 

38.0 

28.1 

26.9 

27.0 

27.0 

28.1 

34.4 

30.5 

35.3 

29.6 

34.7 

30.1 

35.9 

32.1 

36.8 

30.9 

35.7 

30.7 

35.3 

28.0 

34.7 

27.8 

34.3 

27.0 

33.1 

29.4 

34.5 

28.8 

34.0 

27.9 

32.7 

27.3 

31.9 

An  r\ 

34.2 

28.1 
37.5 
39.5 
38.9 


37.5 
40.9 
40.0 
39.7 
34.8 


38.7 
33.8 
39.2 
38.6 
37.6 


s 


1 


September  1887. 
Temperatur  des  Erdbodens 


^89 


m 


in  der  Tiefe:  0.02. 


Ho    nojiyAHH. 


Nachmittag. 


8 


31.2 
31.2 


30.6 
27.7 
29.0 

28.7 
28.3 


29.6 
29.8 
29.3 
28.9 
26.7 


29.6 
27.5 
26.9 
25.9 
27.9 


25.9 
22.2 
25.9 
25.7 
27.7 


28.4 

26.6 

21.0 

19.8 

17.6 

17.0 

20.4 

18,7 

21.9 

20.8 

22.8 

21.7 

21.4 

20.9 

23.6 

22.2 

27.69 

26.12 

29.6 
30.0 


29.4 
26.9 
27.4 
26.9 
26.9 


28.6 
28.1 
27.9 
28.3 
25.9 


28.1 
26.1 
25.6 
24.3 
27.1 


25.7 
21.8 
25.0 
24.3 
25.8 


25.3 
19.1 
16.2 
18.5 
20.1 


21.2 
20.1 
21.4 


10 


25.06 


2a2 
29.2 


28.8 
26.0 
26.2 
25.7 
26.1 


27.4 
26.8 
26.8 
26.8 
24.8 


26.1 
24.5 
24.1 
23.1 
26.0 


25.0 
21.5 
24.5 
23.3 
24.5 


24.1 
18.9 
15.4 
18.1 
19.2 


20.7 
19.5 
20.3 


11 


12 


CpexH. 
Mittel. 


24.05 


27.3 
28.5 


28.6 
25.3 
24.9 
25.1 
25.3 


26.9 
25.8 
26.0 
26.2 
23.6 


24.9 
23.5 
23.0 
22.3 
25.4 


24.9 
21.1 
23.5 
22.3 
23.7 


23.7 
18.5 
14.7 
17.9 
18.7 


20.0 
18.7 
19.5 


23.31 


26.1 
27.5 


26.6 
24.7 
24.7 
24.0 
24.9 


258 
24.7 
24.8 
25.3 
23.3 


23.9 
22.6 
22.3 
21.4 
23.7 


24.3 
20.9 
22.4 
21.5 
22.3 


23.5 
18.2 
14.2 
17.5 
18.4 


19.7 
18.1 
18.8 


22.54 


33.28 
33.20 


32.20 
29.38 
31.06 
30.54 
29.70 


30.38 
31.79 
30.84 
30.67 
29.03 


30.21 

29.76 
29.19 
28.01 
28.49 


28.11 
23.07 

27.72 
27.62 
28.74 


28.52 
22.94 
19.05 
20.05 
22.26 


23.05 
22.27 
23.42 


27.82 


8%t) 


CeöTflö^b  1887. 
TeMnepatypci  iiOHBU 


m 


Ha  r  xj  6BBi:  0.06. 


^HCJIO 

Datain 

Ä  0     ^ 

n  0  Ji 

y  Ä  H 

X. 

Vor 

mittag. 

"•^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

27.5 

27.8 

26.7 
27.1 

26.2 
26.8 

26.0 
25.6 

26.6 
249 

25.1 
24.4 

25.1 
24.7 

26.5 
26.3 

28.9 
28.8 

31.5 
31.8 

34.3 
34.7 

3a 

37. 

3 

4 
5 
6 
7 

28.7 
28.8 
26.5 
26.5 
26.4 

28.1 
27.9 
26.2 
25.7 
25.7 

27.7 
27.6 
25.8 
25.1 
26.0 

275 
26.9 
25.5 
24.4 
24,5 

27.0 
26.4 
25.2 
23.7 
23.8 

26.6 
26.2 
24.9 
23.0 
23.3 

26.7 
26.2 
24.9 
22.8 
23.2 

27.3 
26.2 
25.5 
24.0 
24.1 

27.7 
26.7 
26.9 
26.1 
25.4 

27.6 
27.0 
28.1 
28.7 
28.4 

29.2 
27.2 
30.2 
31.3 
31.1 

•3L 

32. 
33. 
33. 

8 

9 

10 

11 

12 

26.8 
27.2 
27.2 
27.0 
27.3 

26.2 
26.7 
26.3 
26.3 
26.8 

25.8 
26.0 
26.8 
25.8 
26.4 

26.3 
25.3 
25.1 
25.0 
26.0 

24.9 
26.0 
24.4 
24.3 
26.7 

24.6 
24.8 
23.9 
23.6 
25.3 

24.1 
24.6 
23.6 
23.5 
25.1 

24.7 
25.7 
25.0 
24.5 
25.7 

26.3 
27.7 
27.1 
26.7 
26.7 

29.1 
30.3 
29.7 
29.1 
28.0 

di.9 

33.0 
32.3 

32.0 
30.1 

aa 

3& 

34 
34 
SS 

13 
14 
15 
16 
17 

25.7 
26.3 
25.3 
25.1 
24.2 

25.2 
25.7 
24.4 
24.2 
23.4 

24.8 
25.1 
23.6 
23.4 
22.7 

24.3 
24.7 
22.8 
22.7 
22.1 

23.9 
24.3 
22.4 
22.0 
21.6 

23.1 
24.0 
21.7 
21.4 
20.9 

22.9 
23.9 
21.4 
21.1 
20.7 

23.9 
24.1 
22.8 
22.4 
21.9 

26.6 
26.0 
25.0 
24.5 
24.3 

28.1 
27.1 
27.7 
27.5 
26.4 

31.0 
30.6 
30.9 
30.3 
29.5 

3a 

18 
19 
20 
21 
22 

25.3 
25.6 
22.2 
24.2 
23.7 

24.5 
25.1 
21.9 
23.3 
23.1 

23.5 
24.5 
21.7 
22  6 
22.6 

23.1 
24.1 
21.5 
21.9 
22.1 

22.9 
23.5 
20.9 
21.9 
2i:6 

22.6 
23.3 
20.7 

21.3 
21.2 

221 

22.9 
20.6 
20.7 
21.1 

22.5 
22.5 
dl. 2 
21.6 
22.6 

24.0 
22.3 
23.2 
23.3 
23.8 

26.6 
22.7 
25.5 
26.7 
26.6 

291.3 
22.5 

28.4 
28.9 
29.6 

i 

23 

24 
25 
26 
27 

24.8 
25.1 
20.1 
15.3 

18.7 

24.1 
24.7 
19.8 
14.9 
18.3 

23.2 
24.1 
19.6 
14.5 
17.9 

22.5 
23.8 
19.6 
14.1 
17.6 

22.0 
23.3 
*18.7 
13.8 
17.2 

21.5 
22.d 
17.9 
13.4 
16.7 

21.2 
21.8 
17.9 

16.4 

22.2 
21.4 
18.6 
15.1 
17.9 

24.B 
22.1 

16.9 
17.4 
20.0 

27.0 

22.6 

20.7 

:    20.5 

1    23.0 

80.0 
23.4 
20.7 
22.7 
25.9 

28 
29 

30 

19.9 
20.6 
19.5 

19.6 
20.1 
18.8 

18.7 
19  4 
18.5 

18.1 
18.7 
18.2 

17.7 
18.2 
17.8 

17.3 
17.9 
17.4 

17.4 
17.9 
17.5 

18.3 
18.5 
18.7 

20.1 
20.6 
20.9 

33.1 
23.2 
23.7 

ä6.2 
26.5 
27.0 

j 

1 

CpeAH. 

Üßttel. 

i' - 

24.64 

24.02 

23.46 

22.95 

22.48 

22.02 

21.85 

22.72 

24.34 

26.56 

29.02 

^j^H 

Septem^  1887. 

T&mperätnr  deid  Erdbodens 


m 


m 


in  der   Tiefe:  0.05. 


Ho     n  0  X  j  fl,  E  u. 


Nachmittag. 


40.9 
40.9 


38.6 
36.1 
37.6 
38.0 
36.8 


36.1 
39.7 
38.5 
38.0 
34.0 


37.7 
38.0 
38.1 
36.6 
36.7 


34.9 
25.9 

34.9 

35.9 

37.4 


4t.ö 

40.8 


38.9 
35.5 
37.5 
37.9 
35.2 


35.2 
38.7 
38.1 
37.9 
35.0 


ä7.7 
37.1 
37.9 
34.8 
35.1 


34.0 
26.1 
33.0 
35.0 
36.2 


85.1 

22.4 
29.6 
30.9 


29.6 
26.9 
30.8 


34.34 


40.1 
39.7 


38.3 
34.1 
36.7 
37.1 
34.6 


34.4 
37.1 
36.0 
36.1 
33.9 


36.0 
35.7 
36.6 
33.7 
33.9 


32.4 
25.6 
32.5 
32.5 
ä4.5 


3ä.8 
25.5 
20.6 
26.8 
28.2 


27.6 
26.9 
28.9 


32.96 


37.8 
37.7 


36.7 
33.0 
34.7 
35.1 
33.3 


33.1 
35.4 
34.8 
34.1 
32.2 


34.2 
33.9 
34.2 
32.1 
32.4 


30.9 
24.9 
30.7 
309 
32.6 


32.3 
24.1 
18.7 
24.4 
26.4 


25.9 
24.7 
26.7 


31.26 


35.3 
35.4 


34.6 
31.5 
32.8 
33.2 
31.7 


32.1 
33.8 
33.0 
32.3 
30.9 


32.6 
32.1 
32.0 
30.7 
31.0 


29.5 
24.2 
28.9 
29.2 
31.1 


80.7 
23.2 
18.1 
22.8 
24.5 


244 
23.4 
25.1 


29.67 


8 


33.4 
33.6 


33.1 
30.1 
31.5 
31.5 
30.5 


31.1 
32.4 
31.8 
31.3 
29.5 


31.3 
30.6 
30.5 
29.2 
30.0 


28.3 
23.7 
27.9 
28.0 
29.9 


29.3 
22.6 
17.9 
21.3 
23.1 


23.4 
22.7 
24.0 


28.^5 


31.9 
32.2 


32.0 
29.2 
30.2 
30  2 
29.5 


30.3 
31.1 
30.7 
30.3 
28.5 


30.8 
29.3 
29.1 
28.1 
29.1 


27.6 
23.3 
27.0 
26.9 
28.7 


28.1 
21.7 
17.6 
20.6 
22.3 


22.7 
22.0 
23.2 


27.46 


10 


30.7 
31.1 


31.1 
28.4 
29.1 
28.9 
28.7 


29.3 
30.0 
29.6 
29.5 
27.5 


29.2 
28.2 
27.9 
26.7 
28.3 


26.9 
23.0 
26.3 
26.1 
27.3 


27.Q 
21.2 
16.8 
19.9 
21.3 


22.1 
21.5 
22.3 


26.56 


11 


29.6 
30.4 


30.3 
27.7 
28.1 
27.9 
27.7 


28.8 
29.0 
28.8 
28.8 
26.7 


28.2 
27.1 
26.8 
25.9 
27.5 


26.5 
22.7 
25.5 
25.2 
26.4 


26.4 
20.9 
16.2 
19.5 
20.6 


21.4 
209 
21.5 


25.77 


12 


CpCÄH. 

Mittel. 


28.7 
29.3 


29.9 
27.1 
27.3 
27.3 
27.1 


28.0 
28.1 
27.9 
28.1 
26.0 


27.2 
26.2 
25.9 
25.1 
26.7 


96.1 
22.6 
24.9 
24.4 
25.6 


26.9 
20.5 
15.8 
19.1 
20.2 


21.0 
23.2 
20.9 


25.10 


32.02 
32.09 


31.32 
29.47 
29.99 
29.79 
29.20 


29.74 
80.99 
30.41 
80.10 
28.97 


29.55 
29.41 
28.91 
28.05 
28.02 


27.66 
23.82 
26.57 
27.10 
27.99 


27.98 
23.92 
19.50 
20.41 
22.84 


28.15 
22.71 
23.45 


27.60 


1 


^$ 


CeHTflöpt  1887. 

TeMnepaTypa  noHBU 


m 


Bä  rjfyÖHHi^:  0.10. 


Rhcjo 
Datum 

ÄO    n 

[  0  j  y  Ä  H  Ä, 

V  0  r  m  1  t  1 

i  a  g. 

=^ — --^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

i 
11 

11 

1 
2 

29.3 
30.1 

28.7 
29.4 

28.1 
28.7 

27.7 
28.1 

27.4 
27.5 

27.0 
27.0 

26.7 
26.6 

26.9 
26.7 

27.5 
27.5 

28.8 
28.9 

30.5 
30.7 

3) 
3j 

3 
4 
5 
6 
7 

30.7 
30.3 
28.0 
28.3 
28.2 

30.1 
29.3 
27.6 
27.7 
27.5 

29.5 

28.8 
27.1 
27.1 
26.9 

29.1 
28.2 
26.8 
26.4 
26.3 

28.7 
27.8 
26.5 
25.8 
25.7 

28.5 
27.5 
26  2 
25.2 
25.3 

28.1 
27.2 
26.0 
24.7 
24.9 

28.1 
27.1 
26.1 
24.7 
24.9 

88.2 
27.3 
26.7 
25.6 
25.4 

28.3 
27.5 
27.3 
27.0 
26.7 

28.5 
27.6 

28.7 
28.8 
28.5 

29 
l 

8 

9 

10 

11 

12 

28.2 
28.9 
29.6 
29.4 
29.3 

27.7 
28.6 
28.9 
28.8 
28.8 

27.2 
28.1 
28.4 
28.3 

28.4 

26.7 
27.7 
27.5 

27.8 
28.0 

26.4 
27.2 
27.3 
27.1 
27.7 

26.1 
27.0 
26.9 
26.8 
27.3 

25.7 
26.7 
26.6 
26.3 
27.0 

25.5 

26.6 
26.3 
26.1 
26.8 

25.9 
26.9 
26.5 
26.3 
26.9 

27.2 
27.6 
27.2 
27.1 
27.3 

•29.0 
28.7 
28.3 
28.1 

27.8 

i 

13 
14 
15 
16 
17 

27.7 
28.7 
28.1 
27.7 
26.9 

27.3 
28.1 
27.5 
27.2 
26.3 

26.9 
27.5 
26.8 
26.5 
25.7 

26.5 
27.1 
26.1 
26.0 
25.2 

26.3 
26.7 
25.7 
25.4 
24.7 

25.9 
26.3 
25.2 
24.9 
24.2 

25.5 
26.1 
24.8 
24.4 
23.8 

25.3 
25.9 
24.5 
24.3 
23.6 

25.5 
25.8 
24.8 
24.4 
23.9 

26.1 
26.2 
25.5 
25.3 
24.6 

27.2 
27.1 
26.6 
26.3 
25.6 

i 

18 
19 
20 
21 
22 

27.6 
27.1 
23.7 
26.1 
26.0 

27.0 
26.9 
23.5 
25.7 
25.6 

26.4 
26.5 
23.3 
25.1 
25.0 

25.9 
26.1 
23.1 
24.6 
24.6 

25.5 
25.7 
22.9 
24.1 
24.1 

25.2 
25.4 
22.7 
23.8 
23.8 

24.9 
25.1 
22.5 
23.5 
23.4 

24.5 
24.7 
22.4 
23.3 
23.3 

24.6 
24.5 
22.6 
23.3 
23.6 

25.2 
244 
23.3 
24.1 
24.3 

26.1 
24.3 
24.4 

25.0 
25.4 

i 

23 
24 
25 
26 
27 

27.0 
27.1 
22.6 
17.5 
19.8 

26.5 
26.4 
22.3 
17.2 
19.5 

25.9 
26.1 
22.1 
16.9 
19.1 

25.3 
25.7 
21.9 
16.5 
18.8 

24.7 
25.5 
20.2 
16.2 
18.5 

24.3 
25.3 
18.5 
15.9 
18.3 

23.9 
24.5 
18.4 

15.7 

17.9 

23.7 
24.3 
18.7 
15.9 
17.9 

23.9 
24.0 
19.1 
16.8 

18.7. 

24.7 
24  0 
19.9 

ia3 
2ao 

25.8 

24.1 
20.6 
19.6 
21.6 

28 
29 
30 

20.9 
21.6 
20.7 

20.6 
21.3 
20.2 

20.2 
20.9 
19.9 

19.5 
20.4 
19.6 

19.3 
19.9 
19.2 

18.9 
19.5 
19.0 

18.7 
19.3 
18.7 

18.8 
19.3 
18.9 

19.3 
19.9 
19.5 

20.6 
20.9 
20.8 

22.3 

22.5 
22.7 

1 

CpejiH. 
BGttel. 

26.57 

26.07 

25.58 

25.11 

24.66 

24.26 

23.92 

23.84 

24.16 

24.97 

26.06 

J 

SeptemW  1887. 

Temperatur  des  Erdbodens 


S48 


m 


in  der  Tiefe:  0.10. 


MO, 

1 

n  ( 

0    n  0 

>  J  7  A  H  H. 

N  a  c 

ll  m  i 

t  t  a 

g- 

CpeÄH. 
Mittel. 

tarn; 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 
2 

33.9 
34.3 

36.5 
36.7 

36.6 
36.7 

37.1 
37.3 

37.3 
37.4 

36.8 
36.9 

35.6 
35.8 

34.5 
34.7 

33.4 
33.7 

82.5 
32.7 

31.7 
32.0 

30.8 
31.3 

31.52 
31.76 

8   \ 

4 
5 
S 

7    , 

32.0 
30.3 
32.3 
32.5 
32^ 

34.0 
32.1 
33.8 
34.1 
33.7 

36.5 
33.5 
35.0 
35.1 
34.1 

36.3 
34.1 
35.7 
35.6 
34.1 

36.6 
33.6 
35.5 
35.6 
33.8 

36.2 
33.1 
35.9 
34.9 
33.3 

35.1 
32.3 
33.8 
33.8 
32.4 

34.0 
31.3 
32.5 
32.6 
31.5 

33.7 
30.5 
31.6 
31.6 

30.7 

32.1 
29.7 
30.6 
30.5 
29.9 

31.3 
29.1 
29.7 
29.7 
29.2 

30.9 
28.5 
29.0 
28.9 
28.5 

31.45 
29.79 
30.12 
29.87 
29.34 

9 
l 

•32.4 
31.4 
30.9 
30.6 
29.5 

*33.8 
32.6 
32.2 
31.7 
30.1 

*34.2 
33.6 
33.2 
32.7 
30.7 

*34.1 
34.2 
33.9 
33.3 
31.2 

♦33.7 
34.3 
33.8 
33.5 
31.6 

♦33.2 
34.0 
33.6 
33.3 
31.5 

♦32.5 
33.5 
33.0 
32.4 
31.1 

♦31.8 
32.9 
32.4 
32.1 
30.5 

31.1 
32.2 
31.7 
31.2 
29.9 

30.5 
31.5 
31.1 
30.9 
29.3 

30.1 
30.9 
30.5 
30.3 
28.7 

29.6 
30.2 
29.9 
29.8 
28.2 

29.71 
30.22 
29.97 
29.72 
29.01 

1 

1  „ 

i  ! 

\      ■ 

f      ' 

1 

29.8 
29.9 
29.5 
29.2 
28.5 

31.1 
31.2 
30.8 
30.5 
29.9 

32.1 
32.3 
32.0 
31.4 
30.9 

32.9 
32.9 
32.7 
31.8 
31.4 

33.1 
33.0 
32.9 
31.7 
31.4 

32.8 
32.7 
32.7 
31.3 
31.1 

32.3 
32.1 
32.2 
30.7 
30.7 

31.7 
31.5 
31.3 
30.1 
30.2 

31.1 
30.7 
30.6 
29.5 
29.7 

30.5 
30.1 
29.8 
28.8 
29.1 

29.9 
29.3 
29.1 
28.1 
28.7 

29.3 
28.5 
28.4 
27.5 
28.1 

28.97 
29.09 
28.57 
27.95 
27.55 

1 
1 

28.5 
24.2 
27.2 
27.7 
28.4 

29.6 
24.5 
28.5 
29.1 
29.8 

30.5 

24.8 
29.4 
30.2 
31.0 

30.9 
25.3 
30.1 
30.9 
31.7 

30.9 
25.5 
29.9 
30.9 
31.7 

30.6 
25.5 
29.9 
30.5 
31.4 

30.0 
25.3 
29.2 
29.4 
30.8 

29.4 
24.9 
28.7 
29.1 
30.2 

28.9 
24.7 
28.1 
28.1 
29.6 

28.3 
24.4 
27.5 
27.8 
29.0 

27.9 
24.2 
27.0 
27.1 
28.2 

27.6 
23.9 
26.5 
26.6 
27.5 

27.64 
25.09 
25.92 
26.76 
27.30 

28.7 
25.3 
21.5 
22.6 
25.0 

30.0 
26.3 
22.2 
23.9 
26.1 

30.9 
26.9 
23.1 
24.6 
26.9 

31.3 
26.9 
22.8 
24.9 
27.3 

31.4 
26.5 
21.9 
24.6 
26.7 

31.1 
25.9 
20.0 
23.8 
25.7 

30.6 
25.4 
19.1 
22.9 
24.7 

29.9 
24.9 
18.9 
22.1 
23.7 

293 
24.3 
18.8 
21.3 
22.9 

28.4 
23.9 
18.5 
20.8 
22.3 

27.9 
23.5 
18.2 
20.4 
21.7 

27.3 
23.0 
17.9 
20.1 
21.3 

27.49 
25.18 
20.30 
19.98 
21.99 

25.3 
26.6 
25.7 

26.5 
26.1 
26.7 

27.0 
25.9 
27.5 

26.9 
25.7 
27.9 

26.3 
25.2 
27.5 

26.5 
24.7 
26.6 

24.7 
23.9 
25.6 

23.9 
23.3 
24.9 

23.3 
22.7 
24.1 

22.9 
22.2 
23.4 

22.4 
21.8 
22.8 

22.0 
21.3 
22.2 

22.49 1 
22.43 

22.85 

1 

28.83 

30.07 

30.94 

31.37 

31.26 

30.82 

30.03 

29.32 

28.61 

27.97 

27.38 

26.82 

27.34 

^ 


Ui 


TeuiiepaTypa  noiau 


HS 

riy 

0IH 

6:    0.20. 

Datnm 

Ao 

D   0    .1 

y  A  a 

R. 

V  0  r 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

rr 

29.7 

29.4 

29.1 

28.7 

28.4 

28.1 

27.8 

27.6 

27.2 

27.2 

27.4 

SS 

2 

31.0 

30.5 

30.0 

29.6 

29.1 

28.7 

2a2 

27.9 

27.6 

27.5 

27.7 

33 

3 

31.2 

90.7 

30.4 

295 

29.6 

29.3 

29.0 

28.7 

2a& 

28.4 

28.3 

2S 

4 

30.8 

30.4 

80.0 

29.6 

29.1 

28.8 

28.6 

28.2 

28.0 

87.8 

27.7 

27. 

6 

28.1 

28.8 

28.4 

28.1 

27.8 

27.5 

27.3 

27.1 

26.8 

26.8 

26.8 

21 

6 

29.6 

29.1 

2a7 

28.2 

27.8 

27.4 

27.0 

26.6 

26.3 

8G.2 

26.4 

ae 

7 

29.6 

29.0 

28.6 

28.1 

27.7 

27.3 

26.9 

26.6 

26.3 

26.S 

26.3 

2G 

8 

29.0 

23.6 

28.2 

28.0 

27.6 

27.4 

27.0 

26.8 

26.fi 

26A 

26.6 

^7 

9 

292 

28.8 

2a4 

28.2 

28.0 

27.6 

27.3 

27.0 

268 

26.8 

27.0 

27 

i    10 

30.0 

29.4 

29.0 

28.5 

28.0 

27.8 

27.4 

27.0 

26.6 
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8.9 

9.9 


16.2 
13.3 
16.7 
14.7 
14.6 


14.6 
14.9 
15.3 
13.2 
14.0 


13.8 
13.1 
11.8 
14.5 
14.7 


11.7 
13.1 
12.1 
12.1 
140 


11.6 

10.5 

6.4 

9.7 


13.44 


15.1 
18.9 


15.7 

14.3 

11.9 

8.3 

9.4 


14.8 
11.5 
16.3 
13.3 
12.8 


13.4 
13.1 
13.2 
12.2 
12.7 


11.9 
12.6 
13.4 
14.0 
14.1 


11.7 
13.0 
12.5 
12.a 
14.0 


10.5 

10.4 

5.0 

7.9 


12.58 


10 


16.4 
17.0 


14.9 

14.4 

10.8 

7.7 

7.3 


14.0 
10.6 
14.7 
12.2 
12.9 


11.7 
12.6 
12.1 
12.0 
12.1 


11.7 
10.8 
12.1 
13.3 
13.7 


11.7 
13.1 
10.9 
12.3 
13.7 


8.9 

10.1 

5.8 

8.7 


11.91 


11 


16.1 
16.9 


14.7 

13.8 

11.6 

6.7 

6.3 


15.1 
10.2 
14.9 
12.1 
13.1 


10.9 
11.6 
12.2 
11.2 
11.9 


10.7 
10.3 
12.6 
13.1 
13.5 


12.0 
11.7 
9.4 
11.6 
13.7 


7.7 
10.0 

6.4 
10.6 


11.63 


12 


Mittel. 


13.3 
15.9 


14.7 

13.3 

11.2 

6.6 

6.7 


15.0 
9.4 
13.4 
11.6 
11.9 


10.6 
11.1 
11.4 
11.3 
10.7 


10.8 
10.3 
11.9 
11.9 
13.3 


11.9 
11.5 
10.3 
11.9 
13.7 


10.7 
9.7 
Ö.1 
9.5 


11.28 


;     "      *•  .^j  ■<-  •  ^-  -  •,   ' 


OKTflöpB  1887. 
TepMOMeTpt  Ha  noBepxHOOTH  seMJiH. 


□ 

Datum 

Äo 

n  0  j 

y  Ä  H 

fl. 

V  0  r 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

li 

j 

15.B 

15.0 

14.6 

13.9 

13.3 

13.0 

14.8 

21.4 

27.6 

33.9 

37.8 

41 

2 

14.6 

13.8 

13.4 

12.7 

12.4 

11.9 

14.6 

21.8 

28.5 

33.1 

37-6 

35 

3 

14.1 

13.4 

12.5 

12.0 

11.7 

11.2 

18.6 

20.6 

28.6 

34.7 

40.0 

G 

■l 

16.4 

16.3 

18.4 

17.8 

15.6 

15.4 

18.1 

22.6 

19.5 

21.4 

24.1 

21 

5 

12.9 

13.2 

12.5 

12.1 

11.8 

12.2 

12.5 

14.8 

19.6 

28.0 

33.2 

3; 

<; 

9.8 

9.4 

8.7 

9.2 

8.7 

8.3 

10.6 

17.9 

17.8 

20.3 

21.4 

29 

7 

6.0 

6.8 

5.6 

5.4 

6.0 

6.4 

7.9 

10.5 

19.0 

25.4 

28.4 

31 

s 

6.4 

4.8 

4.0 

8.6 

3.3 

8.1 

4.6 

13.8 

21.8 

28.1 

36.0 

3^ 

9 

14.3 

14.2 

13.7 

13.7 

12.8 

12.2 

13.1 

15.6 

20.8 

25.6 

33.7 

3S 

10 

10.Ö 

9.8 

9.2 

B.e 

8.0 

7.8 

9.6 

19.3 

23.5 

31.1 

28.3 

24 

11 

11.6 

11.6 

13.0 

12.8 

13.0 

13.2 

13.0 

19.7 

25.8 

313 

34.2 

33 

1-2 

12.6 

12.2 

14.2 

14.4 

14.6 

14.8 

16.4 

17.0 

23.0 

26.5 

36.5 

29 

13 

11.S 

10.4 

10.5 

9.8 

9.2 

8.6 

9.5 

17.8 

ffi.8 

32.2 

37.2 

3S 

14 

11.4 

11.0 

10.7 

10.1 

9.7 

9.3 

10.0 

lao 

26.6 

32.9 

38.8 

41 

15 

12.3 

11.7 

11.1 

10.8 

10.3 

9.2 

10.6 

19.1 

26.1 

31.9 

36.5 

«^ 

16 

12.1 

11.6 

IIA 

10.8 

10.3 

10.0 

10.6 

18.7 

26.6 

33.2 

38.1 

a 

n 

11.3 

10.6 

10.0 

9.6 

9.0 

8.7 

9.4 

ia3 

26.4 

32.2 

38.4 

^ 

18 

10.6 

10.4 

9.6 

9.8 

8.8 

8.8 

9.4 

18.6 

26.2 

33.6 

38.4 

& 

19 

12.2 

12.3 

13.0 

12.4 

11.4 

10.9 

11.2 

18.8 

26.6 

32.0 

36.9 

¥i 

■20 

11.0 

12.6 

12.2 

12.8 

12.1 

11.0 

12.7 

19.6 

26.7 

31.2 

35.6 

a 

21 

9.9 

9.6 

9.0 

8.8 

9.0 

8.7 

9.2 

!3.8 

20.9 

26.4 

32.0 

s 

22 

13.2 

12.9 

12.2 

10.9 

9.9 

10.0 

11.0 

12.7 

16.6 

17.8 

20.4 

s 

23 

11.6 

11.1 

10.7 

11.6 

U.1 

9.4 

11.1 

12.8 

13.0 

17.7 

17.6 

2? 

2-1 

12.6 

13.0 

12.7 

12.4 

12.2 

12.2 

12.4 

14.1 

15.4 

16.4 

16.8 

15 

25 

12.8 

12.7 

12.7 

12.7 

12.7 

12.8 

13.0 

13.3 

14.3 

16.4 

18.9 

■3 

2fi 

8.5 

8.4 

9.0. 

9.4 

9.3 

8.6 

9.0 

13.6 

14.6 

15.2 

21.2 

2S 

27 

12.0 

11.9 

12.0 

11.9 

11.2 

10.8 

10.6 

14.6 

18.6 

21.8 

24.6 

Ä 

28 

9.9 

9.4 

9.2 

8.5 

8.9 

8.1 

7.9 

13.6 

18.8 

24.0 

2(1.2 

20 

10.7 

10.8 

10.4 

10.2 

9.7 

9.7 

9.8 

10.1 

10.9 

12.3 

12.8 

30 

10.0 

10.0 

9.9 

9.7 

9.S 

9.4 

9.6 

10.9 

12.5 

14.7 

lao 

31 

6.8 

e.i 

6.4 

4.2 

3.6 

sa 

3.3 

6.1 

14.6 

lao 

23.1 

11.41 

11.16 

11.01 

10.71 

10.29 

9.96 

10.90 

16.17 

21.09 

25.72 

29.67 

S 

-- 

851 


October  1887. 
Thermometer  auf  dem  Brdboden. 


I 


^ 

5 


» 

V 


F 

7 

U  o     n 

0  Jl  y  A  H  R. 

Mac 

h  m 

t  t  a  g. 

Dpew 

Uitt6l. 

/      ^ 

/     3 

f  i 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

|48  4 

/     .42.B        39.8 

34.8 

26.4 

22.2 

20.3 

is.e 

17.4 

18.2 

16.2 

15.2 

24.08 

1   4Ö.e 

ae.s       35.0 

32.4 

25.1 

22.3 

20.7 

19.4 

18.1 

16.6 

16.0 

16.4 

22.97 

43.3 

\  ao.8 

?    \    41-1 

'4    \   22.3 

42.4         89.5 

35.2 

26.1 

21.9 

19.8 

18.1 

17.6 

17.0 

16.7 

17.2 

23.76 

19S         21.5 

20.3 

18.0 

16.9 

16.0 

16.4 

146 

14.6 

14.4 

14.0 

18.06 

288         21.9 

20.4 

18.1 

14.8 

14.2 

13.1 

12.6 

11.6 

11.0 

11.2 

18.30 

22.8         15.1 
30.2 1      29.3 

13.9 

12.3 

11.8 

10.5 

9.8 

8.9 

7.6 

6.6 

6.2 

13.30 

24.0 

15.8 

12.8 

lU 

10.2 

9.3 

7.8 

7.2 

6.2 

14.71 

'  ) 

37.S 
35.7 
26-1 
40.0 
29.9 

f      35.6 

27.1 

■21.9 

19.3 

18.1 

17.0 

16.7 

15.4 

15X) 

145 

18.38 

31.2 

27.8 

20.8 

17.8 

15.6 

14.2 

13.0 

12.0 

11.2 

10.8 

19.83 

3a2 

23.0 

21.4 

19.2 

16.4 

14.8 

14.4 

14.3 

13.2 

13.0 

12.6 

16.78 

24.4 

33.0 

31.2 

22.6 

19.0 

17.0 

16.6 

14.8 

13.6 

12.7 

12.7 

21.28 

40.1 
29.0 

32.7 

27.9 

20.8 

17.B 

16.4 

15.1 

14.2 

16.1 

13.1 

12.0 

19.71 

39.2 
40.6 
.99.2 
41.6 
41.4 

85.9 

30.0 

23.1 

19.4 

17.6 

16.0 

14.7 

13.7 

12.9 

12.1 

20.73 

41.0 

37-2 

31.6 

24.0 

19.8 

17.0 

16.5 

15.1 

14.4 

13.5 

12.8 

21.48 

422 

36.8 

31.3 

24.2 

20.2 

18.2 

16.6 

15.4 

14.4 

13.4 

12.7 

21.38 

41.1 

3S-0 

32.2 

23.5 

19.4 

17.3 

15.8 

14.5 

13.6 

12.9 

11.7 

21.57 

42.6 
42.9 

37.6 

31.8 

23.1 

19.4 

17.3 

15.6 

14.4 

13.3 

12.2 

11.4 

21.09 

41.8 
40.S 
38.1 
30.2 
18.9 

3T.8 

31.8 

22.8 

19.0 

17.0 

16.3 

14.1 

13.0 

12.0 

11.3 

20.98 

42.9 

37-3 

30.9 

22.3 

18.6 

16.6 

14.7 

13.4 

12.4 

11.7 

11.1 

21.23 

41.4 

2S.8 

23.7 

20.1 

19.4 

16.5 

14.5 

14.0 

12.9 

12.4 

10.7 

20.30 

40.J 

31.6 

24.4 

18.0 

15.4 

16.2 

16.1 

15.9 

14.6 

14.4 

13.4 

18.15 

34.5 
20.9 

18.0 

15.7 

16.1 

14.3 

12.8 

12.9 

12.1 

11.1 

11.4 

11.6 

14,35 

17.1 
X7.ß 
22Ä 
21-5 
25.T 

1        16.4 

16.1 

14.6 

14.1 

13.6 

13.1 

13.2 

13.1 

13.1 

13.0 

14.13 

22.1 

\        16.2 

15.0 

14.0 

13.5 

13.4 

13.2 

13.1 

13.1 

12.6 

12.6 

13.97 

IftS 

l        19.1 

16.2 

13.1 

11.4 

11.1 

10.4 

10.1 

9.4 

8.8 

9.2 

13.67 

18.0 

18-6 

17,0 

15.1 

14.2 

13.& 

13.4 

13.2 

12.7 

12.2 

11.3 

13.85 

ij 

20.3 
26.6 

1        23.2 

19.6 

14.6 

13.0 

11.8 

11.4 

11.2 

10.6 

10.6 

10.3 

15.61 

24.£ 

>  1        23.1 

8.0 

14.8 

14.0 

12.5 

12.4 

11.6 

9.5 

8.7 

10.4 

16.02 

i    28.8 

1  1        16.2 

4.6 

12.8 

11.6 

10.9 

10.6 

10.6 

10.5 

10.4 

10.1 

2.00 

It     18.» 

S  l        16.8 
Ol        22Ä 

4.1 

11.2 

9.2 

8.4 

7.1 

6.3 

6.9 

65 

6.1 

1.31 

18.1 

1     ^-^ 

8.2 

14.0 

11.3 

11.1 

9.8 

6.6 

8.6 

8.6 

8.2 

3.41 

i 

«.« 

s\  30.S 

rt       27.96 

24.15 

18.95 

16,42 

15.10 

14.11 

13.29 

12.59 

11,98 

11.56 

17.881 

OKTflöpt  1887. 
TeMnepaTypa  noHBu 

m 
la    r  Ä  Y  6  B  B  i:    O.Ol. 


Hhcjo. 
Datum 

^0 

U    0   J 

f  A  n 

a. 

V  0  r 

in  i  t 

t  a  g. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

n.2 

16.4 

15.8 

162 

14.6 

14.0 

16.0 

19.4 

26.0 

TT 

35.1 

» 

2 

16.6 

15.9 

15.2 

14.4 

14.0 

13.5 

14.4 

19.7 

26.4 

30.2 

34.8 

371 

3 

16.4 

15.b 

14.8 

14.1 

13.6 

13.1 

14.0 

19.8 

25.1 

30.6 

35.9 

SU' 

4 

18.2 

17.9 

18.2 

17.8 

16.9 

16.3 

17.8 

21.1 

19.8 

20.9 

23.7 

a 

6 

143 

143 

13.6 

13.3 

1.^.0 

13.2 

13.4 

14.9 

18,4 

25.6 

29.9 

91 

6 

10.9 

10.6 

9.8 

10.1 

9.7 

9.2 

10.7 

16.0 

17.8 

19.3 

21.3 

SK 

7 

76 

7.3 

7.0 

6.7 

7.2 

7.2 

8.4 

9.5 

16.9 

22.5 

26.6 

m 

8 

7.6 

7.1 

6.3 

5.7 

5.4 

5.0 

6.4 

12.2 

17.7 

23.6 

28.8 

3% 

9 

15.3 

15.0 

14.6 

U.4 

14  2 

13.0 

13,6 

15.4 

19.6 

2:',8 

30.1 

3t, 

10 

122 

11.6 

11.0 

10.3 

9.7 

9.4 

10.5 

16,7 

20.9 

28.0 

eR,7 

2i 

11 

12.7 

12.5 

13.2 

13.2 

13,4 

13.6 

13,2 

17,6 

23,2 

28.3 

31.7 

3& 

12 

13.6 

13.0 

14.7 

14.8 

15.0 

15,0 

15.6 

17.1 

22,4 

23.6 

31.6 

1 

13 

13.6 

12.6 

12.4 

11.9 

11.2 

10.8 

11.0 

15.9 

21.7 

27.5 

32.3 

14 

13.9 

1-1.2 

]2,6 

12.0 

11.5 

11.2 

11.4 

Ifi.l 

22.5 

28.3 

33.3 

15 

14.4 

13.8 

1.1.3 

12.8 

12.3 

11.8 

12.1 

16.9 

22.9 

28.5 

33.3 

16 

14.5 

U.0 

13.4 

13.0 

13.5 

12.0 

12.1 

16.8 

23.0 

28.9 

33.8 

17 

14.0 

13.2 

12.6 

12.0 

11.5 

11,0 

11.2 

16,1 

22,4 

28.2 

33.7 

■'il 

18 

13.2 

12.6 

12.2 

11.6 

11.0 

11.0 

11.1 

16.2 

22.2 

28.5 

33.5 

j. 

19 

13.7 

13.9 

14.0 

13.6 

13.0 

12.5 

12.4 

16.7 

22,8 

28.1 

32.5 

20 

13.2 

13.8 

13.7 

13.9 

13,4 

12.6 

13.4 

17.4 

22.8 

27.6 

32.2 

21 

10.8 

10.5 

10.0 

9.8 

9.6 

9.7 

9.8 

12,2 

18.2 

23.4 

28.5 

22 

14.0 

13.7 

13.2 

12.2 

11.2 

11.0 

11.6 

.3.2 

15.4 

17.2 

19.2 

^ 

23 

12.0 

11.9 

11.3 

11.9 

11.5 

10.6 

11.4 

12.8 

13.1 

15.8 

17.0 

j 

24 

13.2 

13.0 

12.8 

12.5 

12.4 

12.4 

12.4 

13.9 

15.2 

15.4 

15.6 

25 

13.1 

13.0 

12.9 

12.8 

13.0 

13.0 

13.1 

13.4 

14.4 

15.4 

18.2 

26 

9.1 

8.8 

9.2 

9,4 

9.5 

8.Ö 

9.0 

12,6 

13,8 

11.2 

19.4 

27 

12.1 

12.1 

12.1 

12.0 

11.5 

11.0 

10.7 

13.2 

16.8 

20.3 

22.7 

^ 

28 

10.3 

9.6 

9.4 

9.0 

8.9 

8.6 

8.4 

11.6 

16.0 

20.5 

23.4 

, 

29 

11.1 

11.2 

11.0 

10.8 

10.5 

10.3 

102 

10.5 

11.1 

13.2 

12-8 

1 

30 

10.5 

10.4 

10.3 

10.1 

9.8 

9.8 

9.9 

10.8 

12.1 

14.0 

16.5 

1 

31 

7.2 

7.0 

6.4 

6.0 

4.9 

4.3 

*.i 

7.1 

11.9 

16.3 

19.1 

1 

CpeiH. 
Mittel. 

12.79 

12.43 

12.16 

11.83 

11.51 

11.12 

11.53 

14.90 

L ^_ 

19.05 

23.13 

26.89 

^ 

d53 


October  1887. 

Temperatur  des  Erdbodens 


m 


Inder   Tiefe:  O.Ol. 


U  o     nojyAHH. 


Kachmittag. 


14.6 
13.8 
12.3 
14.6 
13.9 


14.7 
12.5 
11.1 
13.4 


29  .SS 


19.6 
19.4 
19.2 
17.4 
14.0 


14.2 
13.7 
11.7 
14.0 
12.7 


13.8 
11.8 
10.2 
12.4 


18.0 
17.6 
17.8 
17.2 
13.7 


13.6 
13.5 
11.1 
13.8 
12.1 


12.5 

11.3 

8.9 

11.2 


17.0 
15.2 
15.3 
16.0 
16.5 


18.4 

17.2 

19.0 

17.7 

19.2 

17.9 

18.5 

17.2 

18.6 

17.3 

16.6 
16.3 
14.9 
16.9 
13.0 


13.5 
13.4 
10.6 
13.6 
11.6 


12.0 

11.2 

8.0 

10.1 


10 


20.0 
19.1 


19.3 
15.6 
13.0 
9.4 
10.3 


16.5 
14.2 
14.2 
15.0 
16.8 


16.1 
16.7 
16.8 
16.3 
16.1 


15.5 
15.3 
14.2 
16.3 
12.2 


13.3 
13.3 
9.9 
13.0 
11.1 


11.1 

11.1 

7.8 

10.0 


14.18 


11 


12 


CpeAH. 
Mittel. 


18.5 
18.1 


18.7 

15.6 

12.2 

8.6 

9.6 


16.0 
13.4 
13.8 
14.0 
15.4 


15.2 
15.8 
16.0 
15.4 
15.1 


14.4 
14.4 
13.3 
15.9 
11.9 


13.3 
13.2 
9.2 
12.6 
10.8 


10.2 

10.9 

7.6 

9.7 


13.51 


17.5 
17.4 


18.7 

15.2 

11.5 

8.0 

8.5 


15.5 
12.8 
13.6 
13.8 
14.4 


14.4 
15.2 
15.1 
14.6 
14.1 


13.8 
13.6 
11.8 
14.3 
12.2 


13.2 
13.2 
9.6 
11.7 
10.5 


10.6 

10.6 

7.1 

9.3 


12.96 


24.48 
23.66 


2433 
18.69 
18.78 
13.96 
15.45 


18.21 
20.22 
17.48 
21.19 
20.29 


21.06 
21.69 
21.98 
22.07 
21.57 


21.22 
21.38 : 
20.52 
18.42 

14.88 


14.34 
14.09 
13.87 
13.72 
15.35 


14.90 
12.36 
11.77' 
12.45 


I 


18.21 


83 


354 

Omöpi  1887, 

TeMnepaTypa   hohbej 

Ha  Txy  6bs%:   0.02. 

Datum 

S.   0 

a  0  j 

Y  A  E  s.                    Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 
3 

18.2 

n.8 

17.5 
17.2 

16.8 
16.4 

16.2 
15.6 

15.6 
15.3 

15.0 
14.6 

15.0 
15.2 

lae 

18.8 

23.2 
23.4 

27.6 
27.6 

31.8 
31.3 

14 

34 

3 
i 
5 
Ü 

7 

17.9 
19.4 
16.1 
12.0 
8.9- 

16.9 
19.0 
15.1 
11.7 

8.6 

16.1 
19.0 
14.6 
11.0 
8.2 

16.4 
18.7 
14.2 
11.2 
7.9 

14.9 
18.3 

13,9 
10.8 
8.0 

14.4 

17.7 
13.9 
10.5 
8.1 

148 

ia3 

14.0 
11.2 
9.1 

17,9 
20.4 
14.9 
15.0 
9.7 

22B 
90.0 
17  6 
17.3 
15.2 

27.4 

20.4 
22.7 
18.1 
19.8 

81.6 
22.7 

26.0 
20.4 
23.4 

S 

SS 
25 

'} 
10 

u 

12 

9.5 
16.2 
18.7 
14.0 
1&.7 

8.9 
15.8 
12.9 
13.5 
15.0 

8.1 
16.5 
12.3 
13.9 
15.8 

7.3 
16.1 
11.7 
U.O 
16.8 

7,0 
15.0 

n.i 

14.1 
15.9 

6.6 
14.0 
10.7 
14.1 
15.9 

6.6 
14.2 
11.3 
13.9 
16.1 

10.4 
15.2 
14.9 
16.3 
16.8 

16.5 
18.1 
18.6 
20.3 
19.5 

2a3 

21.2 
23.8 
21.3 
22.3 

24.6 
26.0 
24.4 
27.7 
27.7 

2J 

H 

i 

1,1 
U 
15 
1     Iti 
IT 

14.9 
lb.3 
16.9 
16.6 
16.6 

14.1 
li.6 

15.2 
15.4 
14.8 

13.7 
14.1 
14.7 
14.8 
14.1 

13.1 
13.4 
14.1 
14.3 

13.5 

12  6 
13.0 
13.7 
13.8 
12.9 

12.0 
12.6 
13.2 
13.4 
12.5 

11.9 
12,4 
13.2 
13.3 

12.3 

15.1 
15.3 
16.2 
16.2 
15.3 

19.6 

20.0 
20.6 
206 
19.8 

24.2 
24.5 
24.8 
25.0 
24.3 

28.1 

28.5 
28.7 
29.0 

28.7 

13 
19 
20 
21 
23 

14.9 
16.2 
14.7 

12.8 
16.3 

U.6 
15.0 
14.7 
12.2 

14.8 

13.9 
15.0 
14.8 
11.6 
14.4 

13.3 
14.9 
15.0 
11.2 
13.6 

12,5 
14.2 
14.5 
10.9 

12.8 

12.4 

U.0 
1,1.8 
10.8 
12.3 

12.3 
13.7 
14.0 
10.7 
12.4 

15.4 

15.!1 

16.2 
12.3 
13.5 

19.9 
20.0 
20.1 
16.4 
15.0 

24.8 

25.1 
23.8 
20.8 
16.6 

29.7 
27.7 
27.6 
24.2 
18.0 

\ 

23 

i  2(i 

1    27 

12.5 
13.6 
13.4 

9.6 
12.3 

12.5 
13.6 
13.4 
9.3 
12.4 

12.3 
13.3 
13.2 
9.6 
12.4 

12.4 
13.2 
13.2 
9.8 
12.3 

12.2 
13.1 
13.2 
9.9 
11.9 

n.6 

13.0 
13.2 
9.3 
11.4 

11.8 
13.0 
13.3 
9.3 
11.1 

12.8 
13.8 
13.4 
12.1 
12.9 

13.2 
16,0 
14.3 
13.2 
15.9 

14.8 
1B.4 
16.2 
14.0 
19.0 

16.3 
1.5.6 
17.5 
18.0 
21.2 

\ 

ii3 

10.6 
11.5 
11.0 

7.7 

10.3 

11.4 
10.8 
7.5 

9.9 
11.2 

10.7 
7.1 

96 
11.2 
10.6 

6.3 

9.3 
10.9 
10.4 

5.8 

9.2 
10.8 
10.3 

58 

9.0 
10.8 
10.3 

1J.2 
10.9 

10.9 
6.9 

15.0 
11.4 
12  0 
10,6 

19.0 
12.3 
13.5 
16.1 

21.6 
12.9 
15.6 
17.6 

\ 

äi^ 

13.90 

13.50 

13.18 

12.84 

12.50 

12.16 

12.25 

14.36 

17.66 

90.89 

23.97 

i 

October  1887. 
Temperatur  des  Brdbodens 


d5S 


m 


in   der   Tiefe:   0.02. 


^^^P^^ä 

TT 

o      nojiyAHH. 

N  a  C 

h  m  i  t  t  a 

g- 

CpeÄH. 
Mittel. 

1 

/ 

^^^^^^^^^^^B."               Jg 

I 

1   ^ 

/ « 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

IM 

36.T 

/     ar.ö 

/       36.6 

34.6 

30.5 

27.0 

24.2 

22.9 

21.4 

21.0 

20.0 

18.6 

24.24 

.^  1 

BÖ.9 

/      S4.0 

34.4 

32.6 

28.9 

26.0 

24.1 

22.6 

21.5 

20.2 

19.4 

18.5 

23.56 

% 

M 

as  & 

ST.O 

36.7 

34.6 

30.6 

27.1 

24.8 

22.9 

21.9 

20.9 

20.0 

19.8 

24.11 

21.6 
32.6 
21.2 
26.8 

ÖO.B 

20.8 

21.3 

20.1 

19.0 

18.2 

17.6 

16.9 

16.5 

16.3 

16.0 

19.22 

30.3 

25.1 

22.6 

20.5 

18.0 

16.6 

15.9 

15.2 

14.4 

13.6 

13.0 

18.74 

22- Q 

18.4 

16.8 

15.6 

14.2 

13.4 

12.8 

11.8 

10.8 

10.1 

9.3 

14.52 

27.1 

24.9 

20.9 

17.8 

15.9 

14.5 

13.4 

12.0 

11.2 

10.3 

15.59 

\^l 

90.4 

31.1 
26.3 

31 -O 
30.3 
S4.Ö 
33.3 
27.  e 

30.4 

28.0 

24.4 

22.1 

20.5 

19.5 

18.3 

17.7 

17.0 

16.3 

17.83 

29.6 

28.6 

24.2 

21.6 

19.8 

18.3 

17.0 

15.9 

15.4 

14.6 

20.08 

^SSB  I 

23.4 

21.9 

20.7 

18.9 

17.7 

16.8 

16.3 

15.5 

14.9 

14.7 

17.53 

iBl^B  1 

32.7 

30.5 

26.3 

23.1 

21.3 

20.3 

19.1 

17.8 

16.8 

16.1 

21.09 

^^ 

32.5 
27.1 

29.3 

27.7 

24.3 

21.8 

20.1 

19.1 

17.9 

17.8 

16.7 

15.7 

20.42 

^  __ 

—  ^m     #% 

33.7 
34.2 
34.2 
34.3 
34.2 

32.7 

30.8 

26.6 

23.9 

21.9 

20.2 

18.9 

17.8 

16.8 

16.1 

20.92 

^wfljh 

32.9 

33.4 

31.2 

27.3 

24.2 

22.2 

20.7 

19.4 

18.5 

17.5 

16.6 

21.43 

^^^^H 

33.7 

1        _  .^   .^fe 

33.4 

31.0 

27-3 

24.5 

22.4 

20.8 

19.7 

18.5 

17.6 

16.8 

21.74 

I^^^B 

33.6 

1                 ,^^ 

338 

31.5 

27.5 

23.6 

22.2 

20.6 

19.2 

18.2 

17.3 

16.4 

21.79 

H^v 

34.2 
33.7 

33.5 

31.1 

27.1 

23.9 

22.0 

20.5 

19.1 

17.8 

16.9 

15.9 

21.30 

t^l 

3B.S 
32.S 
32.2 

34r.3 
33.0 
32.4r 

1^.3 

33.4 

32.6 
29.8 

28.9 

31.0 
30.2 
26.4 
26.1 

26.7 
26.3 
23.9 
22.1 

23.7 
23.2 
22.2 
19.0 

.    21.7 
212 
20.8 
18.4 

20.0 
19.6 
19.5 
18.3 

18.7 
18.3 
17.3 
18.0 

17.5 
17.2 
16.1 
17.4 

16.7 
16.3 
15.2 
16.9 

15.6 
15.4 
14.0 
15.8 

21.13 
21.17 
20.38 
18.34 

I^nI 

28.8 
19.6 

18.6 

17.4 

16.6 

15.9 

15.0 

14.4 

13.9 

13.4 

12.7 

12.8 

15.37 

• 

L.        11 

IQ.O 
lß.Ö 

Ö3.1 

17.2 

16.7 

15.9 

16.3 

14.8 

14.1 

13.9 

13.8 

13.9 

13.8 

14.54 

t   // 

19.7 

1€.4 

15.5 

14.8 

14.2 

14.0 

13.9 

13.6 

13.6 

13.5 

13.4 

14.35 

ä  M 

lö.l 

1Ö.6 

16.8 

14.9 

13.1 

12.4 

11.6 

11.4 

10.6 

9.8 

10.0 

14.18 

B     1 

J8.0 

lai 

17.0 

16.0 

15.2 

14.4 

14.2 

13.6 

13.4 

13.0 

12.1 

13.76 

'  1  ■ 

19jO 
23.2 

22.1 

19.8 

16.5 

14.6 

13.5 

12.6 

12.3 

11.5 

11.4 

11.1 

15.30 

1 

24:.  3 
,       23.Ö 

22.9 

19.8 

17.6 

15.6 

14.6 

14.2 

13.5 

12.1 

11.1 

11,2 

15.05 

B        1      *' 

■'       il       1 

252 

X6.8 

16.6 

14.3 

13.2 

12.4 

11.9 

11.7 

11.4 

11.4 

11.1 

12.63 

L6.6 

X6.e 

15.5 

13  6 

12.1 

11.0 

9.8 

8.8 

8.5 

8.3 

7.9 

12.08 

17. Ö 
2Ä.3 

21.1 

19.1 

16.6 

14.5 

13.2 

12.4 

11.1 

10.8 

10.4 

10.1 

12.55 

f  1 

11. 4n 

\    27 .74 

1    26.62 

24.71 

21.89 

19.63 

18.22 

17.18 

16.23 

15.44 

14.78 

14.19 

18.22 

356 

Omöpt  1887 

TeMnepaxypa  noHBtr 

B  a 

r  J  y  Ö  H  I 

4: 

3.05. 

Datmn 

Äo 

n  0  .1 

y  A  H  H. 

V  0  r 

mittag. 

1 

2 

3 

1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

1 

20.2 
19.9 

19.5 
19.2 

18.8 
18.B 

lä2 
17.7 

17.7 
17.4 

17.1 
16.9 

16.8 
16.5 

18.0 
18.1 

20.6 
20.6 

23^ 

26.6 
26.4 

i 

7 

19.9 
20.9 
16.9 
U2 
lU 

19.0 
20.2 
16.6 
13.8 
10.7 

ia4 

20.0 
16.2 
13.3 
10.4 

17.5 
19.7 
15.8 
12.9 
10.1 

17.2 
19.3 
15.4 
12.7 
9.9 

16.6 
19.1 
16.3 
12.3 
9.9 

16.3 
19.0 
15.2 
12.4 
10.1 

17.6 
19.7 

ie.3 

13.8 
10.4 

20.1 
20.3 
16.3 
15.9 
12.6 

23.1 
20.8 
18.4 
16.6 
15.6 

26^ 

21.2 
21.3 
18.3 
18.5 

j 
j 
\ 
1 

' 

8 

]0 
11 
12 

11.7 

n.2 

15.4 
15.4 
17.1 

12.2 
16.8 
14.8 
14.9 
16.5 

10.5 
16.4 
14.2 
14.9 
16.5 

9.5 
16.0 
13.8 
14.9 
16.5 

9.3 
15.7 
13.1 
14.9 
16.5 

6.7 
16.2 
12.Ö 
14.9 
16.5 

8.4 
14.9 
12.5 
14  8 
16.5 

9.8 
15.1 
18.7 
15.1 
16.7 

12.6 
16.0 
16.1 
17.3 
17.7 

15.8 

n.7 

18.9 
20.1 
19.6 

19.0  1 

ao.6 

21.5  1 
23.0 

22.6  '     J 

i:t 
'    11 

1 
1 
1 

16.7 
16.9 

17.7 
17.9 

17,7 

15.9 
16.6 
17.1 
17.4 

17.0 

155 
15.9 
16.6 
16.7 
16.8 

14.8 
15.1 
15.9 
16.1 
15.7 

14.3 
14.7 
15.6 
15.7 
15.2 

13.9 
14.3 
14.9 
15.3 
14.7 

13.4 
14.1 
14.7 
14.9 
14.3 

14.6 
14.9 
15.6 
15.6 
16.1 

i6.e 

17.3 

17.8 
17.8 
17.3 

19.8 
20.3 
20.7 

20.6 
20.3 

22.8 
23.3 
23.7 
23.8 
23.7 

s 
i 

! 
1 
1 

1 
14 

21 

17.2 
17.2 
17.0 
15.7 
16.7 

16.8 
16.9 
16.6 
16.0 
16.2 

16.2 
16.6 
16.6 
14.6 
15.8 

16.3 
16.6 
16.4 
13.8 
15.4 

14.9 
16.2 
16.2 
13.5 
14.8 

U.7 
15.9 
16.9 
13.3 
14.2 

14.8 
16.5 
15.5 
13.0 
18.9 

16.1 
16.1 
16.7 
13.1 
14.1 

17.4 
18.0 
18.9 
15.8 
14.6 

20.3 
20.6 
21.2 
17.1 
16.6 

23.4 
23.2 
23.6 
19.7 
J6.1 

1 
1 

23 
2J 
2 
2b 

14.0 
13.9 
13.6 
10.8 
12.7 

13.9 
13.8 
13.4 
10.3 
12.7 

13.8 
13.8 
13.3 
10.8 
12.7 

13.5 
13.5 

13.3 
10.5 
12.7 

13.6 

13.3 
13.3 
10.5 
12,6 

13.1 

13.1 
13.4 
10.3 
12.1 

13.0 
13.1 
13.8 
10.2 
11.8 

13.2 
13.4 
18.3 
10.9 
12.3 

13.4 
14.2 
13.7 
12.3 
14.2 

14:0 
14.7 
14.3 
12.7 
16.8 

16.0 
14£ 
16.5 
14.4 
18.5 

1 

1 

'    21 
1    1] 

12.0 
12.3 
11.5 

8.9 

11.7 

12.1 

n.3 

8.7 

1.1 
1.9 
1.2 

8.3 

10.9 
11.9 
11.1 
7.9 

10.6 
11.9 
11.0 
7.4 

10.6 
11.6 

10.9 
6.9 

10.1 
11.3 
10,9 

10.9 
11.8 
11.0 
6.9 

13.2 
11.4 
11.5 

a7 

16.9 
11.8 
12.3 
12.1 

18.5 
12.3 

13.3 
14J> 

1 

1 
1 
I 

Vt^e', 

15  49 

15.08 

14.67 

14.29 

14.00 

13.67 

13.46 

14.10 

15.82 

17.86 

^'"M 

i 

October  1887. 

Temperatur  des  Brdbodens 


857 


m 


In  der  Tiefe:  0.06. 


Ho    nojyAHH. 


Nachmittag. 


/ 


/ 


3 


S3.1  /  38.6 

O  l       31.6 


33.3 
20.6 
24.7 
19.4 

23.9 


6 


8 


10 


11 


12 


CpexH« 
Mittel 


38.0 
31.1 


32.9 
21.3 
22.8 
18.0 
23.6 


26.1 
26.1 
21.4 
28.6 
26.3 


28.7 
29.6 
29.5 
30.2 
29.9 


29.6 
29.1 
26.1 
26.3 
17.7 


16.6 
16.6 
17.1 
17.2 
20.3 


20.3 
15.3 
15.3 
19.1 


23.98 


31.0 
29.3 


31.8 
20.8 
21.5 
16.8 
21.6 


24.3 
24.3 
20.7 
26.7 
24.7 


26.8 
27.7 
27.7 
28.0 
27.9 


27.7 
27.3 
24.7 
23.3 
17.2 


16.2 
16.2 
15.9 
16.3 
18.2 


18.6 
14.5 
144 
17.4 


22.53 


28.3 

27.2 


28.6 
20.1 
19.8 
15.9 
19.2 


22.5 
22.5 
19.9 
24.3 
22.9 


24.7 
25.4 
25.7 
25.8 
25.6 


25.4 
25.1 
23.1 
21.3 
16.8 


15.7 
14.7 
14.6 
15.4 
16.3 


17j0 
13JB 
13.0 
16.6 


20.84 


26.1 

25.6 


26.5 
19.5 
18.4 
15.1 
17.6 


21.0 
20.9 
18.8 
22.6 
21.4 


23.1 
23.7 
23.9 
23.9 
23.7 


23.5 
23.8 
22.1 
20.0 
16.3 


15.3 
14.5 
13.6 
14.8 
16.1 


15.8 
13.1 
12.2 
14.2 


19.53 


24.4 
24.3 


24.8 
18.9 
17.6 
14.4 
16.3 


20.1 
19.7 
18.0 
21.3 
20.3 


21.7 
22.3 
22.5 
22.3 
22.3 


22.2 
21.9 
21.0 
19.3 
15.9 


119 
14.3 
13.1 
14.0 
14.1 


15.1 
12.7 
11.3 
13.3 


18.53 


23.1 
23.3 


23.6 
18.4 
16.9 
13.8 
16.4 


19.2 
18.6 
17.5 
20.1 
19.3 


20.6 
21.1 
21.4 
21.2 
21.2 


20.9 
20.7 
19.5 
18.9 
15.4 


14.5 
14.1 
12.5 
14.0 
13.6 


14.5 
12.3 
10.6 
12.4 


17.69 


22.6 
22.2 


22.4 
17.9 
16.1 
13.0 
14.2 


18.4 
17.6 
16.9 
19.3 

18.7 


19.3 
20.1 
20.4 
20.1 
20.1 


19.7 
19.6 
18.3 
18.5 
15.0 


14.1 
14.0 
12.0 
13.7 
13.0 


13.7 
12.1 

D.8 
11.9 


16.92 


21.7 
21.3 


21.7 
17.7 
16.5 
12.3 
13.3 


17.9 
16.9 
16.3 
18.4 
18.1 


18.6 
19.3 
19.5 
19.3 
19.1 


18.9 
18.6 
17.6 
18.0 
14.6 


13.9 
13.9 
11.4 
13.5 
12.7 


12.8 

11.9 

9.5 

11.6 


16J1 


20.7 
20.7 


21.1 
17.3 
14.9 
11.7 
12.5 


17.3 
16.1 
16.3 
17.7 
17.3 


17.9 
18.4 
18.7 
18.4 
18.0 


17.9 
17.8 
16.5 
17.4 
14.2 


13.9 
13.7 
11.0 
12.9 
12.3 


12.0 

11.7 

9.2 

11.2 


15.70 


23.99 
23.41 


23.86 
19.84 
18.71 
16.27 
15.56 


17.27 
19.40 
17.53 
20.39 
20.10 


20.43 
21.05 
21.38 
21.64 
21.25 


21.04 
21.16 
20,66 
18.46 
15.95 


14.73 
14.32 
14.20 
13.61 
16.35 


15.14 
12.72 
12.20 
12.46 


18.16 
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TeunepiiTypa    noHBU 

m 
Ha  r  ij  6aKi:  O.IO. 


Datum 

Äü 

tl  0  X 

Y  A  H 

S. 

V  0  r 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

1 
2 

21.9 
22.1 

31.4 
21.5 

20.8 
20.9 

20.3 

20.3 

19.9 

19.9 

19.4 
19.5 

19.0 
19.0 

ia9 

18.9 

19.6 
19.7 

21.1 
21X) 

22.7 
^.8 

i 

i 

S 
i 
t> 
6 
7 

21.9 
22.5 
19.0 
17.5 
14.6 

31 .4 
22.1 
18.6 
17.0 
14.3 

20.7 
21.5 
18.3 
16.6 
13.8 

20.1 
21.3 

lao 

16.2 
13.5 

19.8 
21.3 
17.7 
15.8 
13.1 

19.3 
21.1 
17.5 
16.4 
13.0 

18.7 
20.7 
17.3 
15.3 
12.8 

18.7 
20.6 
17.2 
16.3 
12.7 

19.4 
20.8 
17.3 
15.7 
13.1 

20.7 
20.9 
17.6 
16.4 
14.1 

22.5 
21.1 
18.9 
17.0 
1&.5 

1 

i 

1 

1 

S 
9 
10 
11 
12 

16.1 
18,4 

lai 

17.4 
19.4 

14.7 
18.1 

17.5 
17.0 
18.9 

14.0 
17.9 
17.0 
16.8 
18.6 

13.5 
17.6 
16.6 
16.6 
18.3 

13.1 
17.3 
16.0 
16.4 
18.1 

12.6 
17.1 
156 

16.3 
16.0 

12.3 
16.7 
15.3 
16.3 
17.9 

12.1 
16.6 
15.2 
16.3 

17.8 

12,6 

16.7 
16.6 
16.6 
17.9 

137 
17.1 

16.7 
17.7 
18.5 

15.3 
IB.l 
18.2 
19.1 
19.6 

1 
1 
1 

2 

i 

13 
li 
16 
16 
17 

18.9 
19.3 
20.1 
20.4 
203 

18.4 
19.1 
19.4 
19.8 
19.7 

17.9 
18.4 
19.1 
19.3 
19.2 

17.5 
18.0 
18.5 
18.8 
18.7 

17.1 
17.6 
18.1 
18.3 
18.2 

16.6 
17.1 
17.7 

18.0 
17.7 

16.4 
16.9 
17.3 
17.6 
17.3 

16.2 
16.6 
17.3 
17.4 
17.1 

16.5 
17.0 
17.5 
17.7 
17.8 

n.6 

18.0 
18.6 

18.6 
18.3 

19.0 
19.5 
19.9 
20.3 
19.6 

i 
i 
2 

l 

18 
19 
BO 
31 
22 

19.9 
19.7 
19.7 
1B.9 
18.7 

19.4 
19,3 
19.1 
18.3 
18.3 

18.9 
18,9 
18.7 
17.7 
17.9 

18.3 
184 
18.5 
17.1 
17.8 

17.6 
16.3 
18.3 
16.7 
17.8 

17.B 
18.1 
18.1 
16.3 
16.8 

17.2 
17.6 
17.7 
16.0 
16.5 

16.9 
17.6 
17.6 
16.9 
16.2 

17.3 
17.8 
17.9 
15.9 
16.2 

18.2 

18.7 
18.7 
16.5 
16.8 

19.6 
19.9 
19.9 
17.6 
16.7 

1 
t 

I 
1 

S8 
24 

26 
27 

1&.9 
15.5 
11.8 
13.1 

14.0 

15.5 

15.2 
14.7 
12.8 
13.9 

15.6 
15.1 
14.6 
12.6 
13.9 

15.3 
16.0 
14.5 
12.5 
13.7 

15.2 

14.9 
14.4 
12.4 
13.7 

16.1 
14.6 
14.4 
123 
135 

14.9 

14.5 
14.4 
12.1 
13.3 

147 
14.6 
14.4 
12.1 
13.1 

14.8 

14.8 
14.5 
123 
13.6 

14.9 
15.1 
14.7 
13.0 
14.7 

15.2 
16.3 
15.0 
13.4 
15.8 

! 

1 
1 
I 

S8 
29 
30 
81 

13.9 
14,1 
12.9 
11.2 

13.5 
13.9 
12.8 
11.0 

13.3 
13.6 
12.7 
10.7 

18.9 
13.4 
12.5 
10.4 

12.7 
13.3 
12.3 
10,1 

12.5 
13,1 
12.3 
9.7 

12.3 
13.1 
12.1 
9.4 

12.1 
12.9 
12.2 

12.6 
12.8 
12.2 
9.6 

13.8 
12.6 
12.5 
10.6 

15.3 
13.0 
12.9 
11.8 

i 

1 

17.72 

17.31 

16.93 

16.57 

1656 

16.00 

15.74 

15.62 

15.90 

1&68 

17.75 

li 

1 

=s=^ 



=ai 

l_= 

; 


October  1887. 
Temperatur  des  Erdbodens 


-A, 

n    d 

er    Tiefe 

0.10 

^p 

jn  o    n 

0  J   y  Ä  H  H 

N  a  c 

h  m 

t  t  a 

g- 

CpeÄH 
Mitte) 

; 

/       ^ 

ij*=»ji  '      ^ 

4 

5 

7           8 

0 

in 

11 

12     ' 

€          (j   £6.s  /    aa.i 

r».! 

28.6 

29.3 

28.8 

27.1 

26.0 

24.9 

24.2 

23.5 

22.9 

38.70 

Iv            J     26^/      37.3 

27.9 

26.2 

28.1 

27.8 

26.8 

25.4 

24.7 

23.9 

23.2 

33.6 

28.38 

K   ^     \    21  6 
^    \    22.1 

^    \    18-5 
*     \    18.5 

27.a 

2a8 

293 

29.1 

28.8 

27.2 

26.1 

25.2 

24.3 

23.5 

S2.9 

28.60 

21.4 

31.8 

21.3 

21.3 

21.1 

208 

20.5 

20.1 

19.8 

9.6 

19.2 

20.97 

23.Ö 

23.7 

23.1 

22.4 

21.5 

20.7 

202 

19.5 

19.0 

8.4 

18.0 

19.60 

19.2 

19.4 

ia9 

18.5 

\1ä 

17.4 

16.9 

16.5 

16.1 

6.5 

15.0 

16.86 

13.« 

20.4 

20.9 

20.8 

20.1 

19.3 

ta5 

17.8 

17.1 

6.5 

15.8 

16.37 

i,S        20.8 

Ä.'S»        19-5 

^        21.9 

5».7 
21.9 

20.4 
23.3 
22.* 

21.6 
22.8 

23.4 
23  2 

22.3 
23.1 

21.9 
22.6 

21.2 
21.9 

ao.a 

21.1 

20.2 
20.5 

19.6 
19.8 

19.1 
19.2 

18.8 

la? 

17.24 
19.44 

ao.6 

20.6 

20.5 

20.2 

19.7 

19.3 

18.9 

18.5 

lai 

17.7 

iai2 

24.3 

25.0 

2i.7 

24.2 

23.1 

22.3 

21.9 

21.2 

20.5 

19.9 

19.98 

22^ 

23.6 

23.5 

23.1 

22.3 

21.7 

21.1 

20.6 

19.9 

19.5 

20.25 

^^^ 

23.V 
2*.2 
2-1-6 

2*.6 
2*.  3 

24.7 

26.3 

25.1 

24.5 

23.7 

22.9 

22.1 

21.3 

20.9 

20.3 

2a89 

4S^       33.2 

25.2 

25.7 

25.7 

25.1 

34.3 

23.4 

22.7 

21.9 

21.4 

20.7 

20.90 

-^^          " 

zu.» 

25.4 

2.'i.9 

25.9 

25.3 

24.4 

23.6 

22.9 

22.2 

21.5 

20,9 

21.27 

23.0 

25.9 

26.3 

26.2 

25.5 

24.5 

23.7 

22.5 

22.3 

21.5 

20.9 

21,45 

^^*ri 

23.8 
23.0 

25.3 

26.0 

25.9 

25  2 

24.4 

23.6 

22.8 

22.2 

21.4 

20.7 

21.23 

"^ 

24.1 
24.0 
2-^.7 
21. ö 
18.1 

2C-1 

25.7 

25.7 

25.1 

24.3 

23.4 

22.6 

21.7 

21.1 

20,5 

20  99 

ÄÖ.0 

25.5 

25  5 

21.9 

24.1 

23.2 

22.4 

21.7 

20.9 

20,3 

21,08 

S4.4 

24.5 

24.1 

23.5 

22.9 

22.2 

21.7 

20.9 

20.3 

19.5 

20.65 

22.3 

22.6 

22.6 

22.1 

21.2 

20.6 

20.2 

19.8 

19.5 

19.1 

19.08 

^MM  I    17.7 

X8,l 

lai 

18.0 

17£ 

17.5 

17.2 

16.9 

16.6 

16.3 

16.1 

17.25 

/idn 

17.0 

16.9 

16.7 

16.6 

16.4 

16.2 

16.0 

15.7 

15.5 

16.4 

15.76 

16.9 

15.9 

15.9 

15.7 

15.5 

15.3 

15.2 

15.1 

14.9 

14,9 

15.23 

17.1 

17.1 

16.6 

16.1 

15.5 

15.0 

14.5 

14.2 

13.8 

13.4 

15.07 

16.4 

16.5 

16.3 

15  9 

15.7 

15.3 

15.1 

14.8 

14.6 

14.3 

14.15 

r  [  k 

18-9  1 

19.3 

19.3 

18  7 

17,7 

16.9 

16.1 

15.5 

14.9 

14.6 

14.2 

16.60 

ä 

19.x 

ie.6 

19.4 

la? 

17.9 

17.1 

16.5 

16.0 

16.4 

14.9 

14.2 

16.87 

*     {f-f 

14.9 

15.1 

15.0 

14.7 

14.3 

14.0 

13.7 

13.5 

13.4 

13.2 

13.71 

l4-1t 

16.0 

15.0 

14  9 

14.4 

13.9 

13.3 

12.6 

12.3 

11.9 

11.6 

13.12 

'                itl       le- 

16.9 

17.1 

16.9 

16.1 

15.3 

14.7 

14.2 

13.7 

13.3 

13.0 

12.87 

v?.^i«.-W- 

31.82 

22.06 

21.87 

31.31 

20.61 

19.96 

19.39 

ia85 

ia34 

17.87 

18.5i 

Omöpt  1887. 


TeMnepaTypa  noHBH 

m 
Ba    T  X  y  6  a  a  i:    0.20. 


Incio 
Datum 

ÄO 

Q   0   .1 

y  Ä  B 

H. 

Vor 

mittag; 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

H 

1 

1 
2 

23.6 
34.1 

23.2 
23.6 

22.8 
23.2 

22.5 
22.6 

22.1 
22.4 

21.8 
22.0 

21.4 
21.6 

21.2 
31.2 

20.9 
20.9 

aoÄ 

20.8 

20.9 
21.0 

i 

3 
4 
5 
ti 

7 

23.6 
24.0 
20.7 
20.0 
17.4 

23.3 
23.6 
20.6 
19.6 
17.1 

22.9 
23.3 
20.3 
19.3 
16.8 

22.4 
23.0 
20.0 
19.0 
16.6 

22.1 
22.8 
19.8 
18.7 
16.1 

21.8 
22.4 
19.6 
18.4 
16.0 

21.4 
22.2 
19.6 
18.1 
15.7 

21.1 
22.0 
19.2 
17.8 
15.5 

20.7 
21.8 
19J) 
17.6 
16.3 

90.4 
21.6 
19.0 
17.7 
15.3 

20.8 
21.6 
19.0 
17.7 
16.4 

i 

i 

1 
1 
1 

a 

9 
10 
11 
13 

17.9 

19.7 
20.1 
18.8 
20.9 

17.6 
19.4 
19.6 
18.6 
20.6 

17.2 
19.2 
19.2 

18.4 
20.2 

16.6 
19.0 
18.8 
18.1 
19.8 

16.4 
18.8 
18.4 
17.9 
19.5 

16.1 
18.6 
18.2 
17.8 
19.3 

15.6 
18.4 
17.8 
17.7 
19.1 

16.4 
18.2 
17.5 
17.6 
19.0 

15.1 

lao 

17.3 
17.S 
18.8 

15.0 
17.9 
17.1 
17.4 
18.7 

15.1 
17.9 

17.2 
17.6 
18.6 

1 
1 

1 

la 

M 

i.T 
in 

20.5 
21.1 
21.6 
21.8 
21.9 

20.2 
20.8 

au 

21.5 
21.5 

19.8 
20.3 
20.8 
21.0 
21.0 

19.4 
20.0 

20.4 
20.7 
20.6 

19.2 
19.5 

20.1 
20.1 
20,2 

18.8 
19.2 
19.7 
20.0 
19.9 

18.6 
19.0 
19.3 
19.6 

19.6 

ia3 

18.7 
19.1 
19.2 
19.2 

16.1 
16.3 

18.8 
19.0 

18.8 

17.9 

ia2 

18.6 
18.9 

18.6 

17.9 
18.3 
18.6 

lag 

18.6 

II 
11 
li 
V 

1 

18 

19 

20 
21 
22 

21.6 
21.5 
21.5 
20.7 
20.0 

21.2 
21.1 
21.0 
20.3 

19,7 

20.8 
20.7 
20.6 
20.0 
19.4 

20.4 
20.3 
20.2 
19.5 
19.1 

19.9 
20.0 
20.0 
19.1 
18.9 

19.7 
,    19.8 
19.7 
18.7 
18.6 

19.2 
19.6 
19.4 
18  4 
18.3 

19.0 
19.2 
19.1 
18.1 
18.1 

18.7 
19.0 
19.0 

17.8 
17.8 

las 

18.9 
18.8 
17.6 
17.6 

18.6 
19.0 
19.0 
17.4 
17.5 

1 

1 
1 
1 
1 

23 
21 
20 
26 
27 

17.4 
16.4 
16.0 
1Ö.6 
16.7 

17.2 
16.3 
16.0 
15.4 
15.5 

17.0 
16.2 
15.9 
15.2 
15.4 

16.9 
16.2 
15.8 
15.0 
15.4 

16.8 
16.1 
15.8 
14.8 
15.2 

16.6 
16.1 
15.8 
14.4 
15.1 

16.6 
16.0 
15.7 
14.4 
15.0 

16.4 
16.0 
15.6 
14.3 
14.9 

16.3 
15.9 
15.6 
14.2 
14.8 

16.2 
15.9 
15.6 
14.2 
14.8 

16.2 
16.9 
15.6 
14.2 
14.9 

1' 
l 
1 
1 

I 

28 

1  2n 

1    30 
31 

16.0 
16.0 
14.5 
13.6 

15.8 
15.7 
14.3 
13.4 

15.5 
15.5 
142 
13.2 

15.2 
15.2 
14.2 
13.0 

15.0 
15.1 
U.0 
12.8 

14.8 
16.0 
14.0 
12.6 

14.6 
11.8 
13.8 
12.3 

14.4 
14.6 
13.6 
12.1 

14.3 
14.6 
13.6 
11.9 

14.2 
14  4 
13.6 

11. a 

1 
14.3  ;      1 
14.3  !      l 
13.6  :     r 
11.8  1     l 

j^S; 

19.49 

19.19 

18.88 

16.57 

18.31 

18.08 

17.82 

17.60 

17.89 

17.29 

17.34       17, 

October  1887. 
Temperatur  des  Erdbodens 


861 


m 


in    der  Tiefe:  0.20. 


lejo'i 


Ho     ü  0  Ä  j  js,  n  E. 


Nachmittag. 


22.0 
22.1 


21.9 
21.6 
19.6 
18.0 
16.4 


16.1 
18.4 
18.0 
18.6 
19.5 


18.9 
19.3 
19.6 
20.0 
19.6 


19.5 
19.8 
19.8 
18.3 
17.6 


16.3 
16-0 
16.9 
14.5 
15.9 


15.2 
14.2 
13.8 
12.6 


18.03 


23.0 
22.9 


22.8 
21.7 
20.3 
18.3 
17.1 


17.0 
IS.O 
18.4 
19.4 
20.0 


19.7 
20-1 
20.4 
20.7 
20.4 


20.3 
20.5 
20.4 
18.9 
17.8 


16.6 
16-1 
16.1 
14.9 
16.2 


1Ö.8 
14.3 
14.1 
1-3-3 


23.9 
23.8 


23.8 
21.7 
21.0 
18.7 
17.8 


17.9 
19.7 
18.9 
20.2 
20.5 


20.6 
21.0 
21.2 
21.4 
21.2 


21.1 
21.3 
21.2 
19.6 
18.0 


16.7 
16.2 
16.2 
15.3 
16.8 


16.5 
14.5 
14.4 
13.9 


18.69  1   19.19 


24.8 
24.6 


24.7 
21.7 
21.6 
19.0 
18.5 


18.9 
20.4 
19.3 
21.1 
21.0 


21.4 
21.9 
22.1 
22.2 
22.0 


22.0 
22.1 
21.9 
20.4 
18.2 


16.9 
16.3 
16.4 
15.8 
17.3 


17.2 
14.7 
14.6 
14.4 


19.79 


25.4 
25.2 


25.4 
21.7 
21.9 
19.1 
19.1 


19.7 
21.0 
19.6 
21.8 
21.5 


22.2 
22.6 
22.8 
23.0 
22.7 


20.26 


26.0      26.1 
25.6      25.7 


26.0 
21.7 
22.0 
19.1 
19.5 


20.2 
21.4 
19.6 
22.2 

21.8 


22.6 
23.2 
23.2 
23.4 
23.3 


22.7 

23.2 

22.8 

23.2 

22.5 

22.6 

20.9 

21.2 

18.2 

18.2 

17.1 

17.1 

16.4 

16.4 

16.8 

16.8 

16.0 

16.1 

17.7 

17.9 

17.6 

17.7 

14.9 

16.0 

14.8 

14.8 

15.0 

16.3 

26.2 

21.6 
21.8 
19.0 
19.7 


20.5 
21.6 
19.8 
22.4 
22.0 


22.9 
23.4 
23.4 
23.5 
23.5 


23.4 
23.4 
22.5 
21.2 
18.2 


17.1 
16.4 
16.8 
16.2 

17.8 


17.7 
15.1 
14.8 
15.4 


26.1 
21.6 
21.6 
18.8 
19.6 


20.6 
21.5 
19.7 
22.3 
21.9 


22.8 
23.3 
23.4 
23.5 
23.4 


23.4 
23.3 
22.4 
21.1 
18.2 


17.1 
16.4 
16.8 
16.1 
17.6 


17.5 
15.0 
14.8 
15.4 


9 


26.0!    25.7 
25.6  i    25.3 


25.8 
21.4 
21.3 
18-6 
19.4 


20.6 
21.2 
19.6 
22.2 

21.7 


22.7 
23.1 
23.2 
23.3 
23.2 


23.2 
23.0 
22.2 
20.9 
18.0 


17.0 
16.3 
16.5 
16.1 
17.4 


17.3 
15.0 
14.6 
15.3 


10   !     11 


25.4,    25.0 
25.0      24.4 


25 

21.3 

21.0 

18.3 

19.1 


20.4 
21.0 
19.4 
22.0 
21.4 


22.3 

22.8 
23.0 
23.2 
22.8 


22.6 
22.8 
21.9 
20.8 
18.0 


16.8 
16.3 
16.3 
16.1 
17.0 


17.0 
14.8 
14.4 
15.2 


25.0 
21.1 
20.7 
18.0 
18.7 


20.2 
20.8 
19.2 
21.6 
21.1 


21.9 
22.4 
22.6 
22.8 
22.5 


22.3 
22.3 
21.5 
20.4 
17.8 


16.7 
16.2 
16.1 
16.0 
16.6 


16.7 
14.7 
14.2 
15.0 


20.53    20.62  !  20.54 1  20.36 


20.12    19.82 


12 


24.6 
24.1 


24.5 
20.9 
20.3 
17.7 
18.4 


19.9 
20.5 
19.0 
21.2 
20.9 


21.5 
22.0 
22.2 
22.3 
22.1 


22.0 
22.0 
21.1 
20.2 
17.6 


16.6 
16.2 
15.8 
15.9 
16.4 


16.3 
14.6 
13.9 
14.7 


19.53 


23* 


CpeAH. 
Mittel. 


23.34 
23.29 


23.30 
22.00 
20.37 
18.51 
17.34 


17.73 
19.57 
18.72 
19.59 
20.29 


20.27 
20.72 
21.01 
21.22 
21.06 


20.92 
21.03 
20.73 
19.55 
18.26 


16.73 
16.18 
16.06 
15.20 
16.10 


15.88 
14.84 
14.18 
13.58 


18.96 ; 
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TeMnepaT 

ypa 

no^BM 

Ba    rjyÖHsi: 

0.40. 

41JC.10 
Datum 

Ä  0    n  0 

■1  y  A  H  a. 

n 

0      U   0 

1  y  *  H 

1. 

Cpei 

mm 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

1 

22.6 

22.6 

22.4 

22.1 

22.0 

22.0 

22.2 

22.6 

2i 

2 

22.9 

22.9 

22.7 

22.4 

22.1 

22.1 

22.3 

22.7 

21 

3 

22.9 

22.8 

22.7 

22.3 

22,0 

22.0 

22.2 

22.6 

22 

4 

23.0 

23.1 

22.7 

22.5 

22.3 

22.2 

22.1 

2ao 

22 

5 

21.9 

21.6 

21.4 

21.1 

20.9 

20.9 

21.0 

21.1 

21, 

21.0 

20.9 

20.6 

20.3 

20.1 

19.9 

19.8 

19.7 

20 

19.6 

19.4 

19.1 

18.8 

18.5 

18.3 

'" 

18.7 

18 

8 

18.9 

18.7 

18.6 

18.2 

18.0 

17.8 

18.1 

18.5 

18J 

9 

18.7 

18.9 

18.9 

18.9 

18.7 

18.7 

19.0 

19.3 

le 

10 

19.4 

19.5 

19.4 

19.1 

18.9 

18.9 

18.9 

19.0 

19.1 

11 

19.1 

19.0 

18.9 

18.8 

18.7 

18.7 

19.1 

19.5 

18.1 

12 

19.7 

19.7 

19.7 

19.5 

19.4 

19.4 

19.6 

19.9 

19.1 

13 

20.1 

20.1 

19.9 

19.6 

19.4 

193 

19.5 

19.9 

19. 

14 

20.1 

20.1 

20.0 

1S.7 

19.5 

19.5 

19.8 

20.1 

19, 

15 

20.4 

20.4 

20.3 

20.1 

19.9 

19.9 

20.1 

20,3 

20. 

16 

20.6 

20.5 

20.4 

20.1 

20.1 

20.1 

20.2 

20.5 

20, 

17 

20.7 

20.7 

20.5 

20.3 

19.9 

20.0 

20.2 

20.5 

20. 

18 

20.7 

20.7 

20.5 

20.2 

20.0 

19.9 

20.1 

20.4 

20. 

VJ 

20,6 

20.6 

20.3 

20.2 

20.0 

19.9 

20.1 

20.5 

20. 

20 

20.6 

20.6 

20.5 

20.2 

20.0 

19.9 

20.1 

20.3 

20. 

21 

20.4 

20.3 

20.1 

19.7 

19.5 

19.3 

19.3 

19.5 

19, 

22 

19.7 

19.6 

19.5 

19.3 

19.0 

18.9 

18.9 

18.9 

19. 

23 

18.7 

18.6 

18.5 

18.2 

18.0 

17.9 

17.9 

18.0 

18, 

24 

17.7 

17.7 

17.7 

17.6 

17.5 

17.4 

17.3 

17.4 

17, 

25 

17.3 

17.3 

17.2 

17.1 

17,0 

17.1 

17.1 

17.1 

IT. 

26 

17.0 

16.9 

16.8 

16.6 

16.3 

16.3 

16.3 

16.5 

Ift 

27 

16.5 

16.6 

16.5 

16.4 

16.3 

16.3 

16.5 

16.7 

16. 

28 

16.7 

16.7 

16.5 

16.2 

16.1 

16.0 

16.2 

16.3 

16. 

29 

16.3 

16.3 

16.3 

16.1 

15.9 

15.8 

15.7 

15.7 

1«.' 

30 

15.7 

15.7 

16.6 

15.5 

15.3 

15.3 

15.3 

15.2 

li. 

3f 

15.3 

16.2 

15.1 

■   14.8 

14.5 

i*.i 

14.5 

14.8 

14J 

CpexH 
Mittel 

18.51 

19.47 

19.33 

19.09 

18.90 

18.85  . 

18.96 

19.17 

1», 

-- 

" 
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m 

m 

m 

m 

i  n 

der 

Tiefe:    0.84 

1.65 

3.26 

3.99. 

KJIO 

Vorm 

i 
1 

i  t  t  a  g. 

N  a 

c  h  n 

litt 

a  g. 

GpexH. 
Mittel. 

l''  no  noiy, 
1    Nachmit 

KHH. 

Itam 

1 
t 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

tagg.     1 

1 

22.7 

22.7 

22.7 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.5 

22.62 

21.5 

17.3 

15.81 

2 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.50 

21.4 

17.3 

15.9  j 

3 

22.5 

22.5 

22.5 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.44 

21.3 

17.3 

15.9 

i 

1     22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.40 

21.2 

17.3 

16.0 

5 

22.4 

22.4 

22.4 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.2 

22.32 

21.2 

17.3 

16.0 

6 

22.1 

22.0 

22.0 

22.0 

.21.9 

21.9 

21.9 

21.8 

21.95 

21.0 

17.3 

16.0 

< 

21.7 

1 

21.7 

21.6 

21.5 

21.5 

21.4 

21.4 

21.3 

21.51 

20.9 

17.3 

16.1 

8 

21.3 

21.1 

21.1 

21.0 

21.0 

20.8 

20.8 

20.7 

20.98 

20.9 

17.3 

16.1 

S» 

'    20.7 

20.7 

20.6 

20.5 

20.5 

20.5 

20.5 

20.5 

20.56 

20.7 

17.3 

16.0 

10 

20.5 

20.4 

20.4 

20.4 

20.3 

20.4 

20.3 

20.3 

20.38 

20.6 

17.3 

16.1 

11 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

30.2 

20.2 

20.1 

20.1 

20.18 

20.5 

17.3 

16.0 

!2 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.10 

20.3 

17.3 

16.1 

3 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.10 

20.1 

17.4 

16.1 

4 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.10 

20.0 

17.3 

16.2 

5 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.2 

20.2 

20.2 

20.14 

19.9 

17.4 

16.2 

6 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.2 

20.2 

20.2 

20.14 

19.8 

17.4 

16.2 

1 

20.1 

20.1 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.3 

20.19 

19.7 

17.4 

16.2 

&     ' 

20.3 

20.3 

20.3 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.24 

19.7 

17.4 

16.2 

E'     i' 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.20 

19.6 

17.3 

16.2 

1 

20.2 

20.2 

20.2 

20.1 

20.2 

20.3 

20.2 

20.2 

20.20 

19.5 

17.3 

16.2 

l      1 

20.2 

20.2 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.12 

19.5 

17.3 

16.2 

>     1. 

20.1 

20.0 

20.0 

20.0 

19.9 

20.0 

19.9 

19.9 

19.98 

19.4 

17.3 

16.2 

1 
1 

19.9 

19.9 

19.9 

19.8 

19.8 

19.7 

19.7 

19.6 

19.79 

19.4 

17.3 

16.2 

1 

r 

19.6 

19.6 

19.5 

19.4 

19.4 

19.3 

19.3 

19.3 

19.42 

19.3 

17.3 

16.2 

1         1 

19.2 

19.2 

19.1 

19.1 

19.0 

19.1 

19.0 

18.9 

19.08 

19.2 

17.3 

16.2 

1 

1 

18.9 

18.8 

18.8 

18.8 

18.7 

18.7 

18.7 

18.6 

18.75 

19.2 

17.3 

16.2 

18.5 

18.5 

18.4 

18.4 

18.4 

18.3 

18.3 

18.3 

18.39 

19.1 

17.3 

16.2 

1 

183 

18.3 

18.3 

18.0 

18.2 

18.1 

18.1 

18.1 

18.18 

19.0 

17.3 

16.2 

1 

18.0 

18.0 

18.0 

17.9 

17.9 

17.9 

17.9 

17.8 

17.92 

18.8 

17.3 

16.2 

t         1 

17.8 

17.8 

17.8 

17.8 

17.7 

17.7 

17.7 

17.6 

17.74 

18.8 

17.3 

16.3 

' 

17.6 

17.5 

17.5 

17.4 

17.4 

17.3 

17.3 

17.S 

17.41 

18.6 

17.8 

16.8 

IH. 

20.27 

20.25 

20.23 

20.18 

20.17 

20.17 

20.15 

20.12 

20.19 

20.00 

17.31 

16.13 
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TepMOMexprb  ci  lepHuirb  mapHEOHt 

Ha  iiHCOT*  1.5  lerpa  hsai 

Ihcjo 
Datum 

Ao 

n  0  jc  y  A  H 

A. 

V  0  r 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

' 

10 

11 

1 

1 

8.3 

6.» 

6.2 

5.5 

5.7 

5.7 

5.4 

15.1 

18.0 

21.0 

20.7 

■1 

11.6 

11.5 

11.0 

10.1 

11.5 

11.5 

11.7 

13.1 

17.1 

16.2 

16.5 

\ 

11.3 

11.0 

11.2 

11.6 

11.5 

11.6 

11.7 

12.3 

13.6 

14.4 

15.3 

% 

■      i 

12.3 

12.1 

12.1 

11.7 

11.7 

11.2 

10.9 

12.7 

12.7 

15.4 

16.1 

i      ^ 

12.2 

11.5 

11.5 

10.6  i     10.5 

10.3 

10.4 

11.9 

13.1 

13.7 

15.7 

\    ß 

11.9 

11.7 

11.2 

11.1 

11.3 

11.1 

lO.e 

10.2 

10.5 

10.9 

11.4 

1 

^ 

10.7 

10.6 

10.5 

10.4 

9,9 

10.1 

10.3 

14.0 

14.4 

14.9 

16.9 

1 

8 

11.7 

11.6 

11.4 

11.1 

10.9 

10.8 

11.0 

12.1 

17.8 

16.7 

21.3 

1 

10.7 

10.1 

8.9 

8.7 

7,9 

7.9 

7.5 

16.9 

18.8 

19.7 

18.1 

a 

1     ^"J 

10.8 

10.3 

9.8 

10.6 

10.1 

8.9 

10.6 

14.7 

16.9 

17.7 

18.7 

11 

3.6 

2.8 

2.1 

1.9 

1.3 

0.7 

1.0 

8.5 

13.2 

15.4 

17.3 

1 

12 

1.» 

1.3 

0.9 

0.9 

0.8 

0.5 

0.5 

10.6 

13.7 

16.1 

18.1 

= 

13 

4.e 

3.» 

3.7 

3.4 

3.7 

2.9 

3.7 

6.1 

8.7 

12.5 

19.5 

14 

75 

7.2 

7.4 

7.5  ;      7.9 

7.8 

7.7 

9.4 

9.0 

10.3 

11.1 

1 

IE) 

9.7 

10.3 

9.4 

8.5  j      8.7 

7.1 

7.9 

13.1 

14.9 

12.1 

13.3 

]li 

7.5 

7.6 

7.6 

7.7 

7.5 

7.5 

7.8 

8.2 

9.6 

11.7 

12.4         1 

17 

3.7 

2.4 

1.5 

1.3 

0,9 

0.7 

0.5 

6.4 

13.9 

10.4 

13.5 

1 

Ift 

7.2 

7.6 

7.3 

6.9 

6.7 

6.5 

5.8 

6.0 

6.3 

7.4 

7.3 

ly 

3.3 

2.8 

2.7 

2.5  1      2.4 

2.5 

2.5 

3.1 

3.4 

4.5 

4.1 

20 

3.7 

2.6 

2.3 

1.7  !      2.3 

1.7 

1.9 

2.9 

9.1 

10.9 

11.3 

21 

6.8 

6,7 

6.5 

4.6 

4.4 

4.6 

2.7 

10.0 

14.9 

16.2 

17.1 

i 

•n 

2.3 

2.0 

13 

1,3 

0.9 

0.9 

0.6 

8.5 

13.2 

16.2 

17.0 

23 

1.7 

0.9 

0,7 

0.3 

1.2 

1.7 

5.7 

8.1 

11.7 

11.7 

17.3 

2-1 

7.3 

fi.2 

6.1 

6.4 

6.5 

6.7 

7.5 

10.5 

14.5 

16.5 

17-6 

1.4 

0.5 

-0.1 

0.0 

-0.6 

-  1.2 

-0.8 

6.7 

10.7 

12.7 

14.7 

afi 

i.a 

1.3 

1.1 

0,7 

-0.5 

-0.9 

—    1.7 

2.5 

S.7 

12.5 

15.3 

27 

1.3 

1.1 

1.5 

1.3 

1.3 

1.5 

2.9 

2.7 

4.4 

6.5 

10.7 

i 

4.9 

5.1 

5.7 

5.7 

5,4 

5.2 

4.7 

5.0 

5,6 

6.5 

7.0 

29 

6.7 

6.1 

C.1 

6.1   1       5.9 

5.8 

5.4 

6.5 

6.9 

7.0 

7.9 

30 

10.4 

8.7 

8.5 

8.2 

8,0 

7.5 

7.1 

11.3 

16.5 

17.0 

17.1          1 

IJ|iewi. 
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6.9R 

6.49 

6.20 

5.94 

5.86 

5.63 

5.79 

9.31 

12.06 

13.16 

14.68   1    U 

1 

sw 


November  1887. 
Thermometer  mit  geschwärzter  Kugel 

1.5  Meter  über  dem  Erdboden. 
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i  j       24.7        W.4 


^ 


17.2         20.7 

ae.s ,     23.4 

22.9  I  1».7 

15.7  14.»/ 

13.2  13.0 


Nachmittag. 

10        11        12 


12fl 

12.0 

10.5 

10.5 

11  fi 

11,7 

109 

10  4 

103 

10.8 

«St 

7  3 

4.a 

4.1 

AI 

5.2 

71 

7.2 

103 

8.0 

79 

7.7 

5.a 

4.3 

11« 

11.0 

5H 

5.3 

4  5 

4,5 

7.7 

5.1 

4.5 

3.7 

4,2 

30 

».7 

9.9 

fil 

5.1 

1,H 

1.9 

a.7 

1.7 

4  3 

4.3 

V2 

7.1 

HU 

9.1 

8.1 

7.9 

a.3o 
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Hoaöpb  1887. 
TepMOMeTpi>  Ha  noBepxHOCTH  aeMJiB. 


IHCIO 

Datnm 

Äo 

n  0  ji 

y  A  H 

a. 

Vor 

mittag. 

1 

* 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

7.8 

7.1 

6.0 

5.7 

6.0 

6.0 

5.0 

10.4 

■" 

23.4 

26.1 

,-, 

12.& 

12.5 

11.6 

10.1 

11.2 

11.1 

11.5 

12.9 

20.6 

18.5 

18.6 

12.2 

12.0 

11.9 

12.0 

12.2 

12.1 

12.2 

12.8 

15.2 

17.4 

18.C 

12.6 

12.5 

12.7 

12.2 

12.1 

11,8 

11.2 

13.1 

13.8 

17.6 

19.7 

12.2 

11.6 

11,4 

10.2 

10.0 

9.8 

10.8 

12.6 

15.3 

17.2 

18.2 

'' 

11.9 

11.6 

11.6 

U.6 

11.4 

11.3 

11.2 

11.8 

12.1 

13.3 

14.1 

11.7 

11.6 

11.4 

11.4 

10.6 

10.8 

10.8 

12.5 

15.8 

18.0 

20.7 

12.8 

12,6 

12.6 

12.3 

12.0 

12.0 

12.1 

13.0 

las 
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9.0 

7.4 

6.9 

6.1 

5.0 

4.4 

3.7 

3.8 

7.43 

21.0 

1 

20.6 

16.0 

13.2 

10.1 

7.8 

6.6 

5.4 

4.4 

3.5 

2.8 

2.2 

8.12 

i 

21.1 

20.5 

17.9 
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13.4 

11.3 

8.3 

6.6 

5.3 


6.1 
7.7 
7.9 
9.1 
4.6 


7.3 
5.4 
4.8 
4.5 
3.7 


3.7 
5.4 
3.0 
3.3 
3.0 


4.9 
6.5 
6.7 
8.0 


14.87 


15.29 
15.86 
15.20 
14.23 
13.02 


14.71 
14.57 
12.29 
11.38 
9.78 


8.90 
8.90 
8.70 
9.52 
10.28 


8.18 
6.49 
5.99 
7.43 
8.15 


7.02 
6.90 
7.91 
6.02 
6.09 


5.38 
6.38 
6.85 
9.33 


8.26 


7.93 


7.62 


9.86 


Höiöpb  1887. 


m 

na    T  i  y  6  M  a  i:    0.06. 


Dalan 

ÄO 

n  0  X 

y  AH 

fl. 

V  0  r 

mittag. 

1 

Q 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

] 

tO.7 

10.4 

9.8 

9.1 

8.9 

6.7 

83 

8,8 

113 

13.9 

163 

2 

13.6 

13.4 

13.2 

12.8 

12.4 

12.1 

12.1 

12.« 

14.3 

16.8 

16.4 

3 

13.1 

12.9 

12.8 

12.7 

12.7 

12.7 

12.7 

123 

13.3 

143 

15.1 

4 

13.7 

13.6 

13.5 

13.3 

13.1 

13.0 

12.9 

123 

13.3 

14.0 

15.7 

13.5 

133 

13.0 

12.7 

12.3 

11.9 

11.9 

12.1 

13.0 

14.2 

143 

6 

13.0 

12.9 

12.7 

12.6 

12.5 

12.4 

13.3 

12.1 

123 

12.7 

13,1 

j 

12.0 

12.0 

11.9 

11.9 

113 

11.6 

11.5 

11.7 

123 

143 

1BJ8 

8 

13.1 

13,0 

12.9 

12.7 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

133 

14.7 

17.1 

9 

12.1 

12.0 

U.2 

10.4 

10.1 

ft5 

.     9.1 

9.1 

11.5 

13.5 

1Ö.1 

1Ü 

9^ 

9.0 

8.7 

8.5 

8.5 

8.2 

8.0 

8.3 

10.0 

12.7 

143 

11 

7.7 

7.1 

6.5 

6.0 

5.6 

5.1 

4.7 

43 

63 

93 

123 

12 

6.4 

5.7 

5.2 

5.0 

4.6 

4.1 

3.9 

4.0 

6.0 

83 

»113 

13 

7.0 

6.7 

6.3 

5.9 

5.5 

5.3 

5.2 

5.7 

6.6 

8.1 

10.9 

14 

8.1 

7.9 

7.9 

7.9 

7.9 

7.9 

73 

8.0 

6.3 

8.5 

83 

15 

8.3 

8.0 

7.6 

7.2 

7.0 

63 

6.5 

6.S 

8.2 

10.2 

10.6 

IG 

9.2 

9.1 

9.1 

» 

8.» 

8.9 

8.7 

8.7 

9.1 

10.2 

11.9 

-17 

5.7 

5.1 

4.6 

4.0 

3.8 

3.4 

aa 

3.0 

5.1 

8.1 

103 

18 

8.0 

7.4 

7.2 

7.0 

6.» 

6.7 

6.5 

6.3 

«3 

6.7 

73 

19 

5.5 

5.4 

5.3 

5.1 

5.1 

5.1 

5.0 

53 

53 

53 

6.3 

20 

5.0 

4.9 

4.5 

3.9 

3.9 

3,7 

93 

3.6 

83 

53 

8.9 

21 

5.5 

.  5.3 

4.9 

4.5 

43 

3:9 

3.6 

3.3 

5.2 

73 

10.5 

22 

4.8 

4.1 

3.8 

3.3 

2.» 

2.5 

2.1 

2.1 

33 

6.7 

9.4 

23 

4.7 

4.1 

3.7 

3.5 

3.1 

2.9 

M 

3.9 

5.6 

7.7 

83 

24 

63 

5.9 

5.3 

5.2 

4.9 

4.9 

4.8 

4.9 

63 

8.5 

10^ 

25 

43 

3.7 

3.] 

2.7 

2.2 

1.9 

1.5 

>.» 

2.7 

53 

&0 

26 

4.1 

3.9 

3.5 

3.1 

ZI 

2.2 

1.7 

1.5: 

2.6 

5.1 

7.7 

27 

4.0 

3.5 

3.3 

3.2 

3.6 

23 

2.9 

2.3 

3^ 

43 

53 

28 

5.0 

5.0 

4.9 

4.9 

4.9 

5.1 

5.1 

53 

S3 

6.1 

6.5 

2» 

6.5 

6.5 

6.5 

6.5 

6.3 

6.1 

6.2 

6.1 

6.3 

■63 

7.0 

30 

6.6 

6.6 

8.6 

6.5 

6.3 

6.1 

&7 

5.5 

«3 

6A 

10.9 

pRttp'l 

8.23 

7.te 

7.65 

7.37 

7.15 

6.94 

6.76 

63« 

7.96 

9.671 

1132 

No?«nibei?  1887. 

Tesopei^tttr  des  Sirdbod^a 


in  der  Tiefe:  0.0Ö. 


t78 


m 


Nachmittag. 


7 

8 

9 

10 

11 

16.5 

15.9 

15.2 

14.8 

14.7 

15.9 

15.3 

14.7 

14.0 

13.6 

15.8 

15.5 

149 

14.5 

14.4 

15.3 

14.7 

14.3 

14.1 

13.9 

14.3 

14.0 

13.9 

13.7 

13.4 

12.5 

i2.a 

12.3 

12.1 

12.1 

U.7 

14.a 

14.1 

13.9 

13.4 

14.3 

13.6 

13.1 

12.7 

12.3 

12.5 

11.5 

10.7 

10.4 

9.9 

12.8 

11.3 

10.4 

9.8 

8.9 

11.6 

10.4 

9.5 

8.6 

7.8 

11.1 

10.0 

9.2 

8.2 

7.9 

10.4 

9.7 

9.0 

8.7 

8.5 

10.0 

9.9 

9.7 

9.3 

9.0 

10.2 

9.9 

9.9 

9.6 

9.5 

9.9 

9.0 

8.1 

7.3 

6.7 

10.3 

9.7 

9.2 

9.1 

8.9 

6.7 

6.3 

6.2 

6.0 

5.9 

5.9 

5.8 

5.7 

5.5 

5.5 

8.2 

79 

6.9 

6.5 

6.1 

9.6 

8.6 

7.5 

6.7 

6.0 

9.0 

8.0 

7.2 

6.5 

5.7 

8.7 

8.1 

7.7 

7.2 

7.1 

9.0 

8.2 

7.3 

6.5 

5.5 

7.4 

6.4 

5.5 

5.2 

4.8 

7.7 

6.5 

5.7 

5.0 

4.7 

6.5 

5.9 

5.5 

5.0 

5.0 

6.7 

6.7 

6.7 

6.6 

6.5 

6.7 

6.7 

6.7 

6.7 

6.6 

9.1' 

8.7 

8.2 

8.3 

8.2 

10.63 

lo.oa 

9.50 

9.08 

8.75 

12 


Mittelj 


t3.9 


13.3 

13.9 
13.8 
13.1 
12.1 


13.3 

J2.0 

9.5 

6.3 

7.1 


7.3 
8.3 
8.6 
9.3 
6.3 


8.2 
5.7 
5.3 
5.6 
5.2 


5.3 
6.6 
4.9 
4.5 
4.1 


5.0 
•6.5 
6.6 
8.1 


14.41 


15.01 
15.53 
14.93 
14.02 
12.85 


14.16 
14.32 
12.52 
ilJS6 
10.26 


9.38 
9i)8 
8.97 
9.62 
10.33 


8.66 
6.99 
5.96 
7.20 
8.84 


7.64 
7.12 
8.42 
6.46 
6.33 


5J53 
6.18 
6.65 
8.91 


Ö.89 


9.92. 


1 


HoÄÖpB  1887. 


TeMneparypa  n o ^ b u 

m 
a  A  't  I  ^  6  n  B  %:    0.10. 


Datum 

Äo 

n  0  J 

y  A  H 

x. 

Vor 

mittag 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

12.7 

12.3 

12.0 

11.6 

11.1 

10.9 

10.7 

10.4 

10.8 

11.9 

13. 

2 

14,7 

14.4 

14.4 

14.1 

13.9 

13.5 

13.5 

ia.4 

13  6 

14.8 

15. 

3 

14.3 

14.2 

14.t 

14.1 

13.8 

13.7 

13.6 

13.7 

13.8 

14.1 

14. 

4 

14.9 

14.8 

14.6 

14.5 

14.3 

14.3 

14.1 

14.0 

14.0 

14.1 

14. 

5 

14.7 

14.5 

14.3 

14.1 

13.8 

13.5 

13.4 

13.3 

13.3 

13.9 

14. 

6 

14.1 

14.0 

13.9 

13.7 

13.7 

13.5 

13.5 

13.3 

13.3 

13.» 

13. 

7 

12,9 

12.9 

12.9 

12.7 

12.7 

12.6 

12.5 

12.5 

12.6 

13.3 

14. 

S 

14.1 

14.1 

14.0 

13.8 

13.5 

13.4 

13.4 

13.B 

13.6 

14.2 

15. 

9 

13.3 

13.3 

12.9 

12.6 

12,1 

11.7 

11.3 

10.9 

11.3 

12.3 

13. 

10 

11.4 

11.1 

10.8 

10.5 

10.3 

10.2 

9.9 

9.5 

10.1 

11.1 

12. 

11 

10.3 

9.9 

9.4 

8.9 

8.5 

8.1 

7.7 

7.4 

7.6 

8.7 

10. 

12 

9.2 

8.7 

8.3 

7.9 

7.4 

7.1 

6.9 

«.e 

..s 

7.7 

9. 

13 

9.2 

8.9 

8.4 

8.1 

7.9 

7.5 

7.5 

7.4 

7.5 

8.0 

9. 

14 

9.5 

9.3 

9.3 

9.2 

9.1 

9.0 

8.» 

9.0 

9.0 

9.1 

9. 

IB 

9.5 

9.3 

9.1 

8.9 

8.7 

8.5 

8.2 

8.1 

8.2 

9.0 

9. 

16 

10.1 

10.0 

9.9 

9.8 

9.7 

9.7 

9.7 

9.5 

9.5 

9.9 

10. 

17 

8.2 

7.7 

7.4 

6.9 

6.5 

6.2 

6.1 

5.5 

5.7 

6.8 

8. 

18 

9.2 

8.9 

8.6 

8.4 

8.1 

8.1 

7.9 

7.7 

7.6 

7.6 

7. 

19 

7.1 

6.9 

6.7 

6.6 

6.6 

6.5 

6.3 

6.2 

6.3 

6.5 

6. 

20 

6.4 

6.3 

6.1 

5.7 

5.5 

5.2 

B.3 

5.1 

5.3 

5.7 

6. 

21 

7.1 

6.9 

6.7 

6.4 

6.1 

5.9 

5.6 

5.3 

5.5 

6.S 

7. 

22 

7.1 

6.5 

6.3 

5.8 

5.4 

6.2 

5.0 

4.6 

4.6 

5.6 

7. 

23 

6.9 

6.6 

6.0 

5.8 

5.5 

5.1 

5.1 

5.1 

5.6 

6.5 

7 

24 

7.5 

7.3 

7.0 

6.7 

6.5 

6.3 

6.3 

6.3 

6.8 

7.1 

a 

25 

6.9 

6.3 

5.9 

5.5 

5.1 

4.7 

4.4 

4.1 

4.9 

6. 

26 

6.3 

6.0 

5.7 

5.4 

5.1 

4.7 

4.4 

*■' 

4.9 

4.7 

5. 

27 

5.9 

5.6 

5.5 

5.1 

4.9 

4.7 

4.7 

4.T 

4.7 

4.9 

5. 

28 

6.1 

6.1 

6.1 

6.1 

6.1 

6.0 

6.1 

6.1 

6.2 

6^ 

6. 

29 

7.1 

7.1 

7.0 

6.9 

6.9 

6.9 

6.9 

6.6 

6.9 

6.9 

7. 

SO 

7.1 

7.1 

7.1 

7.0 

7.0 

6.9 

6.7 

6.5 

6.6 

7.3 

8. 

te 

9.79 

9.56 

9.35 

9.09 

8.86 

8.6B' 

8.53 

8.35 

8.B1 

9.09 

9.9 

r 


November  1887. 
Temperatur  dee  Erdbodens 


L 

n    der    T 

iefe 

0.10 

IJj                n  0    a 

0  JI   y  A   H   H 

N  a  c 

h  m  i 

t  t  a 

g- 

HittDlJi 

f^        1 

vT  ^  M 

3 

4 

ö 

l! 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

t  1    16.2       17 

3      17.9 

18.3 

18.1 

17.5 

16.9 

16.4 

16.1 

15.5 

15.4 

15.1 

14.30 

\    \     15.&        16. 

1        17.1 

17.6 

17.3 

16.9 

16.4 

16.1 

15.7 

15,3 

14.9 

14.5 

16.20 

*    \    16.8        18. 

3     19.0 

18.9 

18,5 

17.7 

16.9 

16.4 

16.1 

15.7 

15.5 

15.2 

15.60 

J    1    16.1        17. 
J    {    «.5        15. 

'      U.1      14.: 

2       17.4 

17.3 

16.9 

16.5 

16.2 

15.7 

15.5 

15.2 

15.0 

14.8 

15.31  i. 

J       16.1 

16.9 

15.9 

15.4 

15.3 

15.1 

14.7 

14.7 

14.5 

14.3 

14.62.1 

14.3 

J4.3 

14.1 

13.9 

13.5 

13.4 

13.3 

13.2 

13.1 

13.1 

13.67 

\    1    15  9       16.3 

16.7 

16.6 

16.2 

15.7 

15.4 

15.2 

14.9 

14.5 

14.3 

14.2 

14.29 

%       M7       »«.»  /      M.8 

16.6 

16.3 

15.9 

15.4 

15.0 

14.6 

14.3 

13.9 

13.7 

14.79 

^       "i       15.7         «.1 

/.Idi'f:?/  S 

16.1 

15,5 

14.7 

14.1 

13.5 

12.9 

12.5 

12.1 

11.7 

13.29 

16.3 

15.7 

14,6 

14.0 

13.3 

12.5 

12.1 

11.5 

10.9 

12.43 1 

15.7 

15.1 

14.1 

13.3 

12.5 

11.7 

11.1 

10.5 

9.8 

11.09 

f  ti    .oA       13  3  /        1*-1 

14.3 

13.9 

13.2 

12.5 

11.8 

ll.l 

10.5 

10.3 

9.5 

10.15 

i   't  4's 

12.5 

12.5 

123 

11.9 

11.4 

11,0 

10.5 

10.1 

9.9 

9.7 

9.78 

10.2 

10.3 

10.4 

10.3 

10.3 

10.3 

10.2 

10.2 

10.0 

9.7 

9.65 

'    ?•? 

13.2 

112.0 

11.9 

11.3 

11.2 

11.1 

10.9 

10.7 

10.5 

10.3 

10.2 

10.04 

1 1^-^ 
1  >" 

13.9 

13.» 

13.3 

12.6 

11.7 

11.0 

10.3 

9.7 

9.2 

8.5 

10.80 

( 

12.3 

8.& 

7.» 

10.3 

12.1 

:13.0 

13.0 

13.4 

11.7 

U.2 

10.7 

10.4 

10.1 

10,1 

9.3 

9.18 

11.0 

8.6 

8.5 

8.4 

8.2 

7.9 

7.7 

7.5 

7.4 

7.3 

7.1 

8.05 

8.3 

8.1 

8.1 

7.7 

7.5 

7.2 

7.0 

7.0 

6.9 

6.7 

6.6 

6.98 

i      '-^ 

10.9 

11.1 

10.7 

10.2 

9.4 

9.1 

8.6 

8.2 

7.8 

7.4 

7.70 

9.6 
1    '"■' 

12.9 

12.9 

12.5 

11.7 

10.9 

10.1 

9.5 

8.7 

8.2 

7.7 

8.65 

11 -e 

12.4 

12.7 

12.2 

11.3 

10.4 

9.7 

9.1 

8.3 

7.9 

7.3 

8.14 

10.3 

10.1 

10.1 

9.9 

9.7 

9.4 

9.0 

8.7 

8.3 

8.1 

7.9 

7.67 

9.2 

1       ,or»            12.4 

12.4 

11.9 

11.2 

10.6 

9.7 

9.1 

8.5 

7.9 

7.3 

8,71 1 

1 'Hl  isil  K 

11.5 

10.9 

10.1 

9.3 

8.3 

7.7 

7.3 

6.9 

6.5 

7.28 1 

10.9 

10.3 

9.7 

9.1 

8.5 

7.7 

7.1 

6.7 

6.3 

7,12 

^111 

8.8 

8.5 

8.2 

7,7 

7.3 

6.9 

6.5 

6.3 

6.2 

6.38 

7.5 

7.5 

7.3 

7.3 

7.2 

7.1 

7.1 

71 

7.1 

6.74 

7.3 
11.7 

7.2 
10.7 

7.2 
10.3 

7.2 
9.9 

7.2 
9.7 

7.2 
9.2 

7.2 
9.1 

7.1 
9.0 

7.1 

8.9 

7.10 

8.78 

Wii.aaWa-W   la-t" 

13.10 

12.72 

12.2J 

11.73 

1,.9 

10,88 

10.53 

10.25 

9.92 

10.45  ; 

376 


HoJiÖpB  1887. 
TeMneparrpa   noHBEi 

m 
Ha   Tty  6sBi:  <k20. 


Datum 

ÄO 

B  0  1 

y  XH 

H. 

Vor 

m  1  t  t  &  g. 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

i 

14.5 

14.2 

14.0 

13.8 

13.5 

13.3 

13.1 

12.9 

12.8 

116 

12 

2 

15.8 

15.6 

1&.4 

15.a 

15.1 

14.9 

118 

14.7 

14.5 

14.5 

14 

3 

15.5 

15.3 

15.2 

15.1 

14.9 

14.8 

14.7 

14.7 

14.8 

14.6 

14 

4 

16.3 

15.9 

15.8 

15.6 

15.4 

15.4 

».2 

1Ö.2 

15.0 

15.0 

14 

5 

15.6 

15.5 

15.4 

15.3 

15.1 

15.0 

14.8 

14.7 

ite 

14.6 

14 

6 

15.1 

15.0 

14.9 

14.8 

14.7 

14.6 

14.S 

14.4 

14J 

14.3 

14 

7 

14.0 

14.0 

14.0 

13.8 

13.8 

13.8 

13.8 

ia.7 

13.6 

13.« 

13 

e 

15.0 

14.9 

14.9 

14.7 

14.5 

14.4 

14.4 

14.4 

14.3 

14.3 

14 

9 

14.9 

14.7 

14.5 

14.4 

14.2 

14.0 

13.7 

18.4 

13.2 

13X 

18 

10 

13.6 

13.4 

13.1 

12.9 

12.7 

12.4 

12.5 

12.1 

11.» 

11.7 

11 

n 

13.0 

12.7 

12.4 
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11.6 
11.5 
11.4 
11.3 


11.1 
10.8 
10.6 
10.2 
9.9 


9.7 
9.5 
9.3 
9.4 
9.3 


9.5 
9.5 
9.4 
9.4 
9.3 


9.1 

8.8 
8.7 
8.7 
8.8 


8.8 
8.6 
8.5 
8.5 
8.5 


9.78 


11.6 


11.7 
11.6 
11.5 
114 
11.3 


11.1 
10.8 
10.6 
10.2 
9.9 


9.7 
9.5 
9.3 
9.4 
9.3 


9.5 
9.5 
9.4 
9.4 
9.2 


9.1 

8.8 
8.7 
8.7 
8.8 


8.7 
8.6 
8.5 
8.5 
8.5 


9.77 


11.6 


11.7 
11.6 
11.5 
11.4 
11.2 


11.1 
10.7 
10.4 
10.2 
9.9 


9.7 
9.5 
9.3 
9.4 
9.3 


9.5 
9.5 
9.4 
9.4 
9.1 


9.0 

8.8 
8.7 
8.8 
8.8 


8.7 
8.6 
8.5 
8.5 
8.5 


9.75 


11.7 


11.6 
11.6 
11.5 
11.3 
11.2 


11.0 
10.7 
10.5 
10.1 

9.8 


9.6 
9.4 
9.4 
9.4 
9.4 


9.4 
9.4 
9.4 
9.4 
9.2 


8.9 
8.7 
8.7 
8.8 
8.8 


8.7 
8.6 
8.5 
8.5 
8.5 


9.73 


11.7 


11.7 
11.6 
11.5 
11.3 
11.2 


10.9 
10.7 
10.4 
10.1 
9.8 


9.6 
9.4 
9.4 
9.3 
9.4 


9.4 
9.5 
9.4 
9.4 
9.1 


8.9 
8.7 
8.7 
8.8 
8.8 


8.6 
8.6 
8.5 
8.5 
8.5 


9.72 


11.7 


11.6 
11.5 
11.5 
11.3 
11.2 


10.9 
10.6 
10.4 
10.1 
9.8 


9.6 
9.4 
9.5 
9.5 
9.4 


9.4 
9.5 
9.5 
9.4 
9.1 


8.8 
8.7 
8.7 
8.8 
8.8 


8.6 
8.6 
8.6 
8.5 
8.5 


9.73 


11.7 


11.6 
11.5 
11.5 
11.3 
11.2 


10.8 
10.6 
10.3 
10.0 
9.7 


9.6 
9.4 
9.4 
9.4 
9.4 


9.4 
9.5 
9.5 
9.4 
9.1 


8.8 
8.7 
8.7 
8.8 
8.8 


8.6 
•8.6 
8.5 
8.5 
8.5 


9.70 


11.7 


11.7 
11.5 
11.4 
11.3 
11.1 


10.9 
10.6 
10.2 
10.0 
9.7 


9.5 
9.3 
9.4 
9.3 
9.5 


9.5 
9.5 
9.4 
9.3 
9.1 


8.8 
8.7 
8.7 
8.8 
8.8 


8.7 
8.5 
8.5 

8.5 
8.5 


9.69 


11.66 


11.66 
11.56 
11.49 
11.34 
11.21 


10.98 
10.69 
10.42 
10.11 
9.81 


9.62 
9.42 
9.38 
9.39 
9.38 


9.45 
9.49 
9.42 
9.39 
9.15 


8.92 
8.74 
8.70 
8.78 
8.80 


8.68 
8.59 
8.51 
8.50 
8.50 


9.73 


14.8 


14.6 
14.4 
14.4 
14.2 
14.2 


14.1 
14.0 
13.9 
13.7 
13.6 


16.6 


16.4 
16.4 
16.3 
16.2 
16.2 


16.1 
16.1 
16.1 
16.0 
16.0 


13.5 

15.9 

13.3 

15.8 

13.2 

15.9 

13.0 

15.8 

12.9 

15.7 

12.8 

15.7 

12.6 

15.6 

12.6 

15.6 

12.6 

15.6 

12.3 

15.5 

12.3 

15.4 

12.2 

15.4 

12.2 

15.3 

12.0 

15.2 

12.0 

15.2 

11.9 

15.2 

11.8 

15.1 

11.7 

15.1 

11.6 

15.0 

11.6 

14.9 

13.03 

15.72 

16.0 


15.9 
15.9 
15.9 
15.8 
15.8 


15.8 
15.8 
15.8 
15.8 
15.7 


15.7 
15.7 
15.6 
15.6 
15.6 


15.5 
15.5 
15.6 
15.5 
15.5 


15.4 
15.4 
15.4 
15.3 
15.2 


15.2 
15.2 
15.2 
15.2 
15.1 


15.57 


r^ 


TepMOMeTpt   C'l.    'ItlpUblMl.    lUapHKOBb 

Hü  iiueorit    1.5   HeT()a  iiaA'F>  noBopxHOcrbHi  seHjiH. 


II 

Ao 

n  0  J 

JÄH 

Ä. 

Vo  r 

mittag. 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 
11 

-2,17 
-1.29 

-2.&0 

-1.50 

-2,70 
-1.60 

-2.91 

-1.99 

-2.99 
-1.94 

-3.18 
-2.27 

-3.20 

-2.28 

-2.61 

0.52 

-0.52 

2.66 

1.11 

4  67 

3.1« 
6.5S 

11 1 

IV 
V 

2.26 

8.15 
I3,ß2 

2.U 
7.78 
13.24 

1.5B 
7.52 

12.80 

1.49 
7.19 
12.53 

1.55 
6.75 
12.35 

1.25 

7.19 
15,06 

3.16 
10.39 
18.67 

6.65 
12.80 
21.76 

8.65 
14.47 
23.65 

10.86 
15.89 
24.60 

12.07 
16.54 
2;>.04 

VI 
Vll 
VIII 

17.22 
18,9K 

I6.fl3 
18.38 
18.0-t 

16.54 
17.90 
17.83 

1B.23 
17.47 
17.40 

16.29 

17.41 
17.14 

20.06 
20.14 

19.12 

2-J.54 
22.20 

23.14 

24.94 
24.22 
25.45 

25.86 

25.66 
27,80 

27.06 
26.97 
29.48 

Z7.94 
27.92 
30.01 

IX 
X 
XI 

17.51 
11.18 

17.03 
11.02 

6.49 

16.71 
10.97 

6.20 

16.44 
10.65 

5.94 

15.87 
10.36 

5.86 

15.73 
10.05 
5.63 

20.24 

12.56 
5,79 

23.72 

17.08 
9.31 

25.92 
19.29 
12.06 

27.69 
21.10 
13.16 

2e.6S 
2Z6S 
14.68 

Xll 

2.53 

2.12 

1.76 

1.61 

1.45 

1.59 

1.35 

3.03 

7.26 

10,02 

11.8Ö 

l'Oil.. 

J,il,r. 

'J.*l 

9.10 

8.7« 

8.&0 

8.34 

9.20 

11,21 

13.91 

16.06 

17.72 

16.93 

1 

epM 

0M6 

Tpi] 

Ha 

noBepxHOCTH  seiviaH. 

u 

I 

Ao 

I    0   Jt 

y  A  " 

a. 

V  0  r 

mittag. 

2 

3 

4 

5 

ß 

7 

8 

9 

10 

11 

I 
11 

-1.57 
-  1.52 

-1.69 

-1.Ö5 

-1.80 

-1.87 

-1.94 

-1.93 

-2.02 
-2.09 

-2.07 
-2.45 

-2.21 
-2.54 

-2,00 
-1.06 

-0.78 
1.6S 

0.58 
4.88 

2.23 
8.b-8 

ni 

IV 
V 

1.57 
8.51 
14.86 

1.17 
8.01 

U.32 

0.76 
13!b7 

0.58 
7.30 
13.43 

0.59 
6.95 
13.26 

0.29 
7.01 
14.35 

1.42 
9.98 
19,06 

6.02 
14.37 
24.29 

11.27 
19.87 
29.95 

16,33 

22.86 
34.32 

19.r>2 
25.fi3 
37.S3 

VI 
VII 

vm 

18.75 
20.19 
20.12 

18.32 
19.61 
19.85 

17.93 
18.96 
19.43 

17.51 
18.39 
19.03 

17.49 
18.39 
18.68 

18.95 
19.32 
19.26 

24.34 

24.17 
23.22 

30,30 
29.20 
29.52 

35.20 
33,60 
34.62 

40.20 
38.55 
40.21 

43.90 
42.84 
44.00 

IX 
X 
XI 

18.90 
11.31 
6.46 

18.45 
U.Ob 
6.05 

17.92 
10.91 

5.76 

17.60 
10.61 

5.50 

17.14 
10.19 
5.37 

16.88 
9.85 
5.14 

20.07 
10.80 
5.12 

25.62 

16.07 
6.75 

31.66 
20.99 
10.61 

37.26 
25.62 
13.48 

41,49 
29,57 
1B.44 

XII 

1.35 

1.00 

0.66 

0.47 

0.26 

0.15 

0.01 

0.47 

3.80 

8.36 

12.76 

J&br. 

9.94 

9.55 

9.18 

8.88 

8,68 

8.89 

11.12 

14.S8 

19.31 

23.56 

27.09 

UM 


397 


Resiime 

Thermometer  mit  geschwärzter  Kugel 

1.5  Meter  über  dem  Erdboden. 


1 

i 

n 

0  n  0  Ä  Y  JS, 

HH.                   Nachmittag. 

CpCAH. 
Mittel. 

5| 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

i 

[     3.82 

!l     7.60 

3.20 
7.41 

3.10 
7.04 

1.08 
6.05 

-0.69 

3.21 

-1.17 
1.66 

-1.20 
0.65 

-1.59 
0.27 

-1.70 
-0.19 

-1.92 
-0.60 

-2.04 
-0.90 

-2.06 
-1.00 

-0.67 
1.65 

!  13.89 
:   17.53 
1  26.34 

14.19 
17.85 
25.86 

13.58 
17.63 
25.55 

12.83 
16.60 
25.36 

10.98 
15,85 
24.04 

7.90 
13.93 
21.99 

6.43 
12.10 
19.12 

5.19 
10.89 
17.61 

4.35 
10.19 
16.77 

3.76 

9.63 

15.56 

3.05 

9.11 

14.96 

2.58 

8.59 

14.39 

6.80 
12.14 
19.46 

;   28.75 

29.44 

1      31.90 

29.00 
30,16 
32.31 

29.34 
30.04 
32.15 

28.72 
30.34 
32.62 

26.72 
29.18 
31.50 

25.89 
27.42 
28.54 

23.25 

24.87 
23.87 

21.01 
22.34 
22.50 

19.99 
21.13 
21.49 

19.14 
20.43 
20.74 

18.60 
19.84 
19.76 

17.87 
19.23 
18.84 

22.83 
23.76 
24.63 

30.40 

24.60 

i  16.41 

31.06 
24.43 
16.58 

30.17 
23.43 
15.51 

28.60 
22.35 
12.63 

26.53 
17.93 
10.44 

23.75 

15.66 

9.52 

21.97 

14.40 

8.89 

20.81 

13.44 

8.30 

20.14 

12.58 

7.65 

19.50 

11.91 

7.56 

18.91 

11.63 

7.18 

18.14 

11.28 

6.98 

22.71 

16.01 

9.80 

11  13.68 

13.14 

12.72 

8.55 

6.53 

5.42 

4.62 

4.05 

3.57 

3.34 

2.99 

2.72 

5.80 

^  :  20.36 

20.43 

20.02 

18.81 

16.85 

15.04 

13.25 

12.07 

11.33 

10.75 

10.26 

9.80 

13.74 

Thermometer  auf  dem  Erdboden. 

1 

!           n 

0     n  0  Jl  y 

AHH.                   Nachmittag. 

CpCÄH. 
Mittel. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

•1 

;'    11.65 

4.33 
11.60 

3.22 
9.60 

1     1.30 
6.96 

0.19 
3.14 

-0.33 
1.27 

—0.57 
0.31 

-0.83 
0.00 

-1.00 
-0.48 

-1.15 
-0.76 

-1.29 
-0.98 

-1.43 
-1.31 

0.08 
2.17 

'  23.57 

•  28.03 

40.85 

23.43 
27.41 
38.16 

20.72 
25.24 

34.81 

16.62 
21.98 
31.87 

11.67 
19.05 

28.78 

8.12 
15.54 
24.45 

6.04 
13.26 
21.42 

4.94 
11.90 
19.50 

4.07 
10.94 
18.25 

3.30 
10.28 
17.07 

2.58 

9.67 

16.29 

2.06 

9.04 

15.59 

8.71 
15.26 
24.06 

\  47.00 

.    46.59 

47.44 

44.98 
46.49 
46.39 

43.03 
44.24 
44.45 

39.60 
41.96 
41.85 

34.17 
37.26 
37.27 

29.94 
31.39 
30.85 

26.17 
27.65 
26.94 

23.68 
24.95 
24.94 

22.31 
23.39 
23.96 

21.35 
22.38 
22.82 

20.21 
21.61 
21.80 

19.55 
20.88 
21.00 

29.22 
29.86 
30.13 

^  45.66 
r  32.15 
^  18.56 

44.46 
30.71 
17.96 

40.80 
27.86 
15.72 

35.50 
24.05 
12.35 

30.53 

18.85 
10.20 

26.23 

16.32 

9.18 

24.08 

15.00 

8.43 

22.56 
14.01 

7.87 

21.69 

13.19 

7.43 

20.78 

12.49 

7.20 

20.24 

11.88 

6.84 

19.41 

11.46 

6.60 

27.48 

17.78 

9.69 

\  15.09 

13.93 

11.70 

7.16 

4.58 

3.52 

3.05 

2.64 

2.18 

2.01 

1.64 

1.35 

4.69 

-.   30.14 

29.15 

26.78 

23.43 

19.64 

16.37 

14.32 

13.01 

12.16 

11.48 

10.87 

10.35 

16.58 

TeMnepaTypa    noHBti 

m 
na     r  X  j  6  B  H  'h:    O.Ol. 


1« 

X  0     H  0  J 

y  Ä'H  fl. 

V  0  r 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11    1 

I 
II 

-1.25 
-1.03 

-1.35 
-1.20 

-1.48 
-1.42 

-1.57 

-1.49 

-1.65 
-1.64 

-1.74 
-1.94 

-1.87 
-3,00 

-1.76 
—1,15 

-0.92 
0.98 

0.04 
3.53 

1.23  , 
6.88  ; 

m 

IV 

V 

2.81 
9.71 

ie.i8 

2.35 
9.17 
15,52 

1.95 

8.76 
15.03 

1.70 
8.34 
14.53 

1.56 
7.95 

14.23 

1,32 

7.82 
14.88 

1.93 
9.67 
18.28 

5.00 

13.19 
22  53 

9.34 

16.96 
27,37 

14.32 

20.59 
31.55 

17.89  !  2 
23.35  :  2 
35.16  1  3 

VI 
VII 

vm 

20.;« 

21.88 
22.15 

19.78 
21.29 
21.49 

19  30 
20.18 
20.99 

18.81 
19.87 
20.55 

18.58 
19.70 
20.12 

20.01 
20.44 
20.34 

23.83 
23.75 
22.95 

29.18 
27.95 
27.38 

34.04 
31.84 

32.68 

39,12 
36.83 
37.92 

43.25     H 
41.18     « 
42.13      * 

IX 
X 
XI 

20.53 
12.79 
6.97 

19.97 
12.43 
6.64 

19.43 

12.16 
6.34 

19.02 
11.83 
6.03 

18.56 
11.51 
5.85 

18.20 
11.12 
5.65 

20.11 
11.53 
5.58 

34.46 
14.90 
6.52 

29.80 
19.05 
9.53 

35.22 
23.13 
12.27 

39.50  ■  \ 
26.89  :  2 

14.80  !  1 

XII 

1.75 

1.48 

1.17 

0.96 

0.75 

0.61 

0.45 

0.63 

2.51 

6.26 

10,27      I 

ir 

11.07 

10.63 

10.23 

9.88 

9.63 

9.73 

11.18 

14.07 

17.77 

21.73 

25.21     ' 

u 

a   T  xy  6uB 

t;    0.02. 

li 

J[    0       R    0   J 

7  ABSL 

V  0  r 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

"  ! 

u 

-0.94 
-O.W 

-1.05 
-0.64 

-1.15 
-0.83 

-1.24 

-0.98 

-1.34 
-1.10 

-1.44 
-1.33 

-l.Bl 
-1.48 

-1.50 

-1.06 

-0.92 
0.33 

-0,24 
2,09 

0.52    i 
4.85 

111 

IV 
V 

3.69 
10.14 
16.77 

3.24 
9.61 
16.08 

2.82 
9.18 
15.54 

2.48 
8.70 
15.06 

2.26 

e.34 

14.68 

2,02 
8.11 
15.06 

2.28 

9.44 
17.72 

4.21 
12.46 
21.36 

7.49 
15,87 
25.65 

11.69 
19.28 
29.45 

14.98 
21.941 
32.76 

VI 
VII 

vm 

21.45 
23.28 
23.83 

20.76 
22.59 

23.08 

20.22 

21.79 
22.54 

19.72 
21.15 
22.02 

19.36 
20.76 
21.56 

20.13 
20.95 
21.43 

23.05 
23.17 
22,97 

27,13 
36.23 
26.12 

31.48 
29.44 
30.05 

35.79 
33.49 
34.12 

39.47 
37.19 
37.78 

IX 
X 
XI 

22.07 

13.90 
7.45 

21.43 
13.50 
7.14 

20.85 
13.18 
6  80 

20.39 
12.84 
6.47 

19.90 
12.50 
6.29 

19.52 
12.15 
6.10 

20.34 

12.25 
5.96 

23.18 
14,36 
6,55 

27,08 
17.55 

8.82 

31.35 
20.89 
11.39 

34.97 
23,97 

13.69 

X» 

2.38 

2.17 

1.89 

1.68 

1.45 

1.29 

1.18 

1.22 

2.26 

4.90 

8.18 

Jabr. 

11.96 

11.49 

11.07 

10.69 

10.39 

10,33 

11.28 

13.36 

16,26 

19.52 

22.52 

Resume. 

Temperatur  des  Brdbodens 


m 


in  der  Tiefe: 

O.OL 

1 

1 

n 

0    nOJIfAHH. 

N  a  c  h  m  i 

t  t  a  g. 

CpCÄH. 
Mittel. 

1 

2 

B 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

• 

4.12 
10.21 

3.85 
10.54 

3.07 
9.12 

1.70 
7.02 

0.64 
3.83 

0.16 
2.01 

-0.21 
1.07 

-0.41 
0.62 

—0  59 
0.13 

-0.78 
-0.21 

-0.93 
-0.45 

-1.06 
-0.78 

0.00 
2.17 

22.73 
26.06 
39.30 

23.23 
26.09 
37.74 

21.24 
24.82 
35.23 

17.96 
22.61 
32,46 

13.56 
20.09 
29.85 

9.95 
17.17 
26.24 

7.74 
14.95 
23  43 

6.52 
13.49 
21.42 

5.55 
12.50 
19.99 

4.69 
11.66 
18.79 

3.96 
10.96 
17.88 

3.36 
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nPOESBEJlEflBUH  FE  TE^IHCCKOt  «ISEHECSOfi  OECEFBÄTOPIE 

Bt  1888  H  1889  roAax'L. 


BEOBACHTUNGEN 

DER 

muMM  Dis  mnmM 

IM  TIFUSSER  PHYSIKALISCHEN  OBSERVATORIUM 

IN  DEN  JAHREN 
IjNÜ 


-ai®o 


riapoeaB  CKOponeH.  H.  H.  JIheepmaha,  MHxnH;iOBCKn>i,  64. 

4895. 


ne4aTaHo  no  pacnopH>KCHiio    Thcj^-thcckoh  <t>M3H'(ecKOH  OöcepBaropiH. 

>lHHapi,  1895   r. 

9;^  lÜTejJiHHirB. 


BBEflBHIE. 

Bi  npeAüaraeMOMi»  Toit  npHBeAeHU  Es/iAioffiBia  haa'b  TeMoepaTypon  m^HU  u'b 
i(|)iici  sa  1888  h  1889  roAa. 

Giioco&b  ycTaHOBKH  TepMOMeTpoBi  jufl  Ha6ji»AeBifl  hea^  TeinepaifpoiD  no?RH  ao 
;6bbh  4  seipoKb  bi  otfuieirL  ocraBajrcfl  npezuifl,  onieaHEHfi  yse  paflie  so  bb6A6- 
m  Kl  ]ia6iH)AeHiu'B  aa  1880  h  1884  roAa. 

Kl  npeaum  uti^Mf»BisLn%  ci  anptjifl   1889  roAa  npfl<(aBHaHCB  en^e  HafijiiDAe- 

I  HaAi  TeMneparypoio  noiBH  na  rjyÖHBt  6.5  lerpa.  yciaHOBsa  aroro  TepHoxeipa, 

X0Aaa(aro6ii  use  cpeAHflro  ypoBUi  noAno^BOHHolt  boah  bsl  2.5    xeipa,   n(rrp6(k)Ba- 

oeoüuxi  npeAoeTopazHoerefi.  OxHoeHTe^Ho  HX'b  htb  aaK^TOfi'L  xoero  npeAm^CTBeHHiKa^ 

E.  Hubdepra,  n  saHxcTByio  cJiiAyioiilifl  AaHHHfl  "^j. 

Kl  aauBAy  on  TepHoxeipa  na  rjy^HHt  4  x.,  bi  paacTOflaiH  8.1  x.  on  Hero,($HJia  bu- 
lana  axa,  bi  BOTopoit  yso  xa  riyÖEHt  4.2  xerpa  BGiptTXJiE  exJioiDHyK)  saxeHHyfo  aopoAy. 

Bi>  dTofl  esajrb  öujio  BU^xro  yrjiytfjieHie  en^e  na  2.35  x.^  Tasi  qTO  o6iu(aa  riy* 
ia  fliH  on  aoBepzHocTH  aexjx  AOuiJia  ao  6.55  x.  Ha  nwi  auu  Öun  yeraHo- 
^  A^poBJiHHiiül  fln^BKi  CB  xKoro^iflcaeHHaxH  oTBepcTiüXH  Wh  ero  eTiHsazT».  JI,ho 
ffa  eaepBa  6aj[o  nospEiro  cjoex-B  iiexexTa  n  4  ex.  tojiii^hhor),  njiOTJto  y6HT£u^, 
fse  Ha  9Ton  ifexefiTHafi  cioB  öfijia  soxtuiefia  xtAnaa  luXTa  6i  icojiBi(eo(!pa3HEiu:B 
STynon  nocpeAXHt  en.  Ha  aio  sojibuo  xiotho,  lafc^  qro  BOAa  ne  xosei'b  npoxo- 
%  xesAy  HHHy  Hacasexa  ueMeuiHafl  ipyöa,  AOXOAfl^afl  ao  aoBepxHOCTX  sexjifl.  11,6- 
iTflaa  Tpyija  BxyTpH  sauio^aeT'B  bi  ee6t  A^pesiiHHyH)  xpyöy.  Qo  HsroTOBaeflix  i^e- 
tfflofl  TpyöH  £xa  oDKpyrb  nea  ($ajia  sacEinaHa  npoetaHHHXi»  piqHürb  necKOXT». 
Kopt  QO  xaroTOBjonix  Ha  ah^  A^P^i^HHoff  ipyäu  CBonujiocB  noejrbAOBaxeiitHo  ho- 
BiDoe  sojH^ecTBO  BOAUy  OAHaso  ao3AHbe  BUflCHHiocb,  qxo  8Ta  BOAa  nonajia  BHyTpb 
«BaHHoS  Tpy5a  ne  nn  hohbu,  a  Öuja  Buxaia  npx  oiBepA'bBaHiH  H31»  x^exeHTHofl 
^Hy  en^e  He  AOCxaioHHo  npoeoxmefi. 

TasHxi  o5pa30x^^  fiiaroAapH  yKa3aaHMHi>  npHcaoeoäJBHiflX'B,  yiaiLocb  ycipaHHib 
lil   AocTyni  boau  &*&  aopobahhoI!   ipyOl.    Ha    aho    a^POBHHHoS    ipyöu   noxoiAbH) 

•J  Cm.  BBO;[eHie  ki  „HaönoAesisM^  TH(i)iHcCKoft  OöcepBaTopia  sa  1891  r."  cxp.  VllL 


petiKH,  nJOTHo  DpHiuKanioeK  k'b  eTibfiKam  TpyßH,  onjeEaeiea  TepioKOipi.  Jl 
ro,  iroÖH  CAt-iaTb  inapHKi  SToro  TopuoiieTp»  no  bosxozhoctb  ne  qy BCTBHTejbBQi 
noMt[i(eHt>  iti  KaoeiOii,  sanojiBeHBOll  AypaHiiH  npoBOAHHsanH  Tenjra.  ups  jet 
peHEH  9T3  Kanenia  HHZHeio  esoeio  qaeTbn  onycKaeTca  na  jnoMBHyTj»  xiABf» 
eocTaBJiatoinfio  abo  AepeBflHBofl  TpyCu. 

Xora  ycTaHOHKa  aioro  lepioiieTpa  öujia  saBOHWia  eme  bi  jifsaCpb  188! 
OAHaEO  npBBBjt>HHfl  laÖJitnAeHifl  mopjih  EaqaTbCfl  tojlko  cl  12  anptj£  188S 
Tasi  Ka&i  AO  9Toro  BpeiesH  pasCyianie  b  yemaHie  aop^bahhuii  onpaBU  h 
üqeHb  qacTO  ilmajiB  iidTaeSHBaHiio  TepxoHerpa. 

yqacTOEi  seHJH,  Ha  KoiopoMi  ycTaBOBieHU  TepMoieTpu  x^n  HaÖjnAeHiS 
TeMnepaiypoK)  noiRu,  oKpyzeHi  cb  3-xi  cTopoHi  oeotSuMi  pBoxt,  4-yio  ze  ei 
pORy  oCpaayerb  Kpyrolf  6eperb  p.  KypH.  Taxi  saEi  yusaHHHfi  pOBi  aepBüHi 
BB  Chjix  aoctbto'Qbo  riySost,  to  Tepuoxerp'b  la  rjiyßHBt  4  i.  Csjn  noqTB  n 
Bo  ospyzeBi  noAOoqfieHHoio  uoaok),  n  npH  yeraHOBB'b  pefisH  ci>  TepHoiieTpoHi 
Hl  flfi^MBEoS  TpyfiKt  DOAHHMajineh  Ao  BueoTU  0.2  xerpa  saAi-  nJiHTKofi,  tot 
toinefl  AHO  xpyÖH.  JJm  ycTpaBeaia  sToro  BeAocTaTKa  bi  lat  1889  roAa  hs 
paÖoTu  no  yr,iy6;ieBiio  pBa.  Bi  xfiqcHie  roAa  ero  yrjiyÖBJi  npiöanaBTcibHo  aa  I 
Tpa,  TaKi  qio  bo  BTOpoÄ  noJOBBBt  roAa  pOBi  yze  sesA*  pfiXOMil  AO  noßepxBOCTH  c 
nteraiH  Aaze  ÖHJii  ituäurb  orqaoTa  vb  eaiofi  esaJi'b.  Be^tAeruie  bthxi  paOon>,  ] 
oiBrb  CTOKi  noAnoqßeiHHXi  boai,  lepsoieTp'b  an  r.iyÖBH'b  4  x.  ocboCoabjcs 
coBepmeBBo  on  BiiiiHia  roau.  Boas  hbi  iieieHTBotl  Tpyßu  <Su.ia  BuöpaBa  n< 
ryßKi  Bi  HtcKOJibKo  npieioBi  vb  leqeHie  oktbi^pb  h  bobCpb  uteflii,eBi>  1889 
CL  20-ro  xe  BOfltfpa  sb  rpytSst  lozio  öujio  aaiiiBTb  isiab  HesHaqüTejibBfifl 
ROAU.  Ho  sflxe  B  noej'b  aroro  patforn  no  yrjyäjieBiio  psa  npoAOizajieb  n  i 
Ayiomie  roAU,  oai  saitoBqeBu  jiimb  bi  1891  roAf  noeili  Toro,  k3KI  abo  8t< 
aiCTaiiB,  a  oeo6eBflo  opB  BUSOA'b  ero  aa  depen.  Rypbi,  buöhto  m,  csAXb  ao  i 

1    MBTpa. 

npBBeAeHHUB  HBxe  HaüjtoAeHifl  npoBSBeAeHH  boa'l  pyKOBOACTBoi'b  no> 
;iBpeKTopa  r.  P.  6.  Aeea^pen,  oBi-ze  pyKOBOABJi'b  b  imqacjieBiesi  icxi>,  a 
Hit.i'b  HSA30p%  30.  oeqaTaBJerb  BaöjiiOAeBifl. 

El  BaiiqaEiflX'b,  citAyiomaxi  hexb,  r.  AeeaittpeK  eoof^iqBi-b  Go^i»  no. 
cutAiaiB  0  DpHÖopax'b  h  hxi  noopaBKaxi. 

3a-  UlTeAflHHr 

jiipeKTopi>  otScepsai 


mUmn  o  npoN3BOACTBt  n  BUHNC/ieHin  naöüiOAeHiM  heai»  TeiinepaTypoio 

noHBu  Bi>  TN(|)/iHCt  Bi>  1888  N  1889  roAaxi». 

Ua($jiioAeHiji  mjij>  TeHnepaTypoH)  noqou  m  TH(t).racb  wb  18S8  h  18S9  roAax'b 
oisBOAUHeB  B's  Tov^-ze  o6^e}iiy  wb  Ti-XQ  cposH  ji  npii  Ton-xe  enocoöi  yeiafoB- 

TepioierpoB^y  RaR'b  h  b^  npcAtuiyn^ie  roAH, 

Bei  npoGiJiH  Bi  Hä^jiiOAeHiflxi  sa  oTAt.ibHUo  cposff  (ßc^ACTBie  nponycsoB'b  h.ih 
oepoqsv  Ha($jiH)AeHi8,  no  c.iy^aio  npoB'bpsH  repMOMeTpoBi»)  nonoiHOHEi,  sasi  Beeria, 
loiEbK)  iBTepnojiipoßaHifl  öea^  bcbkhii  A<'^*ii>HiiiniHX'B  oroBopoKi  o  npnqHHt  npo((i- 

Bi  KaxAOM'B  OTA^JikHoii'B  cjyqat.  Ho  bi  oTqcTHOMX  roiy  ejiyqajrneB  h  Apyrie  ne- 
fum  n  HatfjiiOAeHiflrB,  B.i]flHie  soTopux'b  npocTHpaJEOCb  no  Beflsoi'b  ejiyqa'b  ana- 
rejBHo  Aa-3'i^7  q'^M'^  na  oTA'bji^RUo  qaeu,  AaHHua  ßi^Jiz  KOTopux'B,  sasi  HHrepnoaiHpo- 
iHEifl  H  cjrbüLOBaTejibHo  He  ToqHua,  oTxiqeHu  b'b  cj[tAyK)iiiHX'B  HHze  noApotfEuxi  Ta- 
»(ax'B  SBtsAoqKOH).  06^  dTm>  nepepHBax^  cjtbujen  ynovflHyTb  HtcKOibBO  noApo6» 

KaK%  6hjio  yxe  otiiacHeHO  bo  BBeAeniH  E'b  HaÖJifOAeBiflxx  HaA'b  TeHnepaTypoio 
mu  3a  1884  toa'b,  npa  ycipoScTBi  sanoBo  aiaxi  HaÖjroAefliB  B'b  1884  roAy  Tep> 
KTpH  (cotfcTBeeno  roBopa — i^eMeHTHUfl  b  a^POBahheib  TpyÖH,  cjryza^ifl  A^a  oxpaau 
iOMeTpoB^)  6uja  noHintenEi  bi  qaeToiix  piqHox'B  neest.  Cano  eoöoio  pasynteieB, 
I  Birepfb  H  AOSAB  xbron^  a  3hmoio  BtTep'b  eo  CHtron  yHOCBJiH  nocToaHBo  qaeiB 
ly  €%  lieTa  yeTanoBSH  TepxoMeTpoB'b,  aia  y^EiJib  noctoflHHo  nonojiHfljtaeb,  oo  rbpt 
tf)dHoeTV,  npHtfaBjeeiearb  CBisaro  plqHaro  necKa.  Ho  ei  Apyrolf  CTopoHU  Ha  Torb- 
f'iaeTOB'B  npH  AOZA'b  h  Btopi  nonaAajnr  Tasse  Mejrsifl  rjrHHHCTUfl  qaeiHiiEi 
nxzvKjiEth  MexAy  neeqHHsaxH.  TasHX'b  otfpaaoM'b,  BejrbACTBie  otfoHX'b  yKasaHHux'b 
iniB  noqaa  na  pasJiHqHHX'b  rjiiy(>HHax'b  h  b^  pasjSHqHHX'b  HanpaajieHiflrb  eiaja  a&- 

0  HeOAHOpOAHOK). 

MosKio  6uÄ0  npeAHOjiosiiTby  qxo  aia  npnqHHa  ne  ocrajacb  öes'B  BjriflHifl  Ha  t€- 
ttpoBOAHOCTB  noqBH  B'B  paaJHqHHX'b  irbcTax'b,  a  BCJitACTbie  aioro  h  na  noBaaaHia 
iH^mex'B  TcpHOieipoB^,  noaioHy  bx  1888 — 89  roAax'B  6un  npoHSBeAeH^    pa^'b 
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nouHTOKi  xia  iioaioanaro  ycTpaEeiiifl  dm%  BeoAHOpoAHOtTeH  vb  coftaB*  ho^bh.  Dp 
H^KOTopuz'L  TepioxeTpaS'^OKasaioeb  hco6xoaiiihiii>  aaH^EBTb  AepeBfliBUa  qacTi  hobbii 
3  nxeiHO, —  AepeBflEHua  TpytiSR,  aaEjiioqeHBHfl  BijTpH  ifeieHTHurb,  DpoiHiiH  aacTOibn 
qTO  npn  BBHHiaBiH  tepioaerpoBi  07^  criBosi  rpy 6oKi  OTAiiuHCb  »j^sia  nojiyerniiDii 
laeTiitH,  BOTtpufl  noTomi  i  nooaAajri  oriacTH  sa  jiho  rpyfii.  y^ajirrb  3TH  mma 
io  ABa  oKoaajtoeb  boshokeuh  tojilko  noepeACTBOxi  onojaeKiBaHia  Tpy(fi  bojoi 
EOTopyio  nosABte  moxbo  öujo  y^aJiBib  BuqepniiB&BieH'b.  3t;i  oaepaiiiflf  KOBetao,  ei 
Hjia  Bft  paenpeAtJicBie  TeinepaTyp'L  PHyipi  iteHeHTHofi  rpyßs  i  Aaxe  no  okobiii& 
veTaHOBEB  Hoitmi  laerell  AO^XBa  ßajia  ocasuHarL  bi  Te^esie  AOBOibHO  npoxojn 
Te.uHaro  BpeiieHH  BSBierHoe  Bji^Bie  Ba  noiusaHifl  TepioierpoBi.  HenpaBizbeoen  9 
sHüaintt  BCiiACTBie  npjnvh  npaiHHi  tuim  dJimv.'nxhJio  itenime. 

Tasi  HanpHB'ipi,  24  Aesaöpfl  188S  r.  ao  8  ^i.  yrpa  TepioHeipu  bc  i^üi 
cosepmeaBo  oeBotioxAeEH  on>  cH^ra,  naA^Bmaro  bi  aiy  Hoqb  ei  11  ii.  neiepa  np 
AHAynaro  AHa.  OöHKBOBeBHo  Bi  TaEBii  eiyqaarb  sa  '/^  ^"'^^  A*^  BaditDAeBia  erbt 
yAA^BeTea  eone'bii'b,  hi  BToni-xe  cjiyqa'^  ero  yAaiBJTE  jfBiDb  EaerojibKO,  hsceo.-im 
BTo  6sio  HCOÖxoAHHO  ß,jsa  npoF3BOACTBa  orijeTOBi.  Cji*AonaTejii,HO  ao  8  t.  yrpa  t^v 
HOMerpH  EaxoAHJBCL  He  Ba  nocToaBBurb  rjyCiHBax'b,  a  Ba  rAyÖRnaxi.  nocTeoeai 
yiwJiBiHBaBniBxeÄ  ei  yTOJimeBiem  eHinHaro  noKpoBa.  TepHoieipi,  KOTOpafi  ao«« 
CurL-6u  HaioABTtea  la  rjiyöni*  O.Ol  n.,  ht.  1888  r.  II  anptjta  itl  8  i.  30: 
TT.  B  12  xaa  Ri  4  q.  20  k.  n.  OEasaACH  noiTE  na  noiiepxaocTH  rteniE,  Tan  t 
peMpsyapi.  ero  npoeBttHitaji'b  qepeai  neeoE^.  Bi  stohi  nojoseBiE  oh^,  e^pokti 
BaxoABAca  ei  3  i.  yi.  10  anp^a  b  cl  5  q.  b.  10  las,  Eor^a  npaspHBaiFa 
pe3epnyapTi  Tepuoimpa  cjoH  necEa  «on  (Suib  yneceHi  aoäacb^,  ^to  ocTaiofb  ha 
irb<ieBHUHi>  HaßjiDAaTejiBHE. 

2  iiOHa  1888  ro,ii,a  TcpioMeipi  eh  rjjÖHat  O.Ol  h.  OEaBSJiea  HaxüAnraFi 
Bt  eupoB  rjuEnCTofl  noiitt,  lepMOKeTpi-xe  e»  rjyÖEai  0.02  h.  bi  eyxoxb  aecEi.  H 
KepxHOCTb  noiBH  BOKpyn.  Apyrax-b  lepioxeTpoBi  raEze  yze  npoeout.  Bcitirtj 
»Toro  nocjit  1 1  qae.  eJiofi  eupoB  seiAH  öan.  cbeti  ao  rjyöiBii  0.04  utr^ 
xiwbnewb  oABopoABHirb  ejKBin.  smkohi.  Toxe  eaiioe  6hjio  GAtiaHo  ao  ray^BSH  0.0^ 
it7>  4  q.  B.  6-ro  lapia  1889  roA»  oeoao  h  boa^  lepiioMeTpaiB  aa  r.iy<5iEl 
0.00,  O.Ol  H  0.02  «Tpa. 

18  Bflsaps  1889  roAa  ORa3aAoe&  aeo6Tonna.wb  yAUBTb  ei  noBepZHocTi  < 
Bpyrb  TßpxoieTpoDi.  BSxoAflniaxea  sa  riyöisaxi  0.02   i  0.05    neipa,    cjiofl  ii| 
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II  EZKb  BOKpyrb  ocTajBHHxtL  TepvoieTpoB'B  no^Ba  si  aroxf  »feHOBH  yxe  npocoxjia. 
>  temM6fä  1888  r.  peaepByapi  Tepxoxexpa  Jß  159  (naTeBTi  $yeea)  na  rjry- 
rt  0.05  V.  oBasajieii  panAaBJWHBHn.  OsaaaJOCB,  ^to  bbzhah  MacTb  aopobabboH 
piBH  aToro  TepHOxerpa,  HaxoABiAaüCfl  vh  aeHJi'fcy  erBua,  BejitACTBie  ^ero  otfpaay- 
I9fl  AHO  dToS  onpaBU  xftAHaii  uaenHisa  Bvbcrt  cb  npinaiBBol  ki  boS  qameif- 
I  >M  vn™9  nepexiCTUHCB  oTBoeiTejibHO  BepxHiro  kohub  onpaBH,  vb  soropoxi» 
pinüeaa  BepxHaa  ^aexB  TepioBeTpBqeesofl  TpytfsB.  Ki  28  6eBTB($pfl  Bsaxtai  npes- 
ro  ycTEBOBieHi  SA'beb  b%  hoboS  A^pesaHBofl  onpast  repMOHerp^  loHeKaro  eteua 
251  (oaTeHTB  $yeea).  Tombo  Tas^-ze  öuia  saiiBeBa  boboio  Aep^BBHBafl  onpaoa 
«oxerpa  sa  rjiytfHBt  0*10  x.  5  h  6  0KTB($pfl  1888  r.  Upa  arofi  saHlBt,  oAxa- 
^  i'bTsa  Ha  onpasi^  eooTBtTCTByviiiaji  sexHol  noBepxBocTB,  tfiua  noxtiueHa  aa  7  xx. 
Ke«  qiH'B  cjtAyon.  K%  coxajrbHiR),  btb  norpAiaxoeTb  dHJia  saxt^eaa  tojtlso 
\  iiDjfl  1889  roAa  h  b^  6  ^.  b.  Toro-xe  ahb  HcnpaBJieHa.  TaBix*b  otfpasox'b  dwn 
»oneTpi  ei  6  OKTB^pn  1888  no  13  iioM  1889  r.  HaxoAHJieii  m  jiibtcnmeih- 
m  Ha  vij6wEk  9.3,  a  ne  10.0  ex.,  san  bto  DoxasaHo  bi^  sarojioBRt. 

27  xapra  1889  r.  aexjifl  cb  npix'be&io  tjihhu  Bospyn»  TepxoxeTpa  na   rjytfx- 

0.05  K.  6iua  BfiiHyia  Ha  rjyÖHHy  15  ex.  h  wl  ospyxHOCTX  Ha   30  oh.,  ee  sa- 

HJH  necBoxi,  9  anpi^ia  1889  r.  neeosi  npinuiocb  CHOBa  nepexiHBTi»  xo  cjiyqaiD 

lopeiia  ero  tjihhhcteixh  qacTHiiaxH.  Bi»  bthxi  ejyqaaxi  neeoKi»  6ujnt  marb  xoro-xe 

lecTBa,  ttLKb  H  BfB  eJKy^ai  TepxoxeipoBi  Ha  rjTyÖHHaxi»  1  h  2  ex. 

20iH)Hfl  1889  r.  BospyrB  TepxoxeipoB'B  na  rjiyÖHHaxT»  otb  0.00  aoO.IO  xeipa 
b  BHBonaHa  sexjH  ao  rxj6wBu  5  ex.  ajth  tofo,  ^to6u  noejii  TH^aTeJibHaro  HepeximHBaHifl 
CHOBa  aanoJiHHTb  Hxy.  Ho  na^aBmifiefl  BCBopt  aoxab  noximaji'b  nepextmaTb  aexjio 
taToqno  xopomo.  28  iiDHH  ara  nepoKonsa  ($Hjia  npoHSBeAena  BTopHqHo,  6ojtbe  oenoBa- 
BHo  Ha  aron  pasi,  a  HxeHHO  THtaTBibHo  nepeRonana  nojioea  aexjui  b^  30  ex.  ninpHBu 
3ydiB0H)Bi  20  ex.  Ha  Beex'b  yqaeTBi,  RoropHfl  aaHnn  TepxoxerpaxH  exoAHeBKo  otc^htu- 
XUHH, — T.  e.  lepxoieTpaxH  Ha  rjiytfHHaxi»  oti  noBepxHoeiH  sexjiH  ao0.20  x.  HasoHeu'b 
iKaal889  roAaaTaonepaaifl  npoAOJixajiaeb  H  aexjiH  0K0.10  rbxvxe  TepxoxeTpoB'b  b'b 
fifljfla40  ex.  h  xaeTOJibBO-xe  Bi  rjiy((HHy  6ujia  BHnyTa,  nepeximaHa  ei  neeBoxi, 
it^Ha  AJifl  yABJeHifl  BaxHefi  h  Booönte  öonie  KpynHHX'by  eJiezaBHiBxefl  KOXbeffB  ea, 
in»  arofl  ($ojrie  OAHopoAHoio  exibebio  nxa  ($HJia  8ano.iHCHa  bhorl.  II])h  aroü  pac- 
irt  BHiieHB.Toeb,  ?To  noAi»  TopxoxeTpoM'L  Ha  YäjöEwh  0.20  x.  JHUib  HexHoro  HHace 
'  ev.    orb    HoBepxHoeTH   aexjiH  HaxoAHTea    ejioS    rajbSH,  xoa'b  TapnoxeTpoxi    na 
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riydsHli  0.05  i.  saioAiToa  iHctut  pt^iflofl  neeoKi  h,  HaEoneifL,  no^'B    oerauiii 
repioieTpaiiB  Tasaa-xe  rjtHBMeras  aovuL,  EaKt  h  uootfnie  la  oKpyxaniqei'L  yiaent ' 

Gl  5  4>BBpaiiA  1889  roxa  noRasasia  TepioieTpa  Ba  riyfiiii  0.20  i.  nu 
GJiimBorb  BucoKixH  K'L  cpaBHeHii  VT,  oeraibHHKi  SiiKaHmiu  TepvoierpaiB.  if 
oöcToaTejrbOTBo  öuio  npHnieaHO  AaBJieBin  zeitsHoS  tiame<iKi  eo  pTjTLiQ,  bi>  torop 
aoi'&ii;eH'L  inapHSi  repuoMSTpa,  Ba  9Tim>  noei^AHifl.  Jljia  BnacBeEÜ  droff  npiiii 
fSasaBBsH  lepioieTpb  BUBHiaJca  03i  pclltcii  6,  7  h  8  ([lOBpaia.  Oj^Baso  no  t^itcj 
Bom  HseiltAOBaBiBTepiioxeTpa  aeroonpBBB  BBEasBxi  exbADB'b  j^aBjreBU  HeoÖHapyz« 
UosToxy  npBUBy  yKasasaarQ  BOBBrneaU  xeinepaTypu  Ha  rzyÖHHt  0.20  i.  ciljvr 
apiaaaaTb  6oxbe  paBaeiy.  'rbth  y  Apyrixi  repioieTpoBi,  npocHiaBin  bo^bh,  Bej1ijt(n 
qero  noAi  BjiaHieii  co^iBeiBaro  lyqeienyesaHiB  no^Ba  i^ieh  Barp^Baiacb  ssme.  ti' 
ospyxaioDtaa  Coits  BiaxaaB  ■  BcuapHBOiaa  tmp  B^ary. 

Ua  lofl-xe  nyCiBat  12  iioja  1839  r,  pettEa  TepioiSTpa  6tua  aairkBeHa  i 
Hon  AyßoBOß  p^Hsoa,  a  19  aos6^K  n  6  ifititi6^E  Tiiro-xe  rox^  AepCBBHBaa  TpjE 
»i  EOTopyn  BeTaKifleTCH  pcltKa  ei  TepioEOTpon,  dun  o^Hmeaa  on  OMsy  b  » 
uaxi  «lacTBifb  A^peaa,  oäpasoBaBmaiefl  OTi  erapaBifl  CTtaoB'b  TpyäRB  npi  Burarsi 
HIB  Tepioieipa.  dtvn  oea^OK'b  la  ji,ai  rpyttsi  npenarcTBoBajTB  BenoepeAeTBeii) 
conpHKOBHOBeBiio  HtABoB  OROBeiHoCTi  peBiCH  TOpHOKetpa  Ol  nJa«rHBiioin,  oSpasynin 
AHO  onpaBU. 

Ha  rjyfiHHt  0.40  ■.  30  aaBapi  1889  roAa  erapai  peHEa  saitHOHa  noK 
3Ta  flocjtAHaa  6oite  oiotbo,  qtii  nepsaa,  npiiHicaeTi  si  cTltBEaii  rpyösi 
jtyqme  BGEinqaeTi  BosioxHOBib  itapsyiaitiH  ROSAjsa  bi  TpyÖKi.  HiieBHo:  npexHii  pi 
ua  ßEua  BaB:ty  apocTO  uuptiafla  bdba^  bbjsb,  lesAj  2  paaBBiiaaiH  suTopol 
Mtotajiea  Tepaoieipi.  Ilpa  aoBorb-xe  yeTpctflOTst  peSsa  eocTOin  131  2-n  60. 
TOBEaxi  DJiaBORi,  6EptQia9KUxi  BübcTb  uoiooibn  BBBTOBi.  Jlfis  aoKimfiins  TCp 
xerpa  ai  BByipeaaeH  CTopuBEi  njiaaoEi  oa^irbu  cooiBticTBeBBiia  ^pat  Tepvnf 
yFiyöiBBifl,  B'b  KOTopaa  ütxJiipflUl  a  aoitn^eTca,  BorAa  btb  njmasi  coeAiaiP 
BitcTt.  Jim  aaÖJiOAeBifl  no  TepMOieipy  nporasi  toH  qaeia  masjüi,  aotopu  HeofixoA' 
AM  oreqHTUBaaifl,  ji,^id«tai  bb  aaxAofi  asi  nJiaacisi  no  npoptay,   soTopHfl  npaxou 

*)  CxtiaHHoe  Ha  cip.  III  Bsewaia  m  ,IIa<3juAeHiaH&  bslxi,  reiiaepaTypo»  no\u 
1884  r."  BaHtqame,  3to  b»  Mtcrt  ycTanoBicH  TepMOMeTpOBi  nOAi  bbkb  aasoABTcs  emet: 
necKa  bi  ',1  MeTpa  TOiatHROi),  othocbtch  TOJbRO  Kt  TepMOxeTpctin,  ycTaBOBieHHum  vi 
MeBTHun  Tpy6ax'L,  t.  e.  riy 6xe  0.4  Merpa. 
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n  oöpaaon  oahhi  npoTiB'B  Apyroro.  Tepxoierpi  npi  noxon^H  saHassH  ysptnjaeTea 
Aimn  Koibiit,  KOTopoe  HaBnqHBaereji  Ha  qnjHHApHqecKifl  h'^ahuB  eoeyfti  h 
tri»  raEHxi  o6^^on>  RpHmKoio  f^Än  noeJi^AHflro,  JI^ho  eoey^a  eoeraBJEflen  ni^mz 

riHKa   ei&    KpaflMH,     SHaUTeiEHO     BHCTJDaiOQHXH    Ha    Bei    CTOpOHH,   TaS'b    7T0   3Ta 

RHsa  opHspHsaen  bcio  hhshiok)  noBepxHocTB  peBsH,  zi  KoropoK  ona  npHsptn* 
»  BHiTaxH.  IIpH  oHyesaHiH  TopioxoTpa  sTa  njiaeTHHRa  eonpHsacaeTCfl  6:b  MiAHoS-se 
raHKoffy  oöpasyion^eK  abo  TpyÖEi.  Bi^  vbAnui  eoeyAi»  HajHBaeTCfl  ctojibso  MHHe- 
laro  laeja,  ^o6a  mapHRi  repKOxeTpa,  oTCTOflütiS  otb  Ana  na  1  hx.,  ($H.n-6Ei 
an  MaeiOH^. 

29  eeHTH($pfl  IS88  r.  erHHBinaH  A^p^BAHBaa  Tpy(5Ka    TepxoxeTpa    na    rjiyÖHHt 

X.  6ua  aaxiaeHa  hobok)  BRHAy  Toro,  ^to  b'b  nosasaHiflX'B  TepxoxeTpa  Ha  9Toil 

lat  6ajH  sax'bqeHH  7  aßiycTa  h  28  ceHTxdpfl  HenpaBXJibHocTH,  BBiBBaHHBfl  otjlo- 

m  crHXBmHX'B  qacTeü  AopoßflHHoR  onpaBH.  29  HOflÖpa  1888  r,  na  toH-xo  rüy- 

peSsa  cüoxajracE  x  ee  saxiHHüH  hobok).  S^fbwh  1-ro  (])OBpaj(fl    1889  roAa  wh 

»ff  qacTH  9ToI(  peitsH  npop%3'B,  ejryxaniiS  ajih  noxtaieHix  TepxoxeTpa^  6Hjrb    sa- 

b  2  o^otfHXH  Aoe^eqBaxH  to^ho  TaKxxvxe  o^pasoxi,    saRT»   9to   6aJL0   CA^^iaHO 

iBapi  Kteüirb  CB  peüROH)  na  rJcyÖXHib  0.40  h,,  h,  HaROHeit^,    27   4)0BpaJiH   na 

'  3T0ff  BpexeHHoff  pefiRH  ösjia  BCTaBJiexa  hobuh  peffRa,    bi»   ROTopoft    TepHoneTpi 

)BjeHi  To^Ho  TaR^-xe,  RaR-B  H  B'B  hoboS  peffs'6  Ha    rjiy($HH']^    0.40    x.,    caxafl 

TaRse  HsroTOBjieHa  no  o5pa3ay  BTofl  nocJi'bAHeif. 

Ha  r.Ty60Hi^  3.62  x.  npHnurocB  saxinsTB  14 — 18  xax  1889  r.  hobbixh  RaRx 
iHHyio  TpyÖRy,  thr-b  h  pellBy.  YcTanoBRa  TepxoxeTpa  b'b  btom'b  cjyqat  Toqxo 
•xe,  saR'B  H  Ha  rjiyÖHHax'B  0.40  h  0.84  m. 

B^  oepBoe  npexa    no  yeTaHOBRt  hobhx'b  AepeBflHHHX'B  qacTefi    b^  natfjiiDAeHiflX'B 

OTB  BpexeHX  cjyqajtHCB  npoiiyeRH^  TaRX    RaR'B    A^peno    x'bcTaxn    pasöyxajio    h 

rrßie  9Toro  xnorAa  HejBSH  6hjio  BEiTan^HTB  TepxoxeTps  cBoeBpexenHo,  XHorAa-xe 

[  6aio  ooyeTHTB  hx'b  AoeT<iToqHO    r.iytfoRO.    Bcji^ACTBie   aroro   peflRH   npHnurocB 

IR  HOAnHJlHBaTB. 

B'B  1S88 — 89  roAarB,  Rpoxt  yRasannaro  yxe  cjiyqafl  e'B  TepxoxeTpox'B  na 
d  0.05  Hm  npHuiJioeB  en^e  nepextHHTB  TepxoxeTpu,  ynoTpe6jHBiiiiecfl  npH  xa- 
Dax'B,,  vh  cjFbjijfdmfixi>,  nepeqHCJieHHax^  hhxo  cjiyqaflX'B.  Ha  rjiyöXHi  0.02  x. 
b  ch  TepxoxeTpox'B  Je  100  1  AHßapH  1888  roAa  Önjrh  ycTanoBJieHi  x  natfjiR)- 
TepxoHeTpi  Jß  265^  (naTeHT'B  $ycca).  Bi  12  q.  19  iioHfl  OAHaRo  btotb  Tep- 


■OMeip^  (SEM^eHATb,  noTONy  ?to  TennepaTypa  na  wkerk  ero  jcTaHOBSi  lorjia-fiii, 
BHABioMy,  noAHanea  Rinne  KpaSHsro  npeA^iia  mic&Jii  sToro  TepKOMTpa.  Bi  pesr 
TaiBSi  Hafi]iOA6iriS  sa  ysasasoe  Bpei^  noitmeiH  noUBaBJa  Tepioierpa  Jt  2ß5^', 
Ttxi  AO  4-ro  asryCTa  BKJSBoqarejiLflo  noKasaaia  Tepioierpa  J6  100  k,  HaRoniri, 
5  aBrycra  1888  r.  noGasanifl  bhobl  npio6p6TeBHaro  TepioieTpa  3t  240  (nan 
$yeea)  nai  leHesaro  eieua.  drorb  nocji'bAHifl  6an>  yeiaBOBieii  vh  <]aei  noi 
ABB  4   aeryora. 

17  aBrycia  1889  roAa  npnoierpi.  aa  vx^öatti  O.IO  K.  H  276^  6ai\ 
HtHeai  TaEHrL-ze  Jt  SCS**  (naTearL  $yeea}  TaicL  GaicL  mapaci  nepnaro  refa 
Tpa  OEasaJiea  noBpexAeaBuii.  29  Boal5pa  1888  r.  bx^gt^  ei  noioicoK  pefisi  aa 
6be1i  0.84  M.  pasÖBJCfi  h  TepsoieipB  F.  $.  0.  Jt  Z2&*  (FeBecJiepa  n-b  Boiatl 
HOByio  peflKy  6biXh  noMtmeai  TepioneTpi  le  27h^  (naTean  $yeea).  8  ^s 
1889  roAa  Bi  BTOicb  lepioMeipt  ÖHia  noBpeZAeaa  Hapyxaaa  Tpyffsa,  Ha  itot 
Topofl  ßnia  npHueefla  laKaa-xe  ipyÖEa  OTi  Apyroro  Tepioierpa,  eo  h  9Ta  not 
BflB  BCEopi,  a  EieBao  24  ctwapaia,  paaduiacb.  IIoDTOiy  eaaiaia  b^  ry-ze  p 
öujTb  BCTaBJeai  Tepioierpt  It  26b^  (BaTeirL  $;eea),  a  27  tjwspau,  Dpa  aa; 
eiapolt  peÜEH  borok>,  BcraBjeai  bi  nocitABioio  J£  269^.  Bi  arott  hobüI  \ 
31  iiojia  TDpxoieTpi*  onnTb  pasöiTi  a  saitieai  JE  265^,  aaEoaeiii,  7  eeBTiäpa 
öan  E  lepioierpL  Je  265^,  a  aa  ero  licTO  nontineni  Je  268*.  Bot  an  ti 
Kerpii  pafioTH  4>yeca  bi  Eep-Tani  n  naTeHTOBaHEuii.  ynpltnieflieii  aiESJiu. 

y  Bcbii.  TcpHOieTpOHi  5  aBRapa  E  17  iifiza6fn  ISSS  r.  a  3  aRBtipa  1S90 
6usB  npoBipoau  Toqitu  ayj«,  EaAJiezAoiia  nonpaBKH  la  oeaoBaaiR  ötixi  onpeAii^i 
noKasaai^Hi  9TH£^  TepxoHeTpoHi.  npBA3EH.  Kpoit  Toro,  no  apaitpy  npeaEHan  . 
OGOCio  eiiie  onpeA^JiBJiHCb  HiiCEOibBO  pasi  bi  Te<[eHie  roAa,  a  A^a  aiEWTOpiiTb  t 
■erpoBi  Aase  no^ia  exeiici]<!Bo,  aonpaitsH  xixi  TepioieTposi,  bi  soropHsi  n( 
aaaiaii  osHTa  uoBpaBsa  ;ierEa  EsitaaioTea.  Bi  BuitoAax'b  aei  8ti  nonpaBKH  n 
Bii  f,ox*v.uvb  oGpaso»,  ni  TatfjiEiiaxi-xe  eze^acEiixi  aaiSjioAeBifl  npHBej.eHHH<i 
BUH  cJi^AyeTB  eu;e  aenpauHTB  ej'^Aytouiiia  noapaBsaiB:  Teineparypu  na  Boaepi 
3eiJiB  H  na  rjiyCiHHax'b  O.Ol  a  0.02  lerpa  ai  aBp^ji  a  lat  1888  r.  eii 
lenpaBHTb  Ha  0.°1  II,.;  aa  oylSEni  0.05  i.  3a  tjwapajib  1888  r.  Ha  0.~ 
a  sa  lapTi  1888  r.  la  0.°2  Q,.;  aa  rajGswb  0.10  h.  u  Kafi  1888   r.  sa 

Hixe,  Wh  Koaiit  aacToaniflX'L  sait^aHiS,  npaBOAeaa  laöiB^Ba,  bi  nepBor 

TaKaJIbHOn    CTOJIÖIllt    ROTOpoH    pHMCKHHa    lIRitipaKR    ysaSaBH    liCflUU,      Ul     KOTOpUi 
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lOBHOHa  Heir3MlHHoeTB  npexAO  onpeAtJOHHoS  nonpaosH  hjh-z6  saxtqeHo  iSHteeHie^ 
Bi  ocTaj&HHXi  eT0Ji6itaxi  noBasaHa  nejH^iHa  EBH^HeHifl  vb  A^caTiirB  aomx'l 
rca,  a  rasse  h  RpexH,  ei  soroparo  aoBaa  nonpaasa  npHHara  m>  paseqen. 
TepHOHorpi»  na  rüyÖHBi  0.02  hl.  Jt  100  wb  8to8  TatfjiHqRt  ne  ysasaffB,  TaiCK 
,  lOTii  HSii^HeBifl  ero  nonpaBOK^  ejyqajHCB  oqoBb  ^aoTo,  BaKi  o6^  aTon  6ujio 
rnoMAHjTO  w  BReAeeiH  Ri  BafijiioAeHiairB  na^'B  TeMnepaTypoio  no«iBii8a  1 886 — 87  rr., 
Eo  sa  B3xi(HeH]eirB  nonpaBos'B  Tn^aTejiBHO  cjr&AHJH  h  bi  eiiy^ai  HaAoÖHoeTH  hi'b 
iMajsH  Bi  paseqerB.  HaKOHei^i  kb  Ha^jnDAeHiaiT»  na  rjiy6iHi  O.Ol  m.  aa  Mafl 
)  r.  noBfjate  5Hia  npH^aHa  emfi  nonpaBsa  0.^1  II,.  BCJitACTBie  npeAnoiozeBia, 
avi^qeHHoe  HSMiHeHle  nonpaBSH  aa  0.^2  cb  anptja  Hicaqa  no  iiOBB  npoHSoniJia 
ipyn»,  a  noeTeneiHO. 

yeTaHOBJeHHe  bb  1888  r.  na  rjiy($HBarB  0.02  h  0.05  h.  TepvoHeTpEi  »31» 
iro  CTeKja  AepxajiBCB  o^eBB  xopomo,  bi  o6m^'h  hxb  nonpaBSH  esoJiBKo  HHöyAB 
BBTeiBBo  H3H'6Baj[HeB  TOJTBKO  B^  rbxB  ciyqaflxx,  KorAa  Ee6o:ihmisL  KanejBSH  pryTB 
iirjiHCB  oTb  o6oiaro  CTOJi(Sa. 

Bce  esasaHHoe  no  noBOAy  MereopoxorHqecKHX'B  b  MarHBTHHX'B  HatfjioAeHifl  1888 
89  roAOB'B  OTBoesTexBBo  npoBSBOACTßa^  BHqgcjieBifl  b   npoBipKu   Ba6JioA6BiB,    a 

\    E    OTHOCHTeJIBBO   npOB'6pKB    BBCTpyHeBTOB'B   OTHOCBTefl    TaKSB   H  KB   fla($J[K)AeBia»'B. 

TeMnepaTypoio  do^bu. 

P.  6.  Acca(t)peK. 


P^'W 


EINLEITUNG. 


In  diesem  Bändchen  sind  die  Beobachtangen  Ober  die  Tempei 
Erdbodens  in  Tiflis  für  die  beiden  Jahre  1888  und  1889  veröffeutlic 

Die  Einrichtung  der  Thermometer  zur  Beobachtung  der  Temperat 
zu  i  Meter  Tiefe  ist  im  wesentlichen  die  frühere  geblieben,  wie  sie  in 
leitungen  zu  den  Beobachtungen  der  Jahre  1880  und  1884  beschrieli 

Zu  den  früheren  Beobachtungen  sind  seit  dem  April  1889  Tei 
messungen  in  einer  Tiefe  von  6.5  Meter  hinzugekommen.  Die  Eii 
dieses  Thermometers,  welches  bereits  2.5  Meter  unter  dem  gewi 
Niveau  des  Gruudwassers  liegt,  erforderte  besondere  Torkehrungen;  ich 
über  diesen  Gegenstand  den  Notizen  meiues  Torgängers,  des  Herrn  J. 
folgende  Daten.  ') 

In  einer  Entfernung  von  8.1  Meter  westlich  vom  Thermometer  ii 
Tiefe  wurde  eine  Grube  gegraben,  wobei  man  in  4.2  Meter  Tiefe  auf  an 
Felsen  stiess,  in  welchem  weiter  eine  Tertiefung  von  2.35  Meter  ausgehau 
so  dass  die  Gesamtnttiefe  der  Grube  von  der  Erdoberfläche  6.55  Mete 
Auf  den  Boden  dieser  Grube  wurde  ein  Holzkasten  mit  vielfach  durch 
Boden-g  estellt,  und  dirin  eine  Ceraentschicht  von  i  Centimoter  Dicke  fests 
auf  welche  eine  Messingplatte  gesetzt  wurde,  in  deren  Mitte  ein  rin 
Ansatz  angegossen  ist.  Auf  diesen  Ansatz  setzt  sich  wasserdicht  ein  C^ 
auf,  welches  bis  zur  Erdoberfläche  fortgefßhrt  ist,  und  in  seinem  Im 
Holzkanal  enthält.  Nachdem  das  Cemeutrohr  fertig  gestellt  war, 
Grube  mit  durchsiebtem  Flusssande  augefOllt.  Anfänglich  sammelte  sich 
des  Holzkanals  etwas  Wasser  an;  doch  erwies  es  sich  in  der  F' 
dasselbe  nicht  aus  dem  Boden  stammt,  sondern  aus  dem  Innern  der  n 
ten  Cemeatmasse  herausgepresst  wurde;  es  ist  also  der  innere  Holzk 
kommen  wasserdicht  abgeschlossen.  Auf  den  Boden  des  Holzkanals  wir 
einer  Latte,  die  sich  dicht  an  die  Eanalwände  anschliesst,  ein  Tln 
hinabgelassen,  welches  durch  Einschluss  in  eine  mit  schlechten  Wä 
angefdllte  Kapsel  mögliehst  unempfindlich  gemacht  worden  ist;  die   ur 

')  Cf.  Einleitung  zu  (Ion  Beobachtungen  dos  TiflisserObserTatorinms  für  1801  p; 
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splatte  dieser  Kapsel  setzt  sich  beim  Herablassen  der  Latte  dicht  auf 
1  Grunde  des  Kanals  befindliche  und  denselben  abschliessende  obener- 
e  Messingplatte.  Obwohl  die  Einrichtungen  dieses  Termometers  bereits 
icember  1888  beendet  war,  so  konnten  die  regelmässigen  Beobachtungen 
jrst  am  12.  April  1889  beginnen,  weil  bis  dahin  das  Anquellen  und 
hen  des  Holzkanals   und  der  Latte  häufig  das  Heraufziehen  des  Thermo- 

verhinderten. 

)as  ßrundstück,  auf  welchem  die  Thermometer  zur  Beobachtung  der  Tem- 
r  des  Erdbodens  eingesenkt  sind,  ist  Yon  3  Seiten  mit  einem  Isolirgraben 
«n;  die  4-te  Seite  wird  yom  steil  abfallenden  Ufer  der  Kura  gebildet;  da 
Isolirgraben  nicht  genügend  tief  ausgegraben  war,  so  war  das  in  4  Meter 
versenkte  Thermometer  fast  beständig  vom  Grundwasser  umgeben;  beim 
Uen  der  Latte  mit  dem  Thermometer  in  das  Umhüllungsrohr  stieg  das 
T  bis  zu  0.2  Meter  über  die  Bodenplatte. 

Jm  diesem  Übelstande  abzuhelfen '  begannen  im  Mai  1889  die  Arbeiten 
fftiefung  des  Isolirgrabens,  der  dann  im  Laufe  des  Jahres  ungefähr  um 
leter  vertieft  wurde:  der  Graben  reichte  jetzt  fast  überall  bis  zum  Fel- 
id  war  stellenweise  in  denselben  eingegraben.  In  Folge  dieser  Arbeiten, 
n  Abfluss  des  Grundwassers  beförderten,  wurde  denn  auch  dass  Thermo- 
in  4  Meter  Tiefe  dem  Einfluss  des  Grundwassers  fast  entzogen:  nachdem 
fasser  im  October  und  November  mittelst  eines  Schwammes  mehrfach  aus 
lementrohr  entfernt  worden  war,  zeigten  sich  am  Boden  desselben  seit  dem 
övember  nur  geringe  Spuren  von  Wasser.  Doch  wurden  die  Arbeiten  zur 
fung  des    Grabens   auch  in  den  folgenden  Jahren  fortgesetzt  und  erst  im 

1891  zum  Abschluss  gebracht,  wo  der  Boden  des  Kanals  stellenweise, 
Iisbesondere  bei  seiner  Mündung  in  die  Kura,  bis  etwa  1  Meter  tief  in 
^Isen  gehauen  war. 

Die  Ausführung  und  Berechnung  der  Beobachtungen  hat  unter  der  Auf* 
des  Geholfen  Herrn  E.  R.  Assaffrey  stattgefunden,  der  auch  den  Druck 
ben  überwacht  hat;  in  den  nachstehenden  Bemerkungen  giebt  Herr  Assaffrey 
6  Auskünfte  über  die  Instrumente  und  deren  Correctionen. 

Ed.  Stelling, 

Director  des  Observatoriums, 


Bemerkungen  über  die  Ausführung  und  Berechnung  der  Beobachtu 
Temperatur  des  Erdhodens  in  Tiflis  in  den  Jahren  1888  und 

Die  Beobachtuogea  der  Temperator  des  Erdbodens  in  den  Jahren  ] 
I8S9  in  Tiflis  sind  in  demselben  Umfang,  zu  denselben  Terminen 
derselben  Art  der  Aufstellung:  der  Thermometer,  wie  in  den  vorhei 
Jahren  ausgeführt. 

Abgesehen  von  den  LQoken  in  den  Beobachtungen,  welche  fnr 
Stunden  (in  Folge  versäumter  oder  verspäteter  Beobachtungen,  Verific 
Thermometer  u.  d.  m.)  durch  Interpolation  ausgefallt  worden  sind, 
welche  die  Ursache  hier  nieht  in  jedein  einzelnen  Fall  angefahrt  yie 
sind  in  diesen  Jahren  noch  Störungen  vorgekommen,  deren  Eintluss  si 
falls  weiter  erstreckt  hat,  als  auf  die  Stunden,  welche  in  den  u 
genden  ausführlichen  Zahtentabellen  als  interpolirt  und  entschieden 
mit"*  bezeichnet  sind;  fiber  diese  Störungen  soll  hier  eingehender 
werden. 

Wie  iß  der  Einleitung  zu  den  Beobachtungen  der  Bodeutempe 
Jahre  1884  angegeben  ist,  waren  bei  der  Neueinrichtung  der  Sodente 
beobachtungen  in  diesem  Jahre  die  Thermometer  (resp.  die  zum  Schu 
ben  dienenden  Gement-  und  Holzcanäle)  in  reinen  Flusssand  einge 
durch  Wind  oder  Regen  fortgeführten  und  mit  dem  Schnee  im  Win 
fegten  Theile  werden  immer  wieder  durch  Flusssand  ersetzt,  aber  i 
"werden  wohl  sowohl  durch  Wind  wie  Regen  feinere  lehmige  Bodent 
geführt  und  zwischen  den  Sandköruern  abgelagert,  so  dass  in  Fol 
beiden  Einwirkungen  der  Boden  mit  der  Zeit,  sowohl  in  horizonta 
tung,  wie  auch  in  verschiedenen  Tiefen  verschiedene  Beschaffenheit 
men  hatte. 

Da  vorauszusetzen  war,  dass  dieses  nicht  ohne  Eintluss  auf  die 
fähigkeit  des  Bodens  au  verschiedenen  Stellen  und  somit  auch  auf  du 
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fsehiedenen  Thermometer  sreblieben  war,  so  wurden  in  den  Jahren  1 888  und 

Versuche  gemacht,  die  Ungleichheit  der  Bodenbeschaflfenheit  zu  heben. 
Bei  einigen  Thermometern    mussten   die   dieselben  umgebenden    Holztheile 

neue  ersetzt  werden;  dieselben  waren  innerhalb  der  Cementröhren  so  faul 
im,  dass  sie  beim  Herausziehen  zum  Theil  zerfielen,  so  dass  die  auf  den 
I  des  Cementrohrs  gefallenen  kleinen,  theilweise  fast  pulverförmigen  Theile 
lilfe  von  Wasser  herausgespült  und  geschöpft  werden  mussten,  eine  Ope- 
L  T^elche  auf  die  Yertheilung  der  Temperatur  innerhalb  des  Cementrohrs 
damit  jedenfalls  auch  noch  nach  Beendigung  der  Aufstellung  der  neuen 
»  auf  die  Thermometerangaben  einen  länger  andauernden  Einfluss  aus- 
musste. 

Weniger  bedeutend  waren  die  Störungen  durch  andere  Ursachen. 
So  waren  am  24.  December  1888  die  Thermometer  bis  8^a  nicht  von  dem 
md  der  Nacht  seit  11**  p.  des  vorhergehenden  Tages  fallenden  Schnee 
nal  72  Stunde  vor  der  Beobachtung  völlig  befreit  worden,  wie  es  sonst 
aeht,  sondern  nur  soweit,  um  die  Ablesungen  zu  ermöglichen.  Die  Thermo- 
•  befanden  sich  also  von  Mitternacht  bis  8**a  nicht  in  den  ihnen  zukommen- 
ßefen,  sondern  ausserdem  unter  einer  allmälig  zunehmenden  Schneedecke. 
Das  Thermometer,  welches  sich  in  der  Tiefe  O.Ol  Meter  befinden  sollte, 
5  am  11.  April  1888  um  S^a  30«*  und  am  12.  Mai  1888  um  4i*p  20°*' 

an  der  Oberfläche,  so  dass  das  Reservoir  durch  den  Sand  durchschim- 
tf  vorgefunden;  in  dieser  Lage  hatte  es  sich  wahrscheinlich  schon  seit  3^a 
10.  April  und  von  5^p  am  10.  Mai  befunden,  wo  der  darüberliegende  Sand 
i  den  Regen  hinweggeschwemmt  sein  mochte,  ohne  dass  die  Beobachter 
if  geachtet  hatten. 

Am  2,  Juni  1888  lag  das  Thermometer  in  der  Tiefe  von  O.Ol  Meter  in 
Jem  lehmigem  Boden,  das  Thermometer  in  der  Tiefe  0.02  Meter  aber  in 
öaem  Sande,  ^vie  auch  um  die  übrigen  Thermometer  die  Oberfläche  des 
Js  schon   trocken    war;    die   nasse    Erde   wurde  nach  11^  a  bis  zur  Tiefe 

Meter  entfernt  und  durch  gleichmässigen  reinen   Sand    ersetzt.    Dasselbe 
iah  bis  zu  0.03  Meter  Tiefe  um  und    unter    den    Thermometern    in    den 
0  0.00,  O.Ol  und  0.02  Meter  am  6.  März  1889  um  4hp. 
Am  18.  Januar  1889  musste    aus    der    Nähe    der    Thermometer  in  den 
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Tiefen  0.02  und  0.05  Meter  von  der  Oberfläche  des  Bodens  eine  ( 
Eis  entfernt  werden,  während  über  den  übrigen  Thermometern  de 
schon  trocken  war. 

Das  Reservoir  des  Thermometers  J6  159  (Fuess  Pat.)  in  der  Tie 
Meter  wurde  am  26.  September  1888  zerdrückt  gefunden.  Der  in  d 
befindliche  Theil  der  Holzstütze  war  verfault,  und  in  Folge  dessen  ha 
Verstellung  der  Bodenplatte  mit  dem  Queckssilbernapf  gegen  den  obe 
Thermoraeterrohr  haltenden  Theil  stattgefunden.  Bis  zum  28.  Septembe 
in  einer  neuen  Holzstatze  das  Thermometer  aus  Jenaer  Glas  Ä  25] 
Pat.)  aufgestellt. 

Auch  für  das  Thermometer  in  0.10  Meter  Tiefe  musste  am  5. 
October  1888  das  Holzgerüst  erneuert  werden.  Dabei  wurde  aber 
Erdoberfläche  entsprechende  Marke  um  7  Millim.  zu  niedrig  Über  der 
nen  Bodenplatte  angebracht,  was  erst  am  13.  Juli  1889  erkannt  und 
geändert  wurde.  Das  Thermometer  befand  sich  also  vom  6.  October  1 
zum  13.  Juli  1889  in  der  Tiefe  9.3  statt  10  Centimeter,  wie  in  de 
sehrift  angegeben  ist. 

Aus  der  Nähe  des  Thermometers  in  der  Tiefe  0.05  Meter  w 
27.  März  1889  lehmhaltige  Erde  bis  zur  Tiefe  15  Centimeter  und  im 
von  30  Centimeter  entfernt  und  durch  Sand  ersetzt,  der  am  9.  Äpr 
weil  gleichfalls  lehmhaltig,  durch  Sand  von  derselben  Beschaffen htsi 
wurde,  wie  bei  den  Thermometern  in  I   und  2  Centimeter  Tiefe. 

Am  20.  Juni  1889  grub  man  die  Erde  um  die  Thermometer  in  di 
0.00  bis  0.10  Met«r  bis  zur  Tiefe  5  Centimeter  aus,  um  nach  soi 
Mischung  mit  ihr  die  Grube  wieder  auszufüllen;  der  Beginn  eines  sta 
gens  verhinderte  die  gehörige  Mischung,  und  deshalb  wurde  das  Vurfj 
22.  Juni  gründlicher  wiederholt  und  zwar  auf  der  ganzen  Strecke,  w 
stündlich  abgelesenen  Thermometer  einnehmen,  d.  h.  bis  zum  Therim 
der  Tiefe  0.20  Meter  (inclus.)  bis  zur  Tiefe  20  Centimeter  und  in  eii 
von  30  Centimeter.  Am  13.  Juli  1889  endlich  wurde  bei  denselben  Then 
die  Erde  in  einer  Breite  von  40  Centimetern  bis  zur  Tiefe  40  Centim 
gegraben,  mit  Sand  vermischt,  durchgesiebt,  um  Steine  und  überhaup 
Bodenbestandtheile  zu  entfernen,  und  dann  damit  die  Grube  wieder    a 
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Aufgraben  erwies  sich,  dass  in  einer  nur  wenig  grösseren  Tiefe  als  0.20 
unter  der  Oberfläche,  unter  dem  Thermometer  in  der  Tiefe  0.20  Meter 
l  unter  dem  Thermometer  in  0.05  Meter  Tiefe  reiner  Flusssand,  unter  den 
en  Tliermometern  lehmige  Erde  von  derselben  Beschaffenheit,  wie  der  übrige 
i  ringsherum,  sich  befand.*) 

Am  26.  October  1889  wurde  bemerkt,  dass  der  Boden  um  die  Thermometer 
n  Tiefen  0.05  und  0.10  Meter  lockerer  war  als  ringsherum  und  unter 
fang  von  Sand  fester  gestampft  werden  musste;  dasselbe  geschah  am  27.  No- 
Br  1889  noch  einmal  in  der  Nähe  des  Thermometers  in  der  Tiefe  0.05  Meter, 
Das  Thermometer  in  der  Tiefe  0.20  Meter  wurde  am  6.  7.  u.  8.  Februar 
ans  seiner  Latte  herausgenommen  und  untersucht,  weil  man  die  vom 
l)ruar  ab  bemerkten,  im  Vergleich  mit  den  anderen  Thermometern  auffallend 
1,  Angaben  desselben,  einem  von  dem  eisernen  Queckssilbernapf  auf  das 
(loraeterreservoir  ausgeübten  Druck  glaubte  zuschreiben  zu  müssen;  es  er- 
sieh aber,  dass  das  nicht  der  Fall  war,  und  es  muss  deshalb  die  Ursache 
umstände  zuzuschreiben  sein,  dass  der  Boden  um  jenes  Thermometer  herum 
r  ausgetrocknet  war  als  um  die  anderen  und  daher  unter  dem  Einfluss 
onnenstrahlung  sich  stärker  erwärmte  als  der  übrige  Bodeu,  von  welcher 
Wenfeuchtigkeit  noch  verdunsten  musste. 

in  derselben  Tiefe  wurde  am  12.  Juli  1889  die  Latte  durch  eine  neue 
«ersetzt  und  musste  am  19.  November,  4.  und  6.  December  desselben 
B  aus  dem  Holzrohr  Sand  und  Holzpulver,  w^elches  von  dem  Rohr  abge- 
k  war,  entfernt  werden,  weil  dieselbe  den  genaueren  Anschluss  der  Mes- 
latte  unter  der  Latte  an  die  Bodenplatte  des  Rohrs  verhinderten. 
Inder  Tiefe  0.40  Meter  wurde  am  30.  Januar  1889  die  alte  Latte  durch  eine 
ersetzt,  welche  noch  weniger  Raum  für  Luftcirculation  übrig  lässt,  als 
Ite.  Die  letztere  war  nämlich  unten  einfach  gabelförmig  ausgeschnitten,  und 
lermometer  stand  zwischen  den  beiden  Zinken  dieser  Gabel;  bei  der  neuen 
&htung  sind  zwei  dünnere  Latten  soweit  ausgehöhlt,  dass  das  Thermome- 
i  dieser  Höhlung  Platz  hat,  sobald  die  beiden  l^atten  zusammengelegt  und 


*)  Die  auf  Seite  XIII  der  Einleitung  zu  den  Beobachtungen  über  die  Temperatur  des  Iiird- 
^  im  Jahre  1884  gemachte  Bemerkung,  dass  unter  der  Bodenplatte  der  Röhren  sich  noch 
^r  Sand  befindet,  l>czieht  sich  also  nur  auf  die  C^mentröhren  von  0.4"^  Tiefe  ab. 
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geschraubt  werden;  nur  gegenüber  der  Strecke  der  Scala,  an  weleher  & 
vorkommen  können,  ist  in  zwei  einander  gegenüberstehenden  Seiten 
je  ein  Ausschnitt  gemacht  worden,  um  die  Ablesung  zu  ermöglichen, 
moineter  ist  in  einen  MesBingring  eingekittet,  welcher  als  Deckel  in 
drisches  Uessinggefäss  eingeschraubt  werden  kann,  dessen  Bodenplatte  i 
Seiten  soweit  herTorstebt,  dass  sie,  an  das  untere  Ende  der  Latte  ang< 
deren  untere  Endfläche  bildet  und  im  Holze&nal  auf  der  Bodenplatte 
In  das  Uessinggefäss  wurde  soviel  Mineralöl  gegossen,  dass  die  The 
kugel,  welche  von  der  Bodenplatte  um  l"'"'  absteht,  grade  bedeckt  w 

In  der  Tiefe  0.84  Meter  rausste  am  29.  September  1888  das 
Holzrohr  durch  ein  neues  ersetzt  werden,  nachdem  schon  am  7.  Ai 
28.  September  Störungen  in  den  Beobachtungen  durch  sich  ablösende 
stattgefunden  hatten.  Am  29.  November  1888  wurde  die  Latte  zerbri 
durch  eine  neue  ersetzt.  Der  untere,  das  Thermometer  tragende  ' 
letzteren  wurde  am  1.  Februar  1889  durch  angeschraubte  Brett«h 
demselben  Grade  geschlossen,  wie  im  Januar  die  Latte  in  der  Tiefe  0 
und  am  27.  B^brusr  wurde  eine  neue  Latte  ganz  derselben  Art  u' 
derselben  Weise  eingesetztem  Thermometer  aufgestellt,  wie  es  obe 
Tiefe  0.40  Meter  angegeben  ist 

Auch  in  der  Tiefe  3.26  Meter  mussten  am  14.— 18.  Mai  1889,  sov 
röhr,   wie  Latte  durch  entsprechende  neue  Theile  ersetzt  werden.  Das 
meter   wurde   dabei   in   derselben   Weise  eingesetzt,  wie  oben  für 
0.40  und  0.84  Meter  erwähnt  wurde. 

Nach  dem  Einsetzen  von  ueuen  Holztheilen  gab  das  Anquellen 
Anlass  zu  Lücken  in  den  Beobachtungen,  weil  die  Latten  mit  den  1 
tern  nicht  rechtzeitig  herausgezogen  werden  konnten  oder  nicht  ganz  I 
Boden  des  Rohrs  hinabgestossen  wurden  und  befeilt  werden  mussten. 

Änderungen  der  zu  den  Beobachtungen  dienenden  Thermometer 
den  beiden  hiftr  besprochenen  Jahren,  ausser  der  schon  oben  für 
0.05  Meter  angegebenen,  noch  folgende  statt. 

In  der  Tiefe  0.02  Meter  wurde  am  1.  Januar  1888  neben  den 
meter  K  100  das  Thermometer  Ki  265''  (Fuess  Fat.)  aufgestellt  und 
am   19.  Juni    beobachtet,    darauf,  weil  die  Temperatur  in  dieser  Tiefe 
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en  drohte,  als  die  Scala  des  Thermometers  Jß  265^  reichte,  wieder  abge- 
Qen.  In  den  Zahlentahellen  sind  für  die  oben  angegebene  *  Zeit,  die  Be- 
itungen  am  Thermometer  Jß  265^ ,  darauf  bis  zum  4.  August  (inclus.)  die 
rhermometer  Jß  100  und  vom  5.  August  1888  ab  die  an  dem  neu  erworbenen 
mometer  aus  Jenaer  Glas  Jß  240  (Fuess  Pat.),  welches  um  l^p.  am 
igiist  aufgestellt  worden  war,  gegeben. 

Inder  Tiefe  0.10  Meter  wurde  am  17.  August  1889  das  Thermometer 
76»  durch  ein  gleichartiges  Jß  268^  (Fuess  Fat.)  ersetzt,  weil  bei  dem 
reu  die  Kugel  beschädigt  war. 

In  der  Tiefe  0.84  Meter  zerbrach  am  29.  November  1888  (mit  der  Latte) 
das  Thermometer  T.  $.  0.  Kt  326*  (Qeissler  in  Bonn),  und  wurde  in  der 
I  Latte  Ä  275*>  (Fuess  Pat.)  eingesetzt.  Bei  diesem  wurde  am  8.  Februar 
)  das  Einschlussrohr  beschädigt,  das  Thermometer  nach  Ankitten  eines 
en  Mrs  wieder  eingesetzt,  aber  schon  am  24.  Februar  zerbrochen,  zunächst 
ir  alten  Latte  durch  265^,  am  27.  Februar  in  der  neuen  Latte  durch 
^^  ersetzt.  Am  3 1 .  Juli  zerbrach  Je  269^;  an  seine  Stelle  trat  J6  265l>, 
ich  aber  auch  am  7.  September  und  wurde  durch  J6  268*  (alles  Thermometer 
^ss  Berlin  Pat)  ersetzt. 

Die  Nullpunkte  sämmlicher  Thermomete  wurden  am  5.  Januar  und  1 7.  Decem- 
888  und  am  3.  Januar  1890  verificirt  und  die  entsprechenden  Correctionen 
n  Beobachtungen  angebracht.  Ausserdem  sind,  wie  in  des  vorhergehenden 
0,  die  Correctionen  derjenigen  Thermometer,  bei  welchen  sie  sich  erfahrungs- 
^  leicht  änderten,  im  Laufe  des  Jahres  mehrere  Mal,  zum  Theil  beinahe 
öatlich,  controUirt.  In  den  Rösumö's  sind  alle  Correctionen  schon  angebracht, 
3  Tabellen  der  stündlichen  Beobachtungen  aber  sind  die  Zahlen  noch  um 
ide  Grössen  zu  corrigiren:  die  Temperatur  auf  der  Erdoberfläche  und  in 
Wen  O.Ol  Meter  und  0.02  Meter  für  den  April  und  Mai  1888  um 
1  C,  in  der  Tiefe  0.05  Meter  für  den  Februar  1888  um+OM  C.  für 
1888  um  +0°.2  C,  in  der  Tiefe  0.10  Meter  für  den  Mai  1888  um 
1  C.  Unten  zum  Schluss  dieser  Bemerkungen  folgt  eine  Tabelle,  in  welcher 
r  ersten  Yerticalspalte  mit  lateinischen  Ziffern  die  Monate  angegeben  sind, 
neu  entweder  zum  letzten  Mal  die  Giltigkeit  der  früher  bestimmten  Cor- 
Mn  festgestellt  oder  Änderungen  derselben  entdeckt  wurden.  In  den  übrigen 
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VerUcalspalton  sind  die  Grösse  der  Änderung  in  Zehnteln  Grad  Celsius  uuJ  ■ 
Termin,  von  dem  ab  die  neue  Gorreetion  berücksictitigt  worden  ist,  ^s^ebm. 

Das  Thermometer  Ä  100  in  der  Tiefe  0.02  Heter  ist  in  dieser  Tati 
uicht  aufgenommen,  weil  die  Correetionsänderungon  bei  demselben  sehr  hai 
vorkamen,  wie  in  der  Einleitung  zn  den  Beobachtnngen  der  Bodentemperatui 
den  Jahren  1886  u.  1887  augegeben,  beständig  oontrollirt  und,  sobald  tiOIi 
berücksichtigt  worden  aind,  endlieh  ist  noch  an  den  Beobachtungen  iu  der  1 
O.Ol  Meter  für  den  Mai  1889  nachträglich  die  Correction  H-OM  C.  angebn 
weil  man  voraussetzte,  dass  die  vom  April  bis  zum  Juni  geschehene  Anil« 
der  Correction  um  +0°.2  C.  allmälig  vor  sich  gegangen  sei. 

Die  im  Jahre  1888  in  den  Tiefen  0.02  und  0.05  Meter  aufgeste] 
Thermometer  aus  Jenaer  Glas  haben  sieh  insofern  gut  bewährt,  weil  ba  il 
zu  berücksichtigende  Änderungen  der  Correction  nur  dann  stattfanden,  i 
kleine  Quecksilber theilchen  sich  abtrennten. 

Betreffs  der  Ausführung  der  Beobachtungen  und  Berechnungen,  der 
trolle  derselben  und  der  Yeriüeation  der  Instrumente  gilt  das  für  die 
teorologischen  und  magnetischen  Beobachtungen  der  betreffenden  Jahre  Gesit' 

E.  R.  Assaffrey. 
HsHibneHia  nonpaBom  nOMBeHHUxi  lepJiOEeTpOB'L. 
Correetionsänderongen  der  Bodenthermometer. 
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Januar  1888. 

Tliermometer  mit  geschwärzter  Kugel 

1.6  Meter  über  dem  Erdboden. 
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-^0.1 

2.2 

1.7 

1.7 

1.3 

1.1 

1.1 

0.9 

0.7 

8.9 

2.4 

-  0.1 

-  1.2 

-  1.5 

-  2.9 

-  3.6 

-  3.5 

9.9 

3.3 

2.3 

0.1 

-2.1 

-  2.7 

-  3.7 

-  4.8 

9.1 

3.7 

1.0 

-  0.6 

-  1.5 

-  2.8 

-  3.9 

^  3.9 

4.1 

1.0 

0.4 

0.3 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

1.4 

0.8 

0.9 

-  0.1 

^  0.2 

-  0.6 

-  0.6 

-  1.7 

2.9 

1.8 

2.1 

2.1 

1.4 

1.7 

1.2 

0.9 

6.3 

0.7 

-  0.5 

-  0.3 

-  1.5 

-  2.4 

-  3.2 

-  4.3 

0.7 

-  2.2 

-  2.8 

-  2.7 

-  3.5 

-  3.7 

-  3.1 

-  3.5 

4.1 

0.3 

0.5 

-  0.5 

0.1 

0.1 

0.3 

0.0 

6.0 

-  0.1 

-  0.7 

-   1.4 

-  0.4 

-  1.6 

-  3.3 

-  3.6 

4.6 

-  0.5 

-  1.1 

-  0.9 

-  1.3 

-  2.0 

-  1.5 

-  1.7 

3.6 

2.1 

2.1 

1.2 

-  0.9 

-  2.1 

-  1.2 

-  1.5 

8.9 

2.7 

3.3 

3.0 

1.7 

2.0 

2.4 

1.9 

1.1 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.3 

0.6 

0.3 

3.8 

3.4 

2.9 

3.0 

2.1 

1.4 

0.7 

0.7 

11.3 

2.9 

0.3 

-  2.1 

-  1.9 

-  1.9 

-  3.5 

-  4.3 

9.8 

3.1 

0.8 

-  0.1 

-  1.6 

-  1.6 

-  3.0 

-  3.6 

11.3 

43 

2.7 

0.6 

-  0.3 

-  1.1 

-  0.2 

-  1.3 

12.0 

4.9 

1.9 

0.5 

-  1.3 

-  1.4 

-  2.9 

-  3.6 

11.6 

4.7 

1.5 

-  0.5 

-  1.6 

-  2.7 

-  2.4 

-  4.1 

5.42 

2.08 

1.12 

0.26 

-0.34 

-0.82 

-1.01 

-1.39 

6.1 
0.6 
3.5 
2.1 
0.1 


0.7 
0.2 
3.6 
0.8 
0.5 


0.7 
3.2 
6.1 

4.8 
0.0 


3.0 
0.9 
6.2 
1.9 
0.9 


6.3 
1.4 
2.6 
0.5 
0.3 


0.7 
3.6 
3.6 
1.4 
3.9 


-  2.7 


-1.01  -1.39  -1.63 


8.08 

4.59 

1.16 

-0.20 

-0.06 


-0.10 
0.81 
0.21 
0.81 
0.28 


1.20 
2.22 
1.57 
0.39 
0.75 


0.79 
1.63 
0.97 
2.10 
1.35 


0.04 
■1.20 
1.65 
1.40 
0.63 


1.69 
2.14 
1.20 
2.28 
3.37 


2.18 


1.23 


aiiBapi.  1888. 
TepMOMeTp'ii  Ha  nosepxBOCTH  somuh. 


□ 

Datum 

Xo    nojyAHJL 

V  0  r 

n  i  t  t  a  g. 

1 

2 

3 

i 

ß     i     6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

3.8 

4.2 

4.0 

4.1 

3.8 

3.7 

4.0 

4,1 

4.9 

ai 

9.1 

2 

fi.2 

4.8 

4.6 

4.6 

3.3 

1.8 

0.9 

0.9 

1,2 

8.5 

10.6 

8 

-  1.6 

-  1.8 

-  2.1 

-  3.2 

-  3.8 

-  3.9 

-  4.7 

-  4.6 

0.1 

3.9 

8.3 

4 

-  3.8 

-3B 

-  .S.6 

-  5.4 

-  6.6 

-  6.8 

-  4.2 

-  6J0 

0.6 

3.8 

5.8 

5 

-  2.0 

-  1.8 

-  1.2 

-  1.4 

-  Iß 

-  1.8 

-  1.4 

-  1,1 

-  0.4 

0.0 

3.1 

6 

-  2.0 

-2.0 

^  2.0 

-  2.0 

-  2.0 

-  1.8 

-  2.0 

-  1.5 

-  0.7 

0.6 

1.4 

7 

-  1.0 

-  1.0 

-  0.9 

-  1.2 

^  1.2 

-  1.2 

-  1.2 

-  0.» 

0.0 

1.0 

8.2 

8 

-  0.1 

0.1 

-  0.3 

0.0 

-  0.8 

-0.6 

-  0.1 

0.0 

1,4 

3.6 

5.9 

9 

-2.8 

~  2.8 

-  3.8 

-  4.8 

-  5.6 

-  5.4 

-  5.6 

-  3.7 

-  0.4 

3.8 

6jO 

10 

-  0.4 

-  1.0 

-  1.0 

-  3.0 

-  4ß 

-  4.4 

-  8.1 

-  2.8 

-  0.2 

1.3 

2£ 

11 

■-  1.8 

-  2.4 

-  3.2 

-  2.1 

-  2.4 

-  4.4 

-  42 

-  2.0 

-  0.7 

2.0 

2.1 

13 

-  0.2 

-  0.6 

-  1.2 

-  0.7 

-  1.2 

-  1.5 

-  1.7 

-  1.6 

-  ai 

5.3 

lOJ 

18 

'  2.6 

-  3.8 

-  4.2 

-  5.2 

-  5.1 

-  4.6 

-  5.6 

-  5.6 

-  1.7 

6.4 

11.1 

U 

-  5.8 

-  5.9 

-  6.4 

-  6.6 

-  6.9 

-  7.0 

-  7.0 

-  7,0 

Qß 

ft7 

lU 

16 

-5.5 

-  5.9 

-  6.0 

-  6.4 

-  5.2 

-  4.7 

-  4.5 

-3.8 

-  2.1 

1.1 

3.5 

16 

-  0.2 

-  0.3 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

0.1 

0.1 

ai 

0.1 

17 

-  2.7 

-  31 

-  2.6 

-  2.2 

-  2.7 

-  25 

-  1.7 

-  OM 

0.8 

2.2 

11.0 

\    18 

-  1.7 

-  1.7 

-  1.9 

-  1.9 

-  1.8 

-  3.2 

-  2.8 

-  1.1 

1.6 

6.2 

6.3 

1    " 

-  4,9 

-  3.8 

-  3.8 

-    3.4 

3.8 

-  3.9 

-  4.0 

-  5.1 

0.2 

2.1 

a9 

h 

-  4.2 

-  3.7 

-  2.6 

-  3.0 

-  2.8 

-  2.4 

-    2.4 

-  1.4 

2.6 

6.8 

8.4 

i     21 

-  2.1 

—  2.4 

-  2.4 

-  8.6 

-  3.0 

-  3JS 

-  3.4 

-  2.0 

-  0.8 

0.5 

5.4 

23 

-  6.6 

-  6.8 

-   7.1 

-  7.4 

-  7.6 

-7,6 

-    7.» 

-  4.7 

-  1,8 

1.4 

12.5 

29 

-  2.3 

-  2.4 

-  2.6 

-  2.6 

-  2.5 

^  3.0 

-  2.6 

-  1.8 

-  0,8 

4.6 

8.i 

21 

-  5.6 

-  5M 

-  6.0 

-  6.2 

-  6.6 

-  7.0 

-  7.3 

0.6 

6.8 

lO.S 

''    25 

-  2.6 

-  2.4 

-  4.2 

-  2.9 

-  2.0 

-  1.8 

-  2.1 

-  is 

1.2 

2.7 

6.6 

1    26 

-   0.3 

-  0.3 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.6 

-  0.6 

-  0.6 

0.1 

OS 

1.4 

5.6 

27 

U  1.8 

-  2.8 

-  3.4 

-  4.4 

-  4.7 

-  4.9 

-  5.4 

-  4.3 

2.5 

8.4 

l&l 

2S 

i-  5.8 

-  6J! 

-  6.2  ;~  6.4 

-  6.7 

-  6.7 

-    6.9 

-  6.3 

2.2 

8.8 

12.6 

29 

-  6.1 

-6.1 

-  6.4    ^  6.5 

-  6.9 

-  7.1 

-  6.5 

~  Ö.7 

2,6 

9.4 

16.4 

1    30 

-  4.8 

-  6.0 

-  5.4 

-  6.0 

-  6X) 

-  6.4 

-  ae 

-  4.8 

4.2 

11.6 

18.5 

i    31 

:l 

-6.0 

-6.1 

-  6.6 

-  6.8 

-  6.9 

-  6.9 

-  7.2 

-  5.9 

4.1 

11.8 

laa 

^£ 

-2.62 

-2.68 

-2.87 

-3.10 

-3.28 

-3.51 

-3.48 

-2.82 

0.71 

460 

8.51 
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5 


Tliermometer  auf  dem  Brdboden. 


ji  y  Ä  H  H. 


Nachmittag. 


ai    21.2 


\OJ2r7 


XB.2 


S.30 


8 


10.4 
4.0 
1.6 
3.3 
1.4 


0.1 
2.0 
3.4 
4.2 
2.4 


3.0 
6.8 
7.6 
6.2 
3.1 


1.5 
3.2 
4.0 
0.1 
4.4 


5.0 
3.6 
8.2 
7.2 
2.7 


4.1 
9.4 

8.5; 
10.6 
11.8 


11.8 


I  -• 


6.6 
2.8 
1.6 
0.1 
0.7 


0.6 
0.2 
1.8 
2.6 
1.0 


1.7 
0.2 
0.1 
0.7 
0.1 


0.7 
1.0 
0.4 
2.2 
0.4 


1.0 
2.4 
0.1 
0.2 
1.2 


2.4 
0.9 
1.0 
2.2 
3.2 


3.0 


4.85      0.70 


5.6 

4.9 

2.4 

2.0 

3.5 

-  3.5 

1.0 

-  3.6 

1.2 

-  2.2 

0.8 

-  1.0 

0.5 

0.4 

0.4 

—  2.4 

1.6 

0.8 

2.8 

-  0.5 

1.2 

1.0 

2.0 

-  3.0 

2.1 

-  3.4 

2.2 

-  3.4 

0.1 

-  0.3 

0.2 

-  0.1 

0.4 
1.6 
2.9 
2.2 


2.4 
3.1 
1.8 
0.3 
0.4 


1.2 
2.4 
2.4 

0.6 
0.8 


-  0.6 


■0.74 


0.1 
2.0 
3.5 
2.9 


3.1 
3.3 
2.9 
1.0 
0.2 


0.6 
3.8 
3.9 
2.0 
2.4 


-  2.6 


-1.65 


4.2 
1.6 
4.4 
4.4 
3.3 


1.0 
0.3 
3.1 
0.1 
0.2 


0.8 
3.6 
4.4 
40 
0.4 


0.1 
0.0 
3.1 

4.1 

1.8 


2.9 
3.2 
4.1 
1.3 
0.0 


1.0 
4.8 
4.6 
3.9 
3.6 


-  3.6 


-2.06 


10 


11 


4.9 
1.0 
4.7 
5.2 
3.4 


1.0 
0.1 
3.6 
0.9 
0.2 


0.6 
3.9 
4.4 
4.4 
0.3 


0.2 
0.1 
3.9 
4.1 
2.4 


4.0 
4.2 
4.6 
1.7 
0.1 


1.9 
4.8 
4.6 
4.6 
4.4 


-  4.8 


-2.44 


3.2 

-  0.5 

-  3.1 

-  5.2 

-  3.6 


1.1 
00 
3.6 
0.3 
0.5 


0.2 
4.6 
4.8 
5.6 
0.2 


0.2 
0.2 
4.4 
3.6 
2.6 


5.2 
3.0 
4.4 
0.4 
0.1 


2.8 
6.4 
5.1 
4.4 
5.3 


-  5.2 


-2.64 


I 


2.6 
5.8 
5.4 
5.1 
6.5 


12 


CpeAH. 
Mittel 


3.2 
-  1.0 

-  2.8 

-  3.7 

-  4.1 


1.1 
0.1 
4.2 

0.4 
1.0 


0.0 
3.8 
5.4 
6.6 
0.3 


-  1.1 

-  0.4 

-  4.8 

-  4.3 

-  2.4 


5.8  j 

2.6 

4.61 

0.5 

0.0' 


-  6.8 


-2.81 


2.0 
1.2 
4.6 
2.7 

2.8 


1.0 
0.1 
4.4 
0.2 
2.0 


0.1 
3.4 
5.9 
6.2 
0.1 


2.0 
1.2 
6.4 
3.7 
2.6 


6.4 
2.6 
5.1 
2.5 
0.1 


3.0 
6.6 
5.8 
6.3 
6.9 


-  5.6 


-3.08 


6.13 

8.64 

0.06 

-0.50 

-0.60 


0.64 
1.45 
0.62 
0.60 
0.14 


1.15 
1.99 
0.56 
0.02 
•0.82 


0.39 
0.91 
0.53 
■1.48 
0.78 


0.28 
■0.74 
0.91 
0.56 
0.64 


1.28 
1.97 
0.39 
1.90 
2.67 


2.21 


0.84 


flHBapb  l888. 


TeMnepaxypa    noiBu 

m 
na     rjyÖHH*     O.Ol. 


Mhcjo 

Ao 

a  0  Ji  y  Ä  H 

H. 

V  0  r 

m  i  t 

tag. 

Datuin 

— 

.    — 

1 

2 

3 

4_,_5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

4.1 

4.2 

4.3 

43         4.2 

4.2 

43 

4.2 

46 

7.2 

'^r 

2 

4.6 

4.3 

4.3 

4.4  1      3.9 

2.2 

1.1 

1.0 

1.4 

7.1 

9.4 

3 

-  0.9 

-  M 

-  1.4 

-  2.1  ;-  2.5 

-  2.9 

-  3.3 

-  3.5 

-  0.8 

1.7 

6.0 

.4 

--  2.7 

-  2.9 

-  2.5 

~  3.7  U  4.2 

-  45 

-  3.3 

-  3.9 

-  0.7 

1.0 

2.n 

5 

-  1.5 

—  1.3 

-  1.0 

-  0.9  j  -  0.7 

-  0.8 

-  0.8 

-  0.6 

-  0.3 

-  0.1 

3.9 

6 

-  2.2 

-  1.8 

-  1.7 

-  1.8    -  1.7 

-  1.7 

-  1.7 

-  1.6 

-  0.9 

—  0.3 

0.5 

7 

-  0.9 

-  0.9 

-  0.9 

-  0.9    -  0.8 

-  0.8 

-  0.8 

-  0.6 

-  0.1 

0.7 

6.7 

8 

0.1 

0.3 

0.1 

0.1         0.0 

-  0.3 

0.0 

0.3 

1.2 

3.1 

5.U 

9 

-  2.1 

-  2.1 

-  3.2 

-  3.6 

-  42 

-  4.3 

-  4.6 

-  2.9 

-  0.8 

1.2 

3.7 

10 

-  0.3 

~  0.6 

-  0.9 

-  1.5 

-2.3 

-  2.7 

-  2.2 

-2.1 

-  0.3 

0.5 

1.5 

11 

-  1.0 

-  1.4 

-  2.1 

-  1.5 

-  1.7 

-  2.7 

-  2.9 

~  1.7 

-  0.6 

1.1 

1.5 

12 

0.1 

-  0.1 

-  ft8 

-  0.5 

-  0.9 

-  1.1 

-  1.0 

-  1.0 

-0.1 

3.5 

8.0 

13 

-  l.G 

-  2.3 

-  2.7 

-  3.3 

-  3.5 

-  3.3 

-  3.7 

-  40 

-  1.8 

3.5 

7.5 

14 

-  4.0 

-  4.3 

-  4.5 

-  4.7 

-  4.9 

-  5.0 

-  5.3 

-  5.3 

-  1.3 

ai 

7.7 

15 

-  3.8 

--  41 

-  4.2 

-  3.9 

-  3.8 

-3.6 

-  3.4 

-  3.1 

-  1.7 

0.6 

2.1 

16 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.1 

-  0.1 

0.0 

-  0.1 

0.0 

0.0 

0.2 

0.0 

0.0 

17 

-  24 

~  2.8 

-  2.4 

-  2.2 

-  2.5 

-  2.1 

-  1.5 

-  0.9 

-  0.1 

1.1 

9.0 

18 

-  1.1 

-  1.4 

~  1.6 

-  1.9 

-  2.1 

-  2.5 

-  2.5 

-  1.3 

-  0.2 

2.3 

5.3 

19 

-  4.0 

-  2.9 

-  3.0 

-  2.9 

-  3.0 

-  3.0 

-  3.3 

-  3.9 

-0.6 

a4 

2.3 

20 

-  3.2 

-  2.9 

-  2.3 

-  2.3 

-    2.2 

-  2.1 

-  2.1 

-  1.7 

0^ 

3.1 

6ß 

21 

-  1.5 

-  1.9 

-  1.9 

-  2.4 

-  2.3 

-  2Jb 

-  2.5 

-  1.7 

-  0.9 

0.0 

2.6 

22 

-  5.0 

-  5.2 

-  5.5 

-   5.9     -  6.1 

-  6.1 

—    «.3 

-  41 

-  1.9 

0.2 

6.3 

23 

-  2.1 

"  1.9 

-  2.1 

-  2.0 

-  2.1 

-  2.5 

-  2.3 

-  1.Ö 

0.0 

2.2 

5.0 

24 

-  4.0 

-  4.3 

-  4.7 

-  4.9 

-  5.3 

-  5.5 

-  5.7 

-  5.6 

-  1.3 

2.5 

6.S 

2b 

-  1.6 

-  1.5 

-  2.7 

-  2.1 

-  1.6 

-  1.3 

-  1.5 

-  1.5 

a4 

1.4 

5.1 

26 

0.0 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.3 

"  0.3 

-  0.3 

-  0.2 

0.6 

3.6 

4.3 

27 

-  1.3 

-  1.9 

-  2.3 

-3.5 

-  3.5 

-  3.7 

-  3.9 

-  3.5 

0.1 

4.3 

12.1 

28 

-  3.9 

-  4.3 

-  4.3 

-  4.5 

--  4.9 

-  4.9 

-  6.1 

-  47 

0.3 

5.0 

9.e 

29 

-  4.3 

-  4.5 

-  4.7 

-  4.8 

-  5.1 

-   5.3 

-  5.1 

-  47 

0.2 

6.5 

11.4 

30 

-  3.3 

-  3.3 

-  3.8 

-  4.1 

--  4.2 

-  47 

-  47    -  41 

1.3 

7.1 

12.6 

31 

-  4.0 

-  4.0 

-  4.5 

-  47 

-  4.8 

-  5.0 

-  5.2 

-  45 

1.1 

7.2 

12.3 

te 

-1.75 

-1.85 

-2ßi 

-2S0 

-2.36 

-2.56 

-2.56 

-2.21 

-0.09 

2.58 

5.96 

Januar  1888. 


Temperatur  des  Brdbodens 


m 


Inder   Tiefe     O.Ol. 


11)! 


u 


11.3 
8.8 

10.5 
7.7 

*4.6 


1.7 
7.6 
5.4 
5.9 
2.1 


8.0 
13.3 
11.9 
12.1 

3.1 


2.7 
7.7 
9.4 
4.5 
7.3 


4.6 

10.2 

11.9 

9.4 

4.1 


5.8 
16.5 
14.3 
17.3 
18.9 


18.6 


8.94 


IIo    nojiyAHH. 


Nachmittag. 


10.3 
7.0 

10.9 
7.4 

*3.7 


1.9 
5.9 
5.3 
5.9 
4.6 


6.2 
13.5 
13.3 
12.3 

3.1 


5.5 
5.1 
9.1 
4.7 
5.9 


11.9 
10.8 

11.1 
8.7 
4.3 


7.7 
16.0 
13.9 
17.3 

ie.4 


18.8 


9.02 


11.3 

5.8 
8.8 
5.6 
3.0 


1.2 
5.7 
4.8 
5.5 
3.9 


4.8 
11.6 
11.9 
10.4 

2.1 


4.1 
3.7 
7.5 
4.1 
4.1 


7.5 
6.7 
9.7 
8.5 
5.3 


5.2 
14.1 
11.8 
15.0 
17.1 


16.3 


7.65 


o 


10.6 

7.5 

4.7 

3.3 

4.0 

0.5 

3.7 

1.0 

1.7 

-  0.1 

0.1 

-  0.3 

3.1 

0.8 

3.8 

2.4 

3.8 

2.2 

2.7 

1.3 

3.4 

2.1 

7.5 

2.7 

7.6 

2.3 

6.1 

1.1 

1.9 

0.2 

2.0 

1.0 

3.1 

1.3 

4.8 

0.4 

0.7 

-  0.7 

4.2 

-  0.1 

5.3 

0.3 

3.6 

-  1.0 

4.4 

1.0 

6.5 

0.4 

3.0 

1.5 

4.2 

2.6 

9.5 

3.3 

8.8 

2.4 

10.5 

3.9 

12.3 

5.2 

11.7 

4.9 

5.14 

1.72 

6.5 
2.7 
1.3 
0.0 
0.9 


0.5 
1.0 
1.3 
1.6 
1.0 


1.5 
0.3 
0.0 
0.7 
0.3 


0.3 
0.6 
0.3 
1.7 
0.5 


0.8 
1.5 
0.8 
0.1 
0.7 


1.5 
0.3 
0.5 
1.0 
1.5 


1.3 


0.36 


8 


9 


5.5 
2.5 

-  1.3 

-  1.5 

-  1.3 


0.6 
0.9 
1.0 
0.9 
0.1 


1.1 
0.9 
1.4 
1.5 
0.4 


0.2 
0.3 
1.0 
2.2 
0.9 


1.5 
2.1 
1.3 

0.8 
0.5 


0.1 
1.3 
2.0 
0.5 
0.3 


-  0.6 


-0.40 


4.9 
2.0 
2.2 
2.4 
2.1 


0.7 
0.7 
1.5 
0.4 
0.1 


0.9 
1.5 
2.0 
2.3 
0.2 


0.0 
0.1 
1.6 
2.8 
0.9 


2.1 
2.1 
2.0 
0.9 
0.3 


0.7 
2.5 
2.5 
2.1 
1.5 


-  1.7 


-0.94 


CpeAH4 
Mittel 


5.3 
1.5 
2.6 
3.1 
2.1 


0.8 
0.5 
2.0 
0.0 
0.0 


0.7 
1.9 
2.3 
2.8 
0.1 


0.1 
0.1 
2.3 
3.0 
1.1 


2.7 
3.1 
2.7 
1.1 
0.3 


1.1 
2.4 
2.9 
2.7 
2.3 


-  2.8 


-1.28 


-1.59 


3.7 

2.7 

-  0.5 

-  0.7 

-  2.1 

-  2.9 

-  2.5 

-^  2.0 

-  3.1 

-  2.7 

-  0.8 

0.8 

0.3 

0.1 

-  2.8 

-  3.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.7 

-  0.9 

0.3 

0.1 

-  2.3 

-  2.0 

-  3.3 

-  3.7 

-  3.7 

-  4.0 

-  0.3 

-  0.1 

-  0.8 

-  1.7 

-  0.4 

-  0.8 

-  3.5 

-  4.0 

-  3.0 

-  2.9 

-  1.7 

-  1.9 

-  4.1 

-  4.6 

-  2.1 

-  2.1 

-  3.3 

-  3.9 

-  0.5 

-  1.5 

0.1 

0.0 

-  1.9 

-  2.1 

-  3.5 

-  3.7 

-  3.5 

-  3.9 

-  3.1 

-  3.3 

-  3.5 

-  3.8 

-  3.8 

-  3.8 

-1.82 

-2.07 

4.0 
0.1 
2.1 
3.4 
2.7 


0.8 
0.4 
2.3 
0.1 
0.1 


0.5 
2.5 
2.9 
3.3 
0.1 


0.1 
0.2 
2.9 
2.7 
1.7 


3.4 

2.3 
3.0 
0.5 
0.3 


1.7 
3.1 
3.3 
2.7 
3.3 


3.5  -  3.8  - 


6.11 
3.74 

0.78 
-0.22 
-0.08 


-0.58 
1.48 
1.05 
0.37 
0.13 


1.10 
2.32 
1.02 
0.24 
-0.68 


0.52 
0.80 
0.68 
-1.04 
0.66 


0.03 
-0.70 
0.90 
0.23 

0.78 


1.34 
2.13 
1.00 
1.86 
2.72 


2.31 


1.00 


flHBSpB   1888. 


TeMnepaTypa  no^BU 

Ha  rjyÖHHt     0.02. 

^■010 

Datum 

1 

Ao 

nojyXHu.                   Vormittag. 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 
2 
3 
4 
5 

4.6 
4.4 

^  0.2 

-  1.6 

-  1.0 

4.7 
4.8 

-  0.3 

-  1.9 

-  0.9 

4.8 
4.6 

-  0.6 

-  1.6 

-  0.7 

4.7 

4.8 

~  0.9 

-  2.2 

-  a6 

4.6 
4.2 

-  1.4 

-  2.5 
-0.6 

4.6 
2.8 

-  1.6 

-  3X) 

-  0.6 

4.6 
1.9 

-  2.0 

-  2.2 

-  0.6 

1.6 
-2.2 
-2.9 
-  0.6 

4.6 

1.8 

-  0.9 

-  IjO 

-  0.3 

6.2 
6.0 
0.4 

a2 
-  ai 

75 

a4 

3.7 
l.i 

u 

6 
7 
8 
9 
10 

-  1.3 

-  0.5 
0.4 

-  1.6 
0.0 

-  1.1 

-  0.6 
0.5 

-  1.4 

-  0.2 

-  1.1 

-  0.6 
0.4 

-  2.0 

-  0.4 

~  1.1 

-  0.6 
0.3 

-  2.2 

-  0.5 

-  l.I 

-  0.6 
0.4 

-  2.6 

-  1.0 

-  1.1 

-  0.6 
0.1 

-  3J) 

-  1.6 

-  1.1 

-  0.6 
0.2 

-  3.1 

-  1.4 

-  1.1 

-  0.4 
0.4 

-  2.4 

-  1.4 

-  0.7 

-  0.2 
1.0 

-  1.0 

-  0.4 

-0.3 
0.1 
2.4 
0.1 

0.0 

ai 

2.7 

4.0 
1.9 
0.6 

11 
12 
18 
14 
16 

-0.Ö 
0.4 

-  1.0 

-  2.2 

-  2.2 

-  0.7 
0.2 

-  1.2 

-  2.6 

-  2.5 

~  1.0 

-  0.2 

-  1.7 

-  2.9 

-  2.7 

-  0.9 

-  0.2 

-  2.0 

-  3.1 

-  2.6 

-  1.0 

-  0.8 

-  2.2 

-  3.2 

-  2.6 

-  1.4 

-  0.5 

-  2.2 

-  3.6 
-  2.4 

-  1.9 

-  aö 

-  2.4 

-  3.8 

-  2.3 

-  1.1 

-  0.6 

-  2.6 

-  3.9 

-  2.2 

-  0.5 
--  0.2 

-  1.7 

-  1.8 

-  1.4 

0.1 
1.7 
2.1 
0.6 
-  0.2 

0.7 
5.T, 

4.4  1 
3J. 
0.7 

16 
17 
18 
19 
20 

-  0.1 

-  1.5 

-  0.6 

-  3.1 

-  2.4 

-  0.1 

-  1.9 

-  0.8 

-  2.2 

-  2.2 

0.0 

-  2.0 

-  W 

-  2.2 

-  1.8 

-  0.1 

-  1.4 

-  1.2 

-  2.2 

-  1.7 

0.0 

-  1.9 

-  1.4 

-  2.2 

-  1.6 

OJ) 

-  1.4 

-  1.6 

-  2.2 

-  1.5 

0.1 

-  1.3 

-  2.0 

-  2.2 

-  1.7 

0.1 

-  0.8 

-  1.0 

-  3.0 

-  1.4 

0.1 

-  0.4 

-  0.4 

-  Iß 

-  0.4 

0.1 
0.5 
0.9 
0.0 
1.4 

0.1: 
6.1  ' 

3.8 : 

1.2 

4.4 

31 
32 
23 
24 
26 

-  1.0 

-  3.4 

-  1.4 

-  3.1 

-  0.8 

-  1.1 

-  3.6 

-  1.4 

-  2.8 

-  0.6 

-  1.2 

-  3.9 

-  1.B 

-  3.1 

-  1.3 

-  1.4 

-  4.2 

-  1.4 

-  3.3 

-  1.2 

-  1.6 

-  4.2 

-  1.3 
~  3.6 

-  1.0 

-  1.6 

-  4.4 

-  1.6 

-  3.8 

-  0.8 

-  1.8 

-  *.« 

-  1.6 

-  3.9 

-  1.0 

-  1.2 

-  3.4 

-  1.1 

-  4.1 

-  0.9 

-  0.8 
--  1.8 
~  0.4 

-  1.8 

-  0.1 

-ai 

-  0.4 
0.6 
03 
0.2 

0.9 
2.4 
2.3 
3.2 
2.3 

2« 
27 
28 
29 
30 

0.3 

-  0.8 

-  2.2 

-  2.1 

-  1.6 

0.2 

-  0.9 

-  2.2 

-  2.5 

-  1.8 

0.2 

-  1.6 

-  2.6 

-  2.7 

-  2.0 

0.2 

-  2.2 

-  2.2 

-  2.9 

-  2.2 

0.1 
-2.2 

-  2.9 
^  3.1 

-  2.2 

0.0 

-  2.2 

-  3.2 

-  Sä 

~  2.6 

0.0 
-2.6 

-  8.2 

-  3.4 

-  2.7 

0.1 

-  2.3 

-  3.2 

-  3.3 

-  2.6 

0.5 

-  0.4 

-  0.8 

-  0.8 

-  0.2 

2.7 
1.5 
1.7 
1.9 
2.« 

3.1 
6.5 
5.1 
5.6 
6.5 

31 

-  1.9 

-  2.0 

-  2.2 

-  2.5 

-  2.7 

-  2.8 

-  2.9 

-  2.6  ;-  0.2 

2.9 

6.6 

& 

-0.90 

-0.94 

-1.11 

-1.19 

-1.36 

-1.61 

-1.61 

-1.47    ~a87 

1.17 

3.44 

9 


Januar  1888. 

Temperatur  des  Brdbodens 


m 
0.02. 


a  c  h  ni  i  t  t  a  g. 


8 


9 


10 


5.6 

5.8 

2.6 

22 

0.8 

-  1.1 

1.0 

-  1.6 

0.9 

1.2 

0.4 

-  0.4 

1.1 

1.0 

0.4 

-  0.7 

0.7 

0.4 

0.2 

0.2 

0.9 

1.0 

0.1 

~  0.5 

0.4 

-  0.8 

1.0 

-  1.3 

0.2 

0.0 

0.2 

0.1 

0.4 

0.3 

0.7 

-  1.2 

1.8 

-  2.2 

0.4 

-  0.6 

0.9 

-  1.4 

1.1 

-  1.7 

0.6 

-  1.1 

0.2 

-  0.4 

0.6 

0.6 

0.0 

-  0.2 

0.6 

-  0.6 

0.6 

-  0.9 

0.1 

-    0.8 

0.6 

~  0.4 

0.4 

-  0.6 

0.04 

-«0.26 

11 


12 


GpCAH. 
Mittel 


5.1 
1.0 
1.2 
1.9 
1.6 


0.4 
0.7 
1.0 
0.2 
0.2 


0.9 
1.1 
1.1 
1.6 
0.1 


0.1 
0.2 
1.8 
1.9 
0.8 


2.0 
1.6 
1.6 

0.2 
0.6 


0.5 
1.2 
1.3 

0.8. 
0.8 


1.3 


-0.54 


4.3 
0.2 
1.1 
1.6 
1.9 


0.5 
0.6 
1.4 
0.2 
0.3 


0.8 
1.1 
1.6 
2.0 
0.1 


0.3 
0.0 
2.2 
2.0 

0.8 


2.5 
1.4 
1.8 
0.2 
0.4 


0.7 
1.6 
1.6 
1.2 
1.1 


-  1.6 


-0.78 


3.8 
0.0 
1.7 
1.2 
1.7 


0.6 
0.5 
1.9 
0.2 
0.4 


0.6 
1.0 
2.2 
2.2 
0.0 


0.8 
0.2 
3.0 
2.2 
1.0 


3.0 
1.3 
2.1 
0.6 
0.4 


1.0 
2.0 
1.9 
1.4 
1.6 


-  1.7 


-1.01 


6.25 
4.08 
1.21 
0.25 
0.06 


-0.38 
1.35 
1.35 
0.39 
0.29 


1.09 
2.45 
1.32 
0.40 
-0.58 


0.52 
0.87 
0.93 
0.76 
0.60 


0.27 
0.60 
0.82 
0.13 
0.78 


1.50 
2.01 
1.14 
1.70 
2.52 


2.32 


1.11 


I 


HaMpb  1888. 


TeMnepaxypa  noMBti 

m 
Ha     rjydHH-b      0.0ö. 


'Ibcjo 
Datum 

ÄO 

n  0  j  y  A  H 

... 

V  0  r 

m  1  t 

tag. 

I 

2 

3 

4 

ö 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

1 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

4.8 

4.8 

4.8 

4.9 

5.1 

6X1 ; 

2 

4.8 

5.0 

4.9 

4.8 

4.8 

4.4 

3.6 

3.0 

2.8 

4.3 

6i 

3 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

-0.1 

-  0.8 

-0.4 

-  0.2 

0.0 

IS 

1 

-  0.1 

-0.4 

-  0.4 

-  0.6 

-  0.8 

-  1.1 

-•1.0 

-  1.0 

-08 

-  03 

O.0 

5 

-  0.3 

-0.2 

-  0.2 

-  a2 

-  0.2 

-  0.2 

-0.2 

-  0.1 

-0.1 

OJO 

"■■ 

1      « 

-  0.5 

-  0.4 

-  0.4 

-0.4 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.5 

~  0.4 

-  a4 

-  0.3 

-  0.1 

7 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.1 

0.P 

B 

0.5 

0.6 

0.G 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.6 

1.2 

2.0 

9 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.6 

-  0.8 

-  0.9 

-  1.1 

-  1.3 

-  1.3 

-  ag 

-0.4 

-  n.:^ 

10 

0.4 

0.4 

0.2 

0.0 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.4 

-  0.4 

~  0.3 

-  0.2 

-  ai 

11 

0.0 

-  0.1 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.4 

-0.. 

-  0.1 

ai 

12 

1.0 

0.4 

0.0 

0.0  1      0.0 

^  0.1 

-  0.2 

0.0 

ao 

0.8 

13 

0.0 

"  0.2 

-  0.3 

-■  0.4  1-  0.6 

-  0.7 

-  0.8 

-  1.0 

-  0.9 

-  0.2 

Oä 

14 

~  0.6 

-  0.8 

-  0.9 

-  1.1  1-  1.3 

-  1.4 

-  1.8 

-  1.9 

-  1.3 

-  0.4 

0.1 

15 

-  0.7 

-  OS 

-  1.0 

-  1.1 

-   1.2 

-  1.2 

~  1.3 

-  1.3 

-  1.2 

-  0.6 

-  0.4 

13 

~  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

~  0.1 

-  0.1 

-  Ol 

0.0 

0.0 

0.0. 

0.0 

17 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.6 

-  0.6 

-  0.6 

-  0.4 

-  0.2 

-  0.1 

0.0 

18 

0.2 

0.1 

0.1 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.2 

-0.5 

-  0.3 

-  0.2 

0.0 

04 

19 

-  0.8 

-  0.8 

-  0.8 

-  0.8 

-  as 

-  0.9 

-  1.0 

-  1.0 

-  0.9 

-  0.4 

-  Ol 

SO 

-  ae 

~  0.7 

-  0.8 

-0.6 

-  0.6 

-^  ae 

-  0.6 

-  0.6 

-  0.4 

-  0.1 

OA 

'     21 

~  0.3 

-  0.3 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.5 

-  0.5 

-  0.5 

-  0.4 

-  0.3 

-  OA 

J2 

-  0.9 

-  1.1 

-  1.4 

-  1.6 

-  1.8 

-  2.0 

-    2.0 

-  1.4 

-  0.8 

-  03 

■2B 

-  0.4 

-  0,4 

-  014 

-  0.5 

-  0.4 

-  0.6 

-  0.6 

-  0.4 

-  0.3 

0.0 

0,0 

,    -* 

-  0.5 

-  0.8 

-  0.9 

-  1.1 

-  1.4 

-   1.6 

-  1.7 

-  1.9 

-    1.4 

-  0.4 

-  0.3 

25 

0.0 

0.0 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.2 

-   0.2 

-  aa 

-  0.2 

-0.2 

-  0.1 

o.o 

•J6 

0.6 

0.4 

0.4 

0.4 

02 

0.1 

0.1 

0.2 

0.2 

1.0 

1.6 

1     21 

0.0 

0.0 

-  0.1 

-  0.3  l~-  0.4 

-  0.5 

-0.6 

-  0.7 

-  0.4 

ao 

1.0 

1    28 

-  0.2 

—  0.4 

0.6 
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1.2 

1.2 

1.5 


2.1 
1.6 
1.6 
1.4 
1.6 


1.8 


2.09 


6.5 
6.4 
3.8 
2.6 


2.2 
3.0 
1.8 
2.0 


6.7 
6.6 
4.4 
3X) 


2.6 
3.2 
1.8 
2.0 


6.9 
6.7 
4.8 
3.3 


7.1 
6.8 
5.2 
3.5 


7.4 
6.8 
5.4 
3.8 


7.6 

6.7 
5.4 
3.9 


7.6 

6.5 
5.2 

3.8 


1.9 

2.1 

3.0 

3.5 

2.2 

2.6 

1.5 

1.7 

1.3 

1.3 

1.8 

1.8 

1.8 

2.1 

2.0 

2.4 

1.6 

1.6 

1.3 

1.5 

1.4 

1.5 

1.1 

1.1 

1.2 

1.5 

1.2 

1.1 

1.7 

1.9 

2.3 

2.4 

2.0 

2.5 

1.6 

1.9 

1.5 

2.0 

2.0 

2.6 

2.1 

2.7 

2.22 

2.47 

2.9 
3.3 

2.0 
2.0 


2.6 
4.0 
3.3 
2.2 
1.4 


1.9 
2.4 

2.8 
1.6 
1.8 


1.7 
1.1 
2.0 
1.2 
2.0 


2.6 
3.2 
2.7 
2.6 
3.4 


3.5 


2.81 


7.6 
6.3 
5.1 
3.8 


7.4 

6.2 
4.9 
3.7 


3.2 
3.5 
2.2 
2.4 


2.9 

4.6 
3.8 
2.8 
1.4 


1.9 
2.6 
3.2 
1.5 

2.0 


2.1 
1.1 
2.4 
1.4 
2.2 


2.8 
3.8 
3.1 
3.2 
4.0 


4.1 


3.12 


3.3 

8.4 

3.6 

3.6 

2.4 

2.6 

2.5 

2.6 

3.0 

3.0 

4.9 

5.0 

4.1 

4.2 

3.1 

3.3 

1.4 

1.4 

2.0 

2.1 

2.8 

2.8 

3.4 

3.4 

1.5 

1.6 

2.2 

2.3 

2.3 
1.2 

2.8 
1.8 
2.3 


2.9 
4.2 
3.4 
3.8 
4.6 


4.6 


3.35 


2.5 
1.3 
2.9 
2.1 
2.4 


3.0 
4.4 
3.7 
4.0 
5.0 


5.0 


3.48 


3.4 
3.6 

2.8 
2.6 


3.1 
5.0 
4.2 
3.3 
1.5 


2.1 
2.8 
3.4 
1.6 
2.2 


2.5 
1.3 
2.9 
2.1 
2.4 


3.0 
4.4 
3.7 
4.1 
5.0 


5.0 


3.47 


3.4 
3.6 

2.8 
2.7 


3.1 
4.8 
42 
3.2 
1.5 


2.1 
2.8 
3.2 
1.6 
2.2 


2.4 
1.3 
2.8 
2.1 
2.4 


3.1 
4.3 
3.6 
41 
5.0 


49 


3.44 


3.3 
3.4 

2.8 
2.6 


3.0 
44 
4.0 
3.2 
1.4 


2.1 
2.7 
3.0 
1.6 
2.0 


2.2 
1.3 
2.8 
2.2 
2.3 


2.9 
4.0 
3.4 
3.9 

47 


47 


3.30 


7.2 
6.0 
46 
3.5 


3.3 
3.3 
2.8 
2.6 


2.9 
4.0 
3.7 
3.0 
1.4 


2.0 
2.7 
2.8 
1.6 
2.0 


2.0 
1.3 
2.6 
2.2 
2.2 


2.8 
3.7 
3.2 
3.6 
4.3 


43 


3.15 


7.0 
5.8 
43 
3.4 


3.2 
3.1 
2.8 
2.6 


2.9 

3.8 
3.4 
2.8 
1.4 


2.0 
2.5 
2.7 
1.6 
1.9 


1.9 
1.3 
2.5 
2.1 
2.2 


2.6 
3.4 
3.0 
3.4 
4.0 


4.0 


3.01 


6.83 
6.43 
460 
3.30 
♦2.70 


♦2.10 
2.50 
3.09 
2.36 
2.38 


2.41 
3.32 
3.07 
2.47 
1.68 


1.79 
2.12 
2.43 
1.79 
1.63 


1.80 
1.32 
1.77 
1.70 
1.90 


2.36 
2.70 
2.55 
2.55 
3.02 


3.20 


2.71 


flHBapb  1888. 


TeMnepaTjrpa  hohbu 

Ha    r  M  y  6  B  a  i    0.40. 


Ihcio 

^  0    n  0 

i  y  Ä  H 

X. 

n  0    n  0 

j  y  Ä  H 

"- 

Datnm 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

1 

7.0 

7.1 

7.1 

7.0 

6.9 

7.0 

7.0 

7,1 

2 

7.1 

7.1 

7.1 

7.1 

7.1 

7.0 

6.9 

6.9 

8 

6.8 

6.7 

6.6 

6.8 

6.2 

6.1 

6.0 

6.9 

4 

6.6 

5.8 

5.6 

6.3 

5.1 

6.1 

5.1 

5.0 

5 

6.0 

4.9 

4.8 

4.7 

4.6 

4.6 

4.6 

4.4 

6 

4.5 

4.B 

4.3 

4.2 

4.2 

4.1 

4.1 

4.1 

7 

3.9 

3.9 

3.9 

3.9 

3.8 

3.8 

3.9 

3.9 

8 

4.1 

4.1 

4.1 

4.J 

4.1 

4.2 

4.3 

4.3 

9 

4.3 

4.3 

4.2 

4.1 

4.1 

4.0 

3.9 

3.9 

10 

3.9 

3.9 

3.9 

8.9 

3.9 

3.9 

3.8 

3.9 

11 

3.9 

3.9 

3.9 

3.7 

3.7 

3.6 

3.6 

3.6 

12 

3.7 

3.7 

3.8 

8.9 

3.9 

3.9 

4.0 

4^ 

13 

4.3 

4.3 

4.2 

4.1 

4.1 

4.0 

3.9 

4:0 

14 

4.1 

4.0 

4.0 

8.9 

3.7 

3.5 

3.6 

3.7 

16 

3.7 

3.7 

3.7 

3:7 

3.6 

3.5 

3.5 

3.3 

16 

3.2 

3.1' 

3.1 

3.1 

8.0 

3.0 

3.1 

3.2 

17 

3.3 

3.3 

8.3 

8.3 

8.2 

3.1 

3.2 

3.3 

18 

8.3 

3.3 

3.3 

3.3 

8.3 

3.3 

3.4 

3.6 

19 

3.5 

3.5 

3.5 

3.4 

3.3 

3.3 

3.1 

3.1 

20 

3.1 

3.1 

3.0 

3.0 

3.0 

2.8 

2.8 

2.9 

21 

3J0 

3.0 

3.0 

2.9 

2.9 

2.8 

2.8 

2.9 

22 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.8 

2.8 

2.7 

2.7 

23 

2.7 

2.7 

2.7 

2.8 

2.7 

2.7 

2.7 

2.8 

24 

2.8 

2.8 

2.8 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

25 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

26 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

•3.0 

3.1 

27 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

28 

3.1 

3.3 

3.9 

8.2 

3.2 

8.2 

3.1 

a2 

29 

3.2 

3.2 

3.1 

8.3 

3.8 

3.3 

3.2 

3.1 

30 

3.2 

3.2 

3.1 

8.1 

2.9 

2.9 

3.1 

3.3 

31 

3.5 

3.5 

3.5 

3.3 

3.2 

3.1 

3.2 

3.8 

Mittel' 

3.92 

3.93 

3.88 

3B3 

3.78 

3.74 

8.74 

3.78 

^ 


Januar  1888. 


17 


Temperatur  des  Erdbodens 

m  m  m  m 

In    der    Tiefe     0.84  1.65     3.26     3.99. 


0' 

i' 
1,- 

B  i 


Vormittag. 


8.1 
7.8 
7.5 
7.3 
7.2 


7.1 
6.9 

ejB 

6.8 
6.7 


6.7 
6.4 
6.2 
6.2 
6.1 


6.1 
5.9 

5.8 
5.8 
5.7 


5.6 
5.5 
5.5 
5.6 
5.5 


5.6 


6.74 


as 

8.5 

8.5 

8.5 

8.6 

8.6 

8.6 

8.6 

8.3 

8.3 

8.1 
7.8 
7.5 
7.3 
7.1 


7.1 
6.9 
6.8 
6.7 
6.7 


6.7 
6.4 
6.2 
6.2 
6.1 


6.1 
6.9 
5.8 
5.7 
5.7 


5.6 
5.5 
5.5 
5.6 
5.5 


5.6 


6.73 


10 


8.5 

8.5 

8.5 

8.6 

8.6 

8.7 

8.5 

8.5 

8.3 

8.3 

8.0 

8.0 

7.7 

7.6 

7.5 

7.5 

7.2 

7.2 

7.1 

7.1 

7.1 

7.0 

6.9 

6.8 

6.8 

6.8 

6.7 

6.7 

6.7 

6.7 

6.7 

6.6 

6.4 

6.4 

6.2 

6.3 

6.2 

6.2 

6.1 

6.1 

6.1 

6.0 

5.9 

6.9 

5.8 

5.9 

5.7 

6.7 

5.6 

6.6 

5.6 

5.6 

5.5 

5.6 

6.5 

5.6 

5.6 

5.6 

5.5 

5.5 

5.6 

5.5 

6.71 

6.71 

Nachmittag. 


1 


10 


CpeAH. 
Mittel 


8.5 

8.5 

8.6 

8.6 

8.7 

8.7 

8.5 

8.5 

8.2 

8.2 

7.9 
7.6 
7.5 
7.2 
7.1 


7.0 
6.8 
6.9 
6.7 
6.7 


6.5 
6.4 
6.3 
6.2 
6.1 


6.0 
5.9 
5.9 
6.7 
5.6 


6.6 
5.6 
6.6 
5.6 
5.5 


5.6 


6.70 


7.8 
7.6 
7.5 
7.2 
7.1 


7.0 
6.9 
6.9 
6.7 
6.7 


6.4 
6.3 
6.3 
6.2 
6.1 


6.0 
5.9 
6.9 
5.7 
6.6 


6.6 
6.6 
5.6 
6.6 
5.5 


6.6 


6.70 


8.6 
8.7 
8.7 
8.4 
*8.1 


7.8 
7.6 
7.4 
7.2 
7.1 


7.0 
6.8 
6.9 
6.7 
6.7 


6.4 
6.3 
6.3 
6.2 
6.0 


6.0 
5.9 
6.8 
5.7 
5.6 


6.6 
5.5 
5.7 
6.6 
5.5 


5.6 


6.69 


8.5 
8.6 
8.6 
8.4 
*8.1 


7.8 
7.5 
7.3 
7.2 
7.1 


7.0 
6.9 
6.8 
6.7 
6.7 


6.5 
6.3 
6.2 
6.1 
6.1 


5.9 
5.9 

5.8 
6.7 
5.7 


5.6 
6.6 
6.6 
5.5 
5.6 


5.5 


6.66 


8.51 
8.58 
8.65 
8.50 
8.22 


7.94 
7.64 
7.46 
7.23 
7.11 


7.04 
6.86 
6.84 
6.71 
6.70 


6.56 
6.36 
6.?5 
6.19 
6.09 


6.02 
5.90 
6.84 
5.71 
6.64 


5.69 
6.50 
5.58 
5.69 
6.61 


5.66 


6.71 


1    no  noJiyAHH. 
1    Nachmittags. 


11.4 

11.4 
11.4 
11.3 
11.3 


11.3 
11.1 
11.1 
11.0 
10.8 


10.7 
10.6 
10.6 
10.5 
10.4 


10.3 
10.2 
10.2 
10.0 
10.0 


9.8 
9.7 
9.7 
9.6 
9.5 


9.4 
9.4 
9.2 
9.2 
9.1 


9.0 


10.30 


14.9 

14.9 
14.9 
14.8 
14.8 


14.7 
14.7 
14.6 
14.6 
14.5 


14.4 
14.4 
14.4 
14.3 
14.3 


14.2 
14.1 
14.1 
14.1 
14.0 


14.0 
13.9 
13.9 
13.8 
13.8 


13.7 
13.7 
13.7 
13.6 
13.6 


18.5 


14.22 


15.2 

15.1 
15.1 
15.1 
15.0 


16.0 
15.0 
14.9 
14.8 
14.9 


14.8 
14.8 
14.8 
14.7 
14.7 


14.7 
14.7 
14.6 
14.6 
14.5 


14.6 
14.5 
14.5 
14.4 
14.4 


14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.2 


14.1 


14.67 


$eBpii.ifc   1888. 


TepMOMexpi. 

c'i>  lepHHM'L  luapaKOM'b 

1..^    MBTpa   HEAl 

noBepxflocTbia  seiuB. 

Datum 

;i,  0    n  0  j  y  A  n 

a.                   V  0  r 

m  i  t 

t  a  g. 

J_, 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

-  4.3 

-  3.9 

-  4.3 

-  5.0 

--  5.4 

-  5.7 

-  6.0 

-  1.1 

3.6 

7.7 

2 

-  4.2 

-  4.2 

-  3.9 

-  4.3 

-  5.1 

-  5.1 

-  5.5 

-  1.6 

0.5 

3.8 

3 

1.5 

1.2 

0.9 

l.I 

0.5 

0.1 

1.0 

1.9 

4.7 

7.3 

4 

2.7 

2.7 

2.1 

2.6 

2.3 

1.6 

1.5 

2,1 

2.9 

5.1 

5 

-  0^ 

-  0.7 

-  1.7 

-  1.8 

-  2.0 

-  2.7 

-  1.9 

-  1.3 

0.8 

3.2 

6 

-  6.3 

-  6.4 

-  6.1 

-  7.1 

~  7.5 

-     T.7 

-  7.7 

-  5.1 

4.9 

7.4 

7 

-  0.3 

0.5 

0.6 

2.0 

1.9 

1.5 

0.5 

1.5 

8.4 

8.7 

.      8 

-  0.2 

0^ 

-  0.9 

-  1.9 

-  2.2 

-  1.5 

-  0.7 

0.8 

2.7 

.^.5 

1      ^ 

1.3 

1.0 

as 

-  0.7  i-  1.7 

~  2.7 

-  2.5 

0.1 

7.9 

11,5 

10 

7.1 

6.3 

5.7 

5.5 

5.3 

5.3 

4.7 

8.1 

11.0 

9.8 

1    11 

-  2.2 

-  3.8 

-  4  1 

-  5.7 

-  5.3 

-  5.5 

-  0.9 

4.4 

10.6 

12 

-  4^3 

-  5.7 

-  5.7 

-  6.6 

~  7.1 

-  6.7 

-  6.7 

1.1 

6.0 

9.7 

,    13 

-  1.0 

0.0 

-  0.2 

0.2 

0.4 

0.3 

0.7 

1.3 

4.1 

6,0 

1    1* 

3.1 

2.7 

2.7 

2.5 

2.1 

2.1 

2.0 

2.9 

4.6 

4.7 

15 

1.3 

1.3 

1.5 

1.5 

1.8 

1.7 

1.5 

1.5 

1.9 

2.8 

;  16 

2.9 

2.3 

2.0 

2.1 

1.8 

1.9 

1.9 

3.5 

4.9 

5.5  , 

17 

3.0 

2.2 

1.7 

1.3 

0.9 

0.5 

0.7 

1.0 

1.5 

2.1 

18 

3.4 

H.S 

3.3 

3* 

2.6 

2.4 

2.2 

11.4 

12.8 

14.1 

19 

4.9 

4.2 

3.7 

3.6 

3.7 

3.5 

3.5 

3.9 

5.1 

5.7 

20 

3.3 

.1.3 

3.8 

3.5 

3.7 

3.7 

3.9 

6.3 

10.2 

11,4 

21 

5,7 

6.0 

5.6 

6.3 

5.9 

5.0 

4.3 

4.5 

4.6 

4.7 

22 

3.5 

4.1 

6.1 

4.7 

4.5 

4.7 

5.7 

8.0 

8.1 

11.5 

23 

41 

2.6 

3.2 

2.7 

1.9 

0.6 

■  1.4 

3.0 

10.7 

14.1 

24 

4.1 

3.1 

3.1 

2.5 

2.2 

1.2 

0.7 

5.1 

a9 

11.7 

,    ^ 

--  1.0 

-  1.3 

-  1.7 

-  1.7 

-  1.5 

-  1.7 

-    1.9 

6.9 

11.0 

12.3 

'    26 

3.7 

4.3 

3.7 

4.2 

4.1 

4.7 

4.1 

4.0 

4.3 

5.1 

27 

0.3 

0.7 

0.5 

0.5 

0.7 

0.5 

1.0 

1.4 

1.9 

2.7 

:    28 

0.0 

0.0 

0.2 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.1 

0.5 

1.7 

2.0 

j    29 

1.8 

1.7 

1.4 

1.5 

0.8 

0.9 

1.0 

1.3 

I.l 

1.5 

MLttd' 

1.16 

1.01 

0.84 

0.64 

0.30 

0.10 

0.13 

2.49 

5.35 

7.11 

_ 

Februar  1888. 

Thermometer  mit  geschwärzter  Kugel 

1.6  Meter  über  dem  Erdboden. 
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1 

0, 

I 

11 

0    n  G 

»  j  y  Ä  H  H. 

N  a  c 

h  m 

1  t  t  a  g. 

Cpe;iH. 
Mittel 

1) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

14.2 

14.5 

14.7 

13.7 

6.3 

3.6 

0.3 

^  0.8 

-  1.7 

-  1.9 

-  2.3 

-  4.1 

2.34 

1    11.1 

14.2 

10.9 

9.7 

6.8 

4.7 

2.9 

2.1 

2.1 

1.7 

1.8 

1.5 

2.54 

1      6.1 

5.7 

5.9 

6.1 

5.1 

4.7 

4.3 

3.9 

4.0 

3.3 

2.6 

2.7 

3.89 

7.9 

7.7 

6.5 

4.5 

3.1 

2.5 

2.3 

2.2 

1.9 

0.8 

0.3 

0.3 

3.32 

i    12.4 

6.0 

4.1 

4.7 

3.1 

0.9 

-  0.5 

-  07 

-  2.6 

-  4.0 

-  6.4 

-  5.5 

0.90 

6.9 

5.3 

4.6 

3.5 

2.3 

2.1 

1.1 

0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-0.27 

12.0 

1-3.3 

12.1 

11.9 

5.6 

3.7 

1.2 

0.9 

0.0 

-  0.8 

-  0.2 

-  0.8 

4.40 

5.7 

4.5 

42 

3.7 

1.8 

1.8 

2.2 

1.4 

1.7 

1.5 

1.7 

1.3 

1.71 

18.9 

i 

16.3 

18.1 

12.1 

9.5 

7.7 

6.7 

7.0 

6.2 

6.7 

7.3 

7.5 

7.01 

'    12.3 

13.4 

14.4 

12.3 

7.2 

3.9 

3.4 

3.0 

2.1 

1.9 

0.8 

-  0.3 

6.93 

t    12.5 

13.1 

14.2 

13.7 

7.9 

4.3 

3.0 

0.0 

-  1.9 

-  2.9 

-  3.7 

-  4.3 

2.66 

1    15.4 

15.7 

15.7 

13.3 

8.7 

4.5 

2.7 

0.9 

-  0.4 

-  1.1 

-  2.8 

-  2.2 

2.96 

6.7 

7.9 

8.9 

9.3 

7.7 

6.7 

5.9 

5.0 

4.6 

4.0 

3.3 

3.0 

4.06 

i|     6.7 

7.5 

5.8 

6.2 

5.3 

4.7 

4.3 

3.1 

2.6 

1.3 

1.6 

1.3 

3.70 

3.4 

3.4 

4.7 

4.3 

4.0 

3.7 

3.4 

3.4 

3.3 

3.1 

3.0 

2.5 

2.69 

7.1 

4.9 

4.5 

5.4 

4.7 

4.3 

4.2 

4.0 

3.3 

3.3 

3.2 

3.1 

3.92 

6.9 

5.8 

6.7 

6.3 

5.3 

4.6 

4.1 

3.7 

3.7 

3.4 

2.9 

3.2 

3.28 

14.3 

16.4 

14.5 

13.9 

9.3 

7.2 

6.4 

5.7 

4.7 

5.4 

4.9 

4.8 

8.16 

9.5 

9.9 

8.2 

8.0 

6.9 

5.9 

6.0 

4.9 

4.6 

4.3 

3.7 

2.9 

5.47 

15.0 

15.1 

13.9 

13.5 

12.1 

8.4 

7.2 

7.4 

6.8 

6.8 

6.6 

6.0 

8.41 

3.5 

3.8 

3.6 

4.5 

4.0 

3.9 

3.9 

3.5 

3.6 

3.5 

3.7 

3.5 

4.40 

12.1 

11.8 

11.3 

9.9 

8.9 

7.7 

7.6 

7.2 

6.8 

6.1 

6.0 

>     6.2 

7.67 

8.7 

7.9 

8.6 

8.0 

7.1 

5.7 

5.5 

5.3 

5.7 

6.3 

•     4.7 

4.2 

6.84 

16.9 

14.0 

14.5 

14.1 

11.7 

7.7 

5.7 

3.5 

1.3 

0.6 

-  0.6 

-  1.1 

6.60 

14.0 

16.4 

18.2 

17.9 

11.6 

7.1 

6.6 

6.7 

6.4 

6.9 

4.1 

4.2 

6.90 

4.6 

4.1 

3.9 

3.9 

3.6 

3.6 

3.0 

2.4 

1.9 

1.7 

1.3 

0.7 

3.60 

3.3 

3.5 

2.7 

2.5 

2.3 

2.1 

1.8 

0.8 

0.6 

0.3 

0.2 

0.0 

1.62 

4.6 

5.5 

6.5 

5.7 

3.8 

2.7 

2.0 

1.8 

1.9 

1.9 

1.9 

1.8 

2.16 

2.3 

2.4 

3.3 

3.1 

2.8 

2.6 

1.7 

1.6 

1.9 

2.1 

0.8 

0.1 

1.71 

9.48 

9.28 

9.14 

8.47 

6.16 

4.58 

3.68 

3.07 

2.68 

2.21 

1.76 

1.43 

4.09 

2* 
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liatum 

_ 

;io 

a  0  .1  y  Ä  H 

a. 

V  0  r 

m  i  t 

tag. 

1 

2 

3 

4 

!> 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

] 

-  6.1 

-  6.5 

-  6.6 

-  6.8 

-  7.2 

-  7.2 

-  7.3 

-  6.2 

SXt 

11.0 

18.1 

2 

-  6.0 

-  6.0 

-  5.4 

-  5.6 

-  6.6 

~  6.4 

-  6.8 

-  3.9 

0.2 

5.9 

16.1- 

3 

0.9 

0.0 

-  0.1 

^  0.1 

-  0.4 

-  2.2 

-  1.8 

0.0 

4.0 

9.6 

17.2 

4 

-  0.4 

0.0 

0.4 

0.6 

0.2 

0.0 

O.0 

0.9 

3.6 

7.2 

15.6 

5 

-  2.4 

-  3.2 

-  4.4 

-  4.8 

-  3.9 

-  4.4 

-  2.8 

~  1.8 

2.3 

6.9 

12.4 

6 

-  7.5 

-  7.9 

-  7.7 

-  8.1 

-  8.3 

-    8.« 

-  8.5 

-  6.2 

1.7 

12.1 

8.4 

-  1.0 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.3 

-  1.0 

-  3.4 

-  3.0 

10.9 

12.9 

19.1 

-  o'.s 

-  0.2 

-  2.4 

-  3.0 

-  35 

-  2.2 

-  0.8 

0.4 

2.8 

5.2 

7.0 

!) 

1.4 

0.8 

0.2 

-  1.0 

-  3.6 

-  4Ji 

-  4.6 

-  3.2 

5.6 

14.6 

22.3 

10 

4.2 

S.3 

1.6 

2.0 

2.8 

2.9 

2.0 

6.1 

11.8 

16.7 

20_i 

11 

-  5.0 

-  5.ft 

-  6.6 

-  7.0 

-  7.2 

-  7.9 

-  7,6 

-  5.2 

3.8 

13.0 

19.1 

12 

-  6.6 

-  7.2 

-  8.0 

-  8.0 

-  0.2 

-  8.3 

-  8.2 

-  4.5 

6.3 

14.7 

21.1 

13 

0.0 

0.4 

0.3 

0.7 

1.0 

0.4 

0.6 

1.6 

6.6 

9.0 

9.- 

14 

2.5 

2.2 

1.9 

1.8 

1.6 

1.5 

2.1 

8.3 

5.7 

6.3 

6.S 

15 

2.6 

2.6 

2.7 

2.5 

2.6 

2.2 

2.3 

2.7 

3.3 

5.0 

6.1 

16 

3.0 

3.0 

2.7 

2.4 

2.4 

2.3 

2.3 

3.4 

6.2 

7.8 

11.1 

17 

3.2 

3.0 

2.6 

2.2 

1.9 

1.0 

i.e 

2.3 

3.0 

5.0 

18 

3.7 

3.6 

3.4 

3.1 

2.2 

2.3 

1.9 

4.4 

10.0 

14.6 

18.; 

19 

4.6 

4.4 

4.4 

4.2 

4.2 

4.1 

4.1 

4.6 

7.1 

83 

10.f> 

20 

2.8 

3-3 

3.2 

.1.4 

3.6 

3.1 

3.6 

5.0 

10.1 

14.7 

18.: 

21 

5.2 

r>.o 

4.6 

5.2 

5.2 

5.1 

5,0 

5.2 

5.7 

5.9 

6.2 

22 

B 

2.9 

3.6 

3.2 

2.8 

2.2 

3.4 

5.8 

6.t> 

11.6 

14..=! 

23 

0.7 

0.8 

0.5 

0.8 

-  0.6 

-  0.2 

1.0 

8.9 

16.0 

14.6 

24 

-  0.2 

-  0.8 

-  1.0 

-  0.3 

-  0.6 

-  1.4 

-  1.8 

-  0.3 

5.5 

14.6 

ISA 

25 

-  1.6 

-  1.8 

-  2.4 

-  2.0 

-  1.6 

-  2.5 

-  2.8 

-  0.1 

8.6 

J5.S 

21.4 

26 

2.0 

3.3 

3.4 

3.4 

3.2 

3.5 

3.5 

5.0 

5.0 

6.0 

6.1 

27 

0.4 

1.2 

1.0 

J.2 

1.6 

1.4 

1.6 

1.8 

3.0 

5.2 

9.3 

0.8 

0.9 

1.1 

0.4 

O.C 

0.8 

1.0 

2.2 

4.7 

5.8 

5.7 

2.0 

1.9 

1.7 

1.7 

1.6 

1.4 

1.5 

2.0 

2.6 

3.2 

5.1 

Ci>eiH. 
Irfittcl 

0.21 

0.07 

-0.19 

-0.30 

-0.44. 

-0.80 

-0.66 

OÄ) 

5.48 

9.82 

13.35 
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Nachmittag. 


5 


8 


10 


11 


12 


16^1  \   y^M    ^^'^' 


14.3 

3.5 

-  0.3 

12.0 

4.9 

3.5 

6.6 

4.6 

3.8 

7.8 

4.2 

2.4 

7.2 

3.8 

-  0.3 

2.8 

1.2 

0.4 

13.7 

4.8 

1.6 

4.5 

3.1 

2.2 

14.2 

9.1 

6.2 

14.2 

6.4 

2.5 

15.4 

6.0 

1.3 

15.8 

7.0 

1.6 

12.7 

8.1 

5.8 

8.6 

5.8 

4.9 

5.6 

4.7 

4.1 

7.6 

5.7 

4.6 

10.6 

7.8 

6.0 

15.3 

8.7 

6.2 

10.5 

8.4 

6.8 

14.7 

9.9 

6.9 

6.9 

6.0 

5.2 

9.8 

7.9 

5.9 

7.4 

5.4 

3.0 

16.2 

9.6 

5.6 

20.0 

10.1 

6.1 

6.9 

5.5 

4.7 

6.9 

5.2 

3.5 

98 

6.1 

3.6 

4.4 

3.3 

2.8 

10.43 

6.10 

3.81 

2.1 
0.9 
3.0 
1.7 


2.5 
0.6 
0.8 
2.1 
5.0 


0.7 
0.8 
0.5 
5.0 
4.4 


3.7 
4.3 
5.4 
4.8 
5.4 


5.2 
4.9 
5.3 
2.0 
3.6 


4.5 
4.1 

2.9 
2.8 
2.4 


2.65 


3.7 
1.5 
2.6 
1.6 


3.1 
1.5 
2.1 
0.9 
4.6 


0.4 
2.5 
2.0 
4.3 
4.0 


3.6 
4.1 
4.6 
4.2 
5.2 


5.1 
4.6 
4.6 
1.8 
1.9 


5.1 
3.5 
2.0 
2.3 
2.0 


4.4 
1.3 
2.2 

1.0 


4.6 
1.0 
2.7 
1.3 
4.2 


1.1 

4.0 
2.9 
4.0 
3.5 


3.4 
3.6 
4.4 
3.1 

4.8 


5.6 
4.5 
4.6 
1.6 
1.0 


5.0 
3.3 
2.0 
2.3 
1.9 


2.05 


1.65 


5.0 
1.2 
1.2 
0.8 


5.8 
1.4 
2.4 
1.5 
4.2 


2.0 
4.8 
3.4 
3.4 
2.4 


3.3 
3.4 
4.0 
3.5 
4.3 


5.6 
4.2 
4.4 
1.2 
0.1 


5.0 
3.0 
1.6 
2.3 
2.0 


Cpe;iH, 
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1.24 


5.3 

-  5.8 

1.7 

l.O 

1.0 

-  0.2 

1.1 

-  1.6 

7.0 

-  7.3 

1.3 

-  1.4 

2.9 

-  1.4 

1.4 

1.2 

4.7 

5.0 

2.9 

-  4.2 

5.8 

-  6.3 

4.4 

-  2.6 

3.0 

2.8 

2.8 

2.8 

32 

3.0 

3.4 

3.2 

3.7 

3.7 

4.0 

4.6 

3.3 

2.4 

5.5 

5.4 

3.2 

2.0 

4.2 

3.8 

0.6 

0.0 

1.0 

-  1.1 

2.9 

2.9 

2.2 

1.8 

1.5 

0.6 

2.3 

2.0 

1.3 

O.l 

0.83 

0.57 

2.49 
3.40 
3.89 
4.40 


1.79 
0.26 
5.38 
2.28 
7.63 


7.33 
3.12 
3.81 
5.26 
4.89 


3.99 
5.22 
5.38 
8.54 
7.05 


8.98 
5.35 
G.73 
4.48 
6.58 


7.81 
4.45 
3.76 
4.08 
2.71 


4.85 
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Datum 

;i,  0    n  0  j 

r  A  H 

II. 

V  0  r 

m  i  t 

tag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

-  4.3 

-  4.S 

-  4.7 

-  4.9 

--  5.3 

-  5.4 

-  5.6 

-  4.7 

0.9 

6.9 

12 

-  i.3 

-  4.5 

-  3.9 

~  4.3 

-  4.9 

-   4.8 

-  4.5 

-  3.0 

0.1 

42 

11 

3 

1.5 

0.7 

0.5 

0.4 

0.1 

-  1.1 

-  1.0 

0.1 

2.9 

7.7 

V\ 

4 

0.1 

0.3 

0.7 

0.8 

0.5 

0.3 

0.3 

0.9 

2.1 

5.9 

13 

5 

-  1.3 

-  2.0 

-  3.0 

-  3.5 

-  2.9 

-  3.0 

-  2.0 

-  1.3 

1.4 

5.1 

10 

6 

-  5.4 

-  6.7 

-  5.7 

-  6.0 

-  6.2 

-    «.8 

-  6.3 

-  5.1 

0.1 

7.7 

7 

-  0.7 

-  0.5 

-  0.3 

-  0.2 

-0.1 

-  0.7 

-2.3 

-  2.3 

7.1 

10.0 

1! 

8 

-  0.2 

0.4 

~  0.9 

-  1.7 

-  2.0 

-  1.5 

-  0.5 

0.5 

2.2 

4.7 

6 

9 

1.6 

1.1 

0.5 

-  1.1 

-  2.7 

~  3.7 

-  3.7 

-  2.7 

4.0 

11.9 

19 

10 

4.3 

3.7 

2.3 

2.3 

2.1 

2.7 

2.8 

4.2 

9.1 

13.9 

16 

11 

-  2.9 

~  3.7 

-  4.5 

-  4.9 

-  5.1 

-  5.6 

-  5.5 

-  4.1 

2.3 

9.1 

15 

12 

-  4.5 

-  5.1 

-  5.5 

-  5.7 

-  6.9 

-  6.1 

-  6.1 

-  3.8 

3.9 

10.7 

1" 

13 

0.6 

0.5 

0.7 

1.0 

1.1 

1.0 

1.0 

1.5 

5.4 

7.6 

1    14 

3.1 

2.8 

2.5 

2.6 

2J} 

2.2 

2.5 

3.8 

53 

C.4 

e 

15 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.5 

2.4 

2.7 

3.4 

4.9 

( 

16 

3.1 

3.1 

2.7 

2.5 

2.5 

2.4 

2.4 

3.3 

5.8 

7.3 

i( 

17 

3.4 

3.3 

2.9 

2.5 

2.2 

1.6 

1.8 

2.4 

3.0 

4.8 

( 

18 

3.9 

3.8 

3.6 

3.4 

2.5 

2.5 

2.2 

3.5 

9.0 

13.5 

1 

19 

4.9 

4.7 

4.7 

4.5 

4.6 

4.4 

4.3 

4.7 

$.7 

7.4 

£ 

20 

3.3 

33 

3..^ 

3.7 

3.8 

3.4 

3.7 

4.7 

9.1 

13.4 

It 

21 

6.5 

5.3 

5.0 

5.3 

5.3 

5.2 

6.1 

5.5 

5.8 

6.0 

22 

2.2 

3.1 

3.5 

3.4 

2.9 

2.5 

3.1 

5.1 

6.4 

10.6 

1 

:    23 

2.8 

1.4 

1.1 

0.8 

0.9 

-  0.1 

0.1 

1.0 

7.7 

14.0 

I 

:    24 

0.1 

-  0.5 

-  0.7 

--  0.1 

-  0.3 

-  0.8 

-  1.3 

-  0.3 

4.5 

12.4 

1 

25 

-  0.5 

-  0.9 

-  1.1 

-  1.1 

-  1.1 

-  1.3 

-  1.8 

-  0.3 

6.6 

13.6 

1 

2G 

3.2 

3.7 

3.8 

3.8 

3.6 

3.7 

3.7 

6.0 

5.2 

6.Ü 

27 

1.6 

.6 

1.2 

1.5 

1.9 

1.7 

1.9 

1.9 

2.8 

4.9 

28 

1.1 

.2 

1.3 

0.8 

0.8 

0.9 

1.1 

2.2 

4£ 

5.7 

29 

2.3 

2.2 

2.0 

2.0 

1.9 

1.7 

1.8 

2.3 

2.8 

3.4 

ICp«H. 

0.94 

0.7t; 

0.52 

0.37 

0.18 

-0.06 

-0.03 

0.91 

4.49 

8.27 

11 

Ol 


11 
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n 

0    n 

0  Ä   Y   fl,   R   E 

• 

■ 

S^  a  c 

h  m  1 

t  a  g. 

i 

CpeAH. 
Mittel 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

9 

1 

10 

11 

12 

19.1 

19.7 

17.7 

13.6 

5.6 

1.8 

0.0 

1.5 

-  2.5 

-  3.6 

~  3.9 

-  3.9 

2.49 

17.9 

18.8 

13.9 

11.8 

6.0 

4.4 

2.0 

2.3 

2.1 

1.8 

2.1 

1.6 

3.37 

9.7 

7.8 

9.2 

6.9 

5.0 

4.0 

3.3 

2.9 

2.5 

1.9 

1.5 

0.5 

3.90 

15.1' 

16.5 

13.4 

8.5 

5.3 

3.5 

2.5 

2.3 

1.7 

0.1 

-  0.3 

-  0.7 

4.45 

1 

20.9 

14.0 

9.0 

7.6 

4.9 

1.5 

-  0.5 

-  1.5 

-  2.7 

-  3.9 

-  4.8 

5.3 

2.29 

10.7 

7.6 

48 

3.0 

1.7 

0.9 

0.1 

-  0.7 

-  0.5 

-  0.7 

-  0.9 

0.9 

0.11 

20.6 

20.7 

18.4 

13.9 

7.0 

3.4 

1.2 

0.2 

!-  0.7 

-  0.7 

-  1.5 

-  0.5 

5.26 

9.1 

6.9 

6.3 

49 

3.8 

2.8 

2.5 

1.6 

1.6 

1.7 

1.7 

1.5 

2.51 

25.9 

1 

18.3 

19.4 

14.9 

10.2 

7.5 

6.1 

5.3 

4.7 

1 

44 

5.0 

5.0 

7.18 

22.1 

21.5 

19.5 

15.4 

8.6 

4.7 

2.9 

2.0 

0.8 

-  0.1 

-  0.9 

-  2.1 

7.55 

22.3 

22.8 

20.6 

16.0 

8.3 

3.9 

1.7 

0.0 

-  1.3 

-  2.1 

3.4 

-  3.9 

4.00 

23.9 

23.5 

21.3 

16.7 

9.2 

4.3 

2.0 

0.5 

!-  0.5 

-  1.2 

-  2.1 

-  1.7 

4.45 

9.1 

11.3 

13.3 

12.3 

8.7 

6.2 

5.5 

4.9 

4.4 

4.1 

3.7 

3.4 

•  5.23 

11.0 

12.8 

10.8 

8.9 

6.3 

5.2 

5.0 

4.3 

3.8 

3.3 

3.1 

3.2 

5.21 

6.8 

6.8 

6.8 

6.8 

5.0 

4.3 

3.9 

3.7 

3.5 

3.5 

3.3 

3.2 

4.14 

11.8 

8.9 

7.9 

7.9 

6.1 

5.1 

4.8 

4.4 

4.0 

3.7 

3.6 

3.5 

5.29 

12.5 

11.3 

11.3 

10.6 

8.2 

6.5 

5.7 

4.9 

4.7 

4.3 

3.9 

3.9 

5.50 

211.6 

20.9 

19.6 

16.3 

10.1 

7.4 

.  5.9 

5.0 

3.9 

3.9 

4.5 

4.9 

8.66 

15.1 

13.5 

12.1 

10.7 

8.9 

7.3 

6.1 

5.4 

1      5.2 

5.0 

3.9 

2.8 

7.08 

21.5 

.     21.0 

18.7 

15.8 

11.4 

8.2 

6.3 

5.9 

6.2 

5.9 

5.7 

5.7 

9.21 

7.1 

i       8.2 

7.5 

7.0 

6.2 

5.5 

5.2 

4.9 

4.8 

4.5 

3.7 

2.5 

5.56 

14.3' 

12.1 

11.1 

9.8 

7.9 

6.0 

5.5 

4.8 

:    4.7 

4.6 

4.3 

4.0 

6.56 

9.1 

9.8 

9.1 

7.5 

5.6 

3.5 

2.3 

2.0 

1.6 

1.3 

0.9 

0.3 

4.49 

22.5 

j      23.5 

21.3 

17.9 

11.7 

7.4 

6.3 

3.7 

1      2.5 

1 

1.3 

0.4 

-  0.1 

7.00 

23.3 

'      19.9 

23.1 

20.0 

11.9 

8.2 

6.2 

6.1 

1      5.7 

5.7 

4.2 

4.0 

8.02 

7.0 

1       7.0 

8.0 

7.2 

5.9 

5.1 

4.6 

4.1 

!      3.7 

3.5 

2.9 

2.3 

4.81 

8.9 

9.2 

8.7 

7.5 

5.9 

4.1 

3.3 

2.5 

2.4 

2.1 

1.9 

1.1 

4.04 

9.3 

i       9.7 

10.9 

9.9 

6.7 

4.4 

3.6 

2.9 

2.7 

2.7 

2.7 

2.4 

4.25 

5.3 

4.6 

5.0 

1 
1 

4.6 

3.5 

3.1 

2.8 

1 

2.3 

2.1 

2.2 

1.6 

0.3 

2.91 

14.91 

l   14.09 

1 

1 
13.00 

10.79 

7.09 

4.83 

1 

3.G5 

2.94 

2.45 

2.04 

1.61 

1    ^-2« 

5.02 

<&eBpaj[B  1888. 


TeMnepaTypa  no^sti 

ua    T  x  y  6  u  a  %    0.02. 


Datum 

Ä  ü 

n  0  Jl 

y  A  H 

H. 

V  0  r 

m  i  t 

t  a  g. 

1 

2 

b 

4 

5 

^. 

7 

8 

9 

10 

I 

1 

-  2.0 

-  2.2 

-  2.4 

-  2.7 

-  2.9 

-  3.0 

-  3.2 

-  3.0 

-  0.2 

2.8 

6 

2 

-  1.8 

-  2.0 

-  2.2 

-  2.4 

-  2.6 

-  2.6 

-  2.6 

-  1.9 

-  0.4 

1.6 

5 

3 

2.1 

1.6 

1.2 

1.0 

0.9 

0.1 

0.0 

0.2 

1.9 

5.2 

9 

4 

1.2 

1.1 

1.3 

1.4 

1.2 

1.0 

0.8 

1.1 

2.3 

3.9 

S 

5 

0.3 

-  0.5 

-  1.0 

-  1.4 

-  1.1 

-  1.1 

-  1.0 

-  0.7 

0.1 

2.9 

7 

6 

-  2.5 

-  2.8 

-  3.0 

-  3.1 

-  3.4 

-  3.6 

-    3.8 

-  3.4 

-  0.8 

3.1 

4 

7 

-  0.2 

-  O.I 

0.0 

0.0 

0.2 

-  0.1 

-  1.2 

-  1.0 

3.7 

6.7 

IV 

8 

0.9 

1.1 

0.4 

-  0.2 

-  0.4 

-  0.6 

0.0 

0.6 

1.7 

3.5 

4 

9 

2.0 

1.6 

1.2 

0.2 

-  0.6 

-  1.8 

-  1.8 

-  1.5 

1.4 

7.3 

1-2 

10 

5.0 

4.3 

3.4 

3.1 

3.0 

3.2 

2.9 

3.4 

6.7 

10.3 

13 

11 

-  0.4 

-  1.2 

-  1.8 

-  2.2 

—  2.4 

-  2.7 

-  2.9 

-  2.4 

0.4 

4.6 

10 

12 

-  1.6 

-  2.4 

-  2.C 

-  2.9 

-  3.2 

-  3.4 

-  3.4 

-  2.6 

0.9 

5.5 

10 

13  ■ 

1.2 

1.2 

1.3 

1.5 

1.7 

1.5 

1.5 

1.8 

4.0 

5.9 

14 

3.8 

3.4 

3.2 

3.0 

2.9 

2.7 

2.8 

3.3 

4.7 

6.9 

6 

15 

3.5 

3.2 

3.3 

3.1 

3.0 

2.8 

2.8 

2.9 

3.3 

4.5 

5 

16 

3.4 

3.4 

3.0 

2.9 

2.8 

2.6 

2.6 

3.2 

5.2 

6.5 

9 

17 

3.7 

3.C 

3.2 

3.0 

2.6 

2.0 

2.1 

2.6 

3.0 

4.4 

6 

18 

4.2 

4.1 

4.0 

3.7 

3.1 

2.9 

2.7 

3.3 

7.5 

11.5 

15 

19 

5.4 

5.3 

5.2 

5.0 

4.8 

4.7 

4.6 

5.0 

6.4 

7.9 

9 

20 

3.9 

4.1 

4.1 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.4 

7.9 

12.1 

16 

21 

6.1 

5.9 

5.7 

5.7 

5.9 

5.7 

5.5 

5.6 

6.0 

6.1 

6 

22 

2.8 

3.4 

3.6 

3.5 

3.4 

2.9 

3.2 

4.7 

6.1 

9.1 

12 

23 

3.6 

2.4 

1.9 

1.5 

1.4 

0.6 

0.7 

1.6 

5.8 

10.9 

13 

24 

0.9 

0.4 

0.0 

0.4 

0.3 

0.0 

-  0.4 

-  0.1 

2,8 

9.7 

14 

26 

0.8 

0.6 

0.2 

-  0.1 

0.0 

-  0.2 

-  0.6 

-  0.1 

4.1 

10.5 

15 

26 

4.3 

4.4 

4.4 

4.4 

4.2 

4.3 

4.1 

4.8 

5.3 

6.9 

6 

27 

2.4 

2.1 

1.6 

1.8 

2.2 

2.1 

2.2 

2.2 

3.9 

4.2 

28 

1.7 

1.7 

1.8 

1.4 

1.4 

1.4 

1.5 

2.1 

3.9 

5.2 

5 

29 

2.7 

.  2.6 

2.4 

2.4 

2.3 

2.2 

2.1 

2.4 

2.8 

3.3 

4 

£KT 

1.98 

1.73 

1.50 

1.31 

1.20 

0.95 

0.87 

1.32 

3.43 

6.24 

9.( 

25 
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m 


In  der  Tiefe    0.02. 


0 


n  0    n  0  j  y  A  H  H. 


Nachmittag. 


3 


o 


8 


9 


10 


11 


12 


CpeAH. 
Mittel 


12.5 

8.9 
11.3 


15.2 
7.3 

15.7 
75 

19.7 


17.7 

16.6 

17.3 

7.9 

0.5 


6.6 
10.8 
11.3 
18.7 
13.7 


19.0 
7.1 

13.2 
8.9 

19.9 


19.8 
6.7 
8.3 
8.5 
51 


^  ■ 


12.31 


13.9 

13.4 

7.3 

12.4 


13.3 
5.9 

16.4 
6.3 

16.1 


17.8 
17.7 
18.4 
9.3 
10.9 


6.7 

8.9 

10.8 

19.5 

12.9 


19.2 

8.0 

11.7 

10.0 

20.9 


16.8 
6.7 

8.9 
8.9 
4.6 


12.19 


13.6 

11.4 

8.1 

11.5 


9.4 
4.2 

15.5 
5.9 

16.9 


17.1 
17.1 
17.5 
11.0 
10.4 


6.8 

7.9 

10.7 

18.9 

12.9 


18.0 
7.7 

11.1 
9.2 

19.5 


19.4 

7.8 

8.5 

10.0 

4.8 


11.7 

10.4 

69 

8.9 


7.5 
3.0 

13.1 
6.0 

14.3 


14.8 
14.7 
15.0 
10.8 
9.0 


6.0 

7.9 

10.3 

16.5 

10.9 


15.7 
7.3 

10.0 
7.9 

17.3 


17.9 
7.3 
7.8 
9.6 
4.6 


7.1 
7.0 
5.6 
6.5 


6.0 
2.2 
8.9 
4.0 
10.9 


10.6 
9.9 

10.7 
8.7 
7.1 


5.3 
6.6 
8.5 
11.6 
9.5 


12.3 
6.6 
8.6 
6.3 

13.0 


13.0 
6.4 
6.3 
7.3 
3.8 


11.82;  10.42      7.94 


3.9 
5.4 
4.6 
5.0 


3.4 

1.4 
5.7 
3.3 

8.7 


7.3 
6.4 
6.6 
6.9 
6.0 


4.7 
5.6 
7.0 
8.9 
8.0 


9.5 
6.0 
6.9 
4.5 
9.1 


10.0 1 
5.7 
5.1 
5.3 
3.4 


2.2 
3.5 

4.1 

3.8 


18 
0.8 
3.9 
3.1 
7.4 


5.5 
4.2 
4.3 
6.1 
5.5 


4.2 
5.2 
6.2 
7.4 
6.9 


7.7 
5.6 
6.2 
3.3 
6.9 


7.8 
5.2 
4.3 
4.3 
3.0 


6.01      4.84 


0.8 
3.2 
3.6 
3.4 


0.7 
0.2 
2.5 
2.5 
6.5 


4.2 

2.6 
3.0 
5.6 
5.2 


4.0 
4.8 
5.6 
6.4 
6.3 


6.9 
5.3 
5.5 
28 
5.3 


7.1 
4.6 
3.4 
3.6 

2.8 


4.08 


0.2 
2.9 
3.2 
3.0 


0.2 
0.2 
1.6 
2.4 
5.9 


3.2 
1.4 

1.8 
5.1 
4.4 


3.9 
4.4 
5.2 
5.3 
5.9 


6.9 
5.2 
5.3 
2.6 
4.0 


6.7 
4.2 
3.2 
3.4 
2.6 


3.57 


1.2 

-  1.5 

2.5 

2.5 

2.8 

2.4 

1.7 

1.3 

1.4 

-  1.9 

0.0 

-  0.2 

1.1 

0.4 

2.2 

2.2 

5.5 

5.4 

2.1 

1.4 

0.4 

~  0.6 

1.0 

0.1 

4.6 

4.2 

3.6 

3.6 

3.7 

3.6 

4,2 

4.0 

4.7 

4.4 

-  1.2  -  1.5  -  1.6 

2.3 
1.7 

0.9 


2.2 
0.2 
0.7 
2.1 
5.5 


0.7 
1.4 
0.2 
4.0 
3.4 


3.5 
3.7 
4.2 
5.4 

3.8 


6.2, 

3.0 

4.4 

1.2 

1.3 


5.2 

2.8 
1.9 
2.8 
1.2 


3.7 

3.6 

4,2 

4.0 

4.7 

4.4 

4.7 

5.2 

5.6 

4.6 

6.7 

6.3 

4.8 

4.2 

5.0 

4.7 

2.0 

1.6 

2.9 

2.0 

6.5 

5.6 

4.0 

3.4 

2,8 

2.5 

3.2 

3.1 

2.4 

2.1 

3.04 

2.64 

2.46 
3.10 
3.86 
4.32 


2.82 
0.48 
4.92 
2.69 
6.68 


7.42 
4.26 
4.39 
5.05 
5.30 


4.29 
5.33 
5.58 
8.65 
7.33 


9.15 
5.92 
6.62 
4.77 
7.00 


7.68 
6.14 
4.28 
4.37 
3.12 


2.29 


5.07 


$eBpaiiB  1888. 
TeMnepaxypa  hoibh 

m 
Ha   rjy(iHnt    0.05. 


«r^j  ^ 


Ihcjo 
Datum 

Ä    0 

n  0  Ji 

y  3.  H 

a. 

V  0  r 

111   1  t 

t  a.  g. 

j 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10     1    l 

1 

-  0.3 

-  0.4 

-  0.6 

-oV 

-  0.8 

-  1.0 

-  1.1 

-  1.2 

-  0.6 

0.0   1 

2 

0.0 

-  0.2 

-  0.4 

-  0.5 

^  0.6 

-  0.7 

-  0.8 

-  0.8 

-  0.4 

-  0.1   1 

3 

2.6 

2.3 

20 

1.8 

1.6 

1.3 

1.0 

1.0 

1.3 

2.6 

4 

2.4 

2.2 

2ß 

2.0 

1.9 

1.8 

i.e 

1.5 

1.8 

2.4   , 

ß 

1.8 

1.4 

1.0 

0.5 

0.1 

-0.1 

-  0.1 

-  0.1 

0.3 

1.3   i 

6 

~  0.4 

-  0.6 

-  0.8 

-  1.0 

-  1.1 

-  1.2 

-  1.3 

-  1.0 

-  ai  [ 

7 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.2 

o.ij 

1.3 

3.2   ' 

6 

1.9 

1.9 

1.7 

1.3 

1.0 

0.6 

0.6 

0.8 

1.2 

2i} 

9 

2.4 

2.2 

2.0 

1.6 

1.0 

0.3 

-  0.3 

-  0.2 

0.4 

2.8   1 

10 

5.6 

5.2 

4.7 

4.4 

4.1 

3.9 

3.6 

3.8 

5.0 

6.9! 

11 

2.2 

1.6 

0.9 

0.1 

-  0.2 

-  0.4 

-  as 

-  0.6 

0.0 

2.2 

12 

0.8 

0.2 

-  0.4 

-  0.5 

~  0.6 

-  0.8 

-  1.0 

-  0.9 

-  0.1 

1.2 

13 

2.2 

2.2 

2.1 

2.2 

2.2 

2.2 

2.1 

2.0 

2.6 

3.8 

14 

4.4 

4.2 

a,9 

3.8 

3.6 

3.4 

3.4 

3.4 

3.9 

4.4 

15 

3.6 

3.4 

3.4 

3.2 

3.8 

3.2 

3.0 

3.0 

3.1 

3.6  , 

16 

3.7 

3.5 

3.3 

3.2 

3.2 

3.0 

3.0 

3.0 

3.7 

4.8 ; 

17 

3.9 

3.8 

3.6 

3.4 

3.1 

2.9 

2.6 

2.G 

2.8 

3.4  '■ 

18 

4.5 

4.4 

4.2 

4.1 

3.8 

3.5 

3.3 

3.4 

5.3 

77 

19 

5.6 

5.5 

5.4 

5.2 

5.1 

5.0 

4.9 

4.8 

5.3 

6.2 

20 

4.6 

4.6 

4.6 

4.5 

4.4 

4.2 

4.2 

4.4 

5.7 

8.3        1 

21 

6.3 

6.1 

6.0 

5.9 

5.8 

5.8 

5.8 

5.6 

5.8 

5.8 

22 

3.8 

3.8 

3.8 

4.0 

4.0 

3.6 

3.4 

4.0 

4.9 

6.1 

23 

4.8 

40 

3.4 

2.9 

2.5 

2.2 

2.0 

2.1 

3.7 

6.4  1 

24 

2.4 

2.0 

1.6 

1.4 

1.0 

1.0 

0.8 

0.8 

2.1 

5.2  i 

25 

2.6 

2.0 

1.5 

1.2 

1.1 

1.0 

0.9 

0.9 

2.3 

5.9 

26 

5.3 

5.1 

4.9 

4.8 

4.6 

4.7 

4.5 

4.6 

5.0 

5.2 

27 

3.0 

2.5 

2.2 

2.2 

2.2 

2.4 

2.3 

2.4 

2.6 

3.0  , 

28 

2.3 

22 

2.0 

1.9 

1.7 

1.7 

1.8 

1.9 

2.6 

3.6 

29 

3.0 

2.9 

2.8 

2.7 

2.6 

2.4 

2.4 

2.4 

2.« 

2.8 

CpeAH. 
ÄlitteJ 

2.94 

2.70 

2.46 

2.27 

2.10 

1.94 

1.81 

1.83 

2.52 

3B1        l 

27 


Februar  1888. 

Temperatur  des  Erdbodens 


m 


in   der   Tiefe    0.05, 


1 

n  0     I 

[  0  Ä 

y  Ä  H 

H. 

N  a  ( 

3  h  m 

i  t  t 

a  g- 

1 

CpeAH. 
Mittel 

1 . , 

l," 

1  1 

2 

3 

4 
9.8 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

i      6.5 

8.6 

9.8 

8.2 

6.0 

4.4 

3.2 

2.2 

1.2 

0.9 

0.2 

2.46 

1      5.7 

7.6 

8.8 

8.2 

7.3 

5.7 

4.8 

3.9 

3.6 

3.2  ^ 

3.0 

2.8 

2.65 

6.8 

6.2 

6.3 

6.2 

5.4 

5.0 

4.6 

4.0 

3.8 

3.6 

3.2 

2.9 

3.60 

7.5 

8.0 

8.6 

8.1 

6.8 

6.8 

4.9 

4.4 

4.0 

3.2 

2.7 

2.2 

4.05 

8.7 

10.2 

8.9 

7.3 

6.6 

5.2 

4.1 

2.9 

2.0 

1.1 

0.1 

-  0.1 

3.01 

3.5 

3.8 

3.4 

3.0 

2.6 

2.0 

1.6 

1.2 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.74 

9.8 

11.3 

11.7 

11.5 

9.9 

7.8 

6.2 

4.8 

3.7 

3.1 

2.5 

2.0 

4.37 

i     4.8 

5.0 

4.9 

4.6 

4.1 

3.8 

3.3 

3.1 

2.8 

2.6 

2.6 

2.4 

2.64 

S    11.9 

13.4  j 

13.2 

13.0 

11.2 

9.6 

8.5 

7.6 

7.0 

6.2 

6.0 

5.9 

5.87 

: 

12.5 

1 
13.4 

13.9 

13.5 

1 
11.9 

9.6 

8.0 

6.7 

6.7 

4.7 

3.9 

3.1 

7.29 

10.1 

11.9 

12.9 

12.8 

11.0 

8.8 

7.0 

5.5 

4.3 

3.7 

3.4 

1.5 

4.62 

1    10.3 

12.2 

13.0 

12.9 

11.4 

9.0 

7.0 

5.7 

4.6 

3.6 

2.9 

2.0 

4.38 

5.8 

6.5 

7.4 

8.0 

7.8 

6.9 

6.4 

5.8 

5.4 

5.2 

4.9 

4.6 

4.51 

6.2 

1 

7.2 

1 

7.9 

8.0 

7.1 

6.3 

5.8 

5.6 

4.9 

4.5 

3.8 

3.8 

4.98 

1 

:      5.1 

'      5.4 

5.6 

5.5 

5.1 

4.8 

4.4 

4.2 

4.1 

3.9 

3.8 

3.8 

4,07 

'      7.8 

7.6 

7.0 

6.9 

6.4 

5.8 

5.4 

5.1 

4.8 

4.5 

4.2 

4.1 

4.87 

7.6 

1      8.4 

8.5 

8.6 

8.2 

7.2 

6.5 

6.0 

5.5 

5.2 

4.9 

4.6 

5.14 

14.2 

15.2 

15.5 

14.9 

12.4 

10.3 

8.8 

7.5 

6.6 

5.9 

5.8 

5.7 

7.91 

.     10.3 

1 
1 

10.7 

1 

10,8 

10.2 

9.4 

8.5 

7.6 

6.9 

6.3 

6.0 

5.6 

4.8 

6.90 

1    14.2 

i     15,3 

15.5 

14.6 

12.7 

10.8 

9.1 

8.1 

7.5 

7.0 

6.8 

6.8 

8.39 

6.2 

'      6.7 

7.0 

6.8 

6.5 

6.1 

5.8 

5.5 

5.4 

5.2 

4.8 

4.2 

5.88 

'     10.0 

1      9.9 

9.8 

9.4 

8.8 

7.6 

6.8 

6.2 

5.8 

5.6 

5.3 

5.1 

6.23 

7.9 

8.5 

8.1 

7.6 

6.8 

5.8 

5.0 

4.1 

3.8 

3.4 

3.0 

.2.6 

4.95 

13.8 

17.2 

1 

15.8 

15.2 

13.4 

10.6 

8.7 

7.2 

6.0 

4.8 

4.0 

3.2 

6.58 

14.4 

!     13,7 

15.3 

15.5 

13.6 

11.3 

9.2 

8.1 

7.4 

7.0 

6.6 

6.0 

7.02 

5.9 

6.2 

66 

6.6 

6.3 

5.8 

5.4 

4.9 

4.5 

4.2 

3.8 

3.2 

5.14 

6.5 

i      6.8 

6.9 

6.8 

6.2 

5.3 

4.6 

4.0 

3.6 

3.3 

3.0 

2.5 

3.96 

6.0 

'      6.7 

7.3 

7.6 

7.0 

5.8 

i      4.8 

4.2 

3.9 

3.5 

3.4 

3.2 

3.92 

4.2 

4.0 

4.0 

4.2 

3.9 

3.6 

1      3'^ 

1 

3.2 

3.0 

2.7 

1 

2.6 

2.0 

1 
1 

1 

3.10 

8.42 

1 

i     9.23 

9.46 

9.22 

8.21 

6.96 

5.93 

5.16 

4.63 

1 

4.10 

3.73 

3.29 

4.80 
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m 
Ha  rjyöHBt    0.10. 


iHcao 
Datum 

Ao 

1   0   Jl 

A    H 

a. 

V  0  r 

n  1  t 

t  a  g. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10          1 

1 

1.6 

1.3 

1.1 

0.9 

0.8 

0.7 

0.5 

0.3 

0.8 

0.3 

2 

1.9 

1.5 

1.3 

1.2 

0.9 

0.7 

0.6 

0.4 

0.5 

0.5 

3 

3.3 

3.1 

2.9 

2.7 

2,5 

2.3 

2.1 

1.9 

1.9 

2.0 

4 

3.Ö 

3.2 

2.9 

2.9 

2!? 

2.6 

2.5 

2.4 

2.3 

2.5 

5 

3.3 

3.0 

2.5 

2.2 

2.0 

1.7 

1.5 

1.5 

1.4 

1.5 

6 

1.9 

1.6 

1.3 

1.1 

0.9 

0.7 

0.6 

0.3 

0.8 

0.3 

7 

1.3 

1.3 

1.2 

1.2 

1.2 

1,1 

11 

0.9 

0.9 

1.7 

8 

3.3 

3.1 

2.9 

2.7 

2.5 

2.2 

2.0 

1.9 

1.9 

2.1 

9 

3.1 

2.9 

2.9 

2.7 

2.4 

2.1 

1.7 

1.5 

1.4 

1.7 

10 

6.0 

&8 

6.7 

5.4 

5.0 

4.7 

4.7 

4.5 

4.5 

5.1 

11 

5.0 

4.1 

3.7 

3.1 

2.6 

2.3 

2.1 

1.9 

1.7 

1.S 

12 

3.5 

3.1 

2.6 

2.2 

1.9 

1.6 

1.3 

1.1 

1.1 

1.3 

13 

3.9 

3.7 

3.5 

3.5 

3.6 

3.3 

3.2 

3.0 

3.1 

3.3 

14 

5.1 

4.9 

4.7 

4.5 

4.4 

4.3 

4.1 

4.1 

4.1 

4.3 

15 

4.5 

4.3 

4.3 

4.1 

4.0 

3.9 

3.8 

3.7 

3.7 

3.B 

le 

4.2 

4.1 

4.1 

3.9 

3.7 

3.7 

3.6 

3.6 

3.7 

4.1   1 

17 

4.7 

4.5 

4.3 

4.2 

4.0 

3.8 

3.7 

3.5 

3.5 

3.6 

18 

5.2 

5.1 

4.9 

4.8 

4.7 

4.4 

4.3 

4.1 

4.3 

5.5  ■ 

19 

6.6 

6.5 

6.3 

6.1 

6.0 

5.9 

5.7 

6.7 

5.7 

6.9 

20 

5.9 

5.7 

5.6 

Ö.5 

5.2 

5.3 

5.1 

5.1 

5.3 

1 
6.3  ' 

21 

7.3 

7.0 

6.9 

6.8 

6.6 

6.5 

6.4 

6.5 

6.4 

6.3 

22 

5.1 

4.9 

4.7 

4.7 

4.7 

4.6 

4.5 

4.6 

4.7 

5.3 

23 

5.Ö 

5.5 

5,0 

4.6 

4.1 

3.9 

3.6 

3.4 

3.7 

4.7 

24 

3.9 

3.6 

3.3 

3.1 

2.9 

2.7 

2.5 

2.3 

2.3 

3.2  ' 

25 

5.0 

4.4 

3.9 

3.5 

3.3 

3.1 

2.9 

2.7 

2.6 

3.7  j 

26 

6.8 

6.4 

6.2 

6.0 

5.8 

6.7 

5.7 

5.4 

6.6 

5.7 

27 

4.3 

4.Ü 

3.7 

3.6 

3.5 

3.5 

3.5 

3.3 

3.3 

3.5 

28 

3.7 

•■i.G 

3.3 

3.0 

3.0 

2.8 

2.8 

2.8 

2.9 

3.3 

29 

4.1 

3.9 

3.8 

3.7 

3.5 

3.6 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

anttüi 

4.27 

4.00 

3.78 

3.58 

3.39 

3.23 

3.08 

2.96 

2.98 

i 
S.33  j    4 

c!-= 

^=^ 

^___ 

' 

1 


10.5 
6.4 
7.9 
7.2 
8.9 


9.3 

5.9 
5.5 
4.9 
4.0 


2.8" 
2.5  j 
4.5; 

4.7  1 


4.61 

1.9  1 
5.3, 
3.5' 
6.5» 


8.4 
5.9 
5.3 
4.5 
5.3 


4.8 
6.3 
5.5 
10.0 
7.9 


^    w     \ 
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29 


in 
0.10. 


Do    JiojiyÄHH. 


5 


6 


4.3 
4.0 

5.0 
5.5 


6.0 
2.6 
6.4 
3.9 
8.2 


9.5 
7.3 
6.9 
5.2 

5.8 


5.0 
6.6 
6.5 
11.1 
8.8 


11.7 
6.5 
8.5 
7.3 

10.5 


10.4 
6.1 
6.0 
5.4 
4.2 


5.89 


6.7S 


5.5 
5.1 
6.1 
6.3 


6.6 
2.9 
7.5 
4.2 

8.9 


10.2 

8.4 
8.2 
5.7 
6.8 


5.3 
6.6 
7.0 
12.0 
9.3 


12.3 
6.8 
8.7 
7.6 

11.5 


11.1 
6.3 
6.2 
5.9 
4.2 


7,30 


6.2 

6.4 

5.8 

5.8 

5.3 

5.3 

6.7 

6.5 

6.4 

6.3 

2.9 

2.8 

8.1 

8.1 

4.1 

4.1 

9.4 

9.3 

10.6 

10.4 

9.1 

9.2 

8.9 

9.0 

6.2 

6.5 

6.7 

6.7 

5.3 

5.3 

6.5 

6.5 

7.3 

7.5 

12.3 

11.9 

9.3 

9.1 

12.6 

12.1 

6.9 

6.9 

8.7 

8.7 

7.5 

7.2 

12.1 

11.9 

11.9 

11.9 

6.5 

6,5 

6.3 

6.3 

6.5 

6.6 

4.3 

4.3 

7.60 

7.66 

5.9 
5.3 
5.0 
6.1 


5.7 

2.6 
7.4 
3.9 
8.9 


9.9 
8.7 
8.6 
6.3 
6.3 


5.1 
6.2 
7.3 
10.8 
8.7 


11.3 

6.6 

8.1 

6.8 

10.9 


11.1 
6.3 
5.9 
6.3 
4.2 


7.11 


Nachmittag. 


5.2 
5.0 
4.8 
5.6 


5.2 
2.3 
6.7 

3.8 
8.3 


9.0 
7.9 
7.7 
6.2 
6.2 


5.0 
5.9 
6.9 
9.8 
8.3 


10.3 
6.5 
7.8 
6.1 
9.7 


10.1 
6.1 
5.5 
5.8 
4.0 


6.61 


8 


4.5 

4.4  i 

4.4 

6.2 


4.5 
2.1 
6.0 
3.7 
7.7 


8.1 
7.0 
6.9 
5.9 
5.9 


4.8 
5.7 
6.5 
8.9 
7.9 


9.4 
6.3 
7.2 

5.8 
8.7 


9.1 
5.9 
5.2 
6.3 
3.8 


6.10 


3.7 
4.2 
4.3 
4.7 


3.9 
1.9 
5.3 
3.5 
7.3 


7.4 
6.2! 
6.3  I 
6.9! 
5.7 


4.7 
5.5 
6.1 
8.3 
7.5 


8.8 
6.1 
6.8 
6.3 

7.7 


8.5 
6.5 
4.7 
6.0 
3.7 


10 


3.2 
42 
41 

44 


3.4 
1.7 
47 
3.3 
6.8 


6.6 
6.4 

6.5 
5.7 
5.4 


46 
6.2 
5.9 
7.5 
7.1 


8.2 
5.9 
6.5 
49 

7.0 


8.1 
5.3 
45 
4.6 
3.5 


6.67 


6.28 


11 


2.9 

3.6 
3.9 
40 


2.8 
1.6 
41 
3.1 
6.5 


6.0 
49 
49 
5.5 
5.1 


44 
5.1 
6.7 
7.1 
6.7 


7.9 
5.7 
6.3 
46 
6.3 


7.6 
5.1 
4.3 
44 
3.3 


494 


12 


2.1 
3.4 
3.7 
3.7 


2.3 
1.5 
3.7 
3.1 
6.3 


5.6 
43 
43 
5.3 

47 


43 
48 
5.3 
6.8 
6.3 


7.7 
5.5 
6.0 
4.2 
5.6 


7.2 
47 
3.9 
4.2 
3.2 


4.61 


CpeAHj 
Mittel 


2.59 
2.69 
3.62 
4.07 


3.48 
1.54 
3.83 
3.09 
5.17 


6.93 
4.99 
4.50 
463 
5.16 


4.47 
5.00 
5.26 
7.46 
7.11 


8.10 
6.48 
6.36 
6.50 
6.35 


6.84 
5.88 
455 
433 
3.73 


496 
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Teunepaxypa    hoibh 

m 
Ha   riytiHEi    0.20. 


i 

üattim 

Ao 

n  0  Ji 

y  Ä  H 

JI. 

V  0  r 

m  1  t 

t  a  g. 

,1 

2 

3 

4 

5 

•^ 

7 

8 

9 

10 

1 

3.6 

3.2 

dß 

2.8 

2.6 

2.3 

2.2 

2.2 

2.0 

1.9 

2 

3.8 

3.5 

3.2 

3.0 

2.8 

2.6 

2.4 

2.2 

2.1 

2.0 

3 

4.2 

4.1 

3.9 

3.8 

3.7 

3.6 

3.5 

3.3 

3.2 

3.1 

i 

4.4 

4.2 

4.1 

4.0 

3.8 

3.7 

3.6 

3.5 

3.4 

3.4 

5 

4.6 

4.4 

4.1 

39 

3.6 

3.5 

3.3 

3.1 

3.0 

2,8 

6 

4.0 

3.7 

3.4 

3.2 

3.0 

2.8 

2.6 

2.4 

2.2 

2.1 

7 

2.6 

2.5 

2.4 

2.4 

2.4 

2.3 

2.2 

2.2 

2.2 

2.0 

8 

5.0 

4.8 

4.5 

4.3 

4.1 

3.9 

3.7 

3.4 

3.3 

3.2 

9 

3.8 

3.8 

3.6 

3.6 

3.G 

3.4 

3.4 

3.2 

3.0 

2.8 

10 

6^ 

6.2 

6.1 

6.1 

5.9 

5.6 

5.6 

5.4 

5.3 

5.2 

11 

6.7 

6.2 

5.9 

5.5 

5.1 

4.9 

4.5 

4.2 

3.9 

3.6 

12 

5.9 

5.4 

5.2 

4.8 

4.4 

4.0 

3.6 

3.4 

3.2 

3.0 

13 

Ö.8 

5.6 

5.2 

4.9 

4.8 

4.6 

4.4 

4.2 

4.2 

41 

14 

5.7 

5.6 

5.4 

5.4 

5.3 

5.2 

5.1 

4.8 

4.8 

4.8 

15 

5.6 

5.4 

5.3 

5.2 

5.0 

5.0 

4.8 

48 

4.7 

4.6 

16 

5.0 

4.9 

4.8 

4.8 

4.7 

4.6 

4.6 

4.6 

45 

44 

17 

5.4 

5.4 

5.2 

5.1 

5.0 

5.0 

4.8 

4.8 

46 

4.6 

18 

6.0 

5.9 

S.7 

5.6 

5.5 

5.4 

5.3 

5.2 

5.1 

6.0 

19 

7.7 

7.4 

7.2 

7.0 

6.8 

6.7 

6.6 

6.4 

6.3 

G2 

20 

7.0 

6.8 

6.6 

6.4 

6.3 

6.2 

6.2 

6.0 

5.9 

5.9 

21 

7.9 

7.7 

7.4 

7.2 

7.1 

7.0 

6.9 

7.0 

6.9 

6.8 

22 

6.2 

6.2 

6.0 

5.8 

5.8 

5.6 

5.6 

5.4 

5.4 

5.2 

23 

6.8 

6.7 

6.5 

6.3 

6.0 

5.9 

5.6 

6.4 

5.2 

5.1 

24 

5.6 

5.4 

5.2 

5.0 

4.8 

4.6 

44 

42 

41 

3.9 

25 

7.0 

6.6 

6.2 

5.8 

5.4 

5.2 

4.9 

48 

46 

44 

26 

7.7 

7.4 

7.2 

7.0 

6.8 

6.6 

6.4 

6.3 

6.1 

6.0 

27 

5.8 

5.6 

5.4 

5.2 

6.1 

5.0 

4.8 

4.6 

4.6 

4.6 

28 

5.2 

5.0 

4.8 

4.6 

4.5 

4.4 

4.3 

42 

41 

4.0 

29 

5.1 

5.0 

4.9 

4.8 

4.7 

4.6 

4.6 

4.4 

44 

4.3 

CpejH. 
rfittel 

5  51 

5.33 

5.12 

4.95 

4.78 

4.63 

4.48 

4.33 

4.22 

4.10 

1 
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m 


] 

in     d 

e  r   T 

i  e  f  e 

0.20 

. 

11 

0     n  ( 

)  j  y  ;^  H  a 

\ 

N  a  c 

h  in  i 

t  t  a 

g- 

CpeÄH. 
Mittel 

1 

2 

3 

4 

5 

^ 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

1.7 

2.0 

2.6 

3.3 

40 

4.6 

5.0 

5.0 

5.0 

4.8 

4.7 

4.2 

3.18 

1.8 

2.0 

2.4 

3.2 

3.7 

4.2 

4.6 

.  4.6 

4.6 

4.6 

4.4 

4.4 

3.16 

3.2 

3.8 

4.0 

4.3 

4.4 

4.5 

4.7 

4.7 

4.8 

4.7 

4.6 

4.5 

3.94 

3.6 

3.9 

4.4 

4.8 

5.2 

5.4 

6.5 

5.4 

5.4 

5.2 

5.0 

4.8 

4.31 

,5.0 

3.4 

4.1 

4.6 

5.2 

5.4 

5.5 

5.4 

5.4 

5.0 

4.6 

4.3 

4.07 

1.8 

1.9 

2.1 

2.4 

2.6 

2.8 

2.9 

3.0 

2.9 

2.8 

2.8 

2.7 

2.67 

2.8 

3.4 

4.2 

5.0 

5.6 

6.1 

6.3 

6.4 

6.2 

6.0 

5.7 

5.4 

3.79 

3.2 

3.4 

3.6 

3.8 

4.0 

4.1 

4.2 

4.2 

4.1 

4.0 

4.0 

4.0 

3.88 

3.4« 

4.1 

4.9 

5.8 

6.4 

7.0 

7.5 

7.4 

7.2 

7.1 

6.9 

6.7 

4.76 

5.8 

6.3 

7.0 

7.6 

8.1 

8.7 

8.7 

8.6 

8.3 

8.0 

7.6 

7.2 

6.68 

3.7 

4.3 

5.0 

5.8 

6.5 

7.1 

7.4 

7.4 

7.3 

7.0 

6.6 

6.4 

5.50 

3.0 

3.8 

4  5 

5.3 

6.2 

6.6 

7.0 

7.2 

7.0 

6.9 

6.6 

6.2 

4.95 

4.2 

4.3 

4.6 

5.0 

5.2 

5.3 

5.5 

5.8 

5.9 

5.9 

5.8 

5.8 

4.97 

4.9 

5.0 

5.2 

5.4 

5.6 

5.8 

5.9 

6.0 

6.0 

6.0 

5.8 

5.8 

5.38 

4.6 

4.8 

4.9 

5.0 

5.1 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.1 

5.0 

5.00 

4.8 

5.0 

5.3 

5.6 

5.8 

0.8 

5.9 

5.9 

5.9 

5.7 

5.6 

5.5 

5.11 

4.6 

4.8 

5.1 

5.4 

5.8 

6.0 

6.2 

6.3 

6.4 

6.2 

6.2 

6.0 

5.32 

5.9 

6.6 

7.4 

8.2 

8.8 

9.2 

9.3 

9.2 

9.0 

8.7 

8.4 

8.0 

6.83 

6.4 

6.6 

7.0 

7.4 

7.6 

7.8 

8.0 

7.8 

7.8 

7.6 

7.4 

7.2 

7.05 

6.7 

7.4 

7.9 

8.6 

9.1 

9.3 

9.5 

9.2 

9.0 

8.7 

8.3 

8.1 

7.38 

6.6 

6.6 

6.6 

6.6 

6.7 

6.7 

6.7 

6.7 

6.6 

6.6 

6.6 

6.4 

6.86 

6.0 

6.4 

6.8 

7.2 

7.4 

7.6 

7.6 

7.4 

7.4 

7.3 

7.2 

7.0 

6.40 

5.7 

6.0 

6.3 

6.6 

6.8 

6.8 

6.8 

6.7 

6.5 

6-3 

6.1 

5.9 

6.09 

4.8 

5.5 

6.4 

7.3 

8.0 

8.4 

8.7 

8,6 

8.4 

8.1 

7.8 

7.4 

6.03 

5.1 

5.9 

6.7 

7.4 

8.0 

8.5 

8.9 

8.8 

8.7 

8.4 

8.2 

8.0 

6.52 

6.0 

6.1 

6.1 

6.2 

6.3 

6.3 

6.4 

6.4 

6.3 

6.2 

6.0 

6.0 

6.41 

4.6 

49 

5.2 

5.4 

5.6 

5.6 

5.7 

5.7 

5.6 

5.6 

5.4 

5.3 

5.18 

4.3 

4.4 

4.7 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.6 

5.6 

5.5 

5.4 

5.2 

4.82 

4.2 

4.4 

• 

4.4 

4.5 

4.6 

4,6 

4.6 

4.6 

4.6 

4.4 

4.4 

4.4 

4.53 

4.36 

1 
4.72 

5.15 

5.62 

5.99 

6.24 

6.41 

6.39 

6.31 

6.16 

5.97 

5.79 

5.20 

^espaib  1888. 


TeMnepax 

Ha    T  X  y 

ypa 

a  B  H  ^ 

nOHBM 

m 
0.40. 

Ihcjio 
Datam 

^0    nojy^H«. 

Ho    nojyjHH. 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

1 

l 

i 

1     d 
6 
7 
8 
9 

10 

'    12 
1    18 

:  u 

15 

1    18 

17 
1    18 

19 

20 
i    21 
1    22 
1    23 

25 
26 
27 

28 

;  29 

Mittel' 

3.3 
3.2 
3.6 
4.1 

4.5 
4.4 
3.6 
4.0 
4.1 

4.9 
5.8 
5.5 
5.2 
5.2 

6.4 
5.3 
5.6 
5.7 
6.6 

6.9 
7.1 
6.8 
6.8 
6.5 

6.7 
6.7 
6.5 
6.0 

B.7 

5.37 

a.3 

3.4 
3.7 
4.1 

4.5 
4.4 
3.6 
4.1 
4.1 

5.1 

6.8 
6.5 
5.2 
6.3 

6.5 
5.3 

5.7 
6.0 
6.7 

6.9 
7.1 

6.7 
6.8 
6.6 

6.7 
6.7 
6.6 
5.9 
5J 

5.41 

3.3 
3.5 
3,6 

4.1 

4.5 
4.8 
3.5 
4.2 
4.1 

5.3 
5.6 
5.3 
5.1 
5.3 

6.5 
5.3 

5.7 
5.8 
6.6 

6.9 

7.1 
6.7 

6.8 
6.3 

6.6 
6.8 
6.3 
5.9 
5.7 

5.37 

3.3 
3.4 
3.6 
4.1 

4.3 
4.1 

3.5 
4.2 
4.1 

5.2 
5.5 
5.1 
6.1 
5.3 

5.4 
5.3 
5.5 
5.7 
6.6 

6.6 
7.1 
6.6 
6.6 
6.1 

6.3 
6.7 
6.2 

3.8 
5.7 

6.27 

3.2 
3.3 
3.5 
4.1 

4.2 
3.9 
3.5 

4.1 
4.0 

5.1 
5.3 
4.9 
6.0 
5.6 

5.3 
5.3 

6.6 
5.7 
6.5 

6.6 
7.0 
6.5 
6.6 
5.9 

6.1 
6.6 
6.1 
5.7 
5.5 

5.19 

a.i 
3.2 
3.5 
4.1 

4.1 
3.7 
3.5 
4.1 

4.0 

5.2 
Ö.1 
4.9 
4.9 
5.3 

5.2 
-     5.3 
5.6 
5.8 
6.5 

6.6 
6.9 
6.6 
6.3 
5.9 

6ß 
6.5 
■6X) 
6.6 
5.6 

5.13 

3.2 
3.2 
3.6 

4.1 

4.1 
3.7 
3.7 
4.1 

4.2 

5.1 
6.1 
4.9 
4.9 
5.3 

5.2 
5.3 
6.4 
6.1 

6.5 

6.8 
6.9 
6.7 
6.4 
6.1 

6.2 
6.5 
6.0 
6.6 
5.6 

5.» 

3. 
3. 

3. 
4. 

4. 
3 
4, 
4. 
4 

5. 

5 
5 
5 
5 

Ö 
5 
5 
6 
6 

7 
ö 
6. 
6. 
6- 

6 
6. 
6 
5 
5 

5.34 

Februar  1888. 
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0 

n 


Temperatur  des  Erdbodens 

m  m  m  m 

in    der    Tiefe     0.84  1.65     3.26     3.99. 


V  o  rmittag. 


10 


Nachmittag. 


T 


1 


10 


Mittel. 


1      no  nojiyAHB. 
1    Nachmittags. 


5.5 
5.5 
5.6 
5.6 


5.9 
6.0 
6.2 
6.3 
6.3 


6.5 
6.5 
6.6 
6,6 
6.7 


6.9 
7.0 
7.2 
7.3 
7.3 


7,4 
7.3 
7.3 
7.4 
7.3 


5.5 
5.5 
5.6 
5.6 


5.7 

5.7 

5.8 

5.8 

5.9 

5.9 

5.8 

5.8 

5.8 

5.8 

5.9 
6.0 
6.2 
6.3 
6.3 


6.5 
6.5 
6.5 
6.6 
6.7 


6.9 
7.0 
7.2 
7.3 
7.3 


7.3 
7.3 
7.3 
7.4 
7.3 


5.5 
5.5 
6.6 
5.6 


5.7 

5.8 
5.9 
5.8 
5.8 


5.9 
6.0 
6.3 
6.3 
6.3 


6.5 
6.5 
6.6 
6.6 
6.7 


7.0 
7.0 
7.3 
7.3 
7.3 


7.3 
7.3 
7.3 
7.4 
7.3 


5.5 
5.6 
5.5 
5.7 


5.8 
5.9 
5.9 
5.8 
5.8 


5.9 
6.1 
6.3 
6.3 
6.5 


6.4 
6.6 
6.5 
6.7 
6.7 


7.0 
7.1 
7.3 
7.3 
7.3 


7.4 
7.3 
7.5 
7.4 
7,3 


5.5 
5.5 
5.6 
5.7 


5.8 
5.9 
5.9 
6.8 
5.8 


6.9 
6.2 
6.3 
6.3 
6.5 


6.4 
6.5 
6.5 
6.7 
6.7 


7.0 
7.2 
7.3 
7.3 
7.3 


7.3 
7.3 
7.5 
7.3 
7.3 


li 


6.46 


6.45 


6.46 


6.50 


6.49 


6.5 
6.6 
5.5 
5.7 


5.8 
5.9 
6.9 
5.8 
5.8 


5.9 
6.2 
6.3 
6.3 
6.5 


6.4 
6.5 
6.5 
6.7 
6.9 


7.0 
7.2 
7.3 
7.3 
7.3 


7.3 

7.3 

7.5 

7.3 
7.3 


5.6 
5.6 
5.6 
6.7 


5.8 
5.9 
5.8 
5.8 
5.8 


6.0 
6.2 
6.3 
6.3 
6.5 


6.4 
6.5 
6.5 
6.7 
6.9 


7.0 
7.2 
7.3 
7;3 
7.3 


7.3 
7.3 
7.5 
7.3 
7.3 


6.50 


6.50 


5.5 

5.6 
5.6 
6.7 


5.8 
6.9 
6.8 
5.8 
5.9 


6.0 
6.2 
6.4 
6.3 
6.5 


6.5 
6.6 
6.6 
6.7 
6.9 


7.0 
7.2 
7.3 
7.3 
7.3 


7.3 
7.3 
7.4 
7.3 
7.3 


5.60 
6.55 
5.66 
6.66 


5.76 
5.86 
5.88 
5.80 
5.81 


5.92 
6.11 
6.29 
6.30 
6.42 


6.45 
6.52 
6.54 
6.66 
6.78 


6.98 
7.11 
7.28 
7.30 
7.30 


7.32 
7.30 
7.41 
7.34 
7.30 


ao 

9.0 
8.9 
8.9 


8.8 
8.8 
8.8 
8.7 
8.7 


8.7 
8.7 
8.6 

8.6 

8.6 


8.7 
8.7 
8.8 
8.7 
8.7 


8.7 
8.8 
8.8 
8.8 
8.8 


8.9 
8.9 
9.0 
9.0 
9.0 


13.5 

13.4 
13.3 
13.3 


13.3 
13.2 
13.2 
13.1 
13.1 


13.0 
13.0 
12.9 
12.9 
12.9 


12.8 
12.8 
12.7 
12.7 
12.7 


12.6 
12.6 
12.6 
12.5 
12.5 


12.4 
12.4 
12.4 
12.4 

12.8 


14.1 

14.1 
14.0 
13.9 


13.9 
13.9 
13.9 
13.9 
13.8 


13.8 
13.8 
13.7 
13.7 
13.7 


13.7 
13.7 
13.5 
13.5 
13.5 


13.4 
13.4 
13.4 
13.3 
13.3 


13.3 
13.2 
13.2 
13.2 

13.1 


6.62 


6.48 


8.80 


12.86 


13.62 


MapTT.  1888. 

TepMOMexprb  ci>  tiepHbiirb  mapHKom. 
Ha  vurorb  1.5  lerpa  HaA*^  DOBepXHOCTiin  seMji. 


Datum 

ÄO 

H  0  3 

y  f.  u 

A. 

V  0  r 

m  i  t 

tag. 

1 

2 

3 

1 

b 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

I 

0.6 

0.7 

0.7 

1.0 

0.8 

OJi 

0.9 

0.6 

1.S 

1.8 

2 

1.4 

1.0 

-  0.1 

-  0.3 

-  1.1 

-  1.3 

-  1.3 

6.4 

6.4 

5.6 

3 

2.5 

2.7 

3.1 

4.5 

4.9 

4.7 

4.7 

9.5 

9.9 

11.8 

1 

4 

*.o 

3.6 

8.7 

3.7 

4.1 

4.2 

3.4 

3.8 

4.7 

9.6 

1 

5 

7.5 

7.3 

7.2 

7.3 

6.7 

6.6 

6.5 

6.7 

7.4 

7.8 

6 

5.5 

5.3 

5.3 

6.6 

6.5 

7.1 

7.5 

7.9 

9.9 

14.7 

1 

7 

6.7 

5.7 

5,1 

3.7 

2.9 

3,6 

4.9 

3.6 

3.5 

4.9 

8 

-  1.3 

^  1.9 

-  1.7 

-  1.7 

-  2.0 

-  2.5 

-  0.7 

3.3 

3.9 

5.7 

9 

-  4.2 

-  4.8 

-     5.0 

-  4.3 

-  4.2 

-  4.4 

-  4.1 

4.8 

6.0 

7.0 

10 

3.3 

3.7 

S.b 

3.5 

3.1 

2.8 

2.8 

57 

9.7 

14.1 

11 

2.1 

0.9 

0.0 

-  0.8 

-  1.1 

-  1,0 

2.1 

.  9.4 

9.9 

-    13.7 

1 

12 

0.-9 

0.7 

0.5 

-  0.3 

-  1.0 

-0.3 

4.5 

10.9 

14.2 

13.7 

13 

3.7 

1.9 

2.1 

0.9 

-  0.1 

-  0.5 

3.5 

9.3 

14.7 

16.4 

14 

4.4 

3.0 

l.fi 

2.9 

3.8 

3.6 

6.8 

14.1 

12.1 

11.7 

15 

6.a 

4.5 

4.3 

3.8 

4.7 

4.5 

5.2 

6.3 

8.3 

9.1 

16 

4.1 

4.2 

4.5 

6.3 

4.3 

6.5 

6.7 

7.8 

8.5 

10.4 

1 

17 

0.9 

0., 

-  0.4 

"  1.2 

~  0.5 

-0.7 

5.7 

11.3 

12.0 

14.1 

lö 

1.9 

1.2 

1.1 

2.0 

07 

-  0.3 

5.5 

11.9 

13.5 

18.7 

19 

6.9 

4.3 

3.1 

0.8 

-  0.1 

-  0.5 

1.5 

10.5 

12,8 

14.7 

20 

4.5 

3.9 

2.3 

2.1 

1.4 

1.1 

5.1 

12.3 

16.1 

17.3 

21 

14.5 

14.9 

13.9 

11.5 

9.9 

8.3 

9.5 

16.4 

18.8 

23.1 

i 

22 

11.7 

11.2 

11.1 

10.9 

10.7 

10.3 

10.3 

11.0 

13.5 

13.8 

23 

0.7 

0.6 

0.5 

0.3 

0.3 

0.3 

1.1 

2.1 

2.9 

4.1 

21 

2.2 

2.2 

1.9 

1.3 

1.3 

1.5 

1.9 

3.1 

8.9 

8.9 

25 

4.9 

4.6 

4.3 

3.8 

3.1 

2,8 

4.1 

7.5 

10.3 

11.5 

26 

7.9 

7.5 

8.3 

8.7 

8.4 

8.3 

8.6 

9.6- 

10.0 

11.0 

27 

6.7 

6.2 

5.7 

6.4 

6.7 

6.3 

10.5 

12.2 

13.5 

14.7 

28 

Ca 

6.9 

7.1 

6.8 

6.1 

6.2 

7.5 

8.2 

Il.l 

11.7 

29 

3.3 

2.2 

2.4 

1.5 

1.0 

1.2 

8.8 

12.6 

15.5 

17.7 

30 

9.2 

9.0 

9.0 

9.5 

9.1 

8.5 

9.5 

10.9 

15.1 

18.1 

31 

9.5 

9.8 

9.3 

9.3 

9.1 

8.9 

8.5 

9.S 

10.7 

12.5 

IMittcT 

4.49 

3.95 

3.69 

3.56 

3.21 

3.11 

4.89 

a36 

10.13 

11.93 

u 

März  1888. 

Thermometer  mit  geschwärzter  Kugel 

1.5  Meter  über  dem  Erdboden. 


35 


ro' 

1 
ni. 


II  0     nojyAHH. 


Nachmittag. 


1 


18.0       13.4 


11.7 
14.9  I 
17.1  ' 
13^ 
9.5 


3.3  t 

8.7' 
5.7  I 
16.8 
19.4 


20.3 
23.1 
21.6 
11.7 
13.1 


15.8 
18.7 
16.7 
24.3 
24.4 


14.6 
5.7 
12.3 
12.7 
12.8 


15.9 
13.5 
19.8 
18.9 
14.8 


i 


I 


15.14 


9.6 
15.0 
20.7 
15.7 
15.7 


2.8 

9.3 

9.1 

15.5 

20.3 


17.6 
21.7 
20.5 
12.1 
16.2 


18.8 
18  9J 
19.5  I 
25.7; 
23.9' 


12.6 
6.7 
10.7 
10.7 
13.0 


20.9 
17.7 
21.1 
20.3 
15.5 


9.9 


10.6 
15.9 
16.3 
13.7 
20.6 


8.0 

9.7 

8.1 

12.5 

20.6 


22.0 
24.0 
19.8 
11.7 
14.1 


20.0 
19.1 
18.9 
27.1 

24.8 


12.0 
7.8 

11.1 
9.5 

12.2 


18.7 
18.0 
20.7 
20.7 
15.4 


15.84  I  16.91 


7.8 


8.4 
14.6 
14.3 
12.9 
19.9 


7.1 

8.1 

5.1 

10.5 

21.6 


19.7 
22.5 
16.3 
10.7 
12.2 


16.0 
19.5 
17.7 
27.1 
23.3 


11.2 
10.2 
11.1 
8.7 
11.2 


18.2 
18.7 
21.3 
20.1 
15.4 


14.85 


7.9 


6.8 
13.2 
12.2 
12.1 
17.0 


3.5 

6.3 

6.1 

12.1 

19.4 


17.4 
21.7 
12.1 
9.8 
11.4 


17.4 
17.2 
14.7 
23.0 
21.1 


10.5 
5.7 
9.9 
8.3 

11.6 


17.5 

18.1 
18.1 
16.8 
17.9 


13.45 


12.0 
13.1 
14.6 
13.3 
12.7 


10.17 


8 


10 


11 


12 


CpeüH. 
Mittel 


3.8 

2.0 

2.7 

5.9 

5.5 

5.3 

9.4 

7.7 

6.7 

11.7 

9.7 

8.9 

11.3 

8.7 

8.7 

11.1 

10.0 

10.1 

1.2 

0.1 

0.7 

1.7 

0.3 

-  0.8 

3.3 

2.8 

2.9 

7.1 

5.5 

5.7 

12.2 

10.0 

7.4 

13.2 

10.1 

9.7 

13.0 

11.5 

9.1 

11.1 

10.7 

9.4 

8.7 

8.1 

7.7 

10.1 

8.0 

7.6 

12.9 

11.0 

9.3 

13.7 

12.1 

11.1 

13.0 

11.5 

10.3 

21.1 

19.3 

19.3 

17.7 

18.5 

16.1 

9.1 

6.7 

4.6 

5.1 

4.5 

4.2 

6.3 

5.7 

6.7 

7.5 

6.9 

6.3 

8.5 

1 

8.0 

7.9 

10.1 
11.3 
13.1 
11.9 
10.7 


8.77 


8.6 

9.1 

11.4 

10.8 

9.5 


7.97 


1.9 

0.8 

3.5 

4.5 

4.8 

5.3 

8.7 

8.1 

8.3 

7.7 

7.5 

7.9 

0.1 

-  0.1 

0.5 

-  2.1 

3.3 

3.7 

4.5 

3.5 

4.9 

4.3 

7.7 
8.1 
7.9 
7.3 
7.1 


6.5 

9.9 

8.7 

16.1 

16.2 


3.8 
3.7 
6.1 
5.9 
7.5 


9.4 

6.5 

10.1 

10.0 

8.5 


7.7 
5.6 
7.5 
5.1 
4.3 


4.9 

9.6 

7.5 

15.7 

13.7 


1.7 
3.3 
5.5 
5.1 
7.5 


5.9 
5.4 
9.6 
9.7 
10.7 


2.0 

1.6 

3.1 

2.5 

5.2 

4.1 

8.0 

7.6 

6.5 

6.0 

8.9 

7.6 

1.1 

-  1.1 

1.5 

-  2.8 

3.9 

3.5 

2.4 

1.3 

3.1 

1.4 

7.0 

5.5 

4.6 

3.9 

7.7 

7.5 

3.9 

3.9 

3.7 

2.6 

3.9 

3.3 

9.Ü 

7.6 

6.7 

5.5 

14.3 

14.9 

12.7 

12.1 

6.90 '     6.12 


0.9 
3.0 
5.3 
4.3 
7.3 


5.1 
4.0 
9.0 
9.5 
10.3 


5.54 


0.7 
2.2 
5.1 
5.7 
7.2 


5.7 
3.5 
9.3 
9.3 
9.3 


5.05 


3.81 


4.68 
8.40 
8.99 
8.99 
10.08 


3.21 
2.17 

2.50 
7.22 
8.92 


9.91 

10.83 

10.56 

7.40 

8.18 


8.92 
10.80 

9.78 
14.89 
17.51 


9.70 
3.52 
6.24 
7.02 
9.48 


11.18 
10.20 
11.63 
13.15 
11.40 


8.75 


3^ 


tBIlj^|L_ 


Maprb  1888. 
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Datum 

Äo 

n  0  .1 

y  A  11 

X. 

V  0  r 

Ri  i  t 

t  a  g. 

1 

2 

3 

* 

6 

6 

7 

8 

9 

10    1 

. 

0.1 

0.9 

1.0 

1.2 

1.3 

0.1 

1.2 

0.1 

2.1 

3.1 

2 

-  0.7 

-  0.9 

-  1.2 

-  0.3 

-  0.7 

-  1.2 

-    2.2 

0.1 

1.7 

7.7 

3 

3.6 

3.1 

2.8 

1.4 

0.7 

0.4 

0.4 

8.9 

10.2 

13.8 

4 

3.2 

3.2 

3.6 

3.6 

3.7 

3.8 

3.6 

4.0 

5.2 

12.0 

5 

6,6 

6.7 

6.8 

6.6 

6.6 

6.6 

6.0 

6.4 

7.2 

8.0 

6 

5.2 

4.3 

4.5 

5.3 

5.9 

5.6 

5.8 

7.1 

9.7 

14.5 

7 

5.0 

3.8 

4.4 

4.0 

2.1 

1.8 

3.3 

2.2 

2.8 

6.7   1 

S 

-  3.8 

-  4.0 

-  4.2 

-  4.2 

-  4.5 

-  4.9 

—  4.8 

0.5 

5.8 

9.9  1 

9 

-  5.4 

-  5.8 

-    S.2 

-  6.1 

-  5.8 

-    «.2 

-  6.1 

0.6 

6.6 

11.3 

JO 

1.2 

1.4 

1.4 

1.5 

1.2 

0.9 

■  1.0 

6.0 

14.2 

23.7 

11 

-  0.8 

-  1.1 

^  2.2 

-  2.2 

-  2.3 

-  2.3 

-  2.0 

5.4 

14.0 

19.7 

12 

-  0.7 

-  1.2 

-  1.7 

-  2.2 

"  2.6 

-  2.8 

-  2.2 

7.0 

15.8 

20.9  ! 

13 

0.4 

-  0.8 

-  1.0 

-  1.9 

-  2.8 

-  3.0 

-  1.6 

8.0 

17.3 

24.1   ■' 

14 

2.2 

0.9 

-  0.1 

2.7 

1.9 

2.7 

3.5 

13.6 

13.8 

12.0 

15 

3.5 

2.2 

1.8 

2.5 

3.1 

3.8 

4.6 

5.8 

8.8 

lae  , 

16 

5.1 

5.1 

4.9 

4.9 

5.3 

4.7 

5.0 

6,1 

8.5 

lao  i 

17 

0.1 

-  0.7 

-  0.6 

-  0.6 

-  0.9 

-  1.] 

-  0.1 

6.2 

13.3 

1 

21.4  1 

18 

0.6 

0.0 

-  0.4 

-  0.6 

-  0.9 

-  1.2 

-  0.8 

a9 

16.9 

23.4 

1     19 

2.0 

1.0 

0.2 

-  1.0 

-  1.2 

-  1.7 

-  0.2 

9.3 

17.9 

23.5 

90 

3.9 

3.0 

1.6 

0.7 

0.1 

-  0.2 

1.7 

12.0 

18.6 

28.3 

21 

11.6 

11.7- 

10.8 

8.6 

7.2 

6.7 

7.8 

1S.5 

24.7 

34.2  ; 

;  22 

10.1 

10.0 

9.8 

0.3 

9.2 

9.0 

9.4 

11.2 

18.0 

i 

ia9 

1    23 

3.4 

3.0 

2.8 

2.4 

2.4 

2.2 

3.4 

5.4 

8.3 

10.3 

1    24 

1.6 

2.5 

2.5 

2.5 

2.4 

2.4 

3.1 

5.6 

15.6 

20.7  : 

i    25 

.=i.4 

4.9 

4.5 

3.0 

2.3 

2.9 

4.5 

10.3 

15.7 

20.5  , 

'    26 

■ 

6.2 

5.2 

5.6 

6.4 

6.2 

6.4 

6.4 

9.6 

11.4 

14.5  , 

1 

27 

3.5 

3.3 

3.1 

3.9 

4.2 

4.2 

6.7 

12.7 

20.9 

26.7   ' 

7.2 

6.4 

6.2 

6.1 

5.8 

6.2 

7.6 

9.3 

15.0 

17.G 

1    29 

2.6 

1.8 

1.5 

0.6 

0.3 

0.8 

4.6 

15.1 

22.2 

29.4  ; 

30 

9.8 

9.6 

9.6 

9.5 

9.2 

8.0 

9.7 

14.4 

23.2 

31.9  1 

31 

10.8 

10.3 

10.1 

9.9 

9.9 

9.9 

10.0 

11.1 

13.8 

18.9  1 

CpejiH. 
Irfittül 

3.ai 

2.W) 

264 

2.50 

2.24 

2.08 

2.86 

7.59 

12£8 

17.68     2 

37 


März  1888. 

Thermometer  auf  dem  Erdboden. 


11 

0     n  < 

0  Ji  y 

Ä  H  H 

• 

N  a  c 

h  m  j 

[  t  t  a 

•  g. 

CpCÄH. 

Mittel 

• 

1 

l 

1_ 

2 

3 

4 

5 

• 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

1           1 

15.3  ' 

1 

20.9 

16.7 

11.9 

8.7 

4.5 

1.8 

1.5 

0.6 

-  0.1 

0.0 

1 

-  0.2 

4.52 

1 
16.2 

15.4 

13.1 

10.3 

7.3 

5.6 

5.2 

4.9 

4.4 

4.4 

4.2 

3.8 

5.15 

20.4  1 

20-8 

20.4 

15.5 

10.4 

6.6 

5.5 

4.8 

3.8 

4.7 

4.7 

3.6 

8.38 

22.2 

26.5 

21.2 

15.4 

12.0 

10.0 

8.3 

8.0 

7.8 

.      7.3 

7.2 

6.9 

9.91 

16.2 

21.5 

16.2 

13.4 

11.4 

9.8 

9.3 

9.0 

8.2 

7.7 

6.0 

4.5 

9.21 

11.9 

1 

16.2 

21.5 

17,6 

11.5 

8.1 

7.0 

7.8 

6.2 

6.1 

6.7 

6.0 

9.06 

1 
4.2' 

3.1 

10.3 

6.7 

3.4 

-  0.8 

-  1.2 

—  1.6 

-  1.9 

-  2.2 

-  3.2 

-  3.4 

2.49, 

1 7.7  i 

17.8 

15.7 

11.3 

4.2 

0.3 

-  0.8 

-  1.6 

-  2.7 

-  3.6 

-  3.9 

-  4.5 

2.75 

1 

10.0 

17.3 

14.1 

5.9 

3.7 

1.6 

1.0 

0.4 

0.4 

1.4 

1.6 

1.6 

2.97 

30.9  ! 

26.3 

17.9 

13.4 

11.4 

6.6 

4.0 

4.0 

2.5 

1.5 

06 

-  0.9 

8.90 

30.3' 

1 

29.9 

26.5 

24.2 

14.6 

9.5 

6.7 

4.9 

3.1 

2.2 

0.8 

0.0 

9.81 

31.2  ' 

25.2 

29.7 

23.9 

13.8 

9.8 

6.8 

5.9 

4.3 

3.6 

2.8 

1.4 

10.20 

37.0' 

36.9 

32.8 

27.2 

15.8 

10.3 

8.1 

6.3 

5.2 

3.4 

3.6 

2.5 

12.29 

32.1 

27.5 

21.4 

18.9 

14.0 

10.7 

9.2 

8.0 

6.2 

5.2 

5.0 

4.1 

11.32 

12.2 

«M.W 

13-6 

12.5 

10.6 

9.6 

8.6 

8.2 

7.8 

7.8 

6.4 

5.5 

5.1 

7.321 

U.6 

1 

19.5 

17.4 

12.7 

10.9 

8.3 

5.5 

4.4 

3.7 

2.5 

1.8 

1.0 

7.80 

28.8 

30.1 

26.7 

16.1 

13.2 

9.9 

7.5 

6.0 

4.1 

2.8 

2.2 

1.4 

10.05 

29.3 

29.9 

26.9 

22.7 

14.3 

10.8 

8.4 

7.2 

5.3 

5.2 

4.2 

3.4 

11.32 

31.5  t 

33.1 

29.5 

21.9 

17.0 

12.8 

10.6 

9.2 

7.0 

7.1 

5.0 

4.1 

12.49 

36.5 

36.9 

36.1 

30.4 

23.3 

18.4 

16.2 

15.6 

14.0 

13.2 

12.4 

11.9 

16.92 

30.6 

28.3 

31.6 

25.6 

20.1 

17.4 

17.3 

14.2 

14.8 

13.1 

11.2 

10.2 

18.98 

21.1 

17.2 

12.4 

12.5 

11.8 

9.2 

8.2 

6.4 

9 

5.7 

3.8 

3.2 

3.4 

11.45 

12.2 

14.4 

21.4 

15.7 

9.6 

7.2 

5.5 

5.3 

3.9 

3.7 

2.5 

2.0 

7.09 

23.7 

28.6 

26.7 

21.5 

12.0 

7.0 

6.7 

7.3 

7.1 

6.4 

6.2 

5.8 

11.21 

22.3 

18-8 

14.9 

11.8 

10.0 

8.4 

6.9 

6.4 

5.8 

5.1 

4.5 

4.5 

9.50 

20.5 

1 

20.n 

18.4 

15.5 

12.5 

8.0 

6.5 

6.0 

5.2 

5.2 

4.7 

4.3 

10.13 

1 
28-4  ' 

38.0 

30.4 

26.3 

16.8 

11.0 

7.8 

6.2 

6.4 

4.6 

3.6 

7.3 

14.02 

24.1 

33.4 

31.2 

27.9 

18.1 

12.6 

9.9 

7.9 

5.8 

4.7 

3.4 

2.9 

13.19 

39.0  ' 

36.8 

34.7 

29.4 

20.2 

14.6 

11.8 

9.9 

8.5 

7.5 

9.4 

9.8 

15.72 

35.5 

35.2 

32.4 

27.9 

18.0 

14.8 

13.8 

12.8 

12.0 

11.3 

10.9 

10.6 

18.20 

25.1, 

1 

26.3 

24.5 

23.1 

20.1 

12.4 

9.4 

8.0 

8.9 

10.8 

10.6 

101 

14.45 

L'3.r>y 

1>4.67 

22.75 

18.30 

12.89 

9.16 

7.45 

6.55 

5.62 

5.00 

4.43 

3.97 

1 
10.22 
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TeMnepaxypa    no^Bbi 
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DftHim 


I 


^0     nojy^HH. 


Vormittag, 


2  3    1      4    : 


1.1         12         1.3  .      1.5         0.3 


\l'\tt"]  '    *-^^  i     ^-^^       ^-^^ 


7 

^J 

1.3 

03 

1.5 

-  0.1 

0.6 

4.8 

3.8 

4.2 

6.3 

6.5 

5.7 

7.0 

.1.1 

2.3  j 

4.3 

-0.2 

S.3 

-  0.4 

1.1 

4.7   ! 

1.1 

3.5  1 

1.2 

5.0 

0.7 

5.8 

3.9 

9.» 

4.9 

5.7 

5.0, 

6.0 

0.1 

5.6 

0.1 

7.1 

0.9 

7.7 

2.6 

10.1 

8.5 

13.S 

9.8 

11.1 

3.9 

5.8 

3.5 

5.4 

5.0 

9.0 

6.4 

9.0 

6.3 

11.3 

7.7 

9.3 

4.7 

12.0 

9.9 

13.7 

11.0 

11.6 

3.29 

6.68 

86 

102 

130 

187 

136 

183 

10.5 

13.4 

181 

23  4 

134 

1«? 

iö.l 

27? 

21.7 

311 H 

13.9 

19.1 

0" 

I 

ni 


März  1888. 

Temperatur  des  Erdbodens 


39' 


m 


Inder    Tiefe     O.Ol. 


II  0    rr  0  j[  y  A  H  H. 


1 


14.8  i     18.3  i     16.1 


15.2 
21.1 
20.4 
14.9 
11.5 


4.3 
20.0 
12.5 
27.3 
27.4 


28.3 
33.4 
^.1 
11.7 
13.9 


27.6 
27.8 
30.7 
34.1 
29.7 


20.6 
12.1 
22.1 
20.4 
20.1 


26.8 
24.8 
38.0 
38.5 
25.2 


15.4 
21.9 
25.2 
20.3 
14.9 


3.3 
20.0 
18.1 
26.1 

27.8 


25.4 
33  4 
25.7 
13.1 
18.1 


29.1 
28.7 
32.1 
34.6 
27.1 


17.9 
14.1 
26.9 
18.4 
20.1 


34.2 
33.0 
37.1 
38.2 
27.2 


12.9 
21.3 
21.6 
15.6 
20.4 


9.2 
18.0 
16.0 
19.9 
25.5 


27.9 
31.1 
20.3 
12.3 
17.0 


26.3 
26.8 
30.2 
33.8 
30.5 


13.6 
20.2 
26.6 
15.5 
19.2 


29.7 
31.4 
35.0 
35.6 
25.5 


22.69     24.05  1  22.74 


11.9 


10.6 
17.1 
16.2 
13.3 
17.0 


6.7 
13.8 

8.5 
15.9 
23.5 


23.9 
26.8 
18.3 
10.7 
12.5 


18.3 
23.4 
23.5 
29.5 
25.2 


13.5 
15.8 
22.8 
12.7 
16.7 


26.7 
28.0 
30.2 
31.0 
25.8 


8.9 


7.9 
12.2 
13.0 
11.5 
11.9 


4.2 

7.7 

5.6 

13.1 

16.3 


15.9 
18.0 
15.1 
9.7 
11.0 


15.2 
16.1 
18.9 
23.7 
20.7 


12.8 
11.4 
15.1 
11.1 
14.0 


19.2 
20.9 
23.0 
21.5 
21.5 


19.03  I  14.42 


N  a  c  h  m  i  t  t  a  <^. 


8 


5.5 


6.2 

8.1 

10.8 

10.1 

9.8 


0.3 
2.6 
3.0 
8.8 
11.4 


11.5 

12.5 

11.8 

8.9 

8.6 


2.5 


5.6 
6.5 
9.1 
9.5 
7.5 


0.3 
0.3 
1.9 
6.3 

8.5 


8.9 

10.4 

10.2 

8.4 

6.2 


10.6 
8.5 
9.9 
9.6 
9.7 


13.5 
14.7 
16.9 
17.8 
14.7 


9.7 
6.8 
8.6 
8.3 
8.0 


10.4 
12.0 
13.9 
16.3 
11.8 


11.5 

9.0 

12.3 

10.1 

14.7 

12.3 

19.3 

16.9 

18.3 

18.3 

10 


11 


12 


2.3 


5.2 

5.8 
8.7 
9.3 
8.0 


0.7 
0.5 
1.2 
5.3 
6.8 


7.6  I 

8.5, 

9.0; 

8.3 

5.1 


7.5 

8.5 

11.1 

16.2 

15.3 


8.3 
6.3 

8.8 
7.7 
7.1 


8.6 
10.1 
12.0 
15.3 
10.2 


1.3 !       0.7  t       0.5 


4.5 
5.1 
7.6 
6.4 
6.5 


4.9 

4.7 

4.7 

5.1 

8.2 

7.8  1 

8,4 

8.0 

6.6 

6.3 

0.4 


4.3 
4.2 
7.3 
5.3 
6.1 


1.0 
1.0 
0.9 
4.2 
5.3 


6.3 
7.2 
7.7 
7.9 
4.2 


5.9 

7.1 

9.5 

14.9 

15.3 


7.5 
5.2 
8.2 
7.0 
6.4 


8.2  1 

8.4  t 

10  5 

14.1  I 

10.3, 


1.5 
2.0 
1.6 
3.1 
4.1 


5.2 
5.7 
6.5 
7.2 
3.3 


4.7 

6.3 

8.9 

14.0 

13.9 


6.0 

4.7 
7.7 
6.1 
6.1 


6.9 

7.1 

9.5 

13.3 

11.3 


I 


2.3  I- 

2.5 

2.5  U 

3.0 

1.8; 

1.8 

2.1 

1.0 

3.0, 

2.0 

4.5 
5.4 
6.1 
5.7 
2.6 


3.7 

5.5 

7.4 

13.3 

12.3 


4.5  1 

3.5; 

7.4' 

5.7 

5.6 


5.7 

6.0  I 

10.6 

12.8 

11.1 


3.4 
4.4 
53 
54 
1.6 


2.9 

4.8 

6.2 

12.7 

11.2 


4.7 
2.9 
6.9 
5.5 
5.2 


6.3 

5.2 

10.8 

12.3 

10.9 


Cpe^H. 
Mittel 


4.57 


5.24 
8.76 
9.96 
9.22 
9.02 


2.78 
3.79 
3.66 
9.19 
9.93 


10.50 

12.30 

11,09 

7.57 

7.78 


10.47 
11.54 
13.17 
16.65 
18.51 


12.22 
7.71 

11.52 
9.89 

10.44 


14.12 
13.99 
16.38 
19.68 
15.57 


10.71       8.84  I     7.84  '     6.91  ,     6.20       5  55  1     5.02  !  10.56  (' 
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13.05 

11.47 

10.33 

1     9.44 

,     8.65 

1 

8.00 

7.40 

9.53 

- 

_  _      _ 

- 

1 

—  - 

' 

1 

—  — 

MapTi  1888. 
TeMnepaxypa    noHBH 

m 
na    r  .1  y  Ö  H  H  4       0.10, 


Hamm 

Äo 

n  0  J 

y  A  H 

H. 

V  or 

m  i  t 

t  a  ;;• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

' 

iO 

!  • 

2.S 

2.7 

2.7 

2.7 

2.6 

2.5 

2.4 

2.4 

2.2 

2.4  1 

> 

1      3.4 

2.9 

2.7 

2.5 

2.5 

2.3 

2.1 

2.1 

2.1 

2.3  1 

i 

1      5.3 

5.1 

4.9 

4.7 

4.3 

3.9 

3.7 

3.5 

4.0 

4.9 

i 

6.5 

6.2 

5.9. 

5.7 

5.7 

5.5 

5.4 

5.3 

5.3 

5.7 

i 

8.5 

8.2 

8.1 

7.9 

7.8 

7.7 

7.6 

7,5 

7.3 

7.4 

i 

7.9 

7.6 

7.2 

7.0 

7.0 

7.0 

6.9 

6.9 

6.9 

7,5 

1       T 

8.0 

7.6 

7.1 

6.9 

6.5 

6.2 

5.9 

5.6 

5.3 

5.3 

S 

2.7 

2.5 

'2.3 

2.1 

1.9 

1.9 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7   i 

9 

3.0 

2.7 

2.4 

2.2 

2.0 

1.8 

1.7 

1.6 

1.6   1 

II) 

3.7 

3.5 

3.5 

3.3 

3.3 

3.2 

3.1 

3.1 

3.5 

4.6   1 

IL 

5.8 

5.3 

4.6 

4.3 

4.0 

3.7 

3.4 

3.1 

3.5 

5.0  j 

,     'J 

7.0 

6.5 

5.9 

5.6 

4.9 

4.3 

4.1 

3.9 

4.4 

5.9 

i;t 

8.2 

7.5 

6.9 

6.2 

5.7 

5.3 

4.9 

4.7 

5.2 

6.5 

14 

9.3 

8.7 

8.1 

7.6 

7,3 

7.0 

6.7 

6.6 

7.1 

8.0  , 

n 

9.2 

8.7 

8.3 

7.6 

7.5 

7.3 

7.1 

7.1 

7.1 

7.3  , 

1« 

6.8 

6.7 

6,6 

6.7 

6.3 

6.3 

6.3 

6.3 

6,5 

T.9 

17 

6.2 

5.7 

5.3 

5.0 

4.5 

4.1 

4.0 

3.8 

4.6 

6.3 

18 

7.9 

7.3 

6.7 

6.3 

5.8 

5.3 

4.9 

4.7 

5.8 

7.3 

19 

9.1 

8.5 

7.8 

7.3 

6.7 

6.2 

5.7 

5.7 

6.5 

7.9 

20 

10.6 

10.0 

9.5 

8.9 

8.3 

7.8 

7.3 

7.1 

7.9 

9.3 

2i 

14.2 

13.9 

13.4 

12.9 

12.5 

12.0 

U.7 

11.4 

11.8 

13.3 

23 

14.5 

14.1 

13.5 

13.3 

12.7 

12.3 

12.1 

12.0 

12.1 

12.7   ' 

23 

9.7 

9.3 

8.8 

8.6 

8.1 

7.7 

7.3 

7.3 

7.5 

7.9 

24 

V.4 

7.1 

6.8 

6.6 

6.4 

6.3 

6.2 

6.1 

6.4 

7.3 

25 

9.7 

9.4 

9.1 

8.7 

8.3 

7.9 

7.6 

7.5 

8.0 

9.0 

26 

8.7 

8,5 

8.3 

8.3 

8.1 

8,0 

7.8 

8.0 

8.2 

8.6 

27 

8.8 

8.3 

7.9 

7.7 

7.6 

7.4 

7.2 

7.4 

6.2 

9.5  ' 

10.7 

10.5 

10.3 

10.0 

9.5 

9.4 

9.3 

9.3 

92 

9.9 

29 

11.2 

10.6 

9.9 

9.4 

8,9 

8.4 

-     8.1 

8.0 

8.9 

10.2 

30 

13,7 

13.4 

13.1 

12.7 

12.5 

12.3 

12.0 

11.9 

12.1 

13.4 

31 

15.6 

15.3 

14.8 

14.4 

14.1 

14.0 

13.6 

13.3 

13.4 

13.5 

:üoeiH. 

iMittoi : 

8.26 

7.88 

7.50 

7.20 

6.88 

6.61 

6.36 

6.29 

6.59 

7.42  j 

45 
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m 


in  der  Tiefe    0.10. 


11 

0    nojy;(HH. 

N  a  c 

h  m  i 

t  t  a 

g- 

CpcÄH. 

Mittel 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6.9 

8 

9 

5.4 

10 
4.7 

11 

12 

1 

4.4  1 

5.9 

7.6 

8.3 

8.1 

7.7 

6.1 

4.1 

3.9 

4.35 

l 

5.7  1 

6.8 

7.5 

7.8 

7.7 

7.3 

6.9 

.       6.5 

6.2 

5.9 

5.7 

5.5 

4.66 

9.1 

10.4 

11.3 

11.8 

11.5 

10.7 

9.7 

8.8 

8.1 

7.6 

7.2 

6.9  i 

7.15 

9.4. 

10.7 

12.0 

12.4 

12.0 

11.3 

10.8 

10.2 

9.5 

9.3 

8.9 

8.7: 

8.20 

8.5  j 

9.3 

10.5 

10.8 

10.7 

10.5 

10.0 

9.7 

9.5 

9.1 

9.0 

8.3 

8.71 

8.9 

9.3 

10.5 

11.8 

12.0 

11.5 

10.6 

10.0 

9.5 

9.0 

8.7 

8.3 

8.73 

5.5  1 

5.4 

5.2 

5.7 

■ 

5.8 

5.5 

4.7 

4.2 

3.7 

3.5 

3.3 

2.9 

5.44 

5.5 

7.0 

7.9 

8.3 

8.3 

7.7 

6.5 

5.5 

,       4.8 

4.3 

3.8 

3.3 

4.14 

5.5' 

6.1 

7.1 

7.6 

7.1 

6.4 

5.8 

5.2 

4.7 

4.3 

4.0 

3.8 

3.94 

9.3 

10.9 

12.0 

12.2 

11.7 

11.1 

10.1 

9.3 

8.3 

7.7 

7.1 

6.3, 

6.88 

10.5  1 

11.9 

13.1 

13.7 

13.8 

13.2 

12.1 

11.1 

1     10.2 

9.2 

8.4 

7.9 

8.07 

10.9! 

12.3 

13.6 

14.3 

14.4 

13.8 

12.7 

11.8 

10.9 

10.1 

9.5 

8.7 

8.85 

12.3 

14.1 

15.5 

16.2 

16.2 

15.4 

14  3 

13.3 

12.3 

11.4 

10.6 

9.0 

10.05 

11.51 

12.9 

13.« 

13.8 

13.6 

13.2 

12.3 

11.9 

11.1 

10.7 

1     10.1 

9.7 

9.95 

8.3 

8.6 

9.1 

9.3 

9.4 

9.3 

9.1 

8.9 

8.9 

8.7 

8.2 

7.2 

8.25 

8.7: 

9.5 

10.6 

11.0 

10.8 

10.4 

9.8 

9.1 

8.5 

7.9 

7.2 

6.7 

8.00 

• 
12.3 

13.9 

15.0 

15.2 

14.6 

13.8 

12.6 

11.6 

10.7 

9.9 

9.1 

8.5' 

8.98 

12.S> 

14.2 

15.3 

15.8 

15.8 

15.1 

13.8 

12.8 

11.9 

11.1 

10.4 

•  9.7 

10.06 

13.8. 

15.3 

16.4 

16.8 

16.7 

16.0 

15.1 

14.2 

13.4 

12.6 

11.9 

11.3 

11.12 

15.3 

16.9 

18.0 

18.8 

19.0 

18.4 

17.6 

17,0 

16.4 

15.6 

15.2 

14.6 

13.09 

18.4 

18.8 

19.0 

19.3 

19.2 

18.6 

18.0 

17.4 

17.6 

16.2 

15.8 

15.3 , 

1 

15.52 

1 

1 
15.4 

15.5 

15.2 

14.8 

14.4 

14.0 

13.4 

12.8 

12.2 

11.5 

11.1 

10.3 

i 
13.26 

9.4 

10.0 

10.4 

11.0 

11.3 

11.0 

10.4 

9.7 

9.3 

8.8 

8.3 

7.8 

9.03 

11.5  : 

12.4 

13.8 

14.6 

15.0 

14.4 

12.9 

11.9 

11.3 

10.9 

10.5 

10.1 

9.80 

11.4 

12.1 

12.4 

12.3 

12.0 

11.5 

11.1 

10.5 

10.3 

9.7 

9.3 

8.9, 

9.91, 

1 1.0  1 

11.9 

12.6 

13.0 

1 2.S) 

12.5 

11.8 

11.2 

10.5 

10.1 

9.5 

9.1 

9.92' 

14.4  ' 

15.1 

16.4 

17.2 

17.3 

16.7 

15.6 

14.5 

13.5 

12.7 

11.9 

11.3 

11.71 

13.4  ; 

15.1 

16.3 

17.4 

17.8 

17.3 

16.1 

15.2 

14.3 

13.5 

12.6 

11.9 

12.58 

15.8  ! 

17.7 

18.9 

19.6 

19  7 

19.1 

18.2 

17.2 

16.3 

15.4 

14.6 

14.1 

13.60  \ 

18.2 

19.7 

20.8 

21.3 

21.3 

20.8 

19.8 

18.8 

18.2 

17.4 

16.8 

16.1 

16.16 

15.4  1 

16.3 

17.1 

17.5 

17.7 

17.6 

16.9 

16.1 

15.4 

14.5 

14.2 

14.0 

15.15 

11.05 

1 

12.13 

13.06 

13.54 

13.48 

12.96 

12.12 

11.37 

10.74 

10.11 

9.58 

9.06 

9.52 

Maprt  1888. 


TeMnepaTypa  no^Bbi 

m 
Ha    rxytSHHt      0.20, 


Vormittag. 


10,2 
12.3 
12.8 
14,2 
15.8 


2 

3 

4.3 

4.1 

5,0 

4.7 

S,H 

5.8 

74 

7.3 

Hti 

8.5 

HM 

8.2 

RB 

8.6 

4.6 

4,6 

48 

4.6 

4« 

4.5 

7.0 

6.6 

85 

8.0 

1)4 

8.9 

)()4 

10.0 

»9 

9.6 

8.3 

8.0 

8.0 

7,6 

7.4 

7.0 

90 

8.6 

8.4 

79 

9.8 

9.4 

9.0 

«7 

11.0 

10.6 

10.3 

9.9 

13,5 

13.2 

12.9 

12.6 

Ul 

13,9 

13.6 

112 

10.7 

10.4 

10.1 

«H 

8.6 

8.4 

8.2 

104 

10.2 

10.0 

9.8 

tl.6 

9.4 

9.3 

9.2 

98 

9.5 

9.3 

9.2 

11,!t 

11.6 

11.2 

11.0 

12,4 

12.0 

11.6 

11.2 

14» 

13,6 

13.4 

13,1 

15.4 

15.2 

14.8 

14.6 

9.19 

8.90 

8.65 

8.38 

G 

7 

« 

3.8 

3.8 

3.7 

41 

4.0 

3.9 

54 

5.2 

6.2 

66 

6.4 

6.2 

8.1 

8.0 

7.9 

7.8 

7.6 

7,6 

78 

7.6 

7,4 

41 

4.0 

3.8 

3.» 

3.8 

3.6 

4'/ 

4.2 

4.1 

5.6 

5.4 

5.2 

69 

6.6 

6.2 

76 

7.3 

7.0 

«« 

8.5 

8.2 

87 

8.5 

8,2 

7.6 

7.6 

7.5 

fi,6 

6.4 

6,1 

7.6 

7.2 

6,8 

8.4 

8.0 

7,6 

9.6 

9.2 

8.8 

12.4 

12.3 

13.0 

129 

12.8 

12.6 

98 

9.4 

9.2 

80 

7.9 

7.7 

95 

9.3 

9.0 

9.0 

8.8 

8.8 

90 

8.7 

8.6 

10« 

10.6 

10.3 

10  9 

10.4 

10.0 

i:i9 

12.7 

12,4 

14,2 

14.1 

13.9 

8.15 

7.95 

7.73 

3.9 

5.8 
6.4 
7.6 
7.9 


6.5 
3.6 
3.4 
0.2 
5.9 


6.8 
7.6 
8.3 
8.0 
7.7 


7.2 

7.8 

8.4 

9.4 

12.8 


12.7 
8.8 
8.5 
9.4 
9.3 


10.1 
10.6 
U.O 
13.4 

13.6 
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m 


In    der    Tiefe     0.20. 


II  0    nojyAnH. 


Nachmittag. 


3.7       3.9 


4.3  I 
6.3, 
7.0 

7.8  i 
8.11 


6.4 
4.2 
3.8 
6.0 

6.8 


7.6 
8.4 
8.8 
8.2 
7.9 


8.1 

8.6 

9.2 

10.4 

13.6 


13.1 
9.0 
9.0 
98 
9.7 


10.9 
11.1 
12.0 
14.3 
13.8 


4.4 


4.81 
7.0 
7.6 
8.0  i 
8.3  I 


6.4 
4.8 
4.4 
6.8 

7.7 


8.5 
9.4 
9.6 
8.2 
8.3 


9.1 

9.7 

10.2 

11.4 

14.3 


6  7 


8 


5.0        5.6!       6.1  :       6.3;       6.4:       6.3 


5.4 
7.6 
8.2 
8.4 
8.7 


6.3 
5.4 
4.8 
7.6 
8.6 


9.4 

10.5 

10.2 

8.4 

8.6 


10.0! 
10.4, 
11.1, 
12.4 

14.8, 


13.4 

13.5 

9.2 

9.4 

9.7 

10.2 

10.1 

10.4 

10.1 

10.6 

11.6 
11.8 
13.0 
15.2 
14.2 


12.4 
12.6 
14.0 
16.2 
14.6 


5.8 
8.2 
8.8 
8.8 
9.1 


6.2 
5.9 
5.4 
8.2 
9.5 


10.2 

11.4 

10.8 

8.6 

9.0 


10.6 
11.0 
12.0 
13.4 
15.5 


13.5 
9.6 
11.0 
10.7 
11.1 


13.2 
13.4 

14.9 
17.0 
15.1 


6.2 
8.6 
9.2 
9.0 
9.7 


6.3 
6.4 
5.7 
8.8 
10.0 


10.9 

12.0 

11.2 

8.8 

9.5 


11.0 
11.6 
12.4 
14.0 
15.5 


13.4 
10.0 
11.5 
10.8  1 
11.3' 


13.8 
14.0 
15.6 
17.4 
15.3 


6.3 
8.8 
9.3 
9.2 
9.9 


6.2 
6.4 
5.8 
8.9 
10.4 


11.2 

12.4 

11.2 

8.8 

9.4 


11.2 
11.8 
12.7 
14.4 
15.5 


13.3 
10.1 
11.8 
10.8 
11.4 


14.1 
14.4 
15.8 
17.6 
15.6 


6.1 
6.4 
5.8 
8.8 
10.5 


11.2 

12.4 

11.2 

8.8 

9.4 


11.1 
11.8 
12.8 
14.5 
15.5 


13.1 
10.2 
11.8 
10.7 
11.4 


14.0' 
14.4, 
15.9' 
17.5' 
15.5 


6.4 

6.4 

8.8 

8.6 

9.3 

9.3 

9.2 

9.2 

9.8 

9.8 

5.9 
6.2 
5.6 
8.6 
10.5 


11.1 

12.4 

11.0 

8.8 

9.3 


10.9 
11.6 
12.6 
14.5 
15.5 


12.8 
10.0 
11.6 
10.6 
11.2 


13.8 
14.2 
15.7 
17.4 
15.4 


10 


6.0 


6.2 
8.4 
9.3 
9.1 
9.6 


5.6 
6.0 
5.4 
8.2 
10.1 


10.8 

12.1 

11.0 

8.8 

9.1 


10.6 
11.2 
12.4 
14.3 
15.3 


12.6 
9.9 
11.4 
10.4 
11.0 


13.6 
14.0 
15.4 
17.0 
15.1 


11 


5.8 


6.2 
8.2 
9.2 
9.0 
9.4 


5.4 
5.6 
5.2 
8.0 
9.7 


10.5 

11.7 

10.8 

8.8 

8.8 


10.2: 

11.0  I 

12.1  I 
14.0  I 
15.01 


12.2 
9.7 
11.2 
10.3 
10.7 


13.1 
13.7 
15.1 
16.6 
14.7 


12 


5.6 


6.2 
7.9 
9.0 
8.8 
9.2 


5.2 
5.3 
5.0 
7.6 
9.3 


10.1 

11.2 

10.5 

8.6 

8.6 


9.8 
10.6 
11.8 
13.8 
14.8 


11.8 
9.4 
10.9 
10.2 
10.4 


12.7 
13.3 
14.7 
16.2 
14.3 


CpeÄHj 
Mittel 


4.63 


4.93 
6.62 
7.59 
8.39 
8.51 


6.90 
4.79 
4.49 
6.02 
7.42 


8.42 
9.32 
9.66 
8.68 
8.29 


8.39 

9.12 

9.93 

11.31 

13.65 


13.00 
9.70 
9.42 
9.94 
9,90 


10.95 
11.99 
12.67 
14.66 
14.55 


8.11       8.65  .     9.26      9.86  i  10.44  i  10.84  |  11.00  i  10.99  .  10.86     10.64  i  10.38  i  10.09       9.16 
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TeMnepaTypa  no^su 

Ha    riydHBt     0.40. 


Ibgjo 
Datum 

A  0    n  0 

j  y  A  H 

i. 

■ 

n  0  II 0 

3  y  XB 

B. 

1 

i 

7 

10 

1 

4 

7 

_if 

1 

5.5 

5.5 

5.4 

5.2 

5.1^ 

5.1 

5.2 

5 

2 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

5.3 

5.2 

5.4 

5 

3 

5.7 

5.6 

5.9 

5.9 

5,9 

5.9 

6.1 

6 

4 

6.6 

ß.7 

6.7 

6.7 

6.6 

6.6 

6.7 

7 

5 

7.3 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7,5 

7.7 

6 

7.9 

7.9 

7.9 

7.8 

7.7 

7.7 

7.8 

8 

'■      7 

8.2 

8.2 

8.1 

8.0 

7.6 

7.6 

7.4 

7 

8 

7.3 

6.9 

6.6 

6.4 

6.2 

6.1 

6.1 

6 

9 

6.2 

6.1 

5.9 

6.0 

5,7 

5.5 

5.5 

5 

10 

5.7 

5.6 

5.5 

5.5 

5.3 

5.5 

5-9 

6 

11 

6.6 

6.7 

6,7 

6.4 

6.3 

6,4 

6.5 

6 

12 

7.1 

7.3 

7.3 

7.1 

6.9 

6.9 

7.1 

7 

13 

7.7 

7.9 

7.9 

7.7 

7.5 

7.8 

7.9 

8 

14 

8.5 

8.6 

8.6 

8.4 

8.3 

8.1 

8.3 

8 

15 

8.9 

8.9 

8.8 

8.7 

8.5 

8.5 

8.3 

8 

16 

8.5 

8.5 

8.4 

8.2 

8.1 

8.0 

8,1 

8 

1    17 

8.4 

8.4 

8.3 

7.9 

7.7 

7.7 

7.» 

8 

1     1^ 

8.5 

8.5 

8.5 

8.3 

8.1 

8.1 

8.3 

8 

19 

8.7 

8.8 

8.8 

8.7 

8.4 

8.3 

8.6 

S 

2Ü 

9.3 

9.4 

9.4 

9.2 

9.1 

9.1 

9,4 

'    21 

10.3 

10.7 

10.7 

10.8 

10.6 

10.7 

11.0 

11 

22 

II.5 

11.6 

H.7 

11.7 

11.5 

11.5 

11.5 

1 

23 

11.5 

11.3 

11,1 

10.7 

10,4 

10.2 

10.1 

IC 

24 

10.0 

9.9 

9.7 

9.5 

9.3 

9.1 

9,3 

s 

25 

9.8 

9.9 

9.9 

9.8 

97 

9.7 

9.7 

i 

. '" 

9.9 

9.7 

9.6 

9.6 

9.6 

9.4 

9.6 

i 

27 

9.9 

9.9 

9.8 

9.6 

9.5 

9.5 

9.8 

IC 

10.5 

10.5 

10.5 

10.5 

10.3 

10.3 

10.7 

It 

29 

11.2 

11.1 

11.1 

10.9 

10.8 

10.6 

10.9 

1 

30 

11.7 

11.9 

11.9 

11.8 

11.8 

11.9 

12.2 

1 

31 

13.1 

13.1 

13.1 

12.9 

12.8 

12.7 

12.8 

1 

s 

8.63 

8.65 

8.61 

8.48 

8.33 

8.30 

8.45 

8 

49 


März  1888. 


Temperatur  des  Erdbodens 

In   der   Tiefe    0.84  1.65    3.26 


m 
3.99. 


V 

0  r  m 

Itta^ 

B- 

N 

ach  m 1 tta 

* 

g. 

CpeAH. 
Mittel 

1^ 
1^ 

no  noJiyAHH. 

f. 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

Kachmittags. 

7.3 

7.3 

7.3 

7.2 

7.2 

7.2 

1       7.1 

7.1 

7.21 

8.9 

12.8 

■ 

18.1 

7.1 

7.1 

7.0 

7.0 

7.0 

7.0 

7.0 

7.0 

7.02 

9.0 

12.3 

13.1 

1      6.9  ! 

6.9 

6.9 

7.0 

7.0 

7.1 

7.1 

7.0 

6.99 

9.0 

12.3 

13.0 

1      7.0  1 

7.0 

7.0 

7.0 

7.1 

7.1 

7.1 

7.1 

7.05 

9.0 

12.2 

13.0 

7.1  1 

7.2 

,     7.2 

7.2 

7.3 

7.3 

7.3 

7.5 

7.26 

9.0 

12.3 

13.0 

'      ^-^  , 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.6 

7.6 

7.7 

7.55 

8.9 

12.3 

13.0 

1 
7.7 

7.7 

7.7 

7.7 

7.8 

7.8 

1 

7.8 

7.8 

7.75 

9.0 

12.3 

13.0 

7.8  . 

7.8 

7.9 

7.9 

7.9 

7.9 

7.8 

7.8 

7.85 

9.0 

12.2 

13.0 

7.7  . 

7.7 

7.7 

7.7 

7.6 

7.6 

7.5 

7.5 

7.62 

9.0 

12.1 

13.0 

7.5  1 

7.4 

7.4 

7.4 

7.3 

7.4 

7.5 

7.3 

7.40 

9.0 

12.1 

12.9 

7.3 

7.3 

7.3 

7.3 

7.3 

7.3 

7.3 

7.3 

7.30 

9.0 

12.1 

12.9 

7.3 

7.3 

7.3 

7.3 

7.4 

7.4 

7.4 

7.5 

7.36 

9.0 

12.1 

12.9 

7.5  i 

7.5 

7.5 

7.6 

7.6 

7.7 

7.7 

7.7 

7.60 

9.0 

12.1 

12.9 

7.7 

7.7 

7.8 

7.7 

7.8 

7.9 

7.9 

7.9 

1    7.80 

9.0 

12.0 

12.8 

8.0 

8.0 

8.1 

8.1 

8.1 

8.1 

8.1 

8.3 

8.10 

9.0 

12.1 

12.8 

8.3 

1 

8.3 

8.3 

8.3 

8.3 

8.3 

8.3 

8.3 

8.30 

9.1 

12.0 

12.8 

1 
8.3 

8.3 

8.3 

8.3 

8.3 

8.3 

8.3 

8.3 

8.30 

9.1 

12.0 

12.8 

8.3 

8.3 

8.3 

8.4 

8.5 

8.5 

8.5 

8.4 

8.40 

9.2 

12.0 

12.7 

8.4 

8.4 

8.4 

8.5 

8.5 

8.6 

8.5 

8.5 

8.48 

9.2 

12.0 

12.7 

8.5 

8.6 

8.6 

8.7 

■     8.7 

8.7 

8.7 

8.8 

8.66 

9.2 

11.9 

12.7 

8.8 

8.9 

8.9 

8.9 

9.0 

9.0 

9.1 

9.1 

8.96 

9.3 

11.9 

12.7 

9.1 

9.1 

9.3 

9.4 

9.5 

9.5 

9.5 

9.5 

9.36 

9.4 

11.9 

12.7 

9.5 

9.5 

9.8 

9.9 

9.9 

9.9 

9.9 

9.9 

9.79 

9.4 

11.9 

12.7 

9.9 

9.9 

9.8 

9.9 

9.9 

9.9 

9.9 

9.8 

9.88 

9.5 

11.9 

12.7 

9.8 

9.8 

9.8 

9.8 

9.8 

9.8 

9.8 

9.7 

9.79 

9.6 

11.9 

12.7 

9.7 

9.7 

9.8 

9.8 

9.8 

9.8 

9.8 

9.8 

9.78 

9.7 

11.9 

12.6 

0.7 

9.7 

9.7 

9.7 

9.7 

9.7 

9.7 

9.7 

9.70 

9.8 

11.9 

12.6 

9.7 

9.7 

9.7 

9.8 

9.9 

9.9 

9.9 

9.8 

9.80 

9.9 

11.9 

12.6 

9.9  i 

9.9 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.1 

10.1 

10.00 

9.9 

11.9 

12.5 

lO.l 

10.1 

10.1 

10.1 

10.3 

10.3 

10.4 

10.5 

10.24 

10.0 

11.9 

12.5 

10.5  ! 

10.5 

10.5 

10.6 

10.6 

10.7 

10.8 

10.9 

10.64 

lO.O 

11.8 

12.5 

8.38  ' 

j 

8.39 

8.42 

* 

8.44 

8.47 

8.49 

8.50 

8.50 

8.45 

9.26 

12.05 

12.80 

Anptjb  1888. 

TepMOM^rprb,  et  lepsuirb  mapHROM'B 
1.5  verpa  Ha^i  noBepiEOCTbio  3eMJH. 


Datum 


^0    noJjABfl. 


Vormittag. 


11.3 
12.7 
12.8 


9.1 
11.3 
10.3 

10.6 
13.1 
11.7 

13.3 
15.1 
12.2 

11.7 
8.5 
1S.4 
15.9 

11.9 
12.9 
20.1 
20.5 

16.6 
17.3 
19.9 

20.1 

9.02      11.70     14.12 


dl 


April  1888. 

TliermometeP  mit  geschwärzter  Kugel 

1.5  Meter  über  dem  Erdboden. 


11  o     n  c 

I  Jl  y  A  H  H. 

N  a  C 

h  m 

1  t  t  a  g. 

GpeAH. 
Mittel 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

21.0 

1 

21.4 

21.8 

21.6 

20.5 

16.1 

13.9 

13.3 

12.6 

12.3 

11.7 

11.3 

1 

14.61 

19.3 

18.9 

20.9 

19.8 

19.5 

14.3 

12.8 

11.0 

8.3 

7.7 

7.3 

5.7 

12.48 

18.7 

19.7 

21.1 

21.3 

17.4 

15.7 

13.9 

11.7 

11.6 

10.7 

9.9 

9.5 

12.79 

22.0 

22.1 

21.7 

20.9 

20.7 

15.9 

14.3 

14.3 

11.4 

8.9 

8.7 

7.4 

13.90 

22.2 

22.6 

20.1 

23.1 

21.1 

17.7 

15.1 

13.9 

11.7 

10.0 

8.5 

7.7 

13.55 

22.1 

22.9 

23.1 

23.6 

22.5 

17.5 

14.9 

12.3 

10.2 

8.7 

7.7 

6.6 

14.35 

28.9 

27.7 

28.5 

29.1 

26.8 

22.1 

18.7 

17.9 

16.1 

15.2^ 

14.5 

13.5 

17.09 

27.6 

30.2 

29.5 

28.1 

27.9 

22.1 

20.1 

18.1 

17.1 

14.9 

14.1 

13.8 

19.40 

24.1 

25.1 

25.7 

29.4 

20.7 

17.7 

16.5 

15.9 

15.3 

14.6 

10.0 

9.9 

17.75 

25.9 

22.4 

20.8 

19.4 

21.9 

18.7 

16.4 

15.3 

14.5 

13.2 

12.1 

10.0 

16.38 

21.1 

19.4 

16.6 

14.1 

13.3 

12.1 

11.4 

11.1 

10.8 

10.7 

10.5 

10.1 

13.76 

9.0 

8.7 

9.0 

9.4 

9.3 

8.7 

8.1 

8.0 

7.3 

5.8 

4.9 

3.3 

7.79 

21.7 

20.4 

17.7 

17.7 

16.6 

13.3 

12.2 

11.7 

11.7 

10.6 

9.5 

9.8 

11.75 

20.1 

19.3 

19.5 

22.8 

20.1 

17.8 

15,5 

13.8 

11.9 

13.1 

12.1 

9.9 

14.15 

16.0 

15.1 

17.1 

10.2 

9.2 

9.1 

8.5 

8.9 

8.5 

8.1 

8.3 

7.9 

10.64 

13.4 

13.2 

11.1 

10.3 

9.3 

8.1 

7.3 

7.3 

6.8 

6.7 

6.5 

6.2 

8.13 

15.5 

16.7 

16.5 

14.5 

15.6 

11.3 

10.1 

9.9 

9.7 

8.6 

7.9 

7.1 

10.62 

20.3 

21.0 

21.3 

21.0 

21.1 

18.8 

13.3 

12.6 

11.1 

8.9 

9.4 

7.0 

13.05 

23.9 

27.7 

23.0 

20.9 

18.7 

17.8 

13.9 

13.3 

10.5 

10.2 

10.1 

10.9 

13.55 

18.4 

14.8 

14.9 

15.0 

14.3 

13.9 

11.3 

10.7 

10.0 

10.0 

8.9 

9.0 

12.28 

1 

12.1 

14.0 

11.0 

12.1 

13.5 

13.0 

12.4 

12.3 

11.7 

11.1 

10.7 

9.7 

11.23 

16.0 

16.0 

16.8 

15.3 

14.5 

13.6 

12.3 

11.3 

11.1 

9.8 

10.0 

10.2 

11.68 

23.0  i 

20.7 

22.7 

19.6 

17.7 

15.8 

15.0 

14.5 

13.7 

12.3 

12.8 

12.3 

14.58 

23.7 

22.1 

20.1 

19.9 

19.1 

16.1 

14.1 

12.8 

12.6 

11.7 

11.3 

11.3 

15.49 

9.1 

9.6 

10.0 

10.2 

10.5 

10.8 

10.0 

10.1 

9.8 

10.1 

9.5 

9.9 

10.26 

20.5 

2O.0 

21.0 

21.4 

20.6 

18.5 

14.0 

12.8 

12.4 

11.3 

10.5 

9.3 

14.78 

23.6 

26.1 

25.5 

25.0 

23.1 

19.3 

17.9 

16.1 

15.3 

13.8 

14.1 

13.2 

16.36 

26.3 

281 

27.8 

28.1 

27.3 

22.7 

18.8 

18.5 

15.6 

14.6 

13.3 

12.5 

18.96 

26.7 

30.1 

31.0 

27.7 

31.3 

23.1 

20.7 

18.6 

15.3 

15.1 

13.7 

12.9 

19.92 

27.5 

28.7 

25.8 

31.8 

82.4 

26.7 

21.0 

18.1 

15.6 

13.7 

13.5 

12.8 

19.93 

W.66 

20.82 

20.39 

20.11 

19.22 

16.28 

14.15 

13.20 

12.01 

11.08 

10.40 

s 

9.69 

14.04 

4* 


AnptjiB  1888. 
TepMOMOTpi.  Ha  noBepxHOCTH  aeMjiH 


^HCJO 

Datnm 

Ao 

D  0  .1 

y  Ä  H 

11. 

V  0  r 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

■° 

1 

9.9 

9.3 

9.3 

9.0 

8.9 

8.8 

10.9 

20.1 

26.4 

28.&  1 

2 

n.e 

11.0 

8.8 

6.8 

6.5 

5.4 

9.2 

13.2 

18.2 

27.8 

3 

5.5 

6.0 

8.1 

8.3 

5.0 

7.1 

9.6 

15.3 

27.1 

33.0 

4 

10.3 

10.3 

10.2 

10.2 

10.6 

10.2 

11.9 

15.6 

19.6 

25.3 

b 

6.0 

5.5 

5.1 

4.9 

4.6 

4.9 

10.4 

20.8 

28.6 

34.0  1 

6 

9.2 

10.1 

10.6 

10.3 

9.8 

10.6 

13.5 

U.9 

17.4 

20.7 

7 

5.8 

5.2. 

4.8 

4.4 

3.8 

3.8 

11.0 

21.5 

31.9 

38.1 

8 

12.0 

11.4 

10.5 

10.0 

8.6 

8.8 

14.5 

23.9 

32.9 

40.2 

■    9 

13.9 

13.7 

13.4 

12.2 

9.6 

9.4 

13.6 

21.7 

34,7 

39.3 

10 

12.2 

12.4 

12.1 

11.6 

10.7 

10.9 

11.7 

19.1 

24.0 

28.7 

11 

9.7 

8.8 

8.3 

7.8 

7.0 

7.8 

12.1 

19.4 

25.2 

31.9  i 

12 

10.2 

10.0 

9.4 

9.1 

8.7 

8.6 

7.4 

7.6 

7.8 

8.4 

13 

3.0 

2.4 

J.8 

1.4 

0.8 

0.9 

7.4 

14.7 

21.9 

27.8 

14 

7.9 

7.8 

8.0 

7.0 

.     6.2 

7.8 

11.4 

14.8 

J7.0 

21.9 

15 

8.6 

8.6 

8.9 

7.2 

6.9 

8.2 

10.2 

15.4 

14.2 

13.1 

16 

6.4 

5.3 

5.0 

4.9 

4.8 

5.0 

5.3 

5.7 

6.8 

8.9 

17 

3.3 

2.9 

2.6 

2.5 

2.4 

2.8 

8.3 

13.0 

20.5 

26.3 

18 

5.2 

4.7 

4.4 

4.3 

4.1 

3.8 

9.4 

16.0 

23.8 

28.1   ; 

19 

6.7 

6.2 

5,8 

4.7 

5.8 

8.7 

9.8 

11.3 

15.0 

20.7  1 

20 

12.0 

11.8 

11.9 

11.6 

11.0 

11.8 

J2.9 

14.3 

21.4 

19.7 

21 

10.1 

10.0 

9.3 

9.6 

9.3 

9.6 

11.6 

12.2 

13.6 

15.2  ; 

22 

10.4 

10.3 

9.8 

9.6 

9.4 

9.6 

11.0 

14.3 

11.9 

14.2 

23 

9.7 

9.5 

9.4 

9.3 

9.1 

9.6 

11.1 

154 

19.1 

22.8  i 

24 

12.4 

12.2 

12.0 

11.8 

11.7 

12.2 

13.8 

17  6 

29.9 

34.1  ! 

25 

10.6 

10.4 

10.3 

9.3 

9.9 

10.3 

12.6 

13.9 

15,1 

13.4   ; 

26 

8.7 

8.6 

7.8 

7.1 

6.8 

7.2 

12.3 

18.3 

22.0 

24.3 

27 

7.5 

7.2 

5.8 

5.5 

5.2 

8.8 

12.8 

21.3 

29.5 

34.5   1 

28 

12.4 

12.4 

10.8 

11.9 

10.6 

10.3 

17.9 

25.7 

32.8 

39.0 

29 

12.6 

11.6 

11.0 

10.6 

10.0 

10.8 

20.4 

23.1 

32.1 

35.2 

30 

13.8 

13.3 

12.6 

12.0 

11.6 

14.6 

20,0 

23.8 

30.1 

36.0 

Mittel' 

9.25 

8.96 

8.59 

8.16 

7.6S 

8.28 

11.80 

16.80 

22.23 

2  6.37 

53 


April  1888. 


Thermometer  auf  dem  Brdboden. 


1 

1 

n 

0     n 

0  Jl  y  ;(  H  H. 

N  a  C 

h  m 

i  t  t  a  g. 

OpeÄH. 
Mittel 

1 

1 ' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

^    38.6 

•38.5 

35.9 

30.5 

24.1 

16.2 

12  8 

11.5 

13.4 

13.4 

12.1 

11.2 

19.70 

i    38.2 

39.0 

35.7 

30.5 

23.1 

15.3 

11.9 

9.9 

8.2 

7.1 

6.4 

5.5 

17.54 

f    39.9 

38.9 

36.7 

29.9 

21.9 

17.0 

13.8 

11.0 

9.8 

9.2 

8.2 

7.8 

18.27 

1'    42.1 

40.3 

38.7 

30.7 

27.1 

17.6 

14.5 

15.1 

11.0 

9.0 

8.1 

7.2 

19.27 

/    40.5 

t 
i 

41.6 

34.9 

34.6 

26.5 

18.8 

15.3 

13.8 

11.8 

10.2 

9.0 

8.0 

19.21 

'    42.3 

40.6 

41.7 

34.3 

26.8 

18.2 

14.3 

11.8 

10.0 

8.9 

7.6 

6.8 

19.75 

48.8 

47.1 

43.5 

381 

30.1 

22.0 

17.9 

16.4 

14.4 

13.9 

13.2 

12.1 

22.35 

48.4 

4Ö.4 

43.5 

38.0 

31.6 

23.2 

19.2 

18.1 

17.2 

15.2 

15.1 

14.4 

25.05 

32.9 

36.9 

40.1 

39.1 

26.7 

20.2 

17.8 

17.4 

16.5 

15.4 

13.0 

12.6 

22.88 

1    33.1 

28.9 

26.0 

21.9 

22.5 

18.5 

16.0 

15.1 

15.0 

13.2 

12.9 

10.8 

18.82 

1 

!    35.8 

33.4 

27.4 

18.9 

*16.6 

14.7 

12.8 

12.2 

11.7 

11.4 

11.0 

10.3 

17.80 

,    12.8 

11.9 

11.8 

11.7 

10.9 

9.3 

8.4 

7.9 

7.6 

6.0 

4.7 

3.8 

9.04 

36.0 

27.0 

24.3 

22.4 

195 

15.4 

13.0 

12.7 

12.3 

10.8 

9.0 

8.7 

15.08 

'    29.1 

25.5 

25.5 

27.1 

22.7 

17.4 

15.2 

14.0 

12.2 

12.6 

11.3 

9.2 

16.18 

18.1 

17.4 

19.6 

12.2 

9.7 

8.4 

7.6 

• 

7.3 

6.9 

6.3 

6.3 

6.3 

10.85 

20.2 

22.1 

15.0 

13.8 

10.5 

8.2 

6.3 

5.2 

4.8 

4.4 

4.1 

3.6 

8.61 

32.4 

32.2 

29.1 

24.3 

21.0 

12.9 

10.3 

9.3 

8.7 

7.6 

6.6 

5.7 

14.50 

37.6 

37.5 

35.1 

31.2 

25.4 

17.8 

13.5 

11.8 

10.1 

8.8 

7.6 

6.9 

17.41 

44.9 

47.2 

32.3 

27.3 

24.1 

20.7 

15.1 

13.1 

11.2 

12.4 

12.3 

12.7 

18.23 

30.8 

21.8 

20.9 

214 

18.2 

16.2 

12.8 

12.4 

11.2 

9.9 

10.0 

10.0 

15.68 

18.5 

20.3 

16.4 

16.1 

14.6 

13.4 

12.8 

12.2 

11.6 

11.4 

11.4 

10.4 

13.57 

24.0 

23.0 

22.1 

20.4 

18.0 

14.6 

12.5 

10.9 

10.9 

9.3 

9.7 

9.7 

13.95 

41.9 

38.9 

36.2 

29.4 

23.5 

19.3 

16.0 

15.7 

14.5 

13.4 

13.5 

13.0 

19.34 

41.3 

32.9 

30.3 

26.1 

24.1 

19.8 

16.2 

13.9 

14.0 

12.6 

11.8 

12.2 

20.47 

13.0  ( 

1 

14.5 

14.1 

15.1 

13.4 

12.9 

11.2 

10.4 

9.8 

9.5 

8.9 

8.9 

11.78 

34.3 

31.0 

30.7 

29.1 

25.1 

18.2 

14.0 

12.2 

10.8 

9.7 

9.0 

8.1 

17.23 

43.5 

43.2 

40.0 

36.2 

29.0 

22.7 

19.6 

18.3 

17.2 

15.5 

14.8 

14.1 

22.30 

4«.2 

48.2 

44.3 

39.5 

33.5 

24.6 

20.7 

19.8 

16.9 

16.1 

14.7 

13.4 

25.53 

44  3  1 

45.6 

45.0 

33.8 

35.5 

25.6 

21.7 

19.1 

17.1 

16.1 

15.3 

14.2 

24.90 

46.2 

1 

45.5 

37.2 

39.3 

36.7 

27.0 

21.6 

18.2 

16.4 

15.0 

14.0 

13.2 

24.52 

1 
35.26 

33.98 

31.13 

27.43 

23.08 

17.54 

14.49 

13.22 

12.11 

11.14 

• 

10.39 

■ 

9.69 

1 

1 

17.99 

AnpijiB  1888. 


TeMnepaTypa  noHBti 

m 
Ha    rjydHBt     O.Ol. 


iBCJO 

lü&tnm 

;i,o    nojyÄH 

V  0  r 

in  i  t 

t  a  g. 

r__ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

10.7 

10.2 

10.2 

9.7 

9.6 

9.5 

11.1 

17.6 

25.2 

30.5 

2 

12.8 

12.1 

10.5 

9.2 

8.4 

7.1 

10.1 

13.5 

18.1 

28.1 

3 

7.5i 

7.7 

9.2 

9.3 

6.9 

8.1 

10.1 

U.8 

25.3 

31.8  . 

4 

11.5 

11.5 

11.3 

11.2 

11.4 

11.1 

12.4 

15.7 

18.9 

24.2  1 

5 

8.7 

8.0 

7.3 

6.9 

6.6 

6.7 

10.6 

18.4 

24.6 

32.1  1 

6 

10.8 

11.4 

11.8 

11.6 

11.1 

11.5 

13.8 

15.0 

17.3 

20.3 

8.2 

7.6 

7.1 

6.6 

6.0 

5.9 

10.5 

19.4 

28.5 

35.2 

'      8 

13.2 

12.6 

11.7 

11.3 

10.1 

10.1 

13.9 

22.3 

30.5 

37.9 

,      9 

15.7 

15.4 

15.0 

13.9 

11.8 

11.3 

14.& 

20.5 

30.7 

36.8  j 

1     10 

13.2 

13.1 

12.4 

12.1 

11.2 

11.3 

12.0 

17.9 

22.7 

27.2 

U 

10.9 

9.9 

9.2 

8.5 

8.0 

8.7 

11.8 

16.1 

22.9 

28.6  , 

12 

11.2 

10.9 

10.5 

10.0 

9.6 

9.3 

8.3 

8.3 

8.3 

9.0 

13 

3.8 

4.1 

2.5 

2.0 

1.B 

1.5 

6.3 

13JI 

19.6 

24.8  1 

!4 

8.7 

8.5 

8.5 

7.7 

7.1 

8.2 

11.3 

14.3 

16.5 

20.5  1 

15 

9.4 

9.3 

9.7 

8.2 

7.8 

8.7 

10.1 

14.3 

11.2 

13.2  ! 

1    16 

6.2 

5.7 

5.3 

5.3 

5.2 

5.1 

5.3 

5.7 

6.3 

8.4 

,    17 

3.6 

3.3 

3.1 

2.8 

2.3 

2.5 

7.3 

12.4 

19.0 

24.3 

i     18 

6.2 

5.6 

5.2 

5.1 

4.7 

4.5 

8.8 

14.8 

21.6 

26.4 

1     19 

8.4 

7.9 

7.3 

6.3 

6.9 

9.0 

10.1 

11.4 

14.3 

19.5 

20 

13.1 

12.7 

12.8 

12.3 

11.9 

12.4 

13.3 

14.6 

19.7 

20.1 

21 

10.9 

10.7 

10.4 

10.4 

10.1 

las 

11.7 

12.5 

13.6 

15.4  , 

22 

10.8 

10.5 

10.2 

9.9 

9.7 

9.7 

10.9 

14.0 

12.2 

14.3 

23 

10.0 

9.9 

9.8 

9.7 

9.5 

9.9 

11.2 

14.9 

18.8 

22.6 

'     24 

13.5 

13.1 

12.7 

12.5 

12.3 

12.7 

13.9 

17.3 

27.9 

32.3 

25 

12.0 

11.4 

11.3 

10.6 

10.8 

11.0 

12.9 

14.3 

15.3 

14.6 

16 

8.8 

8.6 

7.9 

7.3 

7.0 

7.3 

11.3 

17.1 

20.6 

23.0 

27 

8.4 

8.2 

6.9 

6.4 

6.0 

8.8 

12.2 

19.4 

26.7 

33.1 

28 

13.9 

13.7 

12.9 

13.0 

11.9 

11,3 

17.0 

24.1 

31.2 

37.7 

29 

14.4 

13.5 

12.7 

12.1 

11.5 

12.0 

19.5 

22.4 

29.7 

33.8 

'    M 

15.3 

14.9 

14.1 

13.7 

13.3 

15.1 

19.3 

22.9 

28.6 

35.0 

te 

10.39 

10:07 

9.65 

9.19 

8.66 

9.02 

11.73 

16.03 

20.96 

25.3$ 

Aprü  1888. 
Temperatur  des  Erdbodens 


55 


m 


] 

Ln   d 

er   Tiefe 

O.Ol 

• 

1 

n 

0   n 

0  1  y  A  H  B 

[. 

1 

(^  a  c 

h  m  1 

t  a  g. 

GpexH. 
Mittel! 

1 

t 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

9 

10 

11 

12 

41.5 

1 
41.4 

38.5 

33.6 

27.1 

19.1 

15.7 

13.9 

15.0 

14.9 

13.7 

12.7 

21.16 

39.7 

40.1 

37.1 

32.8 

26.0 

17.9 

14.8 

12.7 

11.1 

9.7 

8.8 

7.9 

19.27 

{     39.6 

40.1 

37.4 

31.7 

24.1 

19.2 

15.9 

13.4 

12.0 

11.3 

10.4 

9.7 

19.38 

1     41.4 

40.6 

38.0 

32.4 

28.5 

20.5 

17.1 

16.7 

13.9 

11.7 

10.7 

9.7 

20.22 

j     39.1 

40.8 

36.0 

35.0 

28.0 

20.9 

17.3 

15.7 

13.9 

12.6 

11.3 

10.2 

20.18 

■     43.2 

42.4 

42.7 

36.0 

29.2 

21.3 

17.3 

1 
14.7  i 

13.0 

11.6 

10.3 

9.4 

21.00 

,     47.1 

47.0 

44.1 

39.3 

32.4 

24.4 

20.2 

18.4. 

16.7 

15.6 

14.7 

13.7 

23.12 

4e.i 

48.9 

45.4 

40.2 

34.0 

25.9 

217 

20.3 

19.2 

17.3 

17.0 

16.2 

25.84 

33.8 

37.2 

41.2 

38.7 

28.8 

22.3 

19.5 

19.2 

18.1 

17.2 

14.2 

13.7 

23.58 

'     32.1 

30.2 

27.9 

23.5 

22.9 

19.7 

17.1 

16.0 

15.8 

14.3 

13.9 

12.1 

19.14 

35.2 

34.5 

30.1 

22.3 

19.3 

16.9 

15.1 

14.1 

13.2 

12.7 

12.2 

11.5 

18.38 

12.6 

11.9 

11.8 

11.7 

11.0 

9.7 

8.9 

8.3 

8.0 

6.7 

5.3 

4.6 

9.55 

'     35.4 

28.0 

252 

23.1 

20.7 

16.1 

14.0 

13.3 

13.0 

11.7 

9.9 

9.4 

15.16 

29.7 

25.7 

26.2 

27.1 

24.4 

18.7 

16.3 

15.1 

13.5 

13.3 

12.4 

10.5 

16.54 

'     17.5 

1 

17.2 

19.1 

12.7 

10.0 

8.6 

7.8 

1 

7.2 

6.8 

6.1 

6.1 

6.1 

10.95 

20.5 

23.0 

16.3 

15.3 

11.8 

9.4 

:      7.3 

6.1 

5.5 

4.9 

t 

4.5 

3.9 

9.00 

32.2 

32.3 

30.3 

26.4 

22.9 

15.4 

;     12.3 

11.0 

10.0 

8.8 

7.7 

6.9 

14.90 

37.4 

36.3 

36.0 

32.7 

27.4 

19.9 

!     15.9 

13.9 

12.2 

10.9 

9.6 

8.8 

18.00 

42.0 

46.0 

33.9 

29.1 

25.5 

22.5 

17.1 

15.1 

13.3 

13.7 

13.5 

13.7 

18.80 

30.7 

23.2 

21.4 

21.7 

19.0 

17.3 

14.0 

13.3 

,     12.4 

11.0 

10.9 

11.0 

16.29 

19.4 

20.4 

16.9 

16.5 

14.9 

13.8 

1 

i     13.1 

12.7 

1     12.1 

11.9 

11.7 

10.9 

13.90 

23.4 

22.9 

21.9 

20.3 

18.5 

15.1 

13.0 

11.4 

11.3 

10.0 

10.1 

10.1 

14.12 

39.4 

38.7 

37.3 

31.6 

25.7 

21.4 

17.8 

17.0 

>     15.9 

14.7 

14.5 

13.9 

19.80 

41.4 

34.3 

33.0 

27.5 

25.5 

21.6 

,     18.1 

16.0 

15.5 

14.3 

13.1 

13.3 

21.28 

13.5 

14.7 

14.2 

15.2 

13.8 

13.2 

i     11.5 

10.7 

10.1 

9.7 

9.4 

8.9 

12.30 

34.0 

31.9 

32.0 

30.2 

26.6 

19.7 

15.9 

1     13.8 

12.2 

10.9 

10.1 

9.2 

17.65 

44.4 

44.4 

42.3 

38.4 

31.6 

24.8 

1     21.4 

20.0 

18.7 

17.1 

!     16.1 

15.4 

22.99 

49.1 

49.1 

46.7 

42.2 

36.3 

27.2 

'     23.0 

21.5 

19.1 

18.0 

16.7 

15.4 

26.69 

45.1 

45.9 

46.6 

36.4 

37.1 

28.0 

23.8 

I     21.2 

19.3 

18.1 

1     17.1 

15.9 

25.93 

47.3 

47.4 

1 

1 

39.7 

39.8 

38.4 

28.3 

23.4 

i 

i     20.5 

18.5 

17.0 

1     15.9 

15.0 

25.55 

35.23 

1 

1   34.55 

32.31 

28.78 

24.71 

19.29 

1  16.21 

1 

1 

14.77 

13.64 

12.59 

i 
11.73 

10.99 

1 
18.69 

AnptJb  1888. 


TeMnepaTypa  hohbli 

m 
Ha    rjyÖHHt     0.02. 


Ibcjo 
Datam 

;i;  0 

n  0  J 

y  X  H 

a. 

V  0  r 

m  i  t 

tag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

11.8 

11.4 

11.2 

11.0 

10.8 

10.6 

11.1 

13.9 

19.0 

24.3 

2 

14.3 

13.7 

12.5 

11.5 

10.2 

9.5 

10.7 

12.7 

15.2 

21.0 

3 

10.3 

9.9 

10.7 

10.8 

9.5 

9.6 

10.6 

13.0 

18.9 

23.7 

i 

13.1 

13.0 

12.7 

12.6 

12.6 

12.3 

12.8 

14.7 

16.8 

20.2 

5 

11.7 

10.9 

10.2 

9.4 

9.0 

8.9 

10.6 

15.0 

19.3 

23.9 

6 

12.8 

13.0 

13.2 

12.9 

12.6 

12.6 

13.7 

14.8 

16.1 

18.2 

7 

11.1 

10.6 

9.9 

9.5 

8.9 

8.5 

10.4 

15.4 

21.3 

26.4 

6 

15.4 

14.8 

14.0 

13.5 

12.4 

;-2.3 

13.9 

18.5 

29.2 

9 

17.7 

17.2 

16.8 

16,0 

14.5 

13.7 

15.1 

18.2 

29.3 

10 

14.4 

13.9 

13.5 

13.2 

12.4 

12.3 

12.6 

16.5 

20.5 

24.7 

11 

12.4 

11.7 

10.9 

10.3 

9.4 

9.5 

11.8 

16.3 

20.6 

25.7 

12 

12.6 

12.3 

11.9 

11.4 

10.9 

10.8 

10.1 

9.8 

9.5 

9.9 

13 

5.5 

4.8 

3.8 

3.6 

3.0 

!,« 

5.7 

10.8 

15.8 

20.9 

14 

10.3 

10.0 

9.8 

9.2 

8.7 

8.9 

ll.O 

13.2 

15.3 

17.8 

15 

11.4 

11.2 

11.2 

9.7 

9.3 

9.7 

10.9 

12.8 

13.9 

13.2 

16 

7.3 

7.0 

6.6 

6.4 

6.1 

6.0 

6.1 

6.4 

6.7 

8.1 

17 

5.1 

4.6 

4.4 

3.8 

3.4 

3.5 

6.3 

10.4 

15.0 

19.4 

18 

8.3 

7.5 

7.0 

6.5 

6.4 

6.0 

8.2 

12.4 

16.8 

21.0 

19 

10.9 

10.3 

9.4 

8.7 

8.5 

9.5 

10.3 

11.3 

12.9 

16.4 

ao 

14.6 

14.3 

14.0 

13.5 

13.2 

13.2 

13.7 

14.2 

16.6 

17.9 

21 

12.1 

11.9 

11.6 

11.4 

11.3 

11.1 

11.7 

12.6 

13.1 

14.5 

22 

11.3 

11.3 

11.2 

10.6 

10.5 

10.3 

109 

13.1 

12.6 

13.9  , 

23 

10.9 

10.7 

10.6 

10.5 

10.4 

10.2 

11.0 

13.7 

16.8 

20.7 

24 

14.7 

14.2 

13.7 

13.5 

13.2 

13.3 

13.9 

15.9 

22.1 

26.1   i 

2K 

14.0 

13.2 

13.0 

12.3 

12.8 

12.0 

13.0 

14.0 

14.7 

15.0 

26 

9.7 

9.5 

8.9 

6.3 

8.0 

8.0 

10.6 

14.9 

18.1 

21.0 

27 

10.2 

9.8 

8.7 

8.0 

7.5 

8.9 

11.3 

16.3 

22.0 

26.9 

28 

15.9 

15.3 

14.6 

14.3 

13.6 

12.8 

15.8 

20.3 

25.1 

298 

29 

17,1 

16.1 

15.2 

14.3 

13.7 

13.6 

17.4 

20.3 

24.0 

27.7 

30 

17.7 

16.9 

16.2 

15.7 

15.3 

15.7 

17.9 

20.4 

24.2 

28.3 

te- 

12.16 

11.70 

11.25 

10.71 

10.22 

10.21 

11J4 

1439 

17.67 

21.17 

57 


Aprü  1888. 
Temperatur  des  Erdbodens 


m 


in  d 

er  T 

i  e  f  e 

0.02 

• 

n 

0   nojyAHH. 

N  a  c 

h  m  i 

t  t  a 

g. 

CpejLB. 

Mittel 

ll 

I     1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

32.5 

33.5 

32.9 

30.8 

27.3 

2i.y 

19.0 

i 

17.0 

16.7 

,     16.3 

15.5 

14.7 

1 
19.62 

1    31.3 

1    32.4 

31.9 

30.0 

26.5 

21.0 

18.2 

16.3 

14.5 

13.2 

12.1 

11.1 

18.56 

30.7 

32.4 

31.7 

29.1 

25.1 

21.6 

18.9 

16.8 

15.1 

14.2 

13.3 

12.5 

18.51 

1    32.3 

33.3 

32.2 

30.1 

27.9 

22.5 

19.7 

18.5 

16.6 

15.0 

13.7 

12.8 

19.46 

32.2 

! 

33.7 

1 

33.2 

31.4 

27.5 

23.0 

20.0 

18.3 

16.7 

15.5 

14.2 

13.1 

19.39 

'    34.2 

35.0 

35.4 

32.7 

28.9 

23.5 

20.2 

18.0 

16.2 

14.9 

13.7 

12.6 

20.15 

37.2 

38.5 

37.9 

35.4 

31.7 

26.5 

22.9 

20.9 

19.4 

18.1 

17.1 

16.2 

21.68 

39.4 

4o.e 

39.4 

36.8 

33.1 

28.0 

24.4 

22.6 

21.4 

19.8 

19.1 

18.3 

24.23 

30.7 

32.2 

35.7 

33.7 

29.1 

24.3 

20.2 

20.0 

19.9 

19.0 

17.3 

15.4 

22.56  1 

31.1 

29.9 

28.5 

24.4 

23.0 

20.9 

18.5 

17.3 

16.9 

15.7 

15.1 

13.7 

19.36 

32.4 

32.1 

29.0 

23.5 

20.9 

18.9 

17.2 

16.1 

15.1 

14.3 

13.8 

13.2 

18.59 

12.7 

12.4 

12.3 

12.2 

11.9 

10.9 

9.8 

9.4 

9.1 

8.1 

7.1 

6.3 

10.61 

30.7 

26.9 

24.6 

22.8 

21.1 

17.8 

15.9 

14.6 

14.1 

13.2 

11.8 

11.0 

14.83 

26.9 

24.3 

24.6 

24.3 

23.9 

20.1 

17.9 

16.4 

15.1 

14.4 

13.9 

12.4 

16.40 

16.6 

17.0 

17.3 

14.2 

11.8 

10.4 

9.5 

8.8 

8.3 

7,6 

7.4 

7.4 

11.68 

17.?' 

20.3 

16.4 

15.7 

13.1 

11.1 

9.3 

7.9 

7.2 

6.5 

6.0 

5.5 

9.50 

27.0 

27.3 

26.9 

25.0 

22.1 

18.4 

15.3 

13.3 

12.2 

11.1 

9.9 

9.2 

14.23 

30.01 

30.6 

30.8 

29.1 

26.5 

22.9 

19.2 

16.9 

15.2 

13.7 

12.5 

11.4 

17.16 

31.3  1 

34.4 

31.0 

28.6 

25.7 

23.7 

20.2 

18.1 

16.3 

15.7 

15.4 

15.1 

18.06 

24.5 

22.2 

20.3 

20.6 

19.2 

18.2 

16.2 

15.1 

14.3 

13.2 

12.6 

12.3 

16.30 

18.8 

19.5 

17.3 

1 

17.1 

15.6 

14.6 

13.9 

13.4 

12.9 

12.5 

12.3 

11.7 

14.06 

21.4 

21.8 

20.9 

19.9 

19.1 

16.4 

14.4 

13.0 

12.7 

11.5 

11.1 

11.1 

14.32 

32.7 

33.2 

32.8 

30.8 

26.4 

23.0 

19.9 

18.7 

17.4 

16.3 

15.8 

15.1 

19.17 

33.5 

31.1 

31.7 

27.6 

25.7 

23.3 

20.5 

18.6 

17.5 

16.4 

15.2 

14.9 

20.65 

23.8 

14.5 

14.5 

15.2 

14.2 

13.8 

12.5 

11.7 

11.1 

10.6 

10.4 

10.0 

13.05 

29.1  ' 

28.7 

29.1 

27.9 

25.7 

21.5 

18.0 

15.8 

14.2 

13.0 

12.1 

11.1 

17.28 

35.8  1 

36.5 

36.0 

34.3 

31.4 

26.6 

23.6 

21.8 

20.4 

19.1 

18.0 

17.1 

21.46 

38.3  1 

39.4 

38.6 

37.1 

34.1 

29.8 

26.1 

24.2 

22.1 

20.6 

19.4 

18.2 

24.79 

36.3  , 

36.6 

38.1 

35.2 

33.9 

30.0 

26.4 

24.3 

22.4 

20.9 

19.9 

18.7 

24.59 

36.1 

1 

38.1 

36.3 

34.4 

34.4 

30.1 

26.4 

23.8 

21.9 

20.5 

19.1 

18.1 

24.41 

1 

29.61 

28.91 

27.00 

24.58 

21.16 

18.47 

16.92 

15.76 

14.70 

13.83 

13.01 

18.16 

1 

ÄnptiB  1888. 
TeMnepaTypa  ho^bh 

m 
na  rjyCHHit    0.05. 


Datom 

Ao 

n  0  J 

Jäh 

«. 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

1 

12.3 

12.1 

11.9 

11.6 

11.3 

11.2 

11.1 

12.0 

14.4 

17.8 

2 

15.2 

14.7 

14.1 

13.0 

12.1 

11.5 

11.4 

11.9 

12.8 

15.4 

■ 

3 

12.6 

11.9 

11.7 

11.8 

11.4 

10.9 

lOi» 

11.6 

14.1 

17.3 

i 

14.8 

14.6 

14.2 

14  0 

13.8 

13.6 

13.5 

13.8 

14.8 

16.2 

3 

14,6 

13.8 

13.0 

12.3 

11.9 

11.4 

11.4 

12.9 

15.2 

17.9 

6 

15,2 

14.7 

14.5 

14.3 

14.0 

13.8 

13.9 

14.3 

li.9 

16.0 

7 

15.1 

14.2 

13.4 

12.7 

12.1 

11.6 

11.6 

13.1 

15.8 

18.8 

8 

18.0 

17.3 

16.6 

16.0 

15.3 

15.0 

14.8 

16.2 

18.4 

21.2 

9 

19.8 

19.2 

18.6 

18.2 

17.4 

16.6 

16.4 

17.0 

18.6 

21.6 

10 

15.0 

14.1 

14.0 

13.8 

13.4 

13.3 

13.4 

14.3 

16.8 

19.6 

11 

14.8 

14.1 

13.3 

12.8 

12.1 

11.6 

12.1 

13.8 

16.5 

19.8 

12 

13.8 

13.6 

12.9 

12.1 

11.3 

11,8 

11.6 

11.0 

10.6 

10.6 

13 

7.7 

7.2 

6.6 

6.0 

5.6 

5.8 

8.2 

11.2 

15.1 

14 

12.0 

11.7 

11.3 

11.0 

10.5 

10'2 

10.8 

11.8 

13.2 

14.4 

15 

13.4 

12.8 

12.4 

11.9 

11.3 

11.0 

11.3 

11,9 

13.1 

13.1 

16 

8.8 

... 

8.1 

7.8 

7.4 

7.2 

7.2 

7.2 

7.3 

7.8 

17 

6.9 

6.5 

6.2 

5.9 

5.4 

5.! 

I.S 

8.2 

10.6 

13,6 

18 

10.1 

9.4 

8.9 

8.6 

8.0 

7.7 

10.2 

12.6 

15.6 

19 

12.6 

12.0 

11.2 

10,6 

10.0 

10.2 

10.6 

11.0 

11.8 

13.4 

20 

15.3 

15.0 

14.6 

14.4 

14.2 

13.8 

13.8 

14.0 

14.6 

15.7 

21 

18.2 

12.7 

12.4 

12.2 

12.2 

12.0 

12.0 

12.4 

12.7 

13.4 

22 

12.0 

11.8 

11.5 

11.2 

10.9 

10.6 

10.8 

11.7 

12.2 

13.3 

23 

11.6 

11.4 

11.2 

ll.l 

10.9 

10.7 

11,0 

11.7 

14.0 

16.6 

21 

15.5 

15.0 

14.6 

14.2 

14.0 

13.8 

14.0 

14.6 

16.9 

20.1 

" 

15.4 

14.6 

14.2 

13.6 

13.3 

13.0 

13.2 

13.7 

14.2 

14.7 

1 
1    26 

10.4 

10.1 

9.9 

9.5 

9.0 

8.8 

9.7 

11.8 

14.2 

16.8 

27 

11.6 

11.0 

10.4 

9.7 

9.0 

9.2 

10.2 

13.0 

16.2 

19.8 

28 

17.0 

16.2 

15.6 

15.1 

14.8 

U.l 

14.9 

17.3 

20.2 

23.4 

29 

18.6 

17.6 

16.8 

15.9 

15.2 

15.0 

16.1 

18.0 

20.2 

22.8 

30 

19.2 

18.4 

17.7 

17.1 

18.6 

16.3 

17.0 

18.5 

21.6 

23.3 

CpeM. 

Nnttci 

13.75 

13.21 

12.73 

12.28 

11.81 

11.54 

11.83 

12.90 

14.66 

16.84 

1 
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m 


in  der  Tiefe    0.05. 


Ho    n  0  Ji 

y  A  H 

H. 

N  a  ( 

ß  h  m 

i  t  t 

a  g. 

CpeAH. 
Mittel 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

25.4 

27.0 

27.7 

27.5 

26.4 

23.5 

21.1 

19.2 

17.9 

17.2 

16.7 

15.8 

18.11 

24.3 

25.9 

27.0 

26.8 

25.8 

23.0 

20.6 

18.8  1 

17.1 

15.7 

14.6 

13.6 

17.77 

23.4 

25.6 

26.5 

26.5 

25.0 

22.8 

20.9 

19.2 

18.0 

16.9 

16.0 

15.2 

17.64 

23.4 

25.4 

26.1 

26^: 

25.8 

23.6 

21.7 

20.2 

19.0 

17.8 

16.6 

15,5 

18.47 

24.3 

1 

25.6 

26.5 

26.3; 

1 

25.6 

23.6 

21.9 

20.2 

19.1 

17.9 

16.9 

15.9 

18.44 

25.0' 

26.6 

27.4 

27.7 

27.0 

24.8 

22.7 

1 

20.9 

19.4 

18.0 

16.8 

16.0 

19.14 

27.4  1 

29.1 

30.0 

30.0 

29.1 

27.2 

25.0 

23.2 

21.8 

120.6 

19.7 

18.8 

20.30 

29.4 

31.0 

31.8 

31.6 

30.6 

28.7 

26.4 

24.81 

23.5 

22.3 

21.3 

20.6 

22.59 

26.4 

26.4 

27.6 

28.2 

27.8 

25.8 

23.4 

22.8' 

21.8 

20.8 

20.1 

18.1 

21.69 

25.6  1 

25.3 

24.9 

23.4 

22.Ü 

21.0 

19.6 

18.6  1 

18.0 

17.2 

16.4 

15.8 

18.32 

27.0  1 

27.4 

26.3 

23.7 

•21.7 

20.0 

18.6 

17.3 

16.4 

15.6 

15.0 

14.5 

18.07 

12.2 

12.3 

12.0 

12.0 

12.0 

11.7 

11.0 

10.4 

10.2 

9.8 

9.0 

8.4 

11.37 

24.0 

23.6 

22.4 

21.2 

20.4 

18.6 

17.2 

16.0 

15.2 

14.5 

13.7 

12.8 

14.11 

21.4  1 

21.0 

20.9 

21.0 

21.8 

20.1 

18.8 

17.5 

16.5 

15.6 

15.2 

14.3 

15.65 

15.0' 

15.4 

15.3 

14.9 

13.3 

12.2 

11.3 

10.6 

10.1 

9.7 

9.2 

8.9 

12.32 

13.6' 

15.7 

14.9 

14.5 

13.4 

12.0 

10.8 

9.6 

8.9 

8.2 

7.8 

7.3 

9.75 

21.0 

22.0 

22.3 

22.0 

20.8 

19.0 

16.3 

14.6 

13.6 

12.7 

11.7 

10.9 

13.22 

23.6 

25.0 

25.7 

25.7 

24.9 

23.1 

20.6 

18.5 

17.0 

15.6 

14.4 

13.4 

16.12 

23.4 

26.6 

27.6 

26.2 

24.6 

23.3 

21.2 

19.7 

18.0 

16.8 

16.3 

15.8 

17.03 

19.1 

20.0 

19.2 

19.1 

18.8 

18.1 

17.2 

16.2 

15.4 

14.5 

14.0 

13.5 

16.00 

17.0 

17.3 

!     16.6 

16.5 

15.7 

14.9 

14.3 

13.8 

13.4 

13.0 

12.8 

12.4 

13.88 

17.9 

18.8 

18.8 

18.5 

17.9 

16.6 

15.2 

14.0 

13.3 

12.8 

12.1 

11.8 

13.93 

25.1 

27.0 

27.6 

27.4 

25.4 

23.2 

20.8 

19.3 

18.2 

17.4 

16.6 

16.0 

17.70 

27.8 

28.6 

28.4 

26.4 

24.7 

23.4 

21.6 

20.0 

18.8 

17.8 

16.7 

16.1 

19.66 

13.5 

13.8 

14.0 

14.4 

14.0 

13.7 

13.1 

12.4 

11.9 

11.4 

11.0 

10.6 

13.40 

21.0 

1 

21.7 

! 

22.7 

22.6 

22.2 

20.5 

18.2 

16.4 

15.0 

14.0 

13.0 

12.4 

15.37 

28.4 

30.0 

30.6 

30.2 

29.3 

26.4 

24.0 

23.3 

21.1 

19.8 

18.7 

17.9 

19.56 

31.6 

33.1 

84.2 

33.2 

32.0 

29.9 

27.2 

25.0 

23.b 

21.8 

20.8 

19.6 

23.19 

31.0 

31.7 

32.8 

33.0 

31.6 

30.2 

27.5 

25.4 

23.8 

22.4 

21.2 

20.2 

23.43 

29.5 

32.1 

1 
1 

32.8 

\ 

1 

31.6 

31.7 

30.2 

27.8 

25.5 

1 

23.7 

22.2 

20.7 

19.6 

23.49 

23.26 

1 

f 

1 
24.37 

'  24.69 

1 

24.28 

1 
23.38 

21.70 

19.87 

1 
18.45 

1 
17.32 

16.33 

15.50 

14.72 

17.32 

m 


ÄDptJit  1888. 


TeMnepaTypa  noHBti 

m 
Ba  rjyÖHHib    0.10. 


Datum 

;i;t.    noiJAH 

H. 

Vor 

m  1  t 

t  a  g. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

J^ 

8 

9 

10 

1      1 

13.9 

13.6 

13.2 

13.1 

12.7 

12.6 

12.5 

12.6 

13.1 

14.5 

1       2 

16.9 

16.5 

15.9 

15.3 

14.7 

14.3 

1.^.7 

134 

13.7 

14.2 

'      3 

15.6 

14.9 

14.4 

14.1 

13.7 

13.4 

13.1 

13.0 

13.6 

14.9 

1       4 

16.6 

16.2 

15.9 

15.6 

15.3 

15.1 

14.9 

14.8 

14.9 

15.4 

'       5 

n.o 

16.3 

15.9 

15.2 

14.9 

14.1 

13.9 

13.8 

14.3 

15.4 

6 

17.4 

16.9 

16.5 

16.1 

15.9 

15.7 

15.3 

15.3 

15.4 

15.7 

7 

17.5 

16.6 

16.1 

15.7 

15.1 

U.5 

14.1 

14.1 

14.7 

15.9 

8 

19.7 

19.1 

18.5 

18.1 

17.4 

17.1 

16.7 

16.6 

17.1 

18.4 

■      9 

21.3 

20.7 

20.3 

19.8 

19.3 

18.8 

18.3 

18-1 

18.3 

19.2 

1     '* 

18.5 

15.7 

15.5 

15.5 

15.3 

15.3 

15.1 

15.1 

«. 

17.3 

11 

16.9 

16.1 

15.5 

15.1 

14.5 

14.1 

13.7 

14.1 

15.1 

16.6 

12 

15.8 

15.3 

14.8 

14.2 

13.7 

13.7 

13.4 

13.1 

12.7 

12.5 

13 

10.1 

9.6 

9.1 

8.7 

8.1 

7.8 

7.5 

8.1 

9.3 

11.5   , 

14 

13.6 

13.3 

12.8 

12.5 

12.1 

11.7 

11.6 

11.9 

12.5 

13.3  1 

15 

14.8 

14.2 

13.8 

13.3 

12.9 

12.7 

12.4 

12.4 

12.8 

13.2 

16 

10.4 

10.1 

9.9 

9.6 

9.3 

9.1 

8.9 

8.8 

8.7 

8.8 

i     17 

8.9 

8.5 

6.2 

7.8 

7.5 

7.3 

7.8 

8.9 

10.5 

:    18 

12.2 

11.6 

11.2 

10.6 

10.2 

9.8 

9> 

9.9 

10.9 

12.5 

1     19 

14.7 

14.1 

13.4 

12.9 

12.3 

11.9 

11.9 

11.9 

12.2 

12.7 

1     ^ 

16.5 

16.2 

15.8 

15.5 

15.3 

15.0 

14.8 

14.7 

14.8 

15.3 

31 

14.4 

14.2 

14.0 

13.6 

13.3 

13.3 

13.1 

13.2 

13.3 

13.5 

22 

13.3 

12.9 

12.6 

12.4 

12.2 

11.9 

11.7 

11.9 

12.3 

12.5 

23 

12.9 

12.6 

12.4 

12.2 

11.9 

11.8 

11.8 

11.9 

12.7 

14.0 

24 

16.7 

16.3 

15.9 

15.5 

15.2 

15.0 

14.8 

14.8 

15.4 

17.0 

25 

17.2 

16.6 

16.1 

15.6 

15.1 

14.8 

14.6 

14.7 

14.8 

15.1 

■26 

12.2 

11.8 

11.6 

11.2 

10.9 

10.7 

10.6 

It.l 

12.4 

14.0 

•n 

14,2 

13.6 

12.9 

12.4 

11.8 

11.4 

11.5 

12.0 

13.6 

15.6 

i8 

18.8 

le.i 

17.5 

17.0 

lfi.6 

16.1 

15.7 

16.2 

17.6 

19.4 

LS 

20.8 

20.0 

19.2 

18.4 

17.8 

17.4 

17.1 

17.6 

18.4 

19.9 

r 

21.4 

20.6 

20.0 

19.4 

19.0 

18.4 

18.2 

18.6 

19.3 

20.5 

'a- 

15.67 

15.07 

14.63, 

14.21 

13.80 

13.49 

13.26 

13.38 

13.96 

1 
14.96  1 
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m 


in    der   Tiefe    0.10. 


1 

n 

0     n 

0  J  y  Ä  H  a 

1 

N  a  c 

h  m  i 

t  t  a 

g. 

CpeÄH. 
Mittel 

u 

1 

:    1 

T 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1                  1 

i    19.6 

21.2 

22.4 

23.0 

23.1 

22.5 

21.4 

20.3 

19.3 

18.5 

17.9 

17.5 

17.19 

19.3 

20.9 

22.0 

22.7 

22.7 

22.2 

21.1 

20.1 

19.1 

18.1 

17.2 

16.4 

17.66 

r    19.1 

20.5 

21.7 

22.5 

22.5 

21.9 

21.1 

20.1 

19.3 

18.5 

17.8 

17.2 

17.39 

i    18.7, 

20.3 

21.5 

22.3 

22.5 

22.3 

21.7 

20.8 

20.1 

19.3 

18.5 

17.7 

18  07 

19.7 : 

1 

21.0 

22.0 

22.6 

22.8 

22.6 

21.9 

21.2 

20.4 

19.6 

18.9 

18.1 

18.20 

1 

20.0 ' 

21.5 

22.7 

23.6 

23.9 

23.6 

22.8 

21.8 

20.9 

19.9 

19.1 

18.3 

18.87 

;    21.3' 

23.1  ' 

24.3 

25.4 

25.5 

25.4 

24.3 

23.5 

22.6 

21.8 

21.0 

20.3 

19.58 

!    23.3, 

24  9 

26.2 

26.9 

27.1 

26.8 

26.0 

25.0 

24.1 

23.3 

22.5 

21.9 

21.58 

■    22.5 

23.11 

23.8 

24.6, 

24.9 

24.7 

24.1 

23.4 

22.7 

22.0 

21.2 

20.7 

21.39 

i  21.5; 

1                  1 

22.6 

22.7 

22.5 

21.8 

21.2 

20.5 

19.7 

19.1 

18.6 

18.1 

17.5 

18.50 

22.0, 

23.1 

23.5 

22.9 

21.9 

20  8 

19.8 

18.9 

18.1 

17.4 

16.8 

16.4 

18.01 

12.71 

13.1  i 

13.1 

12.9 

12.9 

12.8 

12.5 

12.1 

11.8 

11.5 

11.0 

10.6 

12.96 

18.3. 

19.7 

19.6 

19.4 

19.0 

18.5 

17.4 

16.8 

16.0 

15.6 

15.0 

14.4 

13.72 

s    17.2' 

183 

18.6 

18.9 

19.4 

19.1 

18.5 

17.7 

17.0 

16.5 

16.0 

15.4 

15.32 

14.2 

14.6 

14.8, 

15.1 

14.5 

13.8 

13.1 

12.4 

12.0 

11.4 

11.0 

10.7 

13.21 

11.3' 

12.8 

13.8 

13.8 

13.6 

12.9 

12.2 

11.5 

10.9 

10.3 

9.8 

1 

9.3 

10.62 

16.2 

17.6 

18.6 

19.0 

19.0 

18.4 

17.3 

16.2 

15.3 

14.4 

13.7 

12.9     12.84  1 

18.2 

19.8 

21.0 

21.8 

21.8 

21.4 

20.4 

19.2 

18.2 

17.2 

16.3 

15.4 

15.42 

17.81 

20.2 

22.3 

22.6 

22.4 

21.8 

21.0 

20.0 

19.2 

18.2 

17.4 

17.0 

16.55 

16.8' 

1 

ISJd 

18.2 

18.1 

18.1 

17.9 

17.5 

17.0 

16.4 

16.0 

15.4 

15.1 ; 

16.26 

1 
15.4, 

15.9 

16.0 

16.0 

15.8 

15.5 

15.1 

14.8 

14.4 

14.2 

13.8 

13.6 

14.36 

15.1  ! 

16.0 

16.6 

16.9 

16.9 

16.6 

16.0 

15.2 

14.6 

14.2 

13.6 

13.1 

13.97 

19.4 

21.4 

22.8 

23.4 

23.2 

22.3 

21.2 

20.4 

19.0 

18.5 

17.8 

17.2 

16.80 

21.8' 

23.5 

24.2 

24.2 

23.6 

23.0 

22.0 

21.1 

20.0 

19.1 

18.4 

17.8 

18.95 

14.5 

1 

14.5 

14.6 

14.7 

14.8 

14.6 

14.4 

14.0 

13.6 

13.3 

12.7 

12.3 

14.69 

1^0 

19.2 

20.2 

20.8 

21.0 

20.6 

19.5 

18.3 

17.3 

16.3 

15.6 

14.8 

15.44 

22.5. 

24.3 

25.4 

26.2 

26.1 

25.4 

24.1 

22.9 

21.9 

21.0 

20.2 

19.4 

18.62 

25.9 

27.2 

28.2 

28.8 

28.8 

28.2 

27.0 

25.7 

24.5 

23.4 

22.5 

21.6 

22.08 

25.4- 

26.6 

27.8 

28.6 

28.6 

28.2 

27.2 

26.0 

24.8 

23.8 

23.0 

22.2 

22.67 

24.3 

1 

26.3 

27.7 

28.1 

28.1 

28.1 

27.2 

26.1 

24.9 

24.0 

23.0 

22.1 

22.91 

1 

19.07 

1 
1 

20.37 

21.21 

21.61 

21.54 

21.10 

20.28 

19.41 

18.58 

17.86 

17.17 

16.66 

17.13 

ÄiiptjiB  1888. 


TeMnepaTypa    noHSbi 

m 
Ha  rayCHBi    0.20. 


iHCJO 

Datum 

Ao 

n  0  j 

y  A  H 

a. 

Vor 

m  1  t 

t  a  g. 

1 

2 

3 

4 

fi 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

H.l 

13.9 

13.7 

13.4 

13.3 

13.1 

13.0 

12.9 

12.8 

12.8  ! 

2 

17.1 

16.7 

16.4 

16.0 

15.7 

15.3 

14.9 

14.6 

14.2 

14.0  ' 

3 

16.8 

16.3 

15.8 

15.2 

14.9 

14,6 

14.3 

14.0 

13.8 

13.8  ; 

4 

17.2 

16.8 

16.4 

16.1 

15.8 

15.6 

15.3 

15.1 

14.9 

14.8  i 

5 

17.4 

17.1 

16.6 

16.3 

15.8 

15.4 

15.2 

14.8 

14.6 

14.4   : 

6 

17.8 

17,4 

17.1 

16.8 

16.4 

16.0 

15.8 

15.6 

15.4 

15.3 

7 

18.2 

17.8 

17.4 

16.9 

16.5 

16.0 

15.7 

15.2 

15.2 

15.1 

8 

19.6 

19.2 

18.8 

18.5 

18.0 

17.7 

17.5 

17.1 

16.8 

16.7 

9 

21.0 

20.6 

20.2 

1Ö.9 

19.5 

19.2 

18.8 

18.4 

18.2 

18.0 

10 

20.1 

19.6 

19.1 

18.5 

18.1 

17.8 

17.4 

17.0 

16.7 

16.6 

11 

16.1 

17.8 

17.3 

17.0 

16.6 

16.2 

15.8 

15.5 

15,3 

15.2 

12 

16.7 

16.4 

16.0 

15.6 

15.2 

15,1 

14.8 

14.5 

14.2 

14.0 

13 

12.4 

12.2 

11.9 

11.6 

11.3 

11.1 

10.7 

10.5 

10.3 

10.2  : 

14 

14.6 

14.4 

14.1 

13.8 

13.6 

13.3 

13.0 

12.8 

12.7 

12.7 

15 

16.3 

15.0 

14.8 

14.3 

14.2 

14.0 

13.8 

13.5 

13.3 

13.3 

16 

12.3 

12.1 

11.8 

11.5 

11.3 

11.1 

11.0 

10.8 

10.6 

10.5   i 

17 

10.8 

10.6 

10.4 

10.2 

10.0 

9.7 

9.5 

9.3 

W 

9.3  ' 

18 

13.6 

13.1 

12.8 

12.5 

12.1 

11.8 

11.5 

11.2 

11.0 

11.0  i 

ly 

15.9 

15.5 

15.0 

14.6 

14.2 

13.8 

13.4 

13.1 

13.0 

12.8 

20 

16.8 

16.4 

16.2 

15.9 

15.7 

15.4 

15.2 

15.0 

14.9 

14.8 

21 

15.2 

14.9 

14.8 

14.5 

14.3 

14.1 

14.0 

133 

13.7 

13.6 

22 

14.0 

13.8 

13.7 

13.5 

13.4 

13.2 

13.1 

12.9 

12.8 

12.7 

'23 

14.0 

13.8 

13.6 

13.4 

13.2 

13.1 

12.9 

12.8 

12.7 

12.7 

24 

16.8 

16.6 

16.3 

16.0 

15.7 

15,5 

15.2 

15.0 

14.9 

14.9 

25 

17.6 

17.2 

16.9 

16.5 

16.2 

15.9 

15.6 

15.3 

15.1 

15.0 

26 

13.6 

13.4 

13.2 

13.0 

12.8 

12.6 

12.4 

12.2 

12.2 

12.3 

27 

15.3 

14.9 

14.5 

14.2 

13.8 

13.4 

13.1 

12.8 

12.7 

12.8 

18.4 

18.2 

17.9 

17.1 

16.9 

16.6 

16.3 

160 

15.8 

15.» 

2il 

20.7 

20.2 

19.8 

19.2 

18,7 

18.4 

17.9 

17.4 

17.2 

17.2 

30 

21.4 

20.8 

20.4 

19.0 

19.6 

19.2 

18.8 

18.6 

18.3 

18.3 

Mittel 

16.43 

16.09 

15.76 

15.37 

15.09 

14.81 

14.53 

14,26 

14.08 

14.02 

1 
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m 


in    der   Tiefe    0.20. 


n 

0     nojiy^^HH. 

N  a  C 

h  II)  i 

t  t  a 

g- 

. 

CpeaH. 
Mittel 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

14.4 

15.3 

16.3 

17.3 

18.2 

18.8 

19.0 

19.0 

18.7 

18.4 

17.8 

17.4 

15.42 

14.6 

15.6 

16.6 

17.4 

18.2 

18.7 

19.0 

18.8 

18.6 

18.3 

17.8 

17.4 

16.42 

15.1 

15.8 

16.6 

17.4 

18.1 

18.7 

18.9 

18.9 

18.7 

18.4 

18.0 

17.6 

16.24 

15.2 

15.8 

16.5 

17.2 

18.0 

18.4 

18.8 

18.9 

18.8 

18.4 

18.2 

17.8 

16.66  { 

15.5 

16.1 

16.9 

17.6 

18.2 

18.8 

18.9 

18.9 

18.9 

18.8 

18.6 

18.2 

16.77 ' 

1 

15.8 

16.4 

17.2 

18.0 

18.7 

19.4 

19.7 

19.8 

19.7 

,19.4 

19.1 

18.6 

17.34 

IB.O 

16.9 

17.8 

18.8 

19.7 

20.4 

20.8 

20.8 

20.9 

20.6 

20.4 

20.0 

17.81 

17.9, 

18.8 

19.6 

20.6 

21.4 

22.0 

22.4 

22.5 

22.4 

22.1 

21.8 

21.4 

19.45 

18.6 

19.2 

19.6 

20.1 

20.6 

21.1 

21.3 

21.4 

21.2 

'20.9 

20.7 

20.4 

19.80 

i    17.6 

1 

18.2 

18.9 

19.4 

19.8 

19.9 

19.9 

19.8 

19.5 

19.1 

18.8 

18.4 

18.50 

,    16.6 

17.4 

18.2 

18.8 

19.1 

19.2 

19.0 

18.7 

18.3 

18.0 

17.5 

17.1 

17.25 

'    13.4 

13.4 

13.3 

13.4 

13.4 

13.4 

13.2 

13.2 

13.1 

13.0 

12.8 

12.6 

14.09 

>    12.2 

13.2 

14.2 

14.8 

15.5 

15.8 

15.9 

15.8 

15.7 

15.4 

15.2 

15.0 

13.02 

■    13.4 

14.0 

14.5 

15.0 

15.4 

15.8 

16.1 

16.2 

16.2 

16.0 

15.8 

15.6 

14.37 

13.3 

13.4 

13.6 

13.8 

13.9 

13.9 

13.8 

13.6 

13.4 

13.2 

12.8 

12.6 

13.72 

! 

!    10.5 

10.7 

11.2 

11.7 

12.1 

12.3 

12.4 

12.3 

12.1 

12.0 

11.5 

11.2 

11.41 

11.0, 

12.0 

12.9 

13.8 

14.6 

15.0 

15.2 

15.2 

15.0 

14.8 

14.4 

14.0 

11.95 

12.8 

14.4 

14.8 

15.8 

16.6 

17.3 

17.6 

17.7 

17.6 

17.2 

16.8 

16.4 

14.12 

13.4 

14.2 

15.2 

16.4 

17.3 

17.9 

18.2 

18.2 

18.0 

17.8 

17.6 

17.2 

15.35 

15.0 

15.1 

15.6 

15.9 

16.1 

16.2 

16.3 

16.3 

16.2 

16.0 

15.7 

15.5 

15.66 

13.8 

14.0 

14.3 

14.5 

14.7 

14.8 

14.8 

14.7 

14.6 

14.5 

14.3 

14.2 

14.30 

13.0 

13.2 

13.7 

14.1 

14.5 

14.8 

14.9 

15.0 

14.9 

14.7 

14.6 

14.3 

13.77 

13.9 

14.6 

15.6 

16.5 

17.2 

18.0 

18.2 

UB.2 

18.0 

17.8 

17.5 

17.2 

15.05 

16.2 

16.9 

17.8 

18.5 

19.0 

19.4 

19.4 

19.4 

19.2 

18.8 

18.4 

18.0 

17.02 

14.9 

i 

14.8 

14.7 

14.7 

14.6 

14.6 

14.5 

14.5 

14.4 

14.2 

14.0 

13.8 

15.20 

13.8 

14.5 

15.2 

15.7 

16.3 

16.7 

17.0 

17.0 

16.8 

16.5 

16.1 

15.7 

14.37 

14.8 

15.8 

16.9 

18.0 

18.8 

19.4 

19.8 

19.8 

19.7 

19.5 

19.1 

18.8 

16.04 

17.6 

18.7 

19.7 

20.8 

21.6 

22.2 

22.6 

22.6 

22.4 

22.0 

21.6 

21.2 

18.96 

18.6 

19.6 

20.4 

21.3 

22.1 

22.7 

23.0 

23.2 

23.0 

22.6 

22.4 

22.0 

20.12 

19.3 

! 
1 

19.9 

20.8 

21.7 

22.5 

22.9 

23.4 

28.5 

... 

23.1 

22.8 

22.3 

20.72 

1 

:  14.94 

1 

1 

15.60 

16.29 

16.97 

17.54 

17.95 

18.13 

18.13 

17.98 

17.72 

17.40 

17.06 

1 

16.03 

Aüptib  1888. 
TeMnepaTypa    noHBU 

m 
Ha     rjjdHHt       0.40. 


Ihcio 
DatniD 

;;o    no 

^  y  Ä  H 

SL 

n  0  DO 

j  y  A  B 

B. 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

1 

13.0 

.3.0 

13.0 

12.7 

12.6 

12.7 

13.1 

"^ 

13.9 

14.1 

14.1 

14.0 

13.7 

13.7 

14.1 

14. 

3 

14.5 

14.5 

14.4 

14.1 

13.9 

13.9 

14.1 

14. 

j 

14.7 

14.7 

14.7 

14.5 

14.5 

14.5 

14.7 

15.( 

' 

15.2 

15.3 

15.1 

14.8 

14.6 

14.6 

14.7 

15. 

6 

15.3 

15.3 

■  15.4 

15.2 

15.0 

14.9 

15.1 

15. 

7 

15.5 

15.9 

15.9 

15.5 

15.3 

15.1 

15.5 

15. 

8 

16.3 

16.4 

16.4 

16.3 

16.1 

16.2 

16.5 

17. 

9 

17.4 

17.5 

17.5 

17.3 

17.3 

17.2 

17.2 

17. 

10 

17.7 

17.9 

17.6 

17.2 

17.2 

16.8 

16.8 

17. 

11 

17,1 

17.2 

16.9 

16.5 

16.2 

16.1 

16.3 

16. 

12 

16.4 

16.4 

16.3 

15.7 

15.4 

15.1 

14.9 

14. 

13 

14.3 

14.1 

13.8 

13.4 

13.1 

13.1 

133 

13. 

14 

13.9 

14.0 

13.9 

13.8 

13.7 

13.7 

13.9 

14. 

15 

14.3 

14.5 

14.4 

14.2 

14.2 

•14.0 

13.8 

•13.f 

16 

13.7 

13.5 

13.3 

13.0 

12.7 

12.5 

12.4 

12.. 

17 

12.3 

12.3 

12.1 

11.9 

11.7 

11.1 

12.0 

12. 

18 

12.4 

12.6 

12.6 

12.5 

12.3 

12.4 

12.8 

13.: 

19    1 

13.7 

13.9 

13.8 

13.7 

13.5 

13.5 

13.7 

14-2 

» 

14.7 

14.9 

14.9 

14.7 

14.6 

14.5 

14.6 

14.€ 

21 

14.6 

14.6 

14.5 

14,4 

14.3 

14.3 

14.3 

14.! 

22  ; 

14,2 

U.l 

14.1 

13.9 

13.8 

13.7 

13.8 

13.£ 

23 

14.0 

13.9 

13.8 

13.7 

13.6 

13,6 

14.0 

14.5 

24 

14.8 

14.9 

14.9 

14.9 

14.9 

15.1 

15.4 

15.7 

25     ' 

15.9 

15.St 

15.9 

15.6 

15.4 

15.2 

15.1 

14.3 

^ 

14.7 

14.5 

14.3 

14.1 

13.8 

13,9 

14.1 

14.3 

27     1 

14.4 

14.5 

14.4 

14.2 

14.1 

14,1 

14.6 

15.1 

28 

15.6 

15.8 

15.8 

15.7 

15.7 

15.7 

16.3 

16.9 

29 

17.3 

17.5 

17.5 
18.5 

17.3 

17.2 

17.3 

17.6 

18.0 

30 

18.5 

18.5 

18.3 

18.0 

18.0 

18.3 

18.7 

y 

15.01 

15.07 

14.99 

14.77 

14.62 

14.57 

14,77 

15.03 
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m 


in    der    Tiefe    0.84 


m         m  m 

1.65     3.26     3.99. 


Vormittag. 


10 


Nachmittag. 


1 


10.9 

10.9 

11.1 

11.2 

11.5 

11.5 

11.9 

12.0 

12.3 

12.3 

12.6 

12.6 

12.9 

12.9 

13.2 

13.2 

13.5 

13.5 

14.0 

14.1 

14.3 

14.3 

14.5 

14.5 

14.4 

14.4 

14.0 

13.9 

13.8 

13.7 

13.7 
13.5 
13.1 
12.9 
13.1 


13.2 
13.4    1 
13.4   ' 
13.4 
13.6 


13.9 
13.9 
13.8 
14.0 
14.5 


13.28 


13.7 
13.5 
13.0 
12.9 
13.1 


13.2 
13.4 
13.4 
13.4 
13.7 


13.9 
13.9 
13.8 
14.1 
14.6 


13.29 


10.9 
11.2 
11.6 
12.1 
12.3 


12.7 
12.9 
13.2 
13.6 
14.1 


14.3 
14.5 
14.4 
13.9 
13.7 


13.7 
13.4 
13.0 
12.9 
13.1 


13.3 
13.4 
13.4 
13.4 

13.7 


13.9 
13.8 
13.8 
14.1 
14.6 


13.30 


11.0 
11.3 
11.7 
12.1 
12.4 


12.7 
13.1 
13.3 
13.7 
14.1 


14.4 
14.5 
14.4 
13.9 
13.7 


13.6 
13.3 
13.0 
12.9 

13.1 


13.3 
13.5 
13.4 
13.5 
13.7 


13.9 
13.8 
13.9 
14.3 
14.7 


13.34 


11.0 
11.4 
11.8 
12.1 
12.4 


12.7 
13.1 
13.3 
13.7 
14.2 


14.4 
14.5 
14.3 
13.9 
13.7 


13.6 
13.3 
13.0 
13.0 
13.1 


13.4 
13.5 
13.1 
13.5 
13.7 


13.9 
13.8 
13.9 
14.3 
14.8 


13.36 


11.1 
11.5 
11.9 
12.1 
12.5 


12.8 
13.1 
13.4 
13.9 
14.2 


14.4 
14.5 
14.2 
13.9 
13.7 


13.5 
13.3 
13.0 
13.1 
13.2 


13.4 
13.5 
13.4 
13.5 
13.8 


13.9 
13.8 
13.9 
14.5 

14.8 


13.39 


11.1 
11.5 
11.9 
12.1 
12.5 


12.8 
13.1 
13.5 
13.9 
14.2 


14.5 
14.5 
14.1 
13.8 
13.7 


13.5 
13.3 
12.9 
13.1 
13.2 


13.4 
13.5 
13.4 
13.5 
13.8 


13.9 
13.8 
14.0 
14.5 
15.0 


13.40 


10 


CpCÄH. 

Mittel. 


11.1 
11.5 
11.9 
12.3 
12.6 


12.8 
13.1 
13.5 
13.9 
14.3 


14.5 
14.4 
14.1 
13.8 
13.7 


13.5 
13.2 
12.9 
13.1 
13.2 


13.4 
13.4 
13.4 
13.6 
13.9 


13.9 
13.8 
14.0 
14.5 
14.9 


13.41 


11.00 
11.34 
11.72 
12.09 
12.41 


12.71 
13.04 
13.32 
13.71 
14.15 


14.39 
14.49 
14.23 

13.89 
13.71 


13.60 
13.35 
12.99 
12.99 
13.14 


13.32 
13.45 
13.40 
13.48 
13.74 


13.90 
13.82 
13.89 
14.29 
14.74 


13.34 


1      DO  noJiyAHH. 
1    Nachmittags. 


10.1 

10.2 
10.2 
10.4 
10.5 


10.7 
10.9 
11.0 
11.2 
11.3 


11.5 
11.7 
11.8 
12.0 
12.1 


12.2 
12.3 
12.3 
12.3 
12.4 


12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.5 


12.5 
12.6 
12.6 
12.7 
12.7 


11.74 


11.8 
11.9 
11.9 
11.9 
11.9 


11.9 
11.9 
11.9 
11.9 
11.9 


11.9 
11.9 
11.9 
12.0 
12.0 


12.1 
12.1 
12.1 
12.1 
12.1 


12.1 
12.1 
12.2 
12.3 
12.3 


12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.4 


12.06 


12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 


12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 


12.5 
12.5 
12.5 
12.4 
12.4 


12.4 
12.4 
12.5 
12.5 
12.5 


12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 


12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.6 


12.49 


66 


MaÄ  1888. 

TepMOMexprb  ci  nepHuirB  mapincoM'B 

Ha  BHCOTi  1.5  MOTpa  HEA'B  noBepxHOCTbH)  aeim. 


^HCJIO 

Datum 


^0    nojiy;i;Hii. 


Vormittag. 


8 


10 


11    ,  li 


1 

2 
3 
4 
5 


6 
7 
8 
9 
10 


12.1 
11.5 
11.8 
14.0 
11.1 


14.9 
12.5 
13.1 
14.1 
11.7 


11.1 
10.9 
11.7 
13.1 
11.5 


16.7 
11.1 
12.8 
13.9 
11.1 


10.4 
10.2 
10.5 
11.8 
10.1 


16.9 
11.1 
12.0 
13.1 
9.5 


10.1 

10.6 

9.6 

9.9 

9.3 


15.6 
11.0 
11.4 
12.9 
9.5 


9.7 
9.1 
9.2 
9.8 
9.1 


13.5 
11.2 
11.5 
12.9 
9.1 


13.3 
14.1 
11.8 
12.0 
16.2 


19.9 
17.7 
16.0 
13.5 
11.7 


18.7 
19.1 
19.3 
14.3 
19.6 


25.9 
21.4 
18.5 
13.9 
15.5 


24.1 
23.9 
23.7 
21.1 
22.2 


24.6 
24.3 
20.5 
13.7 
20.8 


24.5 
28.2 
25.3 
25.5 
25.0 


29.3 
26.3 
21.7 
13.9 
23.1 


26.8 
26.1 
26.4 
24.1 
27.4 


30.9 
27.9 
22.? 
14.2 
25.2 


27.1 
26.0 
26.1 
28.7 
30.0 


33.1 
32.2 
23.9 

14.0 
25.3 


2 


11 
12 
13 
14 
15 


14.9 
9.1 
12.1 
12.5 
13.1 


14.3 
9.1 
11.9 
12.5 
13.0 


12.9 
8.7 
11.8 
12.6 
12.6 


12.5 

8.7 

11.8 
12.3 
12.6 


13.7 
8.9 
11.2 
12.7 
12.6 


13.7 
lO.O 
14.6 
15.5 
13.7 


13.7 
11.1 
16.0 
20.4 
15.5 


12.6 
13.5 
16.7 
20.3 
15.0 


12.7 
11.0 
17.9 
20.9 
16.1 


13.1 
17.9 
19.3 
23.7 

17.7 


12.8 

19.0 
21.7 
23.5 
20.2 


16 
17 
18 
19 
20 


12.7 
13.7 
13.2 
13.3 
13.1 


12.9 
13.7 
11.4 
12.7 
11.7 


12.9 
13.6 
11.4 
12.4 
10.5 


12.8 
13.5 
11.2 
12.5 
9.3 


12.7 
13.5 
11.2 
12.7 
10.6 


12.9 
13.5 
11.1 
13.4 
11.7 


13.5 
14.9 
11.4 
14.5 
15.2 


14.8 
13.8 
11.7 
15.1 
22.8 


16.2 
17.7 
11.5 
17.5 
24.6 


16.9 
19.3 
11.7 
20.7 
23.8 


18.3 
20.3 
12.7 
23.3 
2U 


21 
22 
23 
24 
25 


12.5 
14.1 
11.4 
15.3 
13.7 


12.5 
14.1 
11.7 
14.8 
13.9 


11.3 
14.3 
11.0 
15.1 
13.3 


10.9 
14.3 
12.6 
14.3 
13.9 


10.7 
13.7 
11.6 
15.1 
15.5 


21.2 
14.1 
14.8 
14.9 
14.7 


22.8 
15.4 
20.4 
21.0 
14.9 


24.2 

20.8 
21.3 
23.1 
14.8 


24.7 
24.1 
25.3 
25.7 
19.1 


25.9 
25.5 
24.9 
24.9 
25.0 


26.5 
22.9 

20.9 
25.3 

20.1 


26 
27 
28 
29 
30 


14.6 
16.9 
15.1 
11.6 
17.9 


14.3 
17.3 
12.7 
11.5 
17.3 


13.9 
17.0 
14.2 
11.0 
16.1 


14.1 
16.9 
13.7 
9.6 
15.9 


14.1 
16.5 
12.9 
9.9 
14.9 


14.8 
16.4 
14.0 
17.9 
13.9 


21.7 
16.0 
13.9 
19.^2 
15.2 


21.2 
16.3 
15.7 
23.0 
17.0 


24.3 
16.3 
17.1 
23.7 
16.0 


26.0 
17.1 
22.4 
25.0 
14.1 


25.4 
21.5 
22.3 
Ä.9 
20.6 


31 


14.6 


14.4 


14.7 


14.7 


14.9 


15.7 


16.7 


17.9 


19.7 


21.8 


25.7 


Od 
Mi 


«ÄH. 

ittel 


13.30 


12.95 


12.45 


12.19 


12.09 


14.47 


17.08 


19.05 


20.80 


22.19 


23.22 


67. 


Mai  1888. 

Thermometer  mit  geschwärzter  Kugel 

1.5  Meter  aber  dem  Erdboden. 


[0 

1 

1 

n 

0    n  ( 

\>  X   J  Jl,  E   U 

• 

N  a  c 

h  m  i 

t  t  a 

g- 

■ 

CpeAH. 
Mittel 

m 

! 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

• 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

' 

29.0 

28.5 

28.3 

29.6 

27.7 

25.0 

21.3 

18.5 

15.3 

15.0 

12.7 

12.3 

19.94 

i     28.0 

29.1 

29.3 

28.0 

27.5 

23.7 

20.7 

18.6 

15.3 

14.8 

13.0 

12.2 

19.90 

1     27.7 

27.7 

28.3 

27.9 

27.3 

24.7 

.21.1 

18.3 

15.8 

14.3 

13.4 

14.6 

19.72 

'     28.7 

29.3 

25.7 

23.3 

23.3 

21.1 

18.3 

13.3 

14.2 

15.6 

14.3 

12.7 

18.87 

i     31^ 

il 

33.8 

34.6 

34,2 

33.2 

31.7 

23.0 

19.8 

18.5 

18.3 

16.7 

15.7 

22.18 

I     28.7 

26.7 

24.3 

21.9 

19.7 

21.6 

18.5 

18.7 

17.7 

16.5 

15.4 

13.5 

21.51 

1    33.3 

25.5 

26.7 

28.0 

22.5 

22.1 

18.1 

15.2 

14.7 

14.2 

14.1 

13.4 

20.35 

1 

25.1 

20.0 

22.5 

17.2 

18.1 

18.1 

15.6 

14.6 

14.5 

14.3 

13.8 

13.3 

17.33 

'     25.5 

23.7 

22.4 

21.5 

18.5 

17.5 

16.4 

15.5 

14.7 

14.1 

13.3 

12.5 

16.04 

24.0 

23.8 

21.8 

13.9 

15.3 

17.6 

16.7 

14.4 

14.5 

14.7 

15.4 

15.1 

16.82 

13.1 

12.9 

12.3 

11.1 

10.7 

10.1 

9.6 

9.1 

10.5 

9.9 

9.7 

8.7 

11.99 

1     21.4 

22.3 

17.9 

17.9 

16.5 

16.0 

14.8 

13.6 

13.7 

13.0 

12.3 

12.8 

14.11 

1     22.3 

22.7 

19.9 

21.9 

22.7 

16.9 

15.2 

13.7 

13.4 

13.7 

13.1 

12.5 

16.40 

i     26.9 

27.7 

28.1 

23.6 

22.3 

20.7 

17.8 

16.3 

14.9 

14.1 

12.7 

13.1 

18.78 

24.3 

23.3 

18.3 

14.4 

19.9 

17.6 

15.7 

14.2 

13.6 

13.9 

14.1 

13.9 

16.18 

18.3 

18.1 

18.3 

17.5 

16.5 

15.8 

15.2 

15.1 

14.6 

14.1 

14.1 

13.9 

15.32 

1      24.4 

27.0 

25.5 

24.1 

17.1 

16.1 

14.9 

13.1 

12.9 

11.9 

12.7 

13.0 

16.85 

12.1 

12.1 

12.5 

13.1 

13.1 

12.7 

13.1 

12.5 

12.3 

12.1 

11.9 

12.4 

12.10 

21.0 

21.7 

21.7 

21.1 

20.7 

17.4 

15.5 

14.9 

13.9 

13.2 

13.7 

12.7 

16.51 

1 

25.0 

28.0 

28.0 

25.4 

,  23.0 

21.6 

19.4 

17.2 

16.1 

15.9 

14.8 

13.1 

18.70 

1 

24.0 

29.5 

24.9 

25.0 

26.8 

21.4 

19.1 

17.3 

16.6 

15.2 

14.7 

15.7 

20.07 

25.5 

25.0 

16.9 

13.0 

15.0 

15.7 

14.7 

14.0 

13.5 

13.7 

12.0 

12.0 

17.11 

1 

25.7 

23.7 

23.7 

27.7 

27.1 

20.9 

19.1 

14.5 

14.6 

15.4 

15.0 

15.1 

18.94 

21.9 

22.7 

23.4 

22.0 

22.7 

27.4 

19.1 

18.1 

16.5 

16.8 

14.4 

13.9 

19.81 

25.4 

21.4 

16.5 

19.8 

20.7 

19.8 

17.9 

16.0 

14.9 

15.3 

15.4 

15.1 

17.52 

'     24.2 

21.7 

25.8 

26.0 

21.1 

21.5 

19.5 

17.8 

15.6 

15.9 

16.9 

16.4 

19.66 

23.7 
21.7 

26.5 

24.6 

21.5 

18.8 

19.5 

17.5 

15.3 

16.2 

14.6 

13.8 

14.1 

18.17 

22.9 

22.4 

23.4 

22.2 

20.7 

17.0 

15.7 

15.1 

12.9 

13.2 

11.9 

17.31 

1 

25.0 

27.1 

28.9 

28.3 

26.9 

26.'9 

22.1 

20.3 

17.0 

18.5 

18.0 

17.1 

20.40 

1 

I 

19.4 

18.1 

17.7 

19.0 

18.2 

18.5 

16.1 

15.3 

14.8 

13.6 

14.1 

14.3 

16.59 

27.9 

25.1 

27.5 

27.5 

28.2 

22.8 

22.1 

18.3 

17.7 

18.1 

16.5 

16.5 

20.19 

24.34 

24.12 

23.18 

22.22 

21.40 

20.10 

17.58 

15.78 

14.95 

14.63 

14.04 

13.66 

17.92 
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Maft  1888. 

TepMOMexpTb  na  noBepxHOCTH  seMjiii. 


1 

2 
3 
4 
5 


6 
7 
8 
9 
10 


11 
12 
13 
14 
15 


16 
17 
18 
19 
20 


21 
22 
23 
24 
25 


26 
27 
28 
29 
30 


31 


^0    nojy^HH. 


Vormittag. 


CpejuH. 
Mittel 


12.7 
12.3 
14.0 
15.2 
12.2 


15.2 
12.0 
12.8 
12.8 
10.7 


15.9 
40.0 
10.2 
11.1 
14.2 


14.3 
15.4 
13.5 
12.8 
12.6 


12.8 
16.2 
12.3 
14.8 
14.6 


11.8 
11.5 
13.1 
13.4 
11.6 


16.6 
11.2 
12.4 
13.8 
10.3 


15.2 

9.8 

9.8 

10.8 

14.1 


14.5 
15.2 
12.9 
12.2 
11.1 


12.2 
14.6 
12.7 
14.2 
15.0 


11.1 
10.7 
11.7 
12.0 
10.9 


15.0 
10.8 
11.9 
12.6 
9.3 


14.4 

9.6 

9.6 

10.5 

13.6 


14.8 
15.0 
13.0 
11.8 
10.2 


11.7 
15.4 
11.5 
13.9 
14.4 


14.2 

14.3 

13.7  , 

17.4 

17.6 

17.3  ; 

14.2 

13.6 

13.5 

10.7 

10.2 

9.8 

18.8 

17.1 

16.1 

15.6 

15.6 

15.6 

13,60 

'  13.17 

12.63 

10.7 
9.8 
10.5 
10.8 
10.2 


14.4 
10.3 
11.2 
11.4 

8.7 


14.6 
9.3 
10.0 
10.0 
13.6 


14.5 
14.8 
12.9 
11.6 
9.3 


11.2 
15.5 
12.2 
13.2 
15.2 


13.8 
16.8 
12.8 
9.0 
16.2 


15.6 


12.26 


10.2 

9.0 

10.5 

10.6 

9.8 


13.8 
10.2 
10.6 
11.3 
8.9 


14.4 
9.1 
9.4 
9.8 

13.4 


14.2 
14.8 
12.7 
11.4 
10.2 


10.8 
14.5 
11.6 
13.6 
15.9 


13.6 
16.8 
12.6 
8.9 
15.4 


15.8 


12.06 


11.9 
10.8 
12.6 
11.7 
10.3 


15.6 
11.2 
10.7 
13.8 
12.6 


14.6 
10.4 
10.8 
10.7 
14.9 


14.6 
15.4 
12.5 
11.8 
10.6 


13.8 
15.2 
12.8 
14.0 
16.3 


14.2 

17.0 

13.2 

9.9 

15.8 


16.2 


13.09 


8 


10 


21.1 
20.0 
22.6 
15.8 
19.4 


24.4 
21.4 
20.3 
15.1 
17.8 


14.8 
12.1 
14.1 
18.2 
17.2 


15.0 
16.1 
13.1 
13.8 
15.4 


21.1 
16.6 
20.4 
20.4 
16.8 


20.4 
16.8 
13.8 
17.6 
17.3 


17.8 


17.64 


29.1 
28.0 
29.7 
24.7 
26.3 


32.0 
28.3 
27.3 
14.6 
27.3 


14.7 
15.4 
17.0 
23.7 
17.9 


16.0 
16.6 
14.1 
15.4 
23.9 


26.9 
22.3 
25.5 
25.1 
17.1 


22.1 
18.0 
15.8 
24.9 
19.4 


18.6 


21.86 


35.5 
35.9 
36.8 
35.5 
33.3 


41.3 
36.1 
33.7 
17.0 
37.3 


15.2 
15.4 
18.3 
28.9 
19.2 


18.3 
21.5 
14.0 
18.4 
29.1 


51.0 
28.4 
30.3 
30.3 
22.8 


29.3 
17.9 
17.1 
28.5 

17.4 


21.5 


26.30 


42.1 
42.1 
42.5 
37.5 
41.5 


48.3 
43.2 
38.3 
16.8 
42.5 


16.7 
24.3 
22.9 
35.9 
21.8 


19.8 
27.3 
14.0 
25.7 
31.3 


35.6 
31.8 
31.7 
34.7 
34.0 


34.8 
18.3 
27.3 
33.9 
16.2 


25.4 


11         1% 


45.9 
45.3 
45.4 
46.2 
47.0 


54,0 
46.9 
42.1 
18.4 
47.4 


16.4 
24,0 
27.9 
39.7 
27.3 


4^- 
46J 

iL 
5t 


46: 

2i 

4tJ 


43, 


21.8 

:& 

27.4 

M 

14,8 

U 

28.5 

24 

33.3 

^ 

40.1 

U 

25.9 

23 

22.7 

34 

37.5 

S^ 

26.9 

29 

35.5 
28.3 
30.2 
36.9 
24.9 


33| 
31 

3T 

2T^ 


34.9       35 


30.91  j  33.66  ;  3A4 
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Mai  1888. 

Thermometer  auf  dem  Erdboden. 


0 

n 

0    n  ( 

0  ji  y 

Ä  H  H 

• 

N  a  c 

h  m  j 

[  t  t  a 

t  fr 

CpOAH. 
Mittel 

m 

[_ 

, 

i      1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

48.5 

46.2 

43.3 

38.9 

33.0 

26.7 

21.9 

18.9 

17.0 

16.0 

14.5 

13.4 

26.19 

49.9 

47.1 

43.0 

38.8 

33.9 

26.0 

21.8 

19.1 

16.9 

16.6 

14.6 

13.9 

25.99 

1    48.8 

44.1 

40.3 

37.7 

'    31.5 

26.7 

2J.5 

18.8 

16  8 

15.6 

15.6 

14.6 

26.27 

'     50.5 

49.2 

35.7 

27.9 

26.9 

23.3 

19.2 

16.2 

16.2 

14.7 

14.3 

13.1 

24.37 

1     51.2 

1 

52.0 

49.9 

45.9 

36.5 

29.5 

24.0 

20.7 

18.8 

18.4 

17.1 

15.8 

27.64 

1 

1    40.0 

34.3 

28.0 

22.0 

23.7 

22.0 

19.8 

17.2 

15.6 

14.4 

13.2 

12,6 

25.30 

53.9 

31.0 

31.0 

38.3 

27.1 

24.2 

19.4 

17.3 

16.4 

15.9 

14.6 

13.6 

24.95 

41.5 

26.6 

32.1 

21.1 

22.8 

21.1 

16.6 

14.9 

14.2 

13.4 

13.0 

12.7 

22.00 

37.7 

37.7 

35.2 

29.9 

23.7 

20.7 

18.2 

16.4 

14.8 

13.9 

13.0 

11.9 

18.98 

39.9 

36.4 

31.3 

17.0 

19.7 

19.1 

17.9 

16.8 

17.0 

16.6 

16.7 

16.1 

22.44 

16.9 

16.1 

15.7 

14.4 

13.8 

13.2 

12.4 

12.1 

11.9 

11.2 

10.8 

10.4 

14.32 

31.3 

30.4 

21.0 

21.0 

17.0 

15.6 

13.7 

12.4 

12.0 

11.4 

10.8 

10.9 

16.04 

33.7 

34.5 

31.9 

31.5 

27.5 

18.8 

16.0 

14.0 

13.1 

12.4 

11.6 

11.1 

18.42 

44.9 

45.1 

41.7 

33.6 

28.1 

24.1 

20.5 

18.6 

16.6 

15.a 

14.4 

14.3 

23.75 

34.3 

33.7 

25.8 

20.8 

23.0 

19.5 

17.4 

15.7 

15.5 

15.3 

15.5 

15.5 

19.70 

24.7 

22.7 

21.1 

20.6 

18.6 

18.0 

* 
17.3 

16.4 

16.2 

16.0 

15.8 

15.4 

17.73 

36.4 

34.4 

30.8 

28.7 

20.3 

18.8 

16.3 

15.4 

15.2 

14.8 

13.7 

13.4 

20.52 

14.1 

14.0 

14.6 

15.7 

16.2 

14.8 

14.0 

13.5 

13.4 

13.1 

12.9 

12.8 

13.79 

23.7 

24.1 

24.3 

22.9 

21.6 

18.2 

15.6 

14.2 

13.2 

12.3 

12.6 

11.8 

17.18 

i'    38.8 

1 
1 

39.1 

37.3 

31.7 

•   26.7 

23.5 

20.5 

17.8 

16.9 

15.8 

14.1 

13.3 

22.02 

i    30.3 
330 

41.0 

30.7 

29.6 

28.5 

23.5 

20.1 

17.6 

16.4 

15.2 

15.2 

16.4 

23.18 

33.9 

20.0 

16.8 

17.2 

17.0 

16.2 

15.3 

14.2 

14.4 

13.5 

12.9 

19.60 

.     31.9 

26.1 

28.5 

29.9 

28.5 

22.7 

19.2 

17.3 

16.9 

15.8 

14.8 

14.8 

21.01 

'     28.9 

26.4 

26.5 

25.5 

24.9 

23.3 

20.3 

19.0 

18.4 

17.9 

17.2 

16.0 

22.33 

33.4 

26.3 

20,5 

20.4 

23.0 

19.9 

18.0 

15.4 

14.5 

14.5 

14.6 

14.0 

19.69 

1 

281 

25.9 

27.6 

29.7 

22.9 

22.4 

20.4 

18.2 

16.8 

17.0 

17.8 

17.4 

21.80 

31  3 

34.5 

29.6 

25.4 

21.3 

21.2 

18.6 

17.4 

16.8 

16.4 

15.5 

14.8 

20.70 

29.5 

30.8 

30.1 

27.7 

23,9 

19.6 

16.8 

.15.0 

13.8 

12.6 

11.9 

11.3 

19.08 

37.3 

38.2 

37.6 

36.3 

32.2 

26.6 

23.9 

22.3 

20.5 

19.6 

19.3 

18.9 

23.75 

24.9 

19.9 

21.1 

23.0 

20.7 

20.3 

18.3 

17.4 

16.6 

15.2 

15.2 

15.6 

18.76 

38.4 

34.8 

35.5 

34.9 

30.8 

25.7 

22.9 

20.8 

19.2 

19.2 

18.2 

18.2 

23.62 

1 

35.73 

33.44 

30.38 

27.66 

24.69 

21.48 

18.67 

16.84 

15.86 

15.20 

14.58 

14.09 

21.33 
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MaÄ  1888. 

TeMnepaxypa   no^BM 


m 


H  a 

r   Jl 

Y  6  E 

H  t      O.Ol. 

^HCJO 

Datum 

A  0   i 

D  0  J 

y  A  H 

H. 

« 

Vor 

mit 

t  a  g. 

1 

2 

3 

4 

Ö 

6 

7 

8 

9 

10 

11       1 

1 

14.2 

13.3 

12.8 

12.2 

11.8 

12.9 

19.8 

26.8 

34.2 

41.0 

46.1     i 

2 

14.5 

13.4 

12.7 

12.0 

10.9 

12.2 

18.7 

26.1 

34.0 

40.9 

45.7     i 

3 

15.7 

14.9 

13.6 

12.3 

12.2 

13.9 

21.3 

27.7 

35.2 

42.0  , 

47.5     S 

4 

16.9 

15.3 

14.0 

12.8 

12.5 

13.1 

16.4 

23.3 

32.8 

37.8 

45.0     i 

5 

13.0 

12.5 

11.7 

11.1 

10.4 

11.0 

18.4 

24.5 

30.7 

38.4 

1 

45.1      i 

6 

17.1 

17.7 

16.6 

15.7 

15.2 

16.5 

22.6 

30.6 

38.2 

45.8  ; 

52.1    51 

7 

13.0 

12.3 

11.8 

11.3 

11.1 

11.7 

20.1 

26.8 

34.9 

41.5 

45.4      1 

8 

14.3 

13.8 

13.5 

12.5 

12.1 

12.7 

19.9 

26.7 

33.6 

39.4 

43.1  1   i 

9 

13.8 

14.6 

13.8 

12.5 

13.1 

14.4 

15.6 

15.4 

17.6 

17.3 

18.9      1 

10 

12.4 

12.0 

11,2 

10.5 

10.3 

12.8 

17.4 

25.3 

34.7 

41.8 

47.3      \ 

11 

16.2 

15.7 

14.9 

14.9 

14.7 

14.8 

15.0 

15.1 

15.6 

17.1 

17.1      1 

12 

10.3 

10.3 

9.9 

9.6 

9.4 

10.4 

12.2 

15.0 

15.6 

23.1 

22.7      ! 

13 

10.7 

10.3 

9.9 

10.3 

9.8 

10.9 

13.5 

16.4 

17.4 

21.7 

23.9  ,    1 

14 

11.9 

11.6 

11.1 

10.6 

10.4 

11.1 

16.5 

22.3 

27.3 

33.2 

37.2      i 

15 

15.7 

15.4 

15.2 

14.9 

14.4 

15.5 

17.0 

18.2 

19.2 

20.9 

24.9      \ 

16 

15.3 

15.3 

15.1 

15.1 

14.9 

14.9 

15.3 

16.2 

18.2 

19.3 

21.5      ! 

17 

15.9 

15.7 

15.6 

15.4 

15.2 

15.6 

16.3 

16.9 

21.0 

26.3 

27.0    ; 

16 

13.9 

13.5 

13.5 

13.3 

13.2 

12.9 

13.5 

14.5 

14.4 

14.3 

15.1      \ 

19 

12.9 

12.4 

12.0 

11.7 

11.6 

11.8 

13.5 

15.3 

17.7 

24.2 

27.5      1 

20 

13.1 

11.7 

11.0 

10.4 

10.4 

11.1 

14.8 

21.5 

27.0 

30.2 

32.5      1 

21 

14.3 

13.6 

12.9 

12.4 

12.0 

13.7 

19.4 

24.3 

29.5 

34.6 

38.8      i 

22 

16.1 

14.9 

15.9 

16.2 

15.6 

15.7 

16.6 

21.4 

27.1 

30.2 

26.4      1 

23 

13.3 

13.4 

12.5 

12.7 

12.3 

13.4 

18.0 

22.7 

27.1 

29.2 

23.3      \ 

24 

15.4 

14.9 

14.5 

13.9 

14.0 

14.4 

19.1 

23.1 

27.6 

31.4 

34.6      i 

25 

15.4 

15.8 

15.3 

15.8 

16.1 

16.7 

17.0 

17.5 

22.2 

31.2 

27.3      ' 

26 

14.6 

14.6 

14.2 

14.2 

13.9 

14.3 

18.4 

21.1 

26.9 

31.3 

32.5      1 

27 

17.9 

17.9 

17.6 

17.3 

17.1 

17.3 

17.3 

18.1 

18.1 

♦18.3 

26.9      1 

28 

14.8 

14.2 

13.9 

13.0 

12.7 

13.5 

14.2 

15.8 

17.0 

25.2 

28.5      \ 

29 

11.6 

11.2 

10.7 

9.9 

9.8 

11.2 

16.5 

22.7 

26.3 

31.4 

34.4      1 

30 

19.2 

18.0 

17.4 

16.9 

16.4 

16.4 

17.5 

19.5 

17.9 

16.8 

24.5      J 

31 

16.1 

16.1 

16.0 

16.0 

16.1 

16.6 

17.9 

18.5 

20.8 

24.2 

3Z9 

CpeAH. 
Mittel 

14.50 

14.07 

13.57 

13.14 

12.89 

13.66 

17.09 

20.95 

25.19 

29.68 

32.76    1 

— <' 

Mai  1888. 
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Temperatur  des  Brdbodens 

m 
in  der  Tiefe    O.Ol. 


10 

11  0    n  o 

Ji  y  A  H  H. 

N 

a  c  h  m  i 

t  t  a 

g- 

GpexH. 
Mittel 

m 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 
50.3 

48.8 

46.2 

42.0 

36.0 

28.9 

24.0 

21.3 

19.3 

16.1 

16.7 

15.5 

27.48 

1     51.5 

50.5 

46.5 

42.8 

36.6 

28.5 

23.9 

21.3 

19.4 

17.7 

16.7 

15.9 

27.54 

52.2 

48.2 

43.0 

41.5 

34.7 

29.3 

23.9 

20.9 

19.1 

17.9 

17.5 

16.5 

28.00 

,     51.8 

52.5 

38.2 

29.1 

28.3 

24.5 

20.5 

17.9 

16.7 

15.4 

15.2 

14.0 

25.39 

52.4 

1 

52.8 

51.1 

47.6 

38.3 

32.5 

26.3 

23.1 

21.0 

20.3 

19.0 

17.7 

28.26 

ii 

,    41.6 

36.4 

29.8 

24.0 

24.1 

22.5 

20.3 

17.7 

16.3 

15.3 

14.2 

13.7 

25.73 

1    52.3 

33.0 

31.9 

38.7 

29.0 

25.7 

21.3 

19.3 

18.4 

17.6 

16.3 

15.1 

25.45 

43.6 

28.7 

33.5 

23.5 

53.9 

23.0 

18.7 

16.7 

15.8 

14.9 

14.4 

14.0 

23.34 

35.3 

37.2 

37.3 

31.3 

24.4 

22.1 

19.8 

18.3 

16.6 

15.5 

14.7 

13.4 

19.88 

42.6 

39.1 

34.8 

19.5 

20.4 

19.7 

18.4 

17.7 

17.5 

16.9 

17.0 

16.4 

23.33 

17.3 

16.6 

16.2 

14.9 

14.3 

13.9 

13.0 

12.6 

12.3 

11.7 

11.3 

10.9 

14.77 

,i    30.1 

29.4 

21.4 

21.3 

17.5 

16.4 

14.2 

13.3 

12.7 

11.9 

11.3 

11.5 

16.10 

31.2 

34.4 

33.0 

32.8 

29.4 

21.6 

18.3 

16.0 

14.7 

13.9 

12.9 

12.2 

18.75 

|l    43.0 

44.2 

41.4 

36.5 

30.4 

26.6 

23.3 

21.3 

19.7 

17.7 

16.8 

16.2 

24.20 

31.8 

'i 

32.9 

27.1 

22.5 

23.8 

20.9 

18.6 

16.8 

16.5 

16.1 

16.2 

16.0 

20.06 

;     25.4 

23.2 

21.4 

21.3 

19.2 

18.9 

18.0 

17.1 

16.7 

16.5 

16.3 

16.1 

18.18 

35.9 

33.2 

30.7 

28.5 

21.7 

19.8 

17.9 

16.7 

16.0 

15.5 

14.5 

13.9 

20.79 

14.3 

14.3 

15.0 

15.9 

16.5 

15.1 

14.3 

13.9 

13.7 

13.4 

13.3 

13.1 

14.14 

23.2 

23.5 

23.9 

22.7 

21.7 

18.9 

16.3 

15.1 

13.9 

13.3 

13.1 

12.4 

17.20 

1    39.4 

40.6 

39.8 

35.5 

29.5 

25.9 

23.0 

20.3 

19.0 

17.2 

15.9 

15.1 

22.94 

32.8 

39.3 

32.9 

30.2 

28.8 

25.5 

22.5 

201 

18.8 

17.4 

16.9 

17.5 

23.79 

1'    33.2 

•    33.7 

22.8 

18.4 

18.3 

18.0 

17.4 

16.2 

15.7 

15.2 

14.5 

13.9 

20.10 

32.2 

26.8 

28.5 

30.2 

29.2 

24.1 

20.5 

18.9 

17.9 

16.9 

15.8 

15.4 

21.10 

;    30.8 

26.9 

26.4 

25.9 

24.9 

23.5 

21.2 

19.9 

19.3 

18.9 

17.9 

17.0 

22.17 

32.2 

1 

27.2 

22.2 

21.0 

23.3 

20.3 

17.7 

16.3 

15.2 

15.0 

15.0 

14.5 

19.93 

.    27.5 

26.2 

26.9 

28.6 

23.5 

22.7 

20.9 

19.2 

17.9 

17.7 

18.1 

18.1 

21.45 

29.4 

33.0 

29.1 

26.2 

22.7 

21.8 

20.0 

18.1 

17.4 

17.1 

15.9 

15.3 

20.84 

29.4 

30.2 

30.1 

27.8 

24.5 

19.5 

17.5 

16.0 

14.6 

13.6 

12.9 

12.2 

19.19 

1    37.6 

38.8 

38.7 

37.4 

33.8 

27.9 

25.3 

23.4 

21.3 

20.3 

20.0 

19.4 

23.97 

'    1    25.0 

1 

21.3 

21.1 

23.0 

21.0 

20  6 

19.0 

1 

18.2 

17.2 

16.0 

15.5 

16.0 

19.19 

37.0 

1 

35.4 

34.7 

34.5 

31.2 

26.5 

23.9 

21.9 

20.4 

20.1 

19.2 

18.9 

23.75 

lu 
^1 

1 

'  35.88 

34.14 

31.47 

1 

28.86 

25.84 

22.75 

20.00 

18.24 

17.13 

16.23 

15.65 

15.09 

1 

1 

21.84 

72 


Datum 


Mail  1888. 

TeMnepaTypa  ho^bh 

m 
Ha   T  xy  Övini     0.02. 


^0     ^OJ[y;^Ha. 


Vormittag, 


3 


8 


10 


11      13 


1 

2 
3 
4 
5 


6 

7 

8 

9 

10 


11 
12 
13 
14 
15 


16 
17 
18 
19 
20 


21 
22 
23 
24 
25 


26 
27 
28 
29 
30 


31 


CpeÄH. 


i 


Mittel 


17.2 
17.8 
18.5 
19.3 
15.3 


20.0 
15.9 
17.4 
16.1 
14.6 


17.1 
11.3 
11.8 
13.2 
17.2 


16.1 
16.1 
14.7 
13.3 
13.6 


15.7 
15.1 
14.2 

16.1 
16.4 


15.4 
18.3 
15.3 
12.5 
19.7 


16.3 


15.85 


I 


16.2 
16.7 
17.8 
18.3 
14.5 


19.7 
15.2 
16.7 
16.2 
14.0 


16.5 
10.9 
11.3 
12.8 
16.7 


15.8 
16.0 
14.3 
12.9 
12.7 


14.9 
15.7 
14.1 
15.6 
16.3 


15.3 
18.2 
14.3 
12.0 
18.5 


16.3 


15.37 


15.6 
15.8 
16.8 
17.2 
13.7 


19.1 
14.4 
16.1 
16.0 
13.4 


16.1 
10.7 
10.9 
12.4 
16.3 


15.7 
15.8 
14.1 
12.5 
11.9 


14.1 
16.3 
13.5 
15.2 
16.1 


15.1 
17.9 
14.3 
11.5 
18.0 


16.3 


14.93 


14.9 
15.0 
15.4 
16.1 
13.1 


18.2 
13.7 
15.3 
14.9 
12.5 


15.9 
10.3 
10.9 
11.9 
16.0 


15.6 
15.6 
13.9 
12.3 
11.3 


13.7 
16.4 
13.4 
14.7 
16.3 


14.8 
17.7 
13.7 
10.9 
17.5 


16.2 


14.45 


14.2 
14.3 
15.2 
15.5 
12.5 


15.8 
10.1 
10.8 
11.5 
15.5 


15.4 
15.5 
13.6 
12.1 
11.1 


13.1 
15.7 
13.2 
14.6 
16.4 


14.6 
17.5 
13.1 
10.5 
17.1 


16.2 


14.12 


14.3 
14.2 
15.4 
15.3 
12.5 


15.5 

10.7 
11.1 
11.7 
15.9 


15.2 
15.8 
13.5 
12.1 
11.7 


13.3 
15.9 
13.6 
14.9 
17.0 


14.9 
17.5 
13.8 
11.6 
16.9 


16.7 


14.37 


17.7 
17.3 
19.0 
16.9 
17.1 


17.7 

17.8 

20.7 

13.3 

13.5 

18.2  1 

14.7 

14.7 

18.1*' 

14.9 

15.3 

16.0 

12.1 

13.1 

16.4 

15.6 
12.1 
13.1 
15.4 
16.9 


15.5 
16.3 
14.0 
13.4 
14.2 


17.9 
16.5 
16.8 
18.1 
17.1 


17.3 
17.6 
14.4 
15.8 

17.5 


17.7 


16.47 


22.2 
21.8 
23.1 
20.3 
22.0 


26.2 
23.1 
22.3 
16.3 
21.2 


15.7 
14.1 
15.9 
20.1 
18.0 


16.3 
16.9 
14.5 
15.1 
19.6 


22.3 
20.3 
20.9 
21.7 
17.5 


20.5 
18.0 
1 5.7 
21.2 
10.4 


18.3 


19.37 


27.0 
27.0 
27.7 
26.1 
27.0 


29.9 
28.7 
26.6 
16.9 
27.4 


15.9 
15.3 
16.7 
24.5 
18.9 


17.7 
19.8 
14.7 
16.7 
24.4 


26.8 
24.8 
24.9 
25.9 
21.2 


25.2 
18.3 
16.8 
24.9 
18.3 


20.3 


22.46 


31.5 
31.3 
32.6 
30.7 
32.6 


35.5 
33.4 
31.1 

17.7 
32.4 


17.1 
21.0 
20.3 
29.3 
19.9 


18.7 
24.3 
14.7 
21.5 
27.8 


31.1 
28.0 
27.1 
29.5 
28.4 


29.6 
18.3 
23.6 
29.3 
17.0 


23.3 


26.08 


35.3 
35.4 
36.7 
34.5 

36.9 


39.9 
35.8 
33.5 
18.7 
36.1 


17.1 
21.1 
20.5 
32.9 
22.4 


20.4 
25.3 
14.8 
25.1 
30.2 


34.8 
26.2 
23.9 
33.2 
27.4 


31.6 
25.4 
26.8 
32.6 
23.9 


s 

3t 


3 


3! 

i 


31.1       t 


28.69     3t 
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m 


in    der   Tiefe    0.02. 


0 

1 
1 

n 

0    n 

0  JT  y 

AHB 

[. 

N  a  C 

h  ni 

i  t  t  a  g. 

CpeÄH, 
Mittel 

D 

_ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

39.8 

40.1 

39.4 

37.7 

34.8" 

30.8 

27.4 

24.8 

22.9 

21.4 

20.1 

I 
18.9 

25.93 

40.4 

41.0 

40.3 

38.3 

35.4 

30.9 

27.3 

24.8 

22.9 

21.4 

20.1 

19.2 

26.11 

42.1 

4J.5 

38.9 

38.4 

34.9 

31.4 

27.2 

24.7 

22.9 

21.4 

20.5 

19.6 

26.73 

39.9 

42.9 

36.2 

31.6 

29.3 

26.9 

24.3 

21.9 

19.1 

17.7 

17.1 

16.2 

24.56 

41.7 

4'3.0 

42.7 

41.8 

37.1 

33.8 

29.9 

27.0 

25.0 

23.6 

22.3 

20.9 

26.91 

38.9 

1 

1     35.4 

31.5 

28.4 

26.4 

24.6 

22.8 

20.9 

19.3 

18.1 

16.9 

16.3 

25.27 

41.6 

33.8 

31.3 

34.0 

30.2 

27.5 

25.3 

22.7 

21.4 

20.4 

19.3 

18.2 

24.62 

37.3 

30,0 

30.9 

26.0 

24.6 

24.4 

21.9 

20.0 

18.9 

17.9 

17.2 

16.7 

22.90 

29.2 

31.5 

33.9 

29.9 

26.2 

23.5 

21.6 

20.1 

18.7 

17.4 

16J 
17.9 

15.6 

20.25 

,     35.6 

1 

34.7 

32.8 

25.8 

21.2 

21.0 

19.8 

18.9 

18.5 

1 

18.^ 

17.3 

22.18 

:     17.4 

16.9 

16.7 

15.7 

15.1 

14.5 

13.7 

13.2 

12.9 

12.5 

12.1 

11.7 

15.38 

f     28.1 

28.0 

22.5 

21.6 

19.0 

17.5 

15.8 

14.5 

14.0 

13.2 

12.4 

12.3 

16.32 

27.9 

31.9 

31.9 

31.5 

29.1 

23.9 

20.4 

17.9 

16.4 

15.5 

14.5 

13.7 

18.84 

:     38.3 

39.5 

38.3 

36.6 

31.5 

.  28.1 

25.3 

23.2 

21.5 

19.5 

18.7 

17.7 

23.75 

28.1  1 

1 

30.1 

27.2 

23.5 

23.8 

22.0 

20.0 

18.3 

17.6 

17.2 

16.9 

16.8 

20.10 

1 

25.0 

23.3 

21.7 

21.5 

^     19.9 

19.3 

18.6 

17.6 

17.2 

16.9 

16.7 

16.1 

18.32 

;    33.3 

31.0 

30.4 

28.9 

23.4 

20.5 

19.3 

18.1 

17.1 

16.3 

15.5 

14.7 

20.68 

14.5 

14.5 

14.9 

15.7 

16.3 

15.4 

14.7 

14.3 

14.2 

13.8 

13.7 

13.5 

14.48 

22.7 

23.1 

23.4 

22.5 

21.7 

19.7 

17.3 

15.9 

14.9 

14.3 

13.7 

13.3 

17.23 

36.7 

38.2 

37.9 

35.3 

32.4 

27.0 

24.4 

21.7 

20.3 

18.8 

17.5 

16.4 

22.87 

32.7 

35.6 

32.7 

29.8 

28.5 

26.3 

23.9 

21.6 

20.1 

18.9 

18.1 

18.1 

23.42 

'    31.2 

31.4 

25.6 

20.0 

19.2 

18.7 

18.1 

17.4 

16.6 

16.3 

15.3 

14.9 

20.14 

1     31.9 

27.3 

28.0 

29.9 

29.3 

26.0 

*22.8 

20.7 

19.0 

17.9 

16.8 

16.2 

21.27 

31.9 

27.5 

26.5 

26.3 

25.3 

24.2 

22.3 

20.9 

20.1 

19.3 

18.3 

17.7 

22.28 

30.7 

28.3 

23.7 

22.1 

23.0 

21.2 

18.9 

17.5 

16.3 

16.0 

15.8 

15.4 

20.26 

26.7  i 

26.7 

26.2 

28.1 

24.5 

23.4 

21.8 

20.2 

18.9 

18.5 

18.7 

18.5 

21.57 

28.0  1 

31.6 

28.9 

26.7 

23.4 

22.1 

20.9 

18.5 

18.0 

17.2 

16.3 

15.7 

20.87 

28.7 

29.3 

29.4 

27.6 

25.0 

21.1 

18.8 

17.2 

15.7 

14.6 

13.8 

13.1 

19.34 

37.5 

38.9 

38.7 

37.7 

34.5 

29.9 

27.8 

24.7 

21.9 

21.1 

20.5 

20.2 

24.20 

24.9  1 

21.8 

20.7 

22.8 

21.2 

20.9 

19.5 

18.6 

17.7 

16.6 

15.9 

1 

16.3 

19.43 

1 

35.4 

1 

35.4 

34.1 

34.4 

31.8 

27.5 

25.1 

22.9 

21.3 

20.9 

19.9 

19.5 

23.77 

1 
32.20 

31.75 

30.24 

28.71 

26.40 

24.00 

21.84 

20.02 

18.75 

17.83 

17.07 

16.47 

21.61 
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TeMnepaTypa  noHBH 

vn 

H  a 

r  Ji  y 

6  E  h 

ABS 

[  4       0.05. 

Datum 

Ao 

HCl 

JÄH 

H. 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11      1 

. 

18.7 

17.8 

17.2 

16.4 

16.0 

15.5 

18.2 

19.0 

22.2 

25.^ 

28.7     3 
A4     \ 

2 

19.7 

19.0 

18.2 

17.2 

16.2 

15.6 

16.4 

19.0 

21.8 

25.1 

3 

20.2 

19.4 

18.6 

17.4 

17.0 

16.7 

17.5 

20.0 

22.5 

25.6 

28.9     1 

4 

20.8 

20.0 

19.2 

18.1 

17.5 

17.0 

17.3 

18.6 

21.2 

24.6 

27.4     1 

5   . 

17.5 

16.7 

16.1 

15.3 

14.9 

14.3 

15.7 

18.4 

21.7 

25.3 

29.1     1 

6 

21.7 

21.0 

20.6 

19.9 

19.2 

18.7 

19.8 

23.8 

25.0 

29.1 

32S 

7 

18.1 

17.4 

16.7 

16.0 

15.6 

15.2 

16.8 

19.5 

23.2 

26.6 

29.6     1 

8 

19.3 

18.5 

17.9 

17.2 

16.5 

16.2 

17.3 

19.4 

22.2 

25.2 

27  6     ' 

9 

17.7- 

17,4 

17.3 

16.6 

16.2 

16.2 

16.4 

16.5 

16.4 

17.1 

17.6 

10 

16.6 

15.8^ 

15.2 

14.6 

14.0 

14.0 

15.2 

17.9 

21.4 

25.3 

28,9 

11 

17.6 

17.2 

17.0 

16.6 

16.3 

16.1 

15.9 

16.1 

16.0 

16.5 

1&.6 

12 

12.0 

11.8 

11.6 

11.3 

11. Ü 

U.O 

11.6 

12.7 

14.0 

16.6 

18.3 

13 

13.1 

12.7 

12.3 

12.1 

12.0 

11.7 

12.7 

14.2 

15.2 

16.9 

17.8 

14 

15.1 

14.6 

14.2 

13.8 

13.3 

13.1 

14.4 

17.2 

19.8 

23.0 

26,0 

15 

18.6 

r 

18.1 

17.6 

17.2 

16.8 

16.6 

17.0 

17.7 

18.3 

18.9 

19.9 

16 

17.2 

16.6 

16.2 

16.2 

16.0 

15.7 

15.7 

16.1 

16.7 

17.3 

ia2' 

17 

16.6 

16.4 

16.2 

16.2 

16.0 

15.9 

16.2 

16.4 

17.3 

19.8 

2L7  ' 

18 

15.6 

15.2 

14.9 

14.6 

14.3 

14.1 

14.2 

14.5 

14.6 

14.6 

14.6  ' 

19 

13.7 

13.5 

13.2 

13.0 

12.8 

12.6 

13.0 

13.8 

14.8 

17.4 

20.4 

20 

14.3 

14.0 

13.4 

12.8 

12.3 

12.4 

13.1 

15.9 

19.2 

22.2 

24,8 

21 

17.5 

16.8 

16.2 

15.8 

15.2 

14.6 

16.6 

19.3 

22.4 

25.4 

,     28.3 

22 

19.2 

18.2 

17.2 

16.4 

15.5 

16.4 

16.7 

17.7 

20.5 

23.0 

24.0 

23 

15.5 

15.1 

14.8 

14.4 

14.2 

14.2 

15.6 

18.2 

20.7 

23.2 

23,2 

24 

17.4 

17.0 

16.6 

16.2 

15.8 

15.8 

16.4 

18.6 

21.2 

23.6 

26.6 

25 

18.2 

17.5 

17.3 

17.2 

17.1 

17.1 

17.3 

17.4 

18.6 

21.6 

24.9 

26 

16.3 

16.2 

15.9 

15.5 

15.5 

15.4 

15.8 

18.0 

20.1 

23.4 

5^.0  , 

27 

18.9 

18.7 

18.2 

18.2 

18.2 

18.0 

17.8 

17.8 

18.1 

18.1 

20.5  1 

28 

16.7 

16.2 

15.9 

15.6 

15.2 

14.8 

14.9 

15.3 

16.0 

18.5 

21.4  ! 

29 

14.9 

14.3 

13.8 

13.2 

12.7 

12.6 

14.3 

17.1 

19.9 

23.2 

26.6; 

30 

20.8 

20.2 

19.2 

18.5 

18.2 

17.7 

17.7 

18.5 

18.7 

17.8 

20,1  ' 

31 

17.0 

17.0 

16.9 

16.7 

16.6 

16.6 

17.0 

17.7 

18.5 

20.0 

23.8 

CpeÄH. 
Mittel 

17.31 

16.78 

16.31 

15.81 

15.42 

15.22 

15.89 

17.49 

19.30 

21.63 

23.96  1 

1          i 
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m 


in  der  Tiefe    0.06. 


n 

0   n  0  Ji  y 

Ä  H  H. 

N  a  C 

h  m  i 

t  t  a 

g- 

CpeAH. 
Mittel 

1 

2 

% 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

33.4 

34.5 

34.7 

34.3 

33.1 

31.0 

28.6 

26.4 

24.6 

23.2 

21.9 

20.8 

24.63 

33.1 

34.4 

35.2 

34.5 

33.6 

31.3 

28.7 

26.6 

25.0 

233 

22.1 

21.0 

24.83 

34.0 

35.4 

34.7 

34.5 

33.3 

31.6 

29.2 

26.9 

25.0 

23.6 

22.4 

21.4 

25.31 

32.0 

34.5 

34.8 

31.6 

29.2 

27.8 

25.8 

24.0 

21.8 

20.3 

19.2 

18.5 

23.78 

35.1 

37.0 

37.8 

87.9 

36.3 

34.3 

31.7 

29.0 

26.9 

25.3 

24.0 

22.8 

1 

25.65 

36.3 

34.2 

32.1 

30.0 

27.6 

26.0 

24.8 

23.3 

21.9 

20.7 

19.3 

1 
18.8 

25.08 

35.0 

33.2 

30.6 

31.1 

30.2 

28.4 

26.6 

24.5 

23.3 

22.1 

21.1 

20.2 

23.90 

32.0 

30.0 

28.7 

27.0 

25.2 

24.6 

23.4 

21.9 

20.8 

19.8 

19.0 

18.3 

22.43 

22.1 

25.0 

27.8 

27.8 

25.8 

23.8 

22.5 

21.2 

20.0 

19.0 

18.2 

17.4 

19.80 

31.9 

31.3 

30.3 

28.9 

23i5 

21.9 

20.8 

20.0 

19.4 

18.8 

18.4 

18.0 

21.41 

17.1 

17.0 

16.7 

16.2 

15.6 

15.1 

14.5 

14.0 

13.6 

13.4 

12.8 

12.6 

15.74 

23.1) 

24.1 

22.2 

21.5 

19.2 

18.0 

16.8 

15.7 

15.0 

14.4 

13.8 

13.5 

15.83 

22.8 

26.0 

27.0 

27.3 

26.7 

24.8 

22.2 

20.0 

18.4 

17.5 

16.6 

15.8 

18.21 

31.4 

33.2 

34.0 

33.7 

31.0 

28.7 

26.5 

24.6 

23.0 

21.6 

20.4 

19.3 

22.53 

24.1 

25.6 

25.9 

24.7 

23.2 

22.3 

21.1 

19.8 

18.9 

18.2 

17.8 

17.6 

19.95 

21.8 

21.4 

21.0 

20.7 

19.9 

19.3 

18.9 

18.2 

17.8 

17.4 

17.1 

16.9 

18.02 

27.4 

27.2 

27.7 

26.3 

23.9 

22.0 

20.3 

19.1 

18.3 

17.3 

16.7 

15.9 

19.80 

14.7 

14.7 

14.6 

15.2 

15.5 

15.5 

15.1 

14.7 

14.5 

14.2 

14.1 

13.9 

14.70 

21.0 

21.0 

21.4 

21.2 

20.8 

20.0 

18.5 

17.3 

16.4 

15.4 

14.9 

14.4 

16.76 

29.9 

31.5 

32.2 

31.9 

29.5 

27.9 

25.3 

23.4 

22.0 

20.6 

19.4 

18.4 

21.42 

31.1 

30.8 

31.2 

29.2 

28.0 

26.8 

25.2 

23.5 

22.1 

20.8 

20.0 

19.4 

22.81 

26.3 

27.2 

26.6 

22.7 

21.3 

20.1 

18.9 

18.3 

17.6 

17.2 

16.6 

16.1 

19.92 

27.0 

26.2 

26.5 

27.0 

27.1 

26.1 

23.8 

22.3 

20.5 

19.6 

18.6 

17.8 

20.69 

29.2 

26.5 

25.4 

25.0 

24.4 

23.8 

23.2 

22.0 

21.0 

20.4 

19.8 

19.2 

21.41 

25.3 

26.6 

24.3 

22.6 

22.8 

21.6 

20.4 

19.2 

18.1 

17.4 

17.0 

16.6 

20.00 

25.21 

25.2 

23.9 

24.8 

24.4 

23.3 

22.4 

21.4 

20.3 

19.6 

19.4 

19.2 

20.59 

24.6 

26.8 

26.6 

25.8 

24.1 

22.6 

21.7 

20.4 

19.5 

18.8 

18.0 

17.3 

20.49 

24.6 

25.4 

25.8 

25.5 

24.5 

23.1 

21.4 

19.7 

18.3 

17.2 

16.2 

15.5 

19.22 

31.2 

32.6 

33.2 

33.4 

32.2 

30.6 

28.0 

26.4 

24.0 

23.0 

21.8 

21.3 

22.89 

22.7 

21.7 

20.4 

21.4 

21.1 

20.7 

20.2 

19.4 

18.8 

17.7 

17.2 

17.1 

19.49 

28.8 

29.8 

1 

30.1 

30.2 

29.5 

27.6 

26.0 

24.3 

22.9 

22.0 

21.2 

20.6! 

1 

1  22.40 

27.55 

28.07 

27.85 

27.22 

25.89 

24.54 

22.98 

21.53 

20.31 

19.35 

18.55 

17.92 

20.96 
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^HCJIO 

Datum 


^0     n  0  j[  j  j[,  n  K. 


Vormittag. 


8 


10 


11 


1 

2 
3 
4 
5 


6 
7 
8 
9 
10 


11 
12 
13 
14 
15 


16 
17 
18 
19 
20 


21 
22 
23 
24 
25 


26 
27 
28 
29 
30 


31 


21.2 
22.4 
22.8 
23.3 
20.9 


24.2 
21.2 
21.9 
20.4 
19.2 


19.3 
14.2 
15.0 
16.6 
20.3 


18.5 
17.6 
17.6 
14.6 
15.8 


19.0 
20.1 
17.7 
19.4 
20.0 


18.3 
19.8 
18.0 
17.3 
22.0 


20.6 
21.7 
22.1 
22.6 
20.3 


23.6 
20.6 
21.3 
19.9 
18.6 


19.0 
13.8 
14.7 
16.1 
19.6 


18.0 
17.4 
17.2 
14.5 
15.5 


18.4 
19.4 
17.2 
19.0 
19.3 


17.9 
19.6 
17.7 
16.7 
21.5 


CpeAH. 
Mittel 


18.3       18.2 


19.25  !  18.77 


19.8 

19.0  1 

21.0 

20.2 

21.3 

20.7 

22.0 

21.2 

19.5 

18.8 

23.0 

22.4 

19.9 

19.2 

20.7 

20.2 

19.6 
17.9 


18.7 
13.6 
14.3 
15.7 
19.1 


17.6 
17.2 
16.6 
14.3 
15.1 


18.0 
18.6 
16.9 
18.6 
19.1 


17.6 
19.4 
17.0 
16.2 
21.0 


18.0 


19.2 
17.4 


18.3 
13.4 
14.0 
15.3 
18.6 


17.4 
17.0 
16.3 
14.2 
14.6 


17.7 
17.8 
16.5 
18.2 
18.8 


17.2 
19.2 
16.4 
15.8 
20.2 


18.0 


18.30      17.85 


18.5 

18.0 

19.6 

18.7 

20.2 

19.6 

20.7 

20.1 

18.3 

17.8 

21.8 

21.3 

18.7 

18.4 

19.6 

19.2 

18.8 

18.5 

17.1 

16.6 

18.2 

18.1 

13.1 

12.9 

13.8 

13.6 

14.9 

14.6 

18.3 

18.0 

17.2 
16.8 
16.0 
14.0 
14.2 


17.2 
17.6 
16.3 
17.8 
18.4 


17.2 
19.0 
16.0 
15.3 
20.0 


17.8 


16.9 
16.7 
15.7 
13.8 
14.1 


16.5 
17.6 
16.0 
17.5 

18.4 


17.0 
18.8 
15.9 
14.9 
19.4 


17.6 


17.50  :  17.17 


18.0 
18.4 
19.3 
19.7 
17.4 


21.0 
18.2 
18.9 
18.3 
ia.5 


17.8 

12.9 

13.6 
14.5 
17.8 


16.8 
16.7 
15.4 
13.8 
14.0 


16.4 
17.5 
16.0 
17.4 
18.2 


17.0 
18.7 
15.7 
14.9 
19.1 


17.7 


17.02 


18.4 
18.8 
19.8 
19.6 
18.1 


21.6 
18.8 
19.3 
18.2 
17.2 


17.5 
13.2 
14.2 
15.4 
17.9 


16.8 
16.8 
15.2 
14.0 
14.6 


17.3 
17.8 
16.7 
17.9 
18.2 


17.4 
18.8 
15.7 
15.7 
19.1 


17.9 


17.35 


19.6 
19.9 
20.8 
20.4 
20.4 


22.6 
20.2 
20.2 
18.2 
18.5 


17.4 
13.9 
14.7 
16.6 
18.1 


16.9 
16.9 
15.2 
14.5 
16.1 


18.2 
18.8 
16.0 
17.1 
19.3 


21.3 
21.5 
22,2 
21.7 
21.3 


24.3 
22.1 
21.8 
18.2 
20.5 


17.3 

14.8 
15,5 
18.5 
18.4 


17.2 
17.8 
15.3 
15.2 
18.0 


19.8 
18.6 
16.7 
18.8 
19.0 


18.2        18.7 


18.11      19.17 


23.2 
23.4 
24.0 
23.3 
23.7 


26.3 
24.3 
23.4 

18.4 
22.6 


1 

16.2 

16.2 

20.ß 
18.* 


17.6 
19.1 
15.4 
16.7 
20.0 


216 
19.0 
18.3 
20.6 
19.1 


20.0 


20.55 


18.8  ; 

20.5 

22.6 

18.6 

20.1 

21.3 

18.0  1 

19.4 

20.fi 

19.0  ! 

20.5 

22.2 

18.4  ' 

! 

19.2 

1 

21.1 

Mai  1888. 


77 


Temperatur  des  Erdbodens 

m 
in  der  Tiefe    0.10. 


11 

0    n  0  ji  y 

Ä  H  H. 

N  a  c 

h  m  ] 

t  t  a 

•  g- 

Cpe^H. 

Mittel 

> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

27.0  1 

28.4 

29.4 

29.9 

29.9 

29.4 

28.4 

27.3 

26.2 

25.2 

24.2 

23.3 

23.81 

26.9, 

28.5 

29.6 

i     30.1 

30.3 

29.6 

28.8 

27.6 

26.5 

25.4 

24.5 

23.5 

24.26 

27.8, 

29.3 

30.1 

30.4 

30.3 

.    30.0 

29.0 

28.0 

26.7 

25.8 

24.8 

24.0 

24.79 

26.4' 

280 

29.2 

29.1 

28.4 

27.6 

26.8 

25.8 

24.8 

23.8 

22.6 

21.8 

23.90 

28.3 

30.3 

31.5 

32.3 

32.4 

.  31.8 

30.8 

29.5 

28.2 

27.1 

26.1 

25.1 

24.83 

30.1  ' 

30.4 

29.8 

29.2 

28.1 

27.2 

26.2 

25.3 

24.5 

23.5 

22.6 

21.8 

24.97 

28.1  1 

29.1 

28.5 

28.1 

28.3 

27.8 

27.0 

26.0 

25.1 

24.1 

23.4 

22.7 

23.58 

26.7  1 

27.2 

26.8 

26.0 

25.7 

25.1 

24.5 

23.8 

23.0 

22.2 

21.6 

21.0 

22.74 

19.8, 

21.6 

23.4 

24.6 

24.6 

23.8 

23.2 

22.4 

21.6 

21.0 

20.5 

19.7 

20.52 

26.1  1 

26.8 

27.0 

26.6 

24.5 

23.1 

22.3 

21.6 

21.1 

20.6 

20.2 

19.8 

21.11 

17.7  1 

17.6 

17.4 

17.2 

16.8 

16.4 

16.0 

15.5 

15.2 

15.0 

14.8 

14.6 

17.12 

19.2 

20.7 

21.0 

20.4 

19.8 

19.2 

18.5 

17.6 

17.0 

16.4 

15.9 

15.4 

16.29 

18.8 

20.5 

21.8 

22.8 

23.1 

22.8 

21.8 

20.7 

19.4 

18.6 

17.9 

17.2 

17.61 

24.8  1 

26.6 

28  0 

28.5 

28.1 

27.2 

26.0 

24.8 

23.7 

22.8 

21.7 

20.9 

21.02 

21.1 

22.1 

23.1 

22.9 

22.4 

< 

22.1 

21.5 

20.8 

20.3 

19.5 

19.1 

18.8 

19.93 

19.4  1 

20.1 

20.3 

20.2 

20.0 

19.7 

19.4 

19.0 

18.6 

18.3 

18.2 

17.8 

18.34 

22.3  1 

23.8 

24.4 

24.8 

24.1 

23.0 

21.8 

20.9 

20.3 

19.3 

18.7 

18.0 

19.66 

15.4  1 

15.4 

15.2 

15.3 

15.6 

15.8 

15.7 

15.5 

15.4 

15.2 

15.0 

14.8 

15.65 

19.0 

19.3 

19.6 

19.8 

19.9 

19.6 

19.2 

18.4 

17.7 

17.0 

16.5 

16.1 

16.67 

23.5; 

25.1 

26.2 

26.8 

26.5 

25.6 

24.5 

23.4 

22.4 

21.4 

20.8 

20.0 

20.00 

26.4 

26.4 

27.2 

26.9 

26.2 

25.6 

24.8 

23.9 

22.9 

22.0 

21.3 

20.5 

21.72 

22.8  1 

23.9 

24.4 

23.0 

21.8 

20.9 

20.5 

20.1 

19.4 

19.0 

18.6 

18.1 

20.03 

22.2, 

234 

23.5 

24.0 

24.4 

24.5 

24.0 

23.0 

22.1 

21.5 

20.7 

20.0 

20.24 

25.2  1 

25.2 

24.6 

24.3 

24.1 

23.8 

23.4 

22.8 

22.2 

21.6 

21.3 

20.6 

21.28 

22.5 

23.5 

23.6 

22.9 

22.4 

22.2 

21.6 

20.9 

20.2 

19.4 

19.0 

18.7 

20.33 

1 
23.5  , 

23.4 

23.2. 

23.2 

23.4 

23.0 

22.6 

22.0 

21.4 

20.8 

20.4 

20.2 

20.39 

21.6 

22.9 

24.0 

24.1 

23.8 

23.0 

22.4 

21.6 

20.8 

20.0 

19.3 

18.6 

20.51 

21.2 

22.0 

22.8 

23.2 

23.1 

22.7 

21.9 

21.0 

20.1 

19.2 

18.5 

17.9 

19.03 

24.2 

25.8 

27.0 

27.8 

28.0 

27.7 

27.0 

26.0 

25.0 

23.8 

23.0 

22.4 

21.39 

21.1 

21.4 

1 

21.1 

20.9 

21.1 

21.1 

20.8 

20.4 

20.0 

19.2 

19.0 

18.4 

20.19 

23.8 

25.1 

26.0 

26.5 

26.7 

26.3 

25.6 

24.8 

23.9 

23.2 

22.6 

21.8 

21.61 

J3.32 

1 
24.32 

24.83 

24.91 

24.64 

24.12 

23.42 

22.59 

21.80 

21.03 

20.41 

19.79 

20.76 

78 


MaÄ  188a 

TeMnepaTypa  noHBU 

m 
Ha    txj6ee1^     0.20. 


^HCJO 

Datum 


1 
2 
3 
4 
5 


6 
7 
8 
9 
10 


11 
12 
13 
14 
15 


16 
17 
18 
19 
20 


21 
22 
23 
24 
25 


26 
27 
28 
29 
30 


31 


^0    nojiy;^HÄ. 


Vormittag. 


CpeÄH. 
ittel 


m 


21.7 

21.3 

20.8 

22.8 

22.2 

21.7 

23.3 

22.8 

22.3 

23.7 

23.2 

22.7 

22.2 

21.8 

21.2 

24.6 

24.2 

23.6 

22.6 

22.0 

21.5 

22.6 

22.2 

21.7 

21.3 

21.0 

20.6 

20.2 

19.9 

19.4 

20.2 

19.9 

19.7 

16.2 

16.0 

15  8 

16.9 

16  6 

16.3 

17.8 

17.4 

17.1 

20.6 

20.2 

19.6 

19.0 

18.7 

18.5 

18.0 

17.9 

17.8 

19.1 

18.7 

18.4 

15.8 

15.7 

15.6 

17.2 

16.8 

16.6 

20.0 

19.7 

19.2 

20.5 

20.2 

19.8 

18.9 

18.6 

18.3 

20.4 

20.0 

19.7 

20.7 

20.4 

20.1 

19.4 

19.2 

18.8 

20.2 

20.0 

19.8 

19.9 

19.6 

19.2 

19.5 

19.0 

18.7 

22.3 

22.1 

21.7 

19.1 

19.0 

18.8 

20.22 

19.88 

19.52 

8 


20.2 
21.2 
21.8 
22.2 
20.7 


23.2 
21.0 
21.3 
20.2 
19.0 


19.3 
15.5 
16.0 
16.8 
19.4 


18.3 
17.6 
18.1 
15.5 
16.4 


19.0 
19.4 
18.0 
19.4 
19.8 


18.5 
19.6 
19.0 
18.3 
21.2 


18.6 


19.18 


19.8 

19.4 

19.0 

18.7 

20.8 

20.3 

19.8 

19.4 

21.3 

20.8 

20.4 

20.1 

21.8 

21.4 

20.9 

20.5 

20.3 

19.8 

19.4 

19.0 

22.8 

22.3 

21.9 

21.5 

20.7 

20.2 

19.8 

19.4 

21.9 

20.5 

20.1 

19.8 

19.9 

19.6 

19.3 

19.1 

18.8 

18.4 

18.1 

17.8 

19.2 

19.0 

18.8 

18.5 

15.3 

15.2 

14.9 

14.7 

15.8 

15.5 

15.3 

15.0 

16.4 

16.2 

15.9 

15.6 

19.0 

18.8 

18.4 

18.2 

18.1 

17.8 

17.6 

17.5 

17.4 

17.4 

17.2 

17.2 

17.8 

17.5 

17.3 

17.0 

15.4 

15.2 

15.1 

15.0 

16.2 

15.8 

15.7 

15.5 

18.7 

18.2 

17.8 

17.5 

19.4 

18.8 

18.6 

18.4 

17.7 

17.5 

17.3 

17.0 

19.1 

18.8 

18.5 

18.2 

19.6 

19.2 

19.0 

18.9 

18.4 

18.2 

18.0 

17.8 

19.4 

19.6 

19.2 

19.0 

18.8 

18.3 

18.1 

17.8 

17.9 

17.6 

17.2 

16.9 

21.0 

20.7 

20.4 

20.1 

18.6 

18.4 

18.2 

18.2 

18.94 

18.59 

18.30 

18.04 

18.4 
19.1 
19.8 
20.3 

18.7 


21.3 
19.2 
19.6 
18.9 
17.7 


18.4 
U.6 
14.9 
15.6 
18.0 


17.4 
17.0 
16.8 
15.0 
15.4 


17.4 
18.2 
17.0 
18.i 
18.7 


17.8 
18.9 
17.7 
16.8 
19.9 


18.2 


17.90 


10 


18.5 
19.1 
19.8 
20.1 
18.8 


21.3 

19.4 
19.6 
18.8 
17.9 


18.2 
14.6 
15.1 
15.8 
17.9 


17.2 
17.0 
16.7 
15.0 
15.6 


17.6 
18.3 
17,2 
18.3 
18.6 


17.9 
18.8 
17.6 
16.9 
19.7 


18.2 


17.92 


11 


18.9 
19.4 
20.0 
20.4 
19.2 


21.7 
19.8 
20.0 
18.6 

18.3 


18.1 
14.8 
15.2 
16.2 
17.9 


17.2 
17.2 
16.6 
15.2 
16.1 


18.0 
18.6 
IT.T 
18.6 
18.7 


18.2 
18.7 
17.6 
17.2 
19.6 


18.3 


18.13 


I 


Mai  1888. 

Temperatur  des  Brdbodens 


m 


In   der    Tiefe    0.20. 


79 


no    nojiyA^H. 


Nachmittag. 


GpexH. 
Mittel 


8 


4 


8 


10 


11 


12 


20.4 
20.7 
21.4 
21.4 
20.9 


23.3 
21.4 
21.3 
18.6 
19.9 


17.9 
15.8 
15.9 

17.8 
18.1 


17.4 
17.8 
16.4 
161 
17.6 


19.6 
19.5 
18.6 
19.8 
19.5 


19.4 
18.9 
18.2 
18.8 
19.5 


21.4 
21,6 
22.4 
22.2 
22.1 


24.2 
22.4 
22.2 

18.8 
20.9 


17.9 
16.5 
16.4 
18.8 
18.5 


17.8 
18.6 
16.4 
16.5 
18.6 


20.4 
20.1 
19.0 
20.6 
19.9 


19.9 
19.2 
18.8 
19.8 
19.8 


22.4 
22.7 
23.6 
23.2 
23.4 


25.2 
23.4 
23.0 
19.4 
21.7 


17.9 
17.3 
17.2 
19.8 
19.0 


18.2 
19.4 
16.3 
17.1 
19.6 


21.1 
20.4 
19.6 
21.2 
20.3 


20.3 
19.7 
19.4 
20.6 
20.0 


23.3 
23.8 
24.4 
24.2 
24.5 


25.6 
24.0 
23.4 
20.0 
22.3 


17.8 
18.0 
17.9 
21.0 
19.5 


18.4 
20.3 
16.3 
17.4 
20.5 


21.8 
21.0 
20.2 
21.6 
20.8 


20.6 
20.3 
19.8 
21.6 
20.0 


24.1 
24.4 
25.1 
24.7 
25.6 


25.7 
24.4 
23.6 
20.7 
22.9 


17.8 
18.4 
18.5 
22.0 
19.9 


18.6 
20.7 
16.2 
17.8 
21.2 


22.2 
21.2 
20.7 
21.7 
20.9 


20.8 
20.8 
20.5 
22.4 
20.1 


24.6 
25.0 
25.6 
24.8 
26.3 


25.6 
24.6 
23.6 
21.3 
22.9 


17.7 
18.6 
19.0 
22.4 
20.1 


18.7 
21.2 
16.2 
18.0 
21.7 


22.4 
21.0 
21.0 
21.7 
20.9 


20.9 
21.0 
20.9 
23.0 
20.1 


25.0 
25.3 
25.8 
25.0 
26.7 


25.3 
24.8 
23.4 
21.5 
22.5 


17.5 
18.6 
19.4 
22.6 
20.1 


18.8 
21.1 
16.2 
18.2 
21.9 


22.4 
20.8 
21.2 
21.7 
20.8 


21.0 
21.1 
21.1 
23.4 
20.1 


25.0 
25.3 
25.8 
25.0 
26.8 


25.0 
24.6 
23.2 
21.5 
22.1 


17.3 
18.4 
19.4 
22.6 
20.1 


18.7 
20.8 
16.2 
18.2 
21.7 


22.2 
20.4 
21.4 
21.6 
20.7 


21.0 
21.0 
21.1 
23.6 
20.1 


24.7 
25.0 
25.6 
24.4 
26.6 


24.4 
24.4 
23.0 
21.4 
21.7 


17.1 
18.1 
19.2 
22.2 
20.1 


18.6 
20.6 
16.2 
18.2 
21.6 


22.0 
20.3 
21.4 
21.6 
20.6 


21.9 
20.9 
20.9 
23.5 
20.1 


24.3 
24.8 
25.2 
23.9 
26.3 


24.0 
24.0 
22.6 
21.2 
21.2 


16.8 
17.8 
19.0 
21.9 
19.7 


18.5 
20.2 
16.1 
17.8 
21.3 


21.6 
19.9 
21.4 
21.4 
20.4 


20.8 
20.7 
20.6 
23.3 
19.9 


23.8 
24.3 
24.8 
23.4 
25.8 


23.8 
23.6 
22.2 

20.8 
21.0 


16.6 
17.5 
18.6 
21.4 
19.5 


18.4 
19.9 
16.0 
17.6 
21.0 


21.4 
19.6 
21.0 
21.2 
20.0 


20.6 
20.6 
20.3 
23.0 
19.6 


23.4 
23.8 
24.2 
22.8 
25.2 


23.0 
23.1 
21.8 
20.6 
20.7 


16.4 
17.2 
18.2 
21.1 
19.2 


18.2 
19.5 
15.9 
17.4 
20.7 


20.9 
19.3 
20.7 
20.9 
19.6 


20.4 
20.4 
19.9 
22.6 
19.3 


21.61 
22.18 
22.79 
22.62 
22.55 


23.58 
22.12 
21.80 
20.07 
20.18 


18.17 
16.46 
16.95 
18.80 
19.16 


18.12 
18.72 
16.87 
16.43 
18.39 


19.99 
19.68 
19.14 
20.14 
19.88 


19.52 
19.85 
19.29 
19.98 
20.28 


19.1 


19.8 


20.7 


21.4 


22.1 


22.7 


23.0 


23.1 


23.0 


22.8 


22.6 


22.2 


20.19 


19.06 


19.73 


20.42 


21.02 


21.47 


21.73 


21.82 


21.74 


21.59 


21.27 


20.96 


20.60 


19.86 
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Mafi  1888. 

TeMnepaTypa  noHBU 


m 


Ha    T  X  j  6  B  E  i    0.40. 


Hhcjo 
Datum 


^0    noJiyAHfl. 


10 


no   nojryAHH. 


10 


1 
2 
3 
4 
5 


6 
7 
8 
9 
10 


11 
12 
13 
14 
15 


16 
17 
18 
19 
20 


21 
22 
23 
24 
25 


26 
27 
28 
29 
30 


31 


CpeÄH. 
Mittel 


19.1 
19.9 
20.4 
21.1 
21.1 


21.3 
21.7 

21.2 
20.7 
19.7 


19.7 
18.2 
17.4 
17.3 
18.3 


18.4 
17.9 
18.4 
17.1 
17.1 


18.1 
18.9 
18.8 
18.9 
19.3 


19.2 
19.1 
19.2 
18.9 
19.5 


19.3 


19.20 


19.1 
19.9 
20.4 
21.1 
20.9 


21.5 
21.5 
21.1 
20.5 
19.7 


19.6 
17.8 
17.3 
17.3 
18.5 


18.4 
17.9 
18.4 
16.9 
17.1 


18.1 
19.1 
18.7 
19.0 
19.5 


19.2 
19.3 
19.2 
18.9 
19.7 


19.1 


19.18 


19.1 
19.9 
20.4 
20.9 
20.7 


21.4 
21.1 
20.9 
20.3 
19.5 


19.4 
17.5 
17.2 
17.2 
18.4 


18.3 
17.9 
18.2 
16.7 
17.0 


18.1 
18.9 
18.6 
18.9 
19.3 


19.1 
19.1 
19.0 
18.7 
19.9 


19.1 


19.05 


18.7 
19.5 
20.3 
20.6 
20.2 


21.1 
20.8 
20.5 
20.0 
19.2 


19.3 
17.3 
17.1 
17.5 
18.2 


18.1 
17.9 
18.1 
16.5 
16.7 


18.0 
18.7 
18.3 
18.7 
19.1 


18.7 
19.1 
18.8 
18.5 
19.6 


18.9 


18.84 


18.5 
19.3 
20.1 
20.3 
19.9 


20.9 
20.5 
20.3 
19.7 
18.9 


19.1 
17.3 
16.8 
16.9 
18.0 


18.0 
17.9 
17.8 

16.4 

16.6 


17.9 
18  5 
18.1 
18.7 
18.9 


18.6 
18.9 
18.6 
18.3 
19.5 


18.8 


18.64 


18.6 
19.3 
19.9 
20.3 
19.8 


21.1 
20.5 
20.3 
19.5 
19.0 


18.9 
17.1 
16.6 
17.1 
18.0 


17.9 
17.7 
17.6 
16.5 
16.9 


17.9 
18.7 
18.1 
18.7 
18.9 


18.6 
18.9 
18.5 
18.3 
19.4 


18.8 


18.63 


19.1 
19.7 
20.1 
20.7 
20.2 


21.3 
20.7 
20.5 
19.5 
19.4 


18.7 
17.3 
17.0 
17.5 
18.2 


17.9 
18.1 
17.4 
16.7 
17.2 


18.3 
18.9 
18.3 
18.9 
19.0 


18.8 
19.1 
18.6 
18.5 
19.4 


19.1 


18.84 


19.5 
20.0 
20.7 
21.0 
20.9 


21.6 
21.0 
20.7 
19.7 
19.6 


18.5 
17.3 
17.1 
18.1 
18.3 


17.9 
18.2 
17.2 
16.9 
17.6 


18.7 
18.9 
18.7 
19.3 
19.2 


19.1 
19.1 
18.8 
19.3 
19.3 


19.5 


19.09 
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Mai  1888. 

Temperatur  des  Erdbodens 


m 


m         m         m 


In    der    T  iefe 

0.84 

1.65 

3.26 

3.99. 

V 

0  r  m 

Ittai 

?• 

N 

achmltta 

& 
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Mittel 

1^  no  noxyABH. 
1    Nachmittags.    1 

*  1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

It 

15.0 

15.0 

15.0 

15.3 

15.3 

'   15.4 

15.5 

15.5 

15.25 

12.8 

12.4 

12.5 

15.5 

15.5 

15.5 

15.8 

15.9 

15.9 

16.0 

16.0 

15.76 

12.9 

12.4 

12.5 

'    16.0 

16.0 

16.2 

16  2 

16.3 

16.3 

16.3 

16.5 

16.22 

13.0 

12.4 

12.5 

16.5 

16.5 

16.6 

16.7 

16.8 

16.8 

16.9 

16.9 

16.71 

13.2 

12.5 

12.5 

17.0 

17.1 

17.1 

17.0 

17.1 

17.0 

17.2 

17.2 

17.09 

13.4 

12.5 

12.6 

17.3  i 

17.3 

17.3 

17.4 

17.4 

17.5 

17.5 

17.5 

17.40 

13.6 

12.5 

12.6 

17.5  i 

17.5 

17.5 

17.7 

17.8 

17.8 

17.8 

17.8 

17.68 

13.8 

12.6 

12.6 

17.8  , 

17.8 

17.8 

17.9 

17.9 

18.0 

18.0 

17.9 

17.89 

14.0 

12.5 

12.6 

17.9  i 

17.9 

18.0 

18.0 

18.0 

18.0 

18.0 

18.1 

17.99 

14.2 

12.6 

12.5 

18.0 

18.0 

18.0 

17.9  , 

17.9 

17.8 

17.8 

17.8 

17.90 

14.4 

12.6 

12.6 

■ 

17.8  ' 

17.8 

17.8 

17.8 

17.8 

17.8 

17.8 

17.7 

17.79 

14.6 

12.6 

12.6 

17.7   1 

17.7 

17.7 

17.7 

17.7 

17.6 

17.6 

17.4 

17.64 

14.7 

12.7 

12.7 

17.4  1 

17.4 

17.1 

17.2 

17.1 

17.1 

17.1 

17.1 

17.19 

14.8 

12.7 

H-^ 

17.0   ' 

17.0 

16  9 

16.9 

16.9 

16.9 

16.9 

16.9 

16.92 

14.8 

12.7 

12.7 

16.9  i 

16.9 

16.9 

16.8 

16.8 

16.8 

16.8 

16.9 

16.85 

14.9 

12.8 

12.7 

16.9  ! 

16.9 

16.9 

17.0 

16.9 

16.9 

16.9 

16.9 

16.91 

14.9 

12.8 

12.7 

16.9  ' 

16.9 

16.9 

17.0 

16.9 

16.9 

16.9 

16.9 

16.91 

15.0 

12.9 

12.7 

16.9  : 

16.9 

16.9 

16.9 

16.9 

16.9 

16.9 

16.9 

16.90 

15.0 

12.9 

12.7 

16.9 

16.9 

16.9 

16.9 

16.9 

16.9 

16.9 

16.7 

16.88 

15.0 

12.9 

12.7 

16.7   1 

16.7 

16.7 

16.6 

16.6 

16.6 

16.6 

16.6 

16.64 

15.0 

13.0 

12.8 

i 
16.5  ' 

16.5 

16.5 

16.5 

16.5 

16.6 

16.6 

16.6 

16.54 

15.0 

13.0 

12.8 

16.7 

16.7 

16.7 

16.8 

16.8 

16.9 

16.9 

16.8 

16.79 

15.0 

13.0 

12.8 

16.9  1 

16.9 

17.0 

16.9 

16.9 

17.0 

17.0 

17.0  . 

16.95 

15.0 

13.0 

12.7 

17.0  ' 

17.0 

17.1 

17.1 

17.1 

17.1 

17.1 

17.2  i 

17.09 

15.0 

13.0 

12.7 

17.2 

17.3 

17.3 

17.2 

17.2 

17.1 

17.3 

17.3 

17.24 

15.1 

13.1 

12.8 

17.3 

17.3 

17.4 

17.4  1 

17.4 

17.4 

17.4 

1 

1 

17.4  ! 

17.37 

15.1 

13.1 

12.8 

17.4 

17.4 

17.4 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.4 

17.45 

15.2 

13.2 

12.9 

17.4 

17.4 

17.4 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.6 

17.46 

15.3 

13.2 

12.9 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.50 

15.3 

13.2 

12.9 

17.5 

;     ".5 

17.6 

,     17.6 

1 

17.6 

17.6 

17.6 

17.7 

1 

17.59 

15.4 

13.2 

1 

13.0 

17.7 

1 

17.7 

17.7 

1 
17.7  ! 

1 

17.7 

17.7 

17.7 

17.7 

1 
17.70 

1 

15.4 

18.8 

18.0 

17.05 

17.06 

17.07 

17.11 

17.12 

17.12 

17.15 

17.14  1 

i 

17.10 

14.54 

12.82 

12.70 
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^HCjro 
Datulli 

1 

^  0    n  0  Ji  ; 

^  A  H 

fl. 

V  0  r 

in  i  t  1 

t  a  g. 

1 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



11 

1 
16.9 

16.3 

15.1 

14.3 

15.5 

16.7 

20.5 

28.5 

26.2 

1 

29.1 

1             1 
27.3  ■ 

2 

18.1 

18.4 

18.5 

18.7 

18.4 

19.1 

23.0 

22.9 

25.9 

26.7 

2S.2 

3      . 

17.3 

16.8 

15.5 

14.3 

15.8 

15.6 

20.2 

22.7 

22.4 

24.5 

27.1  1 

4 

'     17.1 

17.0 

16.7 

16.7 

16.9 

17.7 

19.6 

22.2 

24.5 

'     234 

i 

25.4 

t 

1 

5 

13.8 

14.7 

12.9 

13.2 

15.0 

16.6 

16.6 

18.8 

17.8 

r9.2 

17.0 

1       6      , 

12.7 

12.5 

12.4 

12.5 

14.1 

16.3 

24.2 

25.5 

23.7 

26.5 

25.9 

7      , 

.     15.0 

13.7 

12.9 

12.1 

12.8 

18.5 

23.8 

23.7 

25.7 

25.3 

2S.T 

8 

;     15.7 

15.2 

14.5 

13.1 

14.4 

20.3 

22.0 

23.9 

24.3 

27.5 

28.7 

9     1 

1 

,    15.8 

16.1 

15.2 

15.1 

15.8 

15.7 

21.5 

22.0 

23.6 

24.1 

I 

25.3 

10     : 

16.2 

13.7 

14.0 

13.9 

15.0 

14.9 

13.8 

14.6 

14.7 

1 

.     15.7 

n.^ 

I    11     ! 

■    15.1 

15.0 

15.0 

14.8 

15.1 

16.2 

17.5 

21.1 

24.4 

26.3 

27.5 

12      ' 

1     14.1 

13.8 

14.2 

14.3 

14.2 

20.7 

19.2 

25.9 

23.3 

1     28.4 

265 

13 

17.4 

17.0 

15.9 

16.0 

16.9 

22.1 

24.5 

27.0 

26.5 

26.7 

27  0 

!     14 

1 

16.5 

16.2 

15.8 

14.5 

15.7 

19.4 

21.3 

25.9 

27.9 

25.1 

1 

26.^ 

1     15 

1 

16.7 

15.7 

15.2 

14.8 

14,6 

18.3 

22.3 

22.7 

25.1 

1 

29.3 

27.S 

16         i 

14.9 

13.4 

14.1 

13.5 

14.2 

16.6 

18.4 

20.3 

24.8 

28.8 

28.6 

17      i 

16.5 

15.9 

16.0 

16.2 

16.5 

16.8 

18.2 

20.9 

24.9 

28.9 

27. y 

18 

1     15.1 

15.0 

14.1 

13.7 

15.3 

21.7 

23.2 

25.9 

26.9 

27.1 

25.0 

1^ 

20.1 

1 
1 

19.5 

18.1 

18.7 

19.2 

26.2 

27.5 

28.8 

29.6 

30.8 

32.1 

:     20      ' 

18.9 

18.4 

17.9 

17.5 

17.7 

23.9 

27.9 

30.1 

30.9 

29.6 

30.6 

i     21 

18.7 

18.4 

18.3 

17.5 

18.3 

22.4 

28.9 

29.9 

29.7 

30.7 

30.S 

22     1 

17.8 

17.7 

18.3 

17.1 

17.2 

21.8 

23.1 

26.1 

27.1 

28.7 

30.9 

23      ' 

18.6 

18.1 

18.4 

18.7 

18.9 

18.7 

20.3 

21.7 

25.3 

26.9 

29.3 

24      1 

1 

;     17.5 

17.3 

17.3 

14.3 

14.1 

21.5 

24.6 

23.7 

23.8 

28.2 

26.8 

1     25 

1     15.8 

15.4 

15.3 

15.7 

15.9 

16.7 

19.9 

23.9 

26.6 

26.3 

29.0 

.     26 

:     14.8 

14.9 

17.9 

17.1 

17.7 

17.3 

18.8 

21.1 

26.9 

27.5 

27. .^ 

1     27 

18.4 

18.4 

17.4 

16.1 

15.4 

17.6 

19.4 

25.9 

27.9 

29.6 

31.V 

28 

19.4 

19.1 

18.5 

17.9 

18.2 

18.7 

24.4 

25,5 

27.7 

i     33.5 

!      31.9 

29 

1 

22.6 

21.9 

21.6 

21.2 

20.9 

21.9 

20.9 

29.2 

23.1 

'     27.2 

26.6 

30 

17.3 

17.4 

17.5 

17.1 

16.9 

16.7 

20.5 

22.6 

24.5 

29.3 

27.7 
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Mittel 

1 

16.83 

16.43 

16.15 

lü.69 

16.22 

18.89 

21.53 

1 

24.10 

25.19 

27.03 

27.49 
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Nachmittag. 


20.6 
27.7 
27.7 
28.1 
30.4 


28.1 
27.8 

31.1  I 
32.11 

33.2  ) 


IB.S 

28.4 
2d.2 
25.8 


26 -T 

32-2 
33-7 


31.3  \ 
33.3  i 
24.9  \ 
30.3 
22.8  \ 


30.& 

31-9 
28.9 

2X.Ö 


28.8  \ 
SO.I    X 
33.3  \ 
30-8  ; 

24r.2    \ 


24^.5 


30.5 

30.7  1 

33.9 

33.3 

22.4 


25.0 


.17  *    27.72 


30.3 
26.8 

28.7 
25.5 


24.5 
30.7 
23.6 
20.7 

27.8 


a7.5 

29.9 
28.9 
30.6 
26.0 


22.5 
24.5 
28.1 
34.3 
33.4 


28.9 
30.1 
25.9 
31.1 
23.1 


30.0 
32.5 
30.1 
34.2 
22.9 


23.4 


27.55 


22.5 


26.95 


29.9 

30.1 

25.7 

24.0 

23.7 

23.5 

25.2 

21.4 

22.1 

19.8 

25.5 

21.7 

33.6 

31.6 

16.8 

24.5 

27.5 

26.5 

19.3 

18.0 

31.4 

31.7 

28.7 

28.7 

28.8 

29.3 

25.3 

23.9 

25.9 

24.0 

24.2 

22.5 

16.8 

18.2 

33.4! 

31.8 

35.8 

29.9 

28.5 

28.5 

31.7 

28.8 

26.9 

24.3 

29.2 

25.2 

21.7 

27.7 

30.5 

29.3 

31.1 

29.7 

29.7 

34.1 

36.9 

371 

20.3 

22.6 

22.3 


26.36 


26.5 
241 
22.5 

19.7 


181 
18.9 
23.9 
20.4 
25.8 


17.7 
24.3 
27.9 
25.7 
25.5 


23.1 
21.4 
17.2 
30.9 

288 


271 
26.4 
23.2 
24.3 
27.6 


23.5 
30.9 
34.5 
30.4 
21.5 


8 


21.9 

21.9 
20.9 
19.3 


16.3 
14.3 
211 
17.7 
23.1 


16.6 
24.1 
22.3 
22.7 
20.7 


23.4 
16.7 
17.0 
27.7 
26.6 


25.1 
251 
211 
23.1 
22.8 


22.3 
23.7 
28.7 
29.9 
18.8 


22.0       21.4 


20.6 
20,9 
20.5 
19.5 


15.3 

16.2 
18.6 
16.7 
17.9 


16.3 
17.9 
19.9 
19.7 
19.5 


18.5 
16.7 
17.0 
23.2 
24.0 


23.3 
23.3 
20.3 
211 
19.5 


21.0 
22.3 
22.7 
25.1 
17.0 


19.5 


10 


20.6 
20.2 
19.1 
20.1 


14.9 
15.9 
181 
15.3 
17.4 


15.8 
161 
18.1 
18.7 
18.7 


181 
161 
16.4 
22.7 
24.0 


23.5 
22.2 
20.0 
19.7 
18.4 


20.0 
20.7 
21.9 
23.9 
17.7 


19.7 


11 


14.9 
15.9 
18.7 
13.8 
16.7 


15.3 
16.3 
17.3 
17.0 
18.4 


16.7 
16.2 
16.1 
22.7 
22.3 


221 
20.4 
19.9 
18.7 
17.5 


19.3 
20.0 
21.1 
23.3 
17.9 


19.7 

20.5 

16.7 

17.9 

18.3 

18.9 

15.8 

16.1 

13.7 
15.9 
18.5 
15.6 
16.8 


14.9 
151 
181 
17.5 
16.8 


15.9 

16.6' 

15.5 

22.1 

21.4 


20.2 
20.6 
19.5 
17.9 
16.7 


14.8 
20.2 
20.6 
22.1 
171 


191       18.1 


24.46     21.88 


12 


18.7 
17.3 
171 
15.8 


12.7 
15.4 
16.5 
16.2 
16.7 


14.9 
151 
17.6 
171 
16.9 


15.5 
16.4 
15.8 
20.7 
19.9 


19.3 
19.2 
18.9 
18.7 
16.9 


17.8 
19.2 
20.2 
22.0 
17.5 


18.0 


19.80     19.13 


18.27     17.85 
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23.03 
22.35 
21.30 
20.69 


16.75 
19.93 
21.54 
19.78 
21.00 


16.06 
21.35 
21.88 
22.88 
21.72 


2115 
19.94 
20.35 
24.51 
26.48 


25.18 
25.35 
22.89 
23.12 
21.45 


22.31 
23.40 
24.98 
26.55 
21.69 


21.36 


17.47'   22.03 
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1 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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1 

18.4 

17.5 

1 

16.3 

15.4 

16.7 

17.9 

21.0 

30.1 

27.5 

1 
33.8 

3Z6     1 

2 

20.1 

19.8 

1     19.4 

19.2 

18.8 

19.8 

25.6 

25.0 

34.0 

37.4  ' 

40.4     1 

3 

19.5 

19.0 

17.2 

16.3 

17.6 

17.7 

20.2 

24.4 

26.0 

30.0 

37.2     « 

4 

19.7 

19.5 

.     19.2 

18.3 

18.4 

18.8 

21.3 

27.4 

33.6 

30.9 

31.3     31 

5 

16.6 

16.5 

15.5 

15.3 

15.8 

17.3 

19.0 

21.1 

20.1 

21.4 

19.9     5 

6 

13.9 

13.4 

13.3 

13.9 

14.7 

15.5 

22.8 

27.8 

30.5 

34.2 

36.4  1 

35.5  3 

7 

14.7 

13.9 

13.4 

12.8 

12.8 

14.1 

21.4 

26.4 

32.2 

34.1 

8 

15.9 

15.3 

i     14.5 

13.7 

13.7 

15.3 

21.8 

24.4 

30.0 

35.0 

39.0     1 

9 

15.2 

15.0 

.     14.5 

14.3 

14.5 

15.2 

20.5 

24.9 

29.3 

32.6 

36.4     3 

10 

17.4 

16.3 

1     17.2 

17.0 

17.0 

17.2 

17.0 

17.8 

18.6 

19.4 

18.3     1 

11 

16.7 

16.7 

.     16.6 

16.2 

16.2 

16.9 

18.6 

23.0 

29.8 

34.8 

39.1'     3 

12 

16.5 

16.1 

16.7 

16.5 

15.7 

18.8 

20.2 

29.6 

29.0 

39.0 

41.:      1 

13 

20.3 

19.9 

18.4 

18.0 

17.9 

18.7 

25.7 

28.2 

35.4 

40.7 

44.e    i 

14 

19.2 

18.6 

,     18.1 

17.2 

17.5 

21.1 

25.4 

31.9 

38.5 

33.7 

37.2     i 

15 

17.7 

16.6 

.     15.6 

15.1 

14.7 

15.7 

23.4 

28.9 

34.1 

41.8 

45.8     ^ 

16 

16.1 

15.4 

15.4 

15.3 

16.3 

18.9 

21.0 

24.0 

31.6 

45.4 

43.3    ; 

17 

17.1 

16.6 

16.3 

16.3 

16.5 

17.1 

19.2 

23.2 

28.2 

36.2 

38.fi 

18 

17.1 

16.3 

15.5 

15.1 

15.1 

15.9 

23.4 

29.2 

33.2 

37.5 

'      39.6 

19 

22.2 

21.3 

20.4 

20.8 

20.7 

23.0 

28.3 

33.8 

40.1 

45.3 

•      49.6 

20 

21.5 

21.0 

20.3 

19.3 

19.7 

20.7 

28.2 

35.0 

41.2 

47.7 

1 

■     48.7      1 

21 

21.1 

20.8 

20.5 

20.1 

20.5 

22.8 

31.7 

36.1 

41.5 

46.1 

1      50.9      i 

22 

20.3 

19.6 

20.3 

18.7 

18.6 

19.3 

26.3 

33.2 

39.0 

46.1 

1      52.4      i 

2a 

19.8 

19.5 

19.5 

19.5 

19.4 

19.9 

22.6 

26.2 

37.5 

43.6 

!      51.2 

24 

17.5 

17.0 

17.7 

16.7 

17.1 

18.9 

25.2 

25.6 

26.1 

34.0 

362 

25 

15.5 

15.1 

14.9 

14.9 

15.0 

15.3 

20.5 

27.5 

35.0 

40.1 

:      45.4 

!     26 

18.0 

18.5 

17.7 

17.3 

16.9 

17.1 

19.3 

22.1 

36.5 

38.0 

44.1 

27 

20.1 

19.9 

19.1 

17.8 

17.2 

20.3 

23.0 

33.8 

40.8 

47.5 

51.7 

28 

20.8 

19.9 

19.1 

18.7 

20.1 

20.3 

27.0 

34.6 

42.2 

47.9 

54.1 

29 

24.2 

23.9 

23.2 

23.1 

23.2 

24.3 

23.0 

34.1 

28.6 

39.7 

39.8 

30 

19.3 

1 

1 

19.2 

19.2 

19.1 

18.7 

20.1 

23.2 

26.9 

30.2 

39.0 

i      42.3 

1 

* 

CpeAH. 
Mittel 

9 

18.41 

17.94 

17.50 

17.06 

17.23 

18.46 

22.86 

27.87 

32.68 

37.76 

'  40.80    i 

Jum  1888. 


85 


Thermometer  auf  dem  Erdboden. 


no     nojyAHH. 


Nachmittag. 


1 

2 

40.5 

41.4 

45.2 

35.8 

43.3 

46.7 

40.4 

36.0 

8 


10 


11 


12 


CpeAH. 
Mittel 


1 


24.4 
37  8 
35.1 
45.0 
40.8 


23.6 
42.1 
45.7 
48,6 
47.6 


47.0 
34.4 
45.8 
46.1 
54.1 


49.3 
51.1 
55.3 
50.1 
30.6 


25.3 
40.5 
26.3 
29.2 
40.6 


22.6 
43.5 
46.5 

48.6 
39.1 


34.8 
35.5 
47.0 
48.5 
51.3 


48.1 
51.2 
55.4 
66.9 
26.7 


28.6       29.0 


50.7 

1 
43.0 

55.7 

51.8 

34.5 

46.8 

54.2 

52.1 

32.1 

1 

25.9 

42.66  t  40.87 


40.1 
38.4 
43.6 
32.6 


30.3 
40.3 
25.2 
27.6 
40.2 


20.6 
42.8 
45.5 
46.9 
34.6 


29.5 
32.3 
37.2 
47.3 
49.6 


39.0 
41.9 
39.0 
48.6 
26.9 


46.8 
49.6 
45.4 
51.0 
28.7 


26.4 


38.26 


38.3 
32.8 
29.8 
29.7 


27.6 
30.5 
34.2 
23.0 
37.1 


21.4 
40.6 
41.0 
42.2 
31.4 


31.4 
31.2 
24.2 
44.1 
48.4 


38.0 
41.6 
35.4 
40.8 
23.0 


43.5 
45.4 
41.6 
51.2 
25.4 


35.0 

28.8 
27.8 
24.6 


23.6 
26.0 
30.1 
25.2 
33.7 


21.0 
36.2 
38.2 
38.4 
29.3 


35.3 
37.5 
31.8 
33.0 
28.8 


38.7 
41.1 
42.8 
46.0 
27.0 


25.3       24.6 


35.00    32.16 


27.8 
27.6 
25.6 
23.3 


21.3 
22.8 
25.0 
22.7 
27.4 


24.5 


24.6 
25.2 
23.9 
22.2 


19.3 
19.1 
23.6 
19.5 
23.1 


23.1 


20.4 

18.7 

28.2 

24.2 

32.5 

26.6 

30.2 

26.8 

29.4 

24.3 

28.8 

26.5 

24.0 

28.1 

26.0 

21.8 

24.2 

23.0 

•  21.8 

39.9 

33.8 

28.8 

39.4 

33.9 

30.4 

32.1 

29.2 

33.1 

29.5 

29.3 

25.6 

29.5 

25.8 

26.0 

21.5 

30.0 

1 
26.2 

35.1 

28.6 

37.2 

30.8 

34.8 

32.3 

25.0 

21.5 

1 

28.13     24.73 


23.4 

21.7 

24.1 

23.0 

22.6 

21.8 

21.7 

19.8 

18.1 

17.3 

18.2 

17.1 

20.5 

20.3 

17.7 

15.0 

22.8 

18.9 

18.0 

17.5 

21.0 

19.2 

24.2 

22.4 

24.1 

22.8 

22.4 

21.0 

21.2 

20.8 

20.8 

19.3 

21.0 

19.6 

25.9 

24.9 

27.4 

26.4 

27.0 

25.6 

26.4 

25.6 

23.3 

22.5 

24.5 

23.7 

19.8 

18.3 

24.0 

22.7 

25.8 

23.7 

26.5 

24.2 

28.4 

26.8 

20.1 

20.4 

20.6 

19.7 

22.72 

21.40 

22.0 
20.5 
21.1 
18.1 


16.7 
17.0 
19.5 
16.0 
17.5 


17.1 
18.3 
21.3 
21.0 
20.6 


19.1 
18.9 
18.5 
24.0 
25.0 


24.4 
23.6 
21.8 
21.1 
17.2 


21.8 
22.6 
23.0 
26.2 
20.2 


18.5 


20.32 


21.4 
20.3 
20.2 
18.2 


15.7 
16.9 
18.3 
15.8 
18.3 


16.5 
17.3 
21.2 
20.4 
18.5 


17.9 
18.5 
17.7 
23.6 
23.6 


19.9 
19.7 
19.7 
18.2 


14.7 
16.3 
17.0 
15.4 
17.7 


16.6 
17.1 
20.7 
20.6 
17.6 


16.9 
17.8 
17.6 
22.8 
22.5 


22.6 

21.8 

23.3 

22.1 

20.4 

20.4 

20.9 

19.8 

16.7 

16.1 

19.0 

19.3 

22.1 

20.9 

22.0 

21.2 

24.4 

25.1 

19.5 

19.7 

17.4 

16.5 

19.62 

19.06 

26.75 
27.70 
26.35 
24.92 


19.69 
24.06 
23.46 
23.05 
25.37 


18.65 
26.33 
28.72 
30.22 
27.42 


26.51 
25.03 
25.23 
29.60 
33.74 


31.92 
33.30 
29.88 
31.02 
23.54 


28.98 
30.46 
32.95 
34.72 
25.93 


24.41 


27.33 


86 


Ik)hb  1888. 

TeMnepaTypa  hohbli 


m 


Ha    rjyöuHt     O.Ol. 


^0    iiojyAHfl. 


V  ormittag. 


8 


10 


11 


II 


Q 

40 


1 

2 
3 

4 


5 
6 
7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


25 
26 
27 
28 
29 


30 


Cpe;w. 
ittel 


Cd 
Mi 


18.9 
21.0 
19.8 
20.1 


17.2 
14.5 
15.4 
16.7 
15.6 


18.4 
17.0 
17.7 
21.6 
21.1 


19.2 
18.0 
17.7 
17.9 
23.4 


23.4 
23.3 
22.8 

21.8 
18.6 


16.7 
19.5 
22.0 
23.0 
26.1 


20.2 


18.0 
20.6 
19.4 
19.7 


16.9 
14.0 
14.6 
16.1 
15.5 


17.0 
16.9 
17.1 
21.1 
20.7 


18.2 
17.2 
17.1 
17.0 
22.5 


23.3 
22.5 
22.0 
21.2 
18.0 


16.3 
19.1 
22.0 
22.3 
25.5 


17.2 
20.1 
17.8 
19.3 


16.2 

13.8 
14.1 
15.3 
14.9 


17.9 
16.7 
17.5 
19.8 
20.1 


17.1 
17.0 
16.8 
16.4 
21.5 


22.2 
22.0 
22.0 
21.0 
18.4 


16.0 
18.4 
21.2 
21.5 
24.8 


20.0        20.0 


19.62      19.06      1Ö.57  I  18.12 


16.4 
19.8 
17.0 
18.7 


15.8 
14.4 
13.6 
14.6 
14.8 


17.5 
16.4 
17.3 
19.2 
18.9 


16.5 
16.7 
16.8 
15.8 
21.6 


21.2 
21.8 
21.0 
20.8 
17.8 


15.9 
18.0 
20.1 
20.9 
24.5 


19.8 


i"-.^ 


17.1 
19.4 
17.9 
18.8 


16.1 
15.0 

18.4 

14.4 
14.9 


17.4 
16.4 
16.4 
18.9 
18.8 


16.1 
17.1 
16.9 
15.8 
21.4 


21.2 
21.8 
20.6 
20.8 
18.0 


15.8 
17.6 
19.5 
21.5 
24.5 


18.2 
20.1 
18.1 
19.3 


17.4 
15.8 
15.1 
15.9 
15.5 


17.6 
17.2 
19.0 
20.0 
21.2 


17.2 
19.0 
L7.6 
17.5 
23.9 


21.9 
23.3 
21.6 
20.8 
19.9 


16.1 
17.7 
21.1 
21.8 
25.0 


19.7   ,     20.3 


18.11  1  19.17 


20.4 
24.2 
20.0 
21.2 


19.0 
21.6 
20.6 
20.9 
19.2 


17.5 
18.6 
20.1 
24.6 
25.0 


22.0 
21.0 
19.1 
22.3 
27.1 


26.6 
28.9 
25.6 
22.7 
24.2 


20.4 
19.1 
23.0 
25.2 
24.7 


27.2 
24.7 
24.1 
26.0 


20.6 
26.4 
25.1 
23.2 
23.5 


18.2 
22.2 
27.5 
26.2 
30.0 


27.0 
23.4 
22.6 
27.3 
32.0 


32.3 
32.8 
31.3 
25.9 
24.6 


26.1 
21.8 
30.9 
34.1 
31.5 


22.8        25.8 


22.25     26.48 


27.0 
32.1 
25.5 
32.2 


20.1 
28.8 
30.4 
28.2 
27.6 


19.0 
28.8 
28.2 
32.9 
35.9 


31.4 
29.2 
27.0 
31.4 
37.2 


38.0 
38.3 
36.7 
34.5 
25.6 


32.5 
34.1 
37.6 
40.6 
28.6 


31.6 
36.0 
28.4 
30.9 


21.2 
32.7 
33.0 
33.4 
31.5 


19.6 
33.3 
36.5 
38.2 
33.6 


37.8 
38.4 
33.7 
34.8 
42.2 


43.7 
43.2 
42.9 
40.6 
32.3 


37.9 
36,0 
43.5 
43.5 
37.6 


•  I 


31.6 

*42.1 

35.5 

31.2 


20.1 
35.2 
33.2 
37.3 

36.0 


18.8 
37.5 
40.8 
42.4 
36.2 


42.3 
40.8 
37.3 
37.6 
46.2 


46.2 
47.6 
48.1 
46.7 
34.9 


427 
42.3 
49.2 
50.7 
40.1 


28.8  ;     35.8  i     40.7 


4^ 

4J 
4 


a- 


^ 


30.94  I  35.46  i  39.04     41^ 


87 


Juni  1888. 

Temperatur  des  Brdbodens 


m 


in    der    Tiefe    O.Ol. 


O      B   0  i   y   JS,  E   H. 


N  a  c  h  m  i  t  a  g. 


8 


10 


49.5 

oS.2 
36.2 
51.6 
31.5 


47jß 
49.3 
54.2 
54.0 
31.9  \ 


öl.O  1 
27.1    l 


47.7 


\ 


20-3 


20.2 


40.7 

42.2 

4:4.5 

33.7 


29.0 
39.9 
25.7 
2Ö.4 
40.9 


20.8 
41.8 
4.4.9 
46.6 
34.6 


31.7 
33.5 
38.0 
46.1 
49.9 


39.9 

44.1 
41.1 
49.0 
28.4 


39.0 
35.9 
32.7 
30.7 


26.9 
31.8 
32.6 
23.8 
38.5 


21.4 
40.3 
42.1 
43.8 
32.4 


31.1 
31.8 
26.0 
43.9 

47.7 


38.5 
42.1 
35.8 
42.3 
24.6 


36.1 
31.5 
29.3 
25.6 


23.6 
27.2 
29.6 
25.0 
35.2 


21.0 
36.9 
39.3 
39.0 
30.5 


29.9 
29.2 
25.5 
40.7 
41.4 


36.1 
39.9 
34.1 
35.2 
28.0 


29.5 
30.3 
27.4 
23.8 


21.8 
2t.l 
25.5 
22.8 
27.8 


20.5 
29.9 
33.0 
33.2 
29.9 


27.6 
27.2 
24.1 
34.1 
36.2 


33.5 
35.5 
31.0 
31.6 
25.8 


32.9 
34.3 
36.3 
37.5 
25.1 


26.7       25.5       24.9 1     24.8 


47.1 

44.4 

40.3 

49.1 

46.3 

42.5  1 

47.7 

43.9 

43.9 

51.3 

50.9 

47.3 

28.9 

26.9 

26.9  1 

38.87  i  35.79    33.19 


29.23 


26.5 
27.0 
25.4 
22  8  1 


20.1 
20  5 
24.1 
20.4 

25.1 


19.2 
26.3 
29.1 
29.6 
26.6 


25.6 
23.1 
22.6 
31.0 
32.9 


31.1 
32.1 
27.9 
28.4 
22.9 


29.1 
31.1 
32.9 
34.7 
22.5 


23.6 


26.47 


24.8 
25.2 
24.1 
22.2 


18.6 
19.2 
21.3 
18.6 
22.8 


18.4 
23.2 
26.6 
27.0 
24.4 


23.3 
21.6 
22.0 
28.0 
30.2 


29.0 
29.0 
25.6 
26.5 
21.3 


26  6 
28.1 
29.2 
31.1 
21.4 


23.1 
24.2 
23.0 
21.0 


17.9 
18.1 
20.8 
16.2 
20.8 


18,0 
21.1 
24.4 
25.3 
23.1 


22.6 
20.5 
20.4 
26.7 
28.6 


27  6 
28.0 
24.6 
25.8 
20,0 


25.3 
26.4 
26.9 
29.4 
21.8 


21.3 1     20.6 


24.35;  23.07 


22.9 
20.6 
21.8 
18.6 


17.4 
17.8 
20.0 
17.1 
19.3 


17.4 
19.9 
23.3 
23.4 
22.2 


21.2 
19.6 
19.4 
25.5 
27.3 


26.4 
26.3 
23.9 
22.5 

18.4 


24.0 
25.1 
25.7 
28.1 
21.0 


22.4 
20.6 
21.1 
18.7 


16.4 
17.4 
18.9 
16.5 
19.4 


16.7 
18.9 
22.8 
22.5 
21.0 


19.8 
19.1 
18  6 
24.9 
26.0 


25.0 
25.5 
22.6 

21.8 
17.9 


23.0 
24.3 
24.6 
26.8 
20.4 


21.1'  26.98 

20.0  ,i  29.08 

20.4  1  26.74 

18.4  25.16 


15.6 
16.9 
17.8 
16.1 
19.0 


16.9 
18.3 
22.0 
22.3 
19.4 


18.9 
18.4 
18.3 
24.1 
24.6 


24.1 
24.4 
222 
20.9 
17.4 


20.4 
23.1 
23.8 
26.5 
20.5 


19.85 
24.16 
23.38 
23.12 
25.79 


18.95 
26.50 
29.12 
30.74 
27.87 


26.92 
25.14 
25.27 
29.63 
33.98 


32.33 
33.73 
30.58 
31.35 
23.98 


29.60 
30.82 
33.60 
35.58 
26.72 


19.4       18.3       17.4  li  24.53 


21.85     21.06     20.31 


27.71 


88 


Hhcjio 
(Datum 


Ib)hb  1888. 

TeMnepaTypa  hohbh 

m 
na    rjiyÖHHi    0.02. 


^0    nojiyAHA. 


Vo   rmittag. 


8 


10 


11     1! 


1 
2 
3 
4 


5 
6 

7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


25 
26 
27 
28 
29 


30 


19.5 
21.7 
20.6 
20.9 


17.9 
15.4 
16.4 
17.7 
16.4 


19.3 
17.4 
18.8 
22.5 
22.3 


20.4 
19.4 
18.4 
18.7 
24.2 


25.0 
24.5 
24.5 
23.0 
20.6 


17.9 
21.3 
23.5 
24.6 
27.6 


21.1 


18.6 
21.0 
20.3 
20.5 


17.5 
14.9 
15.6 
17.0 
16.1 


18.0 
17.3 
18.1 
22.0 
21.7 


19.4 
18.5 
18.1 
17.8 
23.4 


24.6 
23.5 
23.5 
22.4 
19.3 


17.4 
20.4 
23.2 
23.9 
26.8 


20.9 


CpeÄH. 
Mittel 


20.72 


20.06 


17.9 
20.8 
19.0 
20.0 


16.8 
14.7 
15.1 
16.2 
15.8 


18.3 
17.0 
18.3 
20.9 
21.1 


18.5 
18.1 
17.6 
17.2 
22.5 


23.5 
22.9 
23.2 
22.0 
19.5 


17.2 
19.6 
22.4 
23.0 
26.3 


20.8 


17.0 
20.4 
18.1 
19.4 


16.4 
15.2 
14.5 
15.6 
15.5 


18.0 
16.7 
18.0 
20.2 
20.1 


17.9 
17.8 
17.4 
16.6 
22.1 


22.6 
22.7 
22.4 
21.6 
18.8 


16.9 
19.0 
21.5 
22  4 
25.8 


20.7 


19.54 


19.04 


17.4 
20.1 
18.5 
19.3 


16.5 
15.4 
U.l 
15.2 
15.5 


18.0 
16.7 
17.3 
19.8 
19.8 


17.3 
18.0 
17.3 
16.4 
22.0 


22.4 
22.7 
21.8 
21.5 

18.7 


16.7 
18.5 
20.8 
22.4 
25.5 


20.5 


18.87 


18.4 
20.4 
18.8 
19.6 


17.6 
16.2 
15.2 
16.3 
15.8 


18.0 
17.2 
19.0 
20.1 
21.4 


17.8 
19.1 
17.8 
17.2 
23.4 


22.4 
23.4 
22.0 
21.4 
19.8 


17.0 
18.4 
21.5 
22.7 
25.6 


19.47 


20.1 
23.6 
19.8 
21.0 


18.8 
20.0 
19.5 
20.1 
18.7 


18.0 
18.4 
20.0 
23.9 
24.4 


21.2 
20.8 
19.1 
21.4 
26.2 


25.9 
26.9 
24.8 
22.6 
23.2 


19.7 
19.4 
22.7 
24.1 
25.6 


20.6  '     22.1 


21.73 


25.7 
24.4 
23.4 
24.1 


20.0 
24.3 
23.8 
22.2 
22.4 


18.5 
21.0 
25.6 
25.2 
28  3 


25.5 
23.0 
22.0 
25.7 
30.3 


30.2 
30.5 
28.8 
24.9 
23.9 


23.8 
21.4 
27.8 
30.4 
27.9 


24.6 


24.99 


26.5 
30.6 
25.4 
29.8 


20.0 
26.9 
28.3 
26.6 
25.9 


19.0 
26.8 
27.1 
30.7 
32.9 


29.1 
27.1 
25.8 
29.6 
34.7 


34.5 
34.5 
33.1 
30.5 
25.3 


29.5 
30.4 
32.9 
35.5 
28.6 


27.3 


29.9 
34.2 
27.0 
29.3 


21.0 
30.7 
31.3 
31.6 
29.3 


19.8 
31.1 
33  4 
35.2 
32.3 


34.3 
33.5 
31.2 
33.0 
38.8 


38.7 
38.5 
37.7 
35.3 
30.5 


34.2 
33.0 
37.7 
37.3 
33.8 


3U 

38.2 
32.1 
29.6    3! 


20.4 
33.3 
31.5 
35.0 
33.3 


32.0        37.5 


' 


19.2    2 
34.9     i 
37.8 
3S.8 
33.y     3 


37.7 
36.9 
34.2 
35.6 
42.1 


41.5 
42.1 
41.4 
40.1 
32.!^ 


37.9 
38.2 
42.1 
42.9 
37.8 


28.83 


32.52      35  Q^' 
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Temperatur  des  Brdbodens 

m 
in  der  Tiefe    0.02. 


Ji  y  A  H  H. 


Nachmittag. 


8 


39.1 

36.9 

31.6 

28.0 

35.1 

32.1 

30.0 

28.3 

33.6 

30.3 

28.4 

26.5. 

30.6 

26.9 

25.0 

23.8 

1 
1 

26.2 
32.9 
30.7 
24.8 
37.7 


21.3 
39.4 
41.0 
42.1 
32.2 


30.7 
31.4 
28.2 
42.3 
45.0 


37.8 
40.5 
35.5 
41.2 
25.4 


41.9 
43.6 
42.7 
47.1 
27.7 


23.6 
28.5 
29.3 
25.0 
35.3 


21.0 
36.9 
38.9 
38.3 
30.8 


30.2 
29.5 
26.7 
40.0 
41.2 


36.0 
39.6 
34.4 
36.2 
26.9 


39.4 
41.0 
42.5 
45.2 
26.8 


22.2 
25.4 
26.6 
23.8 
29.3 


20.6 
31.2 
34.3 
34.3 
30.1 


28.3 
27.9 
25.0 
35.3 
37.5 


34.0 
36.5 
31.7 
33.1 
26.6 


35.1 
36.7 
38.9 
38.8 
26.3 


25.8 ,     25.3 


20.7  I 
22.1 1 
24.9 
21.4 
27.6 


19.6 
27.8 
30.5 
31.0 
27.6 


26.6 
24.2 
23.6 
32.0 
34.2 


32.0 
33.7 
29.3 
30.5 
24.0 


31.0 
32.9 
34.8 
36.1 
24.2 


25.2       24.2 


35.12  :  33.16     30.32  '  27.77 


26.2 
26.4 
25.3 
23.0 


19.2 
20.5 
22.5 
19.8 
24.0 


18.9 
24.6 
28.0 
28.4 
25.6 


24.7 
22.5 
22.4 
29.3 
31.7 


30.1 
31.0 
27.5 
28.4 
22.2 


28.3 
30.2 
31.8 
33.2 
23.0 


24.4 
25.4 
24.0 
22.0 


18.5 
19.2 
21.5 
17.8 
22.3 


18.4 
22.7 
26.0 
26.7 
24.2 


23.8 
21.3 
21.3 
27.7 
30.1 


28.7 
29.7 
26.2 
27.3 
21.2 


26.8 
28.5 
29.4 
31.4 
22.4 


10 


11 


23.9 
22  6 
23.0 
19.6 


18.0 
18.8 
20.8 
18.0 
20.8 


17.8 
21.2 
24.6 
24.9 
23.3 


22.5 
20.4 
20.2 
26.5 
28.7 


23.0 
21.9 
22.2 
19.5 


17.2 
18.1 
19.7 
17.4 
20.6 


17.2 
20.1 
23.8 
23.6 
22.2 


21.3 
20.0 
19.4 
25.9 
27.2 


12 


27.6 

1 
26.2 

27.5 

26.8 

25.3 

24.2 

25.0 

23.3 

20.1 

19.3 

1 

25.5 
26.8 
27.7 
29.9 
22.0 


22.4  1     21.6       20.5       19.6'     18.5 


24.6 
25.8 
26.6 
28.7 
21.6 


25.70     24.35 


22.0 
21.2 
21.3 
18.9 


16.4 
17.8 
18.8 
16.8 
19.9 


17.3 
19.4 
23.0 
23.4 
20.9 


20.2 
19.2 
19.0 
25.1 
26.0 


25.2 

25.8 
23.6 

22.2 1; 

18.6 


22.5 
24.6 
25.6 
27.9 
21.3 


CpeÄH, 
Mittel 


27.23 
28.38 
26.52 
24.98 


19.97 
24.15 
23.43 
23.24 
25.69 


19.25 
26.30 
28.79 
30.18 
27.70 


26.65 
24.99 
25.11 
29.23 
33.14 


31.74 
32.78 
29.97 
30.41 
24.19 


28.86 
30.15 
32.62 
34.18 
27.02 


24.61 


23.12 


22.23     21.41 


27.38 
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Ih)hb  1888. 

TeMnepaxypa  nonsH 


m 


na   T  Jiy  6  Hui    0.05. 


^HCJIO 

Datum 


^0     noJiyjXHH, 


Vormittag. 


5 


8 


1; 


1 

2 
3 
4 


5 

6 
7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


25 

26 
27 
28 
29 


30 


i 


CpeÄH. 
Mittel 


20.2 
22.9 
22.2 
22.0 


19.5 
17.0 
18.4 
19.7 
17.9 


21.1 
17.8 
20.7 
24.0 
24.3 


22.4 
21.7 
20.2 
20.1 
25.4 


26.7 
26.3 
26.7 
24.7 
23.4 


19.7 
23  6 
25.7 
27.0 
29.3 


19.8 
22.2 
21.8 
21.8 


18.9 
16.6 
17.5 
19.0 
17.3 


20.4 
17.6 
19.8 
23.4 
23.7 


21.7 
20.9 
19.7 
19.5 
24.8 


26.1 
25.5 
25.8 
24.1 
22.2 


19.3 
22.7 
25.0 
26.2 
28.6 


19.2 
22.0 
21.0 
21.3 


18.1 
16.2 
16.8 
18.3 
17.0 


19.4 
17.4 
19.5 
22.7 
23.0 


20.7 
20.2 
19.2 
18.9 
24.1 


25.3 
24.9 
25.1 
23.6 
21.7 


19.0 
21.9 
24.3 
25.4 
28.0 


22.6  j     22.4  '     22.2 


18.6 
21.6 
20.2 
20.6 


17.5 
16.2 
16.3 
17.6 
16.6 


19.2 
17.2 
19.3 
22.0 
22.2 


20.0 
19.8 
18.8 
18.4 
23.4 


24.5 
24.4 
24.5 
23.2 
21.3 


18.5 
21.2 
23.7 
24.6 
27.3 


I 


22.44  ,  21.81   !  21.21  |  20.69 


18.2 
21.2 
19.8 
20.2 


17.5 
16.0 
15.9 
17.0 
16.5 


19.1 
17.2 
18.7 
21.4 
21.5 


19.5 
19.4 
18.5 
17.8 
23.0 


23.9 
23.9 
23.7 
22.9 
20.5 


18.3 
20.6 
22.9 
24.2 
26.9 


18.5 
21.0 
19.8 
20.1 


17.7 
16.2 

15.8 
17.0 
16.4 


18.8 
17.0 
18.9 
21.1 
21.8 


19.2 
19.6 
18.5 
17.8 
23.2 


23.6 
24.0 
23.3 
22.6 
20.4 


18.1 
20.4 
22.5 
24.0 
26.6 


! 


19.0 
21.6 
19.7 
20.6 


18.4 
17.3 
17.6 
18.5 
17.3 


18.5 
17.8 
19.6 
22.5 
22.9 


20.2 
20.3 
19.8 
19.4 
24.6 


24.6 
24.9 
24.3 
22.8 
21.6 


18.9 
20.4 
22.9 
24.0 
26.6 


1 


21.9  j     21.6  I     21.4  i     21.7 


20.26  '  20.18 


20.94 


21.0 
23.1 
21.1 
21.5 


18.9 
19.8 
20.0 
20.2 
19.3 


18.7 
18.5 
21.4 
23.8 
24.7 


22.5 
21.4 
19.9 
21.7 
26.7 


27.0 
27.2 
25.8 
23.6 
22.7 


20.6 
21.3 
24.5 
26.4 
26.3 


23.6 
25.2 
22.8 
24.3 


19.4 
22.0 
22.8 
22.2 
21.6 


18.9 
21.4 
24.0 
26.1 
27.5 


24.9 
23.2 
22.0 
24.5 
29.3 


29.8 
29.6 
28.4 
25.5 
23.8 


24.0 
24.5 
27.5 
29.4 
27.6 


25.5 
28.0 
23.4 

26.1 


19.3 
24.6 
27.0 
28.8 
28.9 


27.5 
26.0 
25.2 
27.0 
32.1 


32.6 
32.3 
31.3 
29.0 
25.7 


27.4 
27.4 
31.0 
31.5 
29.1 


22.8  I     24.7  '     26.8 


26.9 
31.1 
25.8 
26.6 


19.9 

20.0 

24.7 

27.1 

25.4 

27.9 

25.6 

27.8 

24.1 

26.5 

19.2 
27,3 
30.2 
31.7 

29.6 


30.7 
30.5 
28,1 
29.6 
34.7 


35.4 
35.2 
33.6 
32,1 

2«.0 


30.6 
31.0 
34,0 
35  J 

31.9 


30.6 


22.41      24.68  '  27.11 


3; 


f 


AI 


3 


29.ß3 
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m 


in   der   Tiefe    0.06. 


1 

i 

2 

[  0     n 

0  Jl  y  Ä  H 

H. 
6 

7 

N  a  c 

)  h  m 

i  t  t 

a  g. 
11 

CpeAH. 
Mittel 

!  > 

1 

3 

4 

1 

5 

8 

9 

10 

12 

32,4 

35.5 ; 

32.2. 
29.5  'i 

34.2 
36.0 
34.3 

31.1  ; 

1 

35.0 
34.7 
35.5 
30.8 

35.0 
33.3 
33.3 
29.4 

34.2 

31.6 
30.6 
27.9 

32.2 
29.8 
29.0 
26.1 

29.6 
28.5 
27.5 
24.9 

27.5 
27.3 
26.1 
24.0 

26.0 
26.3 
25.1 
23.4  1 

25.2 
25.2 
24.2 
21.81 

1 

24.3 
23.8 
23.5 
20.7 

23.7 
22.9 
22.7 
20.3 

25.80 
27.01 
25.47 
24.28 

20.4 
30.8 
30.8 
33.6 
31,2  1 

21 .0  1 

32.2 

28.6 

31,2 

32.6 

23.1 
33.2 
26.4 
29.2 
33.5 

23.7 
32.1 
26.2 
26.6 
33.3 

23.2 
29.3 
27.5 
24.8 
32.7 

22,4 
27.0 
27.2 
24.8 
30.5 

21.6 
25.0 
25.6 
23.4 
28.3 

20.5 
22.8 
24.1 
22.0 
26.2 

19.6 
21.5 
22.8 
20.6 
24.6 

19.1 
20.4 
22.1 
20.0 
23.1 

18.6 
19.6 
21.3 
19.0 
22.2 

17.6 
19.1 
206 
18.2 
21.4 

19.84 
22.98 
22.79 
22.75 
24.14 

19,8 

31.2  ; 
34.7  , 

36.3  . 
34.5 

1 

20.9 
33.2 
36.3 
37.7 
34.3 

20.8 
34.5 
36.9 
38.3 
32.5 

20.5 
34.6 
37.0 
38.1 
31.3 

20.6 
*34.0 
36.2 
36.6 
30.5 

1     20.4 
32.1 
34.7 

!     34.8 
29.7 

20.0 
29.4 
32.1 
32.5 

28.7 

19.5 
27.0 
30.2 
30.3 
27.2 

19.1 
25.1 
28.0 
28.6 
26.0 

18.7 
23.5 
26.6 
27.0 
24.9 

18.1 
22.2 
25.6 
25.9 
23.8 

17.9 
21.3 
24.6 
25.1 
23.0 

19.50 
24.63 
27.28 
28.87 
27.02  i 

35.0 
29,3  1 
32,9 
34.0 
39.2 

35.8 
29.7 
34.8 
36.1 
40.6 

32.8 
30.4 
35.5 
37.3 
41.3 

30.7 
29.6 
31.6 
37.5 
40.7 

30.3 
29.0 
28.1 
36.7 
39.7 

1 

29.0 

28.0 

'     26.4 

1     35.4 

1     37.5 

27.8 
26.5 
24.7 
32.9 
35.2 

1 

,     26.5 
24.6 
23.6 
30.7 
33.0 

25.4 
23,3 
23.0 
29.0 
31.6 

24.4 
22.2 
22.0 
27.6 
30.2 

23.4 
21.5 
21.2 
26.7 
29.0 

22.5 
20.8 
20.5 
26.0 

27.8 

26.11 
24.55 
24.36  1 
27.35 
31.43 

t 

39.9 
39.8  i 
34.7 
37.0  , 
30.3 

39.6 
41,0 
34.2 
38.7 
28.2 

37.9 
41.0 
36.0 
39.2 
27.6 

36.4 
38.9 
34.5 
38.6 
26.1 

35.4 
38.0 
33.5 
36.5 
25.3 

.     34.2 

'     36.4 

1     32.3 

34.2 

26.3 

32.9 
34.6 
30.7 
31.3 
25.2 

31.5 
32.9 
29.2 
30.5 
24.0 

30.2 
31.3 
27.9 
29  2 
22.9 

29.2 
29.9 
27.0 
27.5 
21.9 

28.1 
28.7 
26.1 
26.0 
21.0 

27.2 
27.7 
25.3 

1     24.8 
20.4 

■ 

! 

30.83 
31.50 
29.15 
29.27 
24.19 
1 

35  5 
36.3  . 
39.r.  1 
40.5 
30.6  \ 

L 

37.0 
38.2 
40.9 
42.1 
29.6 

37.8 

39.1 

41.5 

42.9 

28.9 

37.8 
39.2 
39.7 
42.5 
28.5 

37.0 
38.5 
39.6 
42.0 
27.3 

i     35.4 

1     37.0 

1     38.7 

40.0 

27.1 

32.6 
31.4 
36.6 
37.5 
26.2 

30.4 

32.2 

1     34.4 

,     35.5 

25.2 

28.8 
30.4 
32.2 
33.6 
24.3 

27.4 
28.9 
30.5 
32.0 
23.6 

1 

26.4 
27.8 
29.2 
31.1 
23.3 

1 

24.6 

'     26.7 

:     28.0 

29.8 

22.9 

1 

27.43 
29.08 
31.34 
32.72 
27.39 

29.6 

28.4 

27.8 

26.5 

25.9 

25.6 

1 

25.1 

24.2 

23.4 

22.4 

21.6 

20.8 

24.64 

1 

33.24 

33.95 

34.05 

33.11 

32.08 

30.81 

29.04 

27.44 

26.11 

24.95 

23.99 

23.14 

1 

26.46 
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IroHB  1888. 

TeMnepaTypa  noHBbi 


m 


Ha  rjiyÖHHi    0.10. 


^HCJO 

Datum 


^0    nojyxHÄ. 


Vormittag. 


1 


8 


10 


11 


1 

2 
3 
4 


5 
6 

7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


15 
16 

17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 

24 


25 
26 
27 
28 
29 


30 


21.6 
24.1 
24.1 
23.9 


21.5 
19.1 
20.8 
21.6 
20.4 


22.9 
19.1 
22.7 
25.5 
26.2 


24.3 
23.8 
22.2 
22.3 
26.5 


28.4 
27.9 
28.7 
26.8 
26.7 


22.6 
26.1 
27.5 
29.1 
30.6 


24.9 


21.3 
23.6 
23.5 
23.5 


20.9 
18.8 
20.1 
21.0 
19.8 


22.3 
18.9 
22.0 
24.9 
25.6 


23.8 
23.2 
21.9 

21.8 
26.1 


20.8 
23.2 
23.1 
23.0 


20.4 
18.4 
19.5 
20.5 
19.2 


21.6 
18.7 
21.4 
24  4 
24.9 


23.1 
22.6 
21.4 
21.3 
25.6 


20.3 
22.8 
22.4 
22.5 


19.6 
18.1 
19.0 
19.9 
19.1 


21.1 
18.5 
21.1 
23.8 
24.3 


22.6 
22.1 
20.9 
20.7 
24.9 


mttei 


24.40 


27.9 

27.2 

26.6 

27.2 

26.7 

26.1 

28.0 

27.3 

26.7 

26.3 

25.8 

25.3 

25.5 

25.1 

24.3 

22.1 

21.8 

21.4 

25.4 

24.5 

24.0 

26.9 

26.3 

25.9 

28.3 

27.7 

27.1 

30.2 

29.5 

29.1 

24.4 

24.2 

23.9 

1 

f 

23.84 

23.31 

22.80 

19.9 
22.5 
21.9 
22.1 


19.3 
17.9 
18.5 
19.4 
18.7 


20.8 
18.4 
20.7 
23.3 
23.7 


.22.1 
21.7 
20.6 
20.1 
24.6 


25.9 
25.7 
26.2 
25.0 
24.1 


21.1 
23.4 
25.2 
26.5 

28.7 


23.6 


19.7 
22.1 
21.5 
21.8 


19.1 

17.7 

18.1 
19.0 

18.5 


20.5 
18.2 
20.4 
22.9 
23.4 


21.6 
21.3 
20.4 
19.9 
24.2 


25.5 
25.3 
25.6 
24.7 
23.5 


20.7 
22.9 
24.7 
26.1 
28.2 


23.3 


22.39 


19.7 
22.0 
21.3 
21.7 


19.3 
17.8 
18.1 
19.0 
18.5 


20.2 
18.3 
20.4 
22.7 
23.4 


21.4 
21.3 
20.3 
19.9 
24.4 


25.3 
25.3 
25.4 
24.4 
23.2 


20.5 
22.5 
24.4 
25.8 
27.9 


23.3 


20.2 
22.4 
22.4 

21.8 


19.5 
18.5 
18.9 
19.5 
18.9 


25.8 
25.9 
25.6 
24.4 
23.5 


20.9 
22.5 
24.5 
26.0 
27.7 


23.5 


21.3 

22.5 

23.0 

24.5 

22.1 

22.7 

22.6 

23.8 

19.8 
19.7 
20.1 
20.4 
19.9 


20.1 
21.1 
21.9 
21.9 
21.3 


20.0 

19.9 

20.0 

20.1 

*18.5 

19.3 

20.9 

22.9 

20.9 

'     21.8 

23.2 

24.9 

23.3 

24.0 

25.4 

27 .0 

23.8 

24.9 

26.2 

26.S 

21.9 

22.8 

21.5 

22.1 

20.5 

21.1 

20.7 

21.9 

24.9 

26.0 

26.9 
26.9 
26.3 
24.7 
24.0 


21.9 
23.1 
25.3 
26.8 

27.7 


24.0 


22.03      21.92 


22.28 


24.2 
23.2 
22.2 
23.4 
27.6 


28.4 
28.3 
27.6 
25.9 
24.6 


23.7 
24.5 
26.8 
28.1 
28.0 


24.9 


23.01   1  24.23 


23.5 
26.1 
23.6 
24.6 


20.3 
22.9 
23.4 
23.5 
22.b 


25.9 
24.9 
24.1 
25.1 
29.4 


30.1 
30.0 
29.2 
27.5 

26.0 


25.7 

26.4 
28.7 
29.5 
28.8 


26.4 


25.6< 
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m 


In    der   Tiefe    0,10. 


Uo     nojKy;(HH. 


Nachmittag. 


/ 


6 


8 


12 


CpexP. 
Mittel 


I 
26.3  f 

29.1  ; 
27.1 

26.2  \ 


30.7 
29.2 
27.5 


20.3 
25.9' 
26.1  i 
27.31 
26.2 


20.8 
27.1 
26.5 
♦27.7 
27.6 


\ 


;i 


29.4 
30.7 
30.5 
28.2 


21.5 
28.1 
25.8 
28.0 
28.7 


20.9 

28.9 
31.4 
32.9 
30.2 


30.4 
27.5 
31.1 
31.4 
35.3 


34.5 
35.8 
31.9 
33.4 

27.9 


32.0 
33.1 
35.1 
35.8 
29.2 


.4  ]      28.0 !     27.7 


.51  I    29.59     30.24 


30.1 
30.6 
30.9 
28.2 


22.3 
28.5 
25.3 
26.9 
29.4 


20.^ 
29.6 
32.0 
33.5 
29.8 


29.6 
27.8 
30.9 
32.3 
35.8 


34.1 

35.5 

32.4 

34.01 

27.5 


32.7 
33.9 
35.3 
36.3 
28.9 


27.3 


30.41 


30.3 
30.1 
30.0 
27.7 


22.7 
27.9 
25.6 
25.7 
29.5 


20.9 
30.0 
32.2 
33.5 
29.4 


29.1 
27.7 
29.4 
32.6 
35.8 


33.6 
35.2 
31.9 
33.8 
26.8 


32.9 

34.1 

35.3 

36.6 

28.5 


29.9 
29.2 
28.9 
27.0 


22.5 
27.1 
25.7 
25.3 
29.0 


20.9 
29.6 
31.9 
32.8 
29.0 


28.6 
27.4 
28.1 
32.5 
35.2 


33.1 
34.5 
31.5 
3f^.l 
26.7 


32.7 

.3.9 
35.1 
36.4 
28.1 


26.8      26.4 


30.19     29.74 


29.1 
28.4 

28.1 
26.1 


22.1 
25.9 
25.4 
24.7 
28.1 


20.7 
28.7 
31.1 
31.8 
28.5 


27.9 
26.9 
26.9 
31.8 
34.2 


32.4 
34.0 
31.1 
32.2 
26.4 


31.8 
33.1 
34.6 
35.7 
27.7 


26.1 


29.05 


27.9 
27.6 
27.2 
25.4 


21.7 
24.5 
24.7 
23.9 
27.0 


20.5 
27.5 
29.9 
30.7 
27.9 


27.3 
26.0 
25.9 
30.7 
33.0 


31.7 
33.0 
30.3 
31.3 
25.9 


30.7 
32.0 
33.9 
34.7 
27.1 


25.7 


28.19 


21.1 
23.6 
23.9 
23.1 
26.0 


20.2 
26.2 
28.7 
29.6 
27.1 


26.5 
25.2 
24.9 
29.6 
32.1 


30.9 
32.1 
29.2 
30.3 
25.2 


29.6 
31.0 
32.6 
33.8 
26.5 


20.6 
22.7 
23.3 
22.1 
24.9 


19.8 
25.2 
27.8 
28.4 
26.3 


25.9 
24.2 
24.2 
28.5 
31.1 


30.2 
31.1 
28.7 
29.4 
24.3 


28.7 
29.9  I 
31.6  I 
32.9! 
26.1  ! 


27.31     26.49 


20.1 
21.9 
22.8 
21.4 
24.1 


19.4 
24.3 
26.9 
27.5 
25.7 


25.2 
23.5 
23.5 
27.9 
30.3 


29.4 
30.2 
28.0 
28.5  1 
23.8  I 


27.9 
29.1 
30.7 
32.0 
25.5 


25.1       24.6 1     24.1 


25.75 


24.7 
24.7 
24.5 
22.1 


19.6 
21.3 
22.2 
20.9 
23.3 


19.3 
23.4 
26.1 
26.9 
25.3 


24.5 
22.9 
22.9 
27.2 
29.3 


28.7 
29.4 
27.4 
27.7! 
23.1 1 


24.57 
26.00 
25.32 
24.45 


20.64 
22.45 
22.52 
22.83 
23.56 


20.56 
23.46 
25.98 
27.75 
26.64 


25.69' 
24.51  ! 
24.45  'I 
26.11  i 
29.78,1 


29.86 
30.24 
28.87 
28.63 
25.52 


27.0 

1 
26.51 1 

28.3 

28.10 

29.9 

29.89 

31.4 

31.06 

25.2 

28.25 , 

23.5 

25.34  1 

25.09 

25.98 
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Datum 


1 
2 
3 
4 


5 
6 
7 
8 
9 


10 
!  11 
12 
13 
14 


15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


25 

26 
27 
28 
29 


30 


CpeÄH. 
Mittel 


Ih)hb  1888. 

TeMnepaTypa    noHBbi 


m 


Ha   T  xy  ÖEEi    0.20. 


1 


22.0 
24.1 
24.2 
24.1 


22.9 
20.4 
22.0 
22.3 
21.6 


23.2 
19.8 
23.5 
25.2 
25.9 


24.8 
24.4 
23.4 
23.5 
26.2 


28.2 
27.8 
28.7 
27.2 
27.5 


24.4 
26.8 
27.6 
29.0 
30.2 


25.7 


24.89 


^0    nojyxHfl. 


Vormlttasc. 


8 


21.6 
23.6 
23.8 
23.7 


22.6 
20.0 
21.7 
22.0 
21.2 


22.7 
19.7 
23.0 
24.8 
25.5 


24.4 
24.1 
23.0 
23.1 
25.9 


27.7 
27.4 
28.3 
26.8 
27.0 


24.1 
26.2 
27.2 
28.6 
29.8 


25.4 


24.50 


21.4 
23.4 
23.5 
23.3 


22.1 
19.7 
21.2 
21.6 
20.7 


22.5 
19.5 
22.6 
24.4 
25.1 


24.0 
23.6 
22.7 
22.7 
25.6 


27.2 
27.0 
27.9 
26.4 
26.7 


23.9 
25.8 
26.9 
28.2 
29.4 


21.1 
23.1 
23.1 
23.0 


21.8 
19.5 
20.9 
21.3 
20.5 


22.0 
19.4 
22.2 
24.1 
24.7 


23.7 
23.2 
22.3 
22.4 
25.2 


26.8 
26.6 
27.4 
26.0 
26.0 


23.5 
25.4 
26.5 
27.7 
29.1 


25.0  I     24.8 


24.13  I  23.78 


20.8 
22.8 
22.8 
22.7 


21.5 
19.3 
20.5 
21.0 
20.3 


21.7 
19.2 
21.9 
23.8 
24.3 


23.2 
22.8 
21.9 
21.9 
25.0 


26.6 
26.4 
26.9 
25.8 
25.6 


23.1 
24.9 
25.9 
27.3 
28.8 


24.6 


20.5 
22.5 
22.4 
22.4 


21.1 
19.1 
20.1 
20.6 
19.9 


21.4 
19.2 
21.5 
23.4 
23.9 


22.8 
22.6 
21.7 
21.6 
24.6 


26.2 

25.8 

26.6 

25. 

25.2 


24.5 


23.44  1   23.11 


20.8 
19.4 
19.7 
20.3 
19.6 


21.1 
19.0 
21.2 
23.0 
23.6 


22.5 
22.2 
21.5 
21.3 
24.3 


25.8 
25.6 
26.3 


25.0 


j     22.8 

22.5 

24.5 

24.1  ' 

25.7 

25.3  1 

26.9 

26.5 

28.4 

28.2 

20.5 
18.8 

19.3 
19.9 
19.3 


20.7 

18.8 

20.8 
22.6 
23.2 


22.1 
21.8 
21.0 
21.0 
24.0 


25.2 
25.2 

25.7 

^4.8 

24.3 


10 


20.2 

20.0 

20.0 

20.1 

22.3 

22.0 

21.8 

21.8 

22.1 

21.8 

21.6 

21.4 

221 

21.9 

21.7 

21.8 

20.6 

18.8 

19.4 
19.8 
19.4 


20.9 

18.8 
21.0 
22.8 
23.4 


22.2 
21.9 
21.2 
21.0 
24.1 


25.4 
25.4 
25.9 
-24.9^ 
24.6 


22.3 
23.7 
24.9 
26.2 

27.8 


24.3  I     24.1        24.0  '     24.0 


20.4 
18.9 
19.5 
20.0 
19.4 


20.0 
19.0 
20.8 
22.6 
23.3 


22.1 

21.8 
21.1 
21.1 
24.1 


25.3 
25.4 
25.7 
24.« 
24.2 


22.2 

22.2 

23.4 

23.4 

24.8 

24.7 

26.0 

26.0 

27.6 

27.4 

11 


20.4 
22.0 
21.6 
22.0 


20.4 

19.3 
19.8 
20.2 
19.T 


2Ö.4 
19.2 
21,1 
22.8 

23.e 


22,4 

22.0 
21.2 
21.5 
24.6 


25.^ 
25.7 

25.S 

24.e 

24.3 


22.5 
23  6 
24..^ 

2fi.2 
27.0 


24.2 


22.83 


22.54  !  22.40      22.42      22.64   I 
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m 


in    der   Tiefe    0.20, 


Ho        HOJiyAHB. 


Nachmittag. 


1 


8 


10 


11 


12 


CpeÄH 
Mittel 


22.2  ' 
24.0 
22.9 
23.1   I 


26.9 
25.9 
25.0 


-8  ' 


2o.l 


24.7 

25.4 
27.1 
28.3 
27.8 


25.6 


23.0 
24.7 
23.8 
23.6 


20.4 
21.8 
22.4 
23.1 
22.5 


20.2 
22.4 

24.2 
25.6 
25.5 


25.2 
24.0 
24.6 
24.6 
27.7 


28.6 
28.8 
27.9 
27.6 
26.0 


25.6 
26.4 
28.0 
29.2 
27.9 


23.8 
25.2 
24.6 
24.1 


20.5 
22.1 
22.8 
23.6 
23.3 


20.2 
23.5 
25.0 
26.5 
25.9 


25.8 
24.4 
25.2 
25.6 
28.6 


29.1 
29.6 
28.2 
28.4 
26.2 


26.5 
27.3 
29.0 
30.1 
27.9 


25.8       25.9 


.64  !    24.36  1  25.04     25.63 


24.5 
25.8 
25.4 
24.4 


20.8 
23.8 
23.0 
23.8 
23.9 


20.3 
24.2 
25.8 
27.1 
26.3 


26.0 
24.7 
25.9 
26.4 
29.3 


29.4 
30.0 
28.6 
29.1 
26.3 


27.3 
27.9 
29.6 
30.8 
27.7 


25.0 
25.9 
25.6 
24.6 


21.0 
24.2 
23.1 
23.8 
24.5 


j 


26.1 
25.0 
26.0 
27.1 
29.7 


29.5 
30.3 
28.8 
16.5 
26.2 


27.8 
28.6 
30.0 
31.4 
27.6 


25.4 
25.9 
25.7 
24.6 


21.2 
24.3 
23.3 
23.6 
24.9 


20.3 

20.4 

24.8 

25.2 

26.3 

26.7 

27.5 

27.8 

26.4 

26.2 

26.0 
25.0 
25.8 
27.5 
30.0 


29.5 
30.4 
28.8 
29.6 
26.1 


28,2 
28.9 
30.4 
31.8 
27.4 


25.4 
25.9 
25.6 
24.4 


21.2 
24.1 
234 
23.4 
25.0 


20.3 
25.2 
26.9 
27.8 
26.2 


25.9 
25.0 
25.6 
27.6 
29.9 


29.4 
30.4 
28.7 
29.6 
25.9 


28.3 
29.0 
30.6 
31.8 
27.2 


26.14     26.41 


25.2 
25.7 
25.2 
24.2 


21.2 
23.8 
23.3 
23.2 
24.9 


20.3 
25.1 
26.8 
27.7 
26.0 


25.7 
25.0 
25.2 
27.5 
29.8 


29.2 
30.3 
28.5 
29.4 
25.8 


28.2 
29.0 
30.7 
31.8 
26.9 


26.0  :     25.8       25.7  ,     25.6  '     25.4 


26.54     26.51  ,  26.37 


25.1'  24.9 1  24.5  22.47 

25.2  25.0!  24.6  23.88 

25.0  24.8 1  24.4  23.55 

24.0 1  23.6  23.3  23.23 


21.1'  20.8,  20.5  21.02 

23.4,  23.0  22.5  21.17 

23.1  22.8.  22.6  21.55 

22.6'  22.3;  21.9  21.87 

24.4,  24.0  23.6  21.89 


20.2  20.0  19.9  20.83 

24.9  24.5  1  24.0  21,55 

26.4  26.0 1  25.6  23.61 

27.2  1  26.8  i  26.4  25.09 

25.7  25.5  i  25.1.  24.93 


25.4  25.0  24.81  24.20 

24.4  24.1  ,  23.8 !  23.55 

24.8  I  24.4  .  23.9  23.33 

27.2;  27.0  26.6'  24.03 

29.3  29.0  28.6  1  26.81 


29.0 
29.9 
28.2 
29.0 
25.5 


27.9 
28.8 
30.2 

31.4; 

26.6 


25.2  '     25.0       24.6 !,  25.04 


28.6, 

28.3 

27.56 

29.6, 

29.1 

27.82 

27.8 

27.5 

27.45 

28.6 

28.2 

!  27.03 

25.2 

1 

24.9 

!  25.57 

1 

1 

1 

27.6 

1 

27.2 

1 

!  24.99 

28.4 

28.1' 

'  26.18 

29.9 

29.5 

27.54 

31.1 

30.7 

28.80 

26.3 

26.0  i 

1  27.85 

26.04     25.72     25.36 


24.48 
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Hhcio 
Datum 


lK)Hb  1888. 

TeMnepaTypa    no^BU 

Ha    rJiyÖHH^ 


0.40. 


^0    nojy;(Ha. 


1 


10 


IIo    nojyAHH. 


4 


10 


i 


1 
2 
3 
4 


5 
6 
7 

8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


25 
26 
27 
28 
29 


30 


CpeÄH 
Mittel 


19.9 

21.0 
21.9 
22.1 


22.1 
20.9 
21.2 
21.1 
21.2 


21.3 
20.5 
21.3 
22.4 
23.4 


23.3 
23.1 
22.8 
22.8 
23.3 


24.7 
25.3 
25.8 
25.6 
25.7 


24.7 
24.5 
25.0 
25.9 
26.9 


26.1 


23.19 


20.1 
21.2 
21.9 
22.3 


22.1 
20.7 
21.2 

21.1 
21.1 


21.3 
20.3 
21.4 
22.5 
23.5 


23.3 
23.1 
22.6 
22.7 
23.7 


24.9 
25.3 
25.8 
25.5 
25.5 


24  5 
24.7 
25.1 
26.0 
27.1 


26.0 


20.1 
21.2 
21.9 
22.3 


21.9 
20.6 
21.0 
21.0 
20.9 


21.3 
20.1 
21.4 
22.5 
23.3 


23.1 
22.9 
22.4 
22.5 
23.6 


24.8 
25.2 
25.7 
25.3 
25.5 


24.3 
24.6 
25.0 
25.9 
26.9 


25.5 


23.22 


23.09 


20.1 
21.2 
21.7 
22.0 


21.5 
20.3 
20.7 
20.8 
20.6 


21.1 
20.1 
21.1 
22.3 
23.0 


22.8 
22.7 
22.2 
22.3 
23.4 


24.7 
25.0 
25.5 
25.1 
25.3 


23.9 
24.3 
24.9 
25.7 
26.7 


25.3 


22.88 


19.9 
21.1 
21.5 
21.6 


21.2 
20.1 
20.5 
20.6 
20.4 


20.9 

19.9 

21.1 
22.2 
22.9 


22.6 
22.5 
22.1 
22.0 
23.4 


24.5 
24.9 
25.3 
24.9 
24.8 


23.7 
24.1 
24.6 
25.7 
26.6 


25.0 


22.69 


19.9 

21.1 
21.5 
21.6 


21.0 
20.2 
20.5 
20.7 
20.4 


20.7 
20.0 
21.1 
22.3 
22.9 


22.5 
22.4 
22.0 
22.1 
23.4 


24.5 
24.9 
25.3 
24.8 
24.7 


23.6 
24.1 
24.7 
25.6 
26.4 


24.9 


22.66 


20.2 
21.3 
21.7 
21.8 


20.9 
20.5 
20.7 
21.0 
20.6 


20.6 
20.5 
21.5 
22.7 
231 


22.7 
22.6 
22.3 
22.4 
23.9 


24.9 
25.2 
25.3 
25.1 
24.7 


23.9 
24.3 
25.1 
25.9 
26.5 


25.0 


22.90 


20.7 
21.7 
21.9 
22.0 


20.9 
20.9 
20.9 
21.1 
21.0 


20.5 
20.9 
22.0 
23.1 
23.3 


23.0 
22.6 
22.7 
22.9 
24.3 


25.1 
25.5 
25.5 
25.5 
24.7 


24.3 
24.7 
25.5 
26.5 
26.3 


25.0 


21 

n 


21 


3 

t 
3 


3 

1 


4 


23.17 
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m 


in    der    Tiefe    0.84 


m 
1.65 


m 
3.26 


m 
3,99. 


t  t  a  g. 


\ 


22.9 


\ 


22-2 

22.1 

22.0 

22.3 

22.7 


22.9 


aO.  22}    20.24 


22.2 
22.1 
22.1 
22.3 
22.7 


23.0 


20.27 


10 


Nachmittag. 


10 


17.8 
18.0 
18.ft 
18.5 


19.1 
19.2 
19.1 
19.1 
19.1 


19.1 
19.3 
19.1 
19.3 
19.8 


20.1 
20.3 
20.3 
20.4 
20.4 


20.8 
21.3 
21.7 
22.0 
22.1 


22.2 
22.1 
22.0 
22.3 
22.6 


23.0 


20.29 


17.8 
18.1 
18.5 
18.8 


19.1 
19.1 
19.1 
19.1 
19.2. 


19.2 
19.2 
19.1 
19.4 
19.8 


20.1 
20.3 
20.3 
20.4 
20.4 


20.9 
21.3 
21.7 
22.0 
22.2 


22.2 
22.1 
22.1 
22.4 
22.8 


23.1 


20.33 


17.9 
18.1 
18.6 
18.9 


19.1 
19.1 
19.1 
19.1 
19.2 


19.2 
19.2 
19.1 
19.5 
19.8 


20.1 
20.3 
20.3 
20.4 
20.5 


20.9 
21.4 
21.7 
22.0 
22.2 


22.2 
22.1 
22.1 
22.4 
22.8 


23.0 


20.34 


17.9 
18.1 
18.7 
18.9 


19.1 
19.1 
19.1 
19.1 
19.2 


19.2 
19.2 
19.2 
19.5 
19.9 


20.2 
20.4 
20.3 
20.4 
20.6 


21.0 
21.5 
21.8 
22.1 
22.2 


22.1 
22.1 
22.1 
22.5 
22.9 


23.0 


20.38 


17.9 
18.3 
18.7 
19.0 


19.1 
19.0 
19.1 
19.1 
19.1 


19.2 
19.1 
19.2 
19.5 
19.9 


20.2 
20.3 
20.3 
20.4 
20.6 


21.0 
21.4 
21.9 
22.1 
22.2 


22.1 
22.1 
22.2 
22.5 
22.9 


23.0 


20.38 


CpBÄH. 
Mittel. 


17.80 
18.05 
18.50 
18.78 


19.08 
19.10 
19.06 
19.10 
19.15 


1      no  noiyAHB. 
1    Nachmittags. 


15.6 

15.6 
15.6 
15.7 


15.8 
16.0 
16.2 
16.3 
16.3 


19.15 

16.4 

19.20 

16.6 

19.14 

16.6 

19.38 

16.7 

19.79 

16.7 

20.05 

16.8 

20.31 

17.0 

20.34 

17.0 

20.36 

17.2 

20.48 

17.3 

20.81 

17.4 

21.28 

17.6 

21.69 

17.6 

21.99 

17.8 

22.15 

17.9 

22.18 

18.1 

22.10 

18.2 

22.08 

18.  ^ 

22.36 

18.4 

22.74 

18.5 

22.99 

18.7 

20.31 

17.00 

18.8 

13.4 
13.4 
13.4 


13.5 
13.5 
13.6 
13.6 
13.6 


13.7 
13.7 
13.7 
13.8 
13.8 


13.9 
13.9 
13.9 
14.0 
14.0 


14.1 
14.1 
14.1 
14.2 
14.2 


14.2 
14.3 
14.3 
14.4 
14.5 


14.6 


18.0 

13.0 
13.0 
13.0 


13.1 
13.1 
13.1 
13.1 
13.2 


13.2 
13.3 
13.2 
13.3 
13.3 


13.3 
13.4 
13.4 
13.4 
13.4 


13.4 
13.5 
13.5 
13.5 
13.6 


13.6 
13.7 
13.7 
13.7 
13.7 


18.7 


13.89 


13.35 


n 


Dfttom 


lat'fc   nOHepXHOCTblO  SeiJIH. 
j.  V  0  r  in  i  t  t  11 


33/      1 

36.0     I 


•Ji).5       19.5       19.a 


%M  , 


15.3   ■     14.7   j 

i  j 

|7.2fi   1    17.13   ! 


23.2 
30.3 

27.3 


2.1.1 

26.2 

29.5 

29.2 

-J9,4    ; 

26.9 

27.4 

30.8 

31.5 

32.3      1 

25.7 

28  4 

30.9 

31.3 

33.3     1 

28.3 

30.1 

30.5 

32.6 

34.. 

28,4 

30.1 

34.0 

33.7 

31.5 

26.3 

30.5 

31.3 

■31.7 

34  .'^ 

27.0 

30.0 

33.9 

32.9 

34.f:     , 

28.5 

32,1 

34.0 

33.2 

:U.i     ! 

20.8 

26.2 

26.8 

29.Ö 

7S:i 

22.6 

25.1 

26.5 

26.9 

2H.^ 

26.7 

24.8 

27.9 

29.9 

3or. 

2.., 

29.1 

30.8 

32.7 

33.? 

28.7 

31.9 

33.7 

35.4 

3».h 

28.1 

29.9 

31.3 

33.2 

34.1 

22.2 

23.1 

28.5 

29.7 

3:.v 

19,1 

21.1 

21.5 

22.3 

19.1 

19.6 

22.0 

19.4 

22,: 

24.5 

25.9 

27.9 

29.5 

29.."; 

20.7 

23.fi 

22.7 

24.5 

•X:> 

21.3 

22-4 

17.6 

20.9 

25.5 

23.3 

20,3 

25.7 

28.2 

30.3 

26.1 

22.8 

28.2 

27.5 

1*9. 1 

35,5 

27.5 

29.1 

28.9 

■2^.1. 

26,7 

27.7 

30.4 

30.3 

32.1 

24,63 

26.17 

28.36 

29.23 

30.»^i    1 
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Juli  1888. 

Thermometer  mit  geschwärzter  Kugel 

1.5  Meter  über  dem  Erdboden. 


u  0  Ji  y  A  H  H. 


N  a  c  h  in 


1  t  t  a  g. 


8 


10 


11 


34.1 

33.5 

1 

33.1 

37.3 

38.7 

35.9 

38.8 

36.2 

37.3 

34.8 

24.8 

21.4 

26.2 

24.7 

23.9 

24.3 

22.9 

22.5 

32.0 

28.3 

30.3 

35.5 

33.6 

35.3 

36.1 

36.1 

36.0 

35.1 
39.1 
37.7 
36.7 
38.6 


39.2 
30.1 

28.7 
34.0 
40.4 


41.7 
36.7 
32.1 
27.3 
28.6 


36.5 
25.7 
21.3 
32.0 
27.4 


33.7 
31.3 


33.32 


34.1 
38.2 
36.1 
34.9 
39.6 


37.7 
29.7 
27.2 
35.0 
37.7 


41.0 
28.9 
27.7 
30.7 
27.6 


36.8 
24.9 
23.5 
29  6 
32.3 


33.6 
30.9 


32.15 


33.7 
37.7 
35.1 
33.3 
36.6 


33.3 
28.9 
25.9 
32.3 
36.4 


41.1 
27.7 
26.5 
25.9 
25.6 


30.4 
25.3 
20.3 
26.7 
31.6 


32.3 
28.6 


30.67 


28.1 
309 
32.9 
19.2 


20.7 
22.3 
25.2 
30.1 
32.2 


30.9 
30.9 
31.5 
30.4 
32.3 


26.9 
24.3 
22.9 
28.5 
32.1 


34.6 
25.9 
25.6 
25.4 
24.3 


27.3 
23.0 
19.5 
23.4 
25.81 


26.9 
25.8 


27.09 


23.8 
25.7 

27.7 
15.8 


18.0 
19.9 
21.3 
22.7 
24.7 


26.5 
26.8 
28.0 
27.4 
23.8 


25.4 
22.1 
19.9 
24.1 
30.0 


29.6 
24.9 
24.9 
23.1 
22.3 


25.3 
23.3 
18.1 
22.4 
23.5 


23.3 
24.5 


23.83 


19.9 
23.3 
25.3 

18.4 


17.7 
19.3 
20.7 
20.8 
22.9 


25.3 
24.6 
26.6 
25.7 
23.6 


24.0 
21.1 
19.7 
20.1 
29.6 


26.8 
23.1 
24.1 
22.7 
21.5 


23.8 
21.7 
17.9 
20.9 
23.0 


24.3 
21.1 


22.56 


20.0 
21.2 
23.3 
19.9 


17.6 
18.7 
20.5 
18.9 
21.9 


24.2 
22.3 
23.7 
25.1 
23.7 


24.1 
19.8 
19.5 
17.9 
25.3 


24.4 
23.1 
23.3 
22.1 
20.9 


23.6 
21.0 
17.9 
19.9 
20.9 


23.0 
20.7 


21.56 


19.4 
20.1 
22.7 
18.9 


17.3 
17.9 
19.1 
18.5 
20.1 


23.6 
22.7 
24.7 
23.9 
21.5 


23.0 
18.7 
17.6 
17.7 
24.5 


21.3 
22.3 
22.2 
20.1 
18.9 


22.1 
20.5 
17.0 
19.5 
19.1 


20.8 
20.7 


20.53 


12 


CpeAH. 
Mittel 


18.7 
19.4 
20.9 
18.5 


16.5 
17.4 
17.5 
17.2 
21.3 


23.4 
20.0 
22.9 
21.7 
19.3 


22.0 
18.6 
16.9 
16.7 
21.9 


20.1 
22.2 
21.7 
18.7 
19.9 


21.1 
19.6 
15.7 
19.5 
18.5 


18.9 
19.5 


19.55 


24.80 
26.66 
28.24 
25.41 


21.34 
20.51 
23.55 
24.91 
26.68 


27.85 
28.86 
27.95 
28.28 
28.53 


28.34 
24.02 
22.86 
24.82 
28.01 


30.40 
27.23 
25.59 
22.61 
22.05 


26.45 
22.88 
20.09 
23.08 
24.91 


25.31 
25.41 


25.41 
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lioäh  1888. 

TepMOMeTpT> 

Ha 

noBepxHOCTH  aeMjiH. 

^HCIO 

Datum 

Äo 

n  0  Ji 

JÄH 

H. 

1 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

U 

1 

15.9 

15.5 

15.0 

14.7 

14.7 

15.6 

22.5 

28.4 

34.8 

41.5 

46.4 

m 

2 

17.5 

16.4 

15.5 

14.9 

15.3 

16.5 

26.9 

34.8 

43.4 

49.3 

54.7 

m 

3 

20.9 

19.9 

19.3 

18.6 

18.7 

20.6 

29.6 

38.0 

46.3 

52.2 

56)8 

4 

24.0 

22.8 

21.9 

22.8 

23.1 

24.5 

27.2 

34.6 

45.4 

52.1 

57.5 

56.: 

5 

17.0 

16.9 

16.8 

16.4 

16.8 

18.3 

23.9 

26.1 

27.4 

34.9 

36.6 

4G.( 

6 

16.4 

16.0 

15.9 

15.5 

16.0 

16.9 

18.4 

20.1 

23.6 

31.6 

36.5 

42J 

7 

17.7 

17.1 

16.0 

15.7 

14.9 

16.0 

25.6 

27.0 

37.2 

40.2 

46.2 

4&; 

8 

17.9 

17.1 

16.3 

15.4 

14.8 

16.0 

26.7 

34.9 

41.6 

48.3 

53.1 

9 

19.3 

18.7 

17.7 

16.9 

17.0 

18.3 

29.0 

37.3 

45.0 

48.7 

52.1 

10 

21.1 

20.9 

19.9 

19.1 

18.7 

19.5 

28.6 

36.3 

42.4 

47.5 

52.3 

H.^ 

11 

23.3 

22.8 

22.4 

22.0 

21.2 

21.2 

30.7 

33.8 

44.6 

51.4 

57.0 

m: 

12 

21.5 

21.9 

20.7 

20.3 

19.9 

20.7 

30.6 

39.4 

47.0 

53.1 

58.3 

ea 

13 

21.6 

20.9 

19.9 

19.1 

18.9 

19.6 

29.8 

38.7 

45.5 

50.2 

56.9 

57, 

14 

21.1 

19.7 

19.1 

18.0 

17.9 

19.1 

30.5 

38.6 

45.8 

52.7 

56.2 

€1. 

15 

21.6 

20.8 

20.1 

19.6 

19.4 

20.8 

31.0 

40.2 

48.3 

54.5 

59.6 

a 

16 

24.8 

22.8 

21.8 

21.2 

20.2 

22.0 

26.4 

36.6 

42.0 

48.4 

55.3 

4a 

17 

18.9 

18.5 

17.9 

17.1 

17.3 

18.5 

26.5 

33.8 

40.0 

45.1 

47.7 

la 

18 

16.9 

16.1 

15.3 

14.9 

14.5 

15.6 

26.6 

32.8 

42.3 

48.7 

54.7 

56 

19 

17.3 

16.5 

15.7 

15.3 

15.1 

16.9 

27.8 

36.8 

43.3 

50.9 

55.7 

dt 

20 

20.2 

19.5 

18.7 

17.7 

17.3 

18.3 

30.0 

37.8 

47.1 

54.7 

60.5 

^l 

21 

21.5 

20.6 

20.5 

19.5 

19.1 

20.9 

30.3 

36.0 

41.8 

48.3 

52.4 

56 

22 

22.9 

22.4 

22.4 

21.6 

20.9 

21.4 

25.0 

28.6 

41.4 

44,0 

53.7 

4fl 

23 

21.0 

20.5 

19.7 

19.7 

19.9 

20.8 

21.0 

24.4 

25.8 

28.0 

30.2 

33 

24 

18.0 

17.9 

17.7 

17.0 

17.1 

17.9 

19.3 

20.9 

20.3 

20.2 

26.3 

1 

31 

25 

17.9 

17.5 

16.9 

16.5 

16.3 

16.1 

23.4 

30.4 

36.5 

43.7 

49.9  ' 

53 

26 

22.5 

22.0 

21.2 

21.2 

21.1 

21.4 

23.2 

25.5 

27.8 

28.0 

33.5 

21 

27 

21.8 

21.7 

21.4 

21.3 

20.7 

21.8 

23.9 

26.2 

22.6 

22.8 

32.4 

23 

28 

17.1 

17.3 

16.9 

15.3 

15.5 

16.4 

20.1 

24.2 

34.4 

42.7 

48.9 

M 

29 

21.8 

21.5 

21.1 

19.8 

18.9 

20.4 

29.0 

30.8 

39.2 

45.4 

50.6  j 

^ 

30 

19.7 

20.2 

19.9 

17.9 

16.3 

17.1 

26.8 

35.4 

41.8 

47.8 

51,9 

54 

31 

19.9 

19.5 

18.6 

17.3 

16.8 

17.5 

27.5 

35.8 

43.2 

48.0 

52.4 

t 
1 

" 

CpexB. 
Mittel 

19.97 

19.42 

18.78 

18.14 

17.88 

18.92 

26.38 

32.39 

38.96 

44.35 

49.56 

51J 

r 
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Juli  1888. 

Thermometer  auf  dem  Erdboden. 


no    noj[y;i;HH. 


Nachmittag. 


CpeAH. 


imii 

(!       1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Mittel 

'     50.4 

I    .      57.7 

60.3 

,,     61.1 

1 

51.0 

58.2 
60.4 
58.9 

47.4 
55.7 
56.8 
48.3 

45.7 
51.5 
53.3 
45.6 

41.4 
46.8 
45.7 
34.8 

35.1 

38.8 
40.4 
26.4 

27.8 
32.0 
34.0 
19.2 

23.8 

28.4 
30.2 
18.1 

21.9 
26.0 
28.3 
20.0 

20.7 
24.4 
26.5 
19.3 

19.7 
23.0 
25.1 
18.5 

18.8 
21.8 
24.1 
17.3 

29.91 
34.41 
36.88 
33.41 

41.2 
36.6 
52.9 
57.2 
,     57.3 

41.4 
38.8 
51.3 
55.3 
56.5 
1 

39.5 

41.0 
48.1 
54.0 
55.8 

36.4 
32.2 
43.7 
49.3 
51.7 

32.0 
29.4 
36.4 
44.7 
46.2 

27.1 
26.5 
32.6 
36.8 
38.2 

22.6 
23.6 
26.3 
30.2 
32.2 

20.2 
20.9 
23.5 
25.9 
27.6 

18.9 
19.9 
22.0 
23.8 
25.7 

18.6 
19.2 
21.7 
22.4 
24.3 

17.9 
18.0 
20  7 
21.4 
22.6 

17.6 
17.7 
18.9 
20.2 
22.2 

26.02 
;  24.71 
30.06 
33.35 
34.90 

55.2 

61.8 
65.6 
58.0 
62.1 

54.1 
60.7 
32.0 
57.4 
64.5 

51.0 
59.2 
48.9 
54.2 
61.3 

46.5 
54.8 
50.1 
49.6 
56.2 

41.3 
48.4 
47.4 
43.4 
49.7 

35.7 
39.0 
37.4 
34.9 
38.9 

30.9 
32.5 
31.6 
30.6 
33.6 

27.7 
28.0 
28.2 
27.7 
28.3 

26.2 
26.1 
26.4 
25.6 
26.4 

25.6 
24.4 
24.4 
24.6 
25.4 

24.2 
23.6 
23.8 
23.6 
23.8 

23.6 
22.2 
23.0 
21.8 
22.0 

34.28 
37.16 
35.52 
35.42 
37.18 

63.4 
39.0 
50.7 
59.1 
57.5 
1 

62.7 
35.6 
50.3 
59.0 
54.9 

61.3 
45.4 
46.8 
55.5 
53.0 

55.7 
45.2 
41.6 
50.2 
51.0 

49.8 
39.5 
36.0 
45.0 
44.5 

38.8 
31.4 
28.0 
34.3 
36.1 

31.2 
28.1 
24.6 
30.1 
31.8 

29.3 
25.3 
21.5 
25.6 
28.8 

26.6 
23.3 
20.4 
23.0 
27.4 

25.7 
22.0 
19.5 
20.8 
24.2 

25.6 
20.6 
18.1 
19.6 
22.8 

1 
1 

24.8     38.07 
19.6  '  31.55 
17.1  |i  30.18 
18.5  1  33.22 
21.4     34.33 

1 

64.1 
56.9 
*     52.9 
38.8 
35.8 

63.8 
56.1 
52.1 
36.0 
43.9 

60.9 
54.7 
50.9 
38.6 
42.4 

56.4 
48.9 
45.8 
39.0 
39.1 

50.1 
31.2 
36.0 
37.8 
33.6 

39.8 
31.5 
31.8 
29.0 
29.3 

33.2 
29.3 
29.8 
27.0 
25.8 

30.5 
27.4 
27.6 
24.2 
23.0 

27.6 
23.0 
26.6 
23.6 
22.4 

25.8 
22.6 
25.9 
21.6 
21.6 

24.0 
22.4 
24.2 
20.4 
18.5 

22.6 
23.2 
23.8 
19.1 
18.3 

1 

37.67 

33.94 

i  32.99 

i  26.59 

25.18 

55.1 
45.4 
26.2 
52.9 
57.3 

55.6 
41.9 
24.0 
55.7 
57.4 

55.1 
39.6 
23.2 
49.4 
53.3 

50.8 
31.6 
24.8 
45.2 
40.6 

46.9 
29.2 
25.6 
38.6 
42.8 

36.9 
29.2 
22.8 
30.1 
33.2 

31.1 
26.3 
21.2 
26.0 
28.9 

27.6 
25.1 
20.2 
24.7 
25.6 

27.3 
24.0 
19.3 
22.8 
24.8 

26.5 
23.2 
18.7 
21.2 
22.4 

25.4 
22.2 
18.2 
20.9 
21.2 

24.6 
21.6 
16.9 
21.4 
20.6 

1  33.38 
27.34 
22.71 
30.37 
33.39 

57.2 

56.7 

1 

56.2 
57.5 

54.1 
56.5 

49.0 
43.2 

43.0 
38.6 

34.0 
34.0 

29.0 
29.0 

25.8 
26.0 

24.6 
24.1 

23.7 
22.7 

22.6 
22.7 

21.0 
22.0 

33.80 
33.58 

< 
53.11  ! 

1 

51.72 

50.38 

45.86 

40.41 

1 

33.38 

28.76 

25.70 

24.13 

22.89 

21.78 

20.91 

32.31 
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m 


Ha    rjyöHH*     O.Ol. 


51.3 

57.0 

47.6 

52.2 

42.9 

51.3 

27.9 

30.6 

20.5 

2o.S 

41.2 

46.7 

28.0 

33.0 

22.6 

31,1 

40.1 

47.1 

47.2 

51.4 

teT  !  21.63 


48.0 
48.1 


43.03 


53.1 
53.4 
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m 


in  der   Tiefe     O.Ol. 


10. 

II 

0    n  0 

j:  y  Ä  H  !]• 

1 

N  a  C  1 

• 

ii  m  i 

t  t  a 

g- 

CpeAH. 
Mittel 

m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12    ' 

1 

49.3 

50.2 

48.0 

46.2 

42.1 

33.5 

29.7 

26.2 

24.4 

23.1 

21.9 

20.9 

30.12 

56.4 

56.9 

55.4 

52.1 

47.3 

38.1 

33.9 

30.5 

28.2 

26.7 

25.4 

24.2 

34.74 

58.1 

59.2 

56.0 

53.3 

47.3 

39.8 

35.9 

32.3 

30.4 

29.0 

27.2 

26.3 

37.08 

!     59.6 

58.1 

51.5 

47.2 

40.7 

31.4 

'21.4 

20.4 

1 

21.2 

20.2 

19.2 

18.2  1  34.19 

42.6 

43.7 

42.3 

39  7 

35.7 

28.6 

25.8 

23.2 

21.5 

20.5 

19.8 

19.4 

27.33 

37.8 

40.0 

41.3 

35.4 

31.7 

28.2 

25.4 

23.0 

21.8 

20.9 

20.1 

19.4 

25.80 

52.8 

52.9 

51.0 

46.9 

39.9 

32.9 

28.6 

26.0 

24.2 

23.7 

22.8 

21.4 

31.40 

56.2 

56.2 

55.2 

51.4 

46.4 

36.9 

32.4 

28.6 

26.5 

24.8 

23.9 

22.7 

34.23 

58.3 

1 

58.7 

56.9 

53.3 

48.7 

38.5 

34.4 

30.3 

28.1 

26.5 

25.2 

24.2 

36.09 

1 

56.6 

56.4 

53.8 

50.1 

44.9 

36.8 

33.1 

29.9 

28.2 

27.5 

26.0 

25.2 

1 
35.72 

59.4 

58.7 

57.7 

54.4 

49.1 

39.6 

34.5 

30.4 

28.5 

26.8 

25.6 

24.6 

;  37.18 

62.6 

35.7 

45.5 

51.9 

48.1 

38.4 

33.3 

30.3 

28.2 

26.5 

25.G 

24.8 

i  35.96 

57.9 

'     57.5 

55.2 

51.4 

46.0 

37.1 

.     32.6 

29.8 

,     27.9 

26.5 

25.6 

24.2  i  36.31 

61.8 

,     62.0 

1 

60.0 

56.1 

50.6 

41.0 

35-1 

30.9 

.     28.8 

1 

27.2 

26.1 

25.1     37.98 

1, 

61.8 

'     61.7 

60.2 

56.1 

51.1 

41.2 

34.3 

-     31.7 

29.0 

27.7 

27.4 

'     26.8     38.53 

40.6 

1     37.3 

45.2 

46.3 

42.3 

34.5 

.     30.3 

27.4 

25.5 

24.2 

22.8 

'     21.8 

32.95 

51.9 

52.1 

49.2 

44.9 

39.5 

31.9 

26.7 

24.1 

22.4 

21.6 

20.4 

19.4 

31.74 

58.2 

58.2 

56.4 

52.4 

47.3 

38.4 

■■     32.3 

28.2 

25.6 

23.6 

22.2 

21.0 

34.18 

58.4 

.     56.3 

54.3 

51.5 

47.0 

39.4 

33.5 

1     30.5 

'     28.8 

26.2 

24.8 

23.6 

35.23 

1 

63.2 

68.3 

61.4 

576 

52.1 

43.4 

37.1 

32.9 

29.8 

28.1 

26.4 

25.0 

1 
38.30 

57.7 

57.5 

54.7 

512 

36.1 

34.1 

31.5 

29.7 

'     24.4 

24.0 

23.9 

24.8 

35.17 

52.7 

'     53.3 

52.3 

48.1 

39.1 

34.1 

1     31.5 

'     29.4 

:     28.2 

,     --7.4 

26.0 

25.2 

34.47 

38.1 

,     36.7 

38.0 

40.3 

37.1 

31.1 

1     28.1 

25.4 

24.7 

22.5 

21.9 

20.41!  27.18 

35.9 

'     44.8 

43.8 

41.1 

35.2 

31.2 

'     27.4 

24.6 

23.6 

22.6 

19.2 

18.4  1  25.84 

54.1 

55.0 

54.5 

51.7 

48.4 

40.1 

33.4 

29.6 

'     28.8 

27.8 

26.7 

26.1  1  33.41 

41.4 

.     42.6 

42.2 

33.3 

30.5 

30.5 

27.3 

25.9 

25.1 

24.3 

23.3 

22.8  1  27.87 

26.6 

i     24.6 

23.4 

24.6 

25.0 

23.0 

i     21.4 

20.4 

19.6 

19.0 

18.6 

17.5  ,  22.98 
22.5     31.28 

54.5 

i     56.6 

52.9 

48.0 

43.0 

34.0 

.     28.6 

26.4 

24.6 

23.0 

22.4 

58.0 

'     58.9 

58.4 

46.1 

46.7 

37.1 

'     31.5 

27.7 

1 

!     26.7 

24.6 

23.4 

\     22.4     34.99 

58.8 

1 

!     588 

56.7 

52.7 

46.9 

37.9 

f     31.6 

i 

28.2 

26.6 

25.4 

24.4 

23.0 

I  35.40 

59.1 

1     59.1 

58.2 

46.5 

41.4 

36.1 

i     31.5 

28.1 

26.5 

25.0 

24.5 

23.811  35.08 

^     52.92 

1 

,  52.35 

51.34 

47.80 

42.81 

35.45 

1 
30.78 

1 
27.81 

'  26.06 

1 

1 

24.74 

23.64 

1 

22.75  !  33.18 

t 
1 

I  ^ 


[ 
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m 
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Imcjo 

D&tOm 

X  0     n  0  J 

f  A  B 

H. 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

1 

2 
3 
4 

17.8 
22.1 

25,!) 

27.6 

17.4 
20.9 
24.5 
26.9 

16  8 
20.0 
23.7 

25.8 

16.4 
19.1 
22.B 
25.7 

18.8 
22.4 
25.4 

16.8 
19.2 
22.8 
25.9 

23.3 

26,7 
27.3 

28.2 
30.9 

30.2 

29.3 
33,4 
36.1 

36.6 

34.4 
36.4 
40.8 

41.8 

5 

6 
7 
8 
9 

18.8 

i9.g 

20.4 
22.3 
23.9 

18.5 
19.0 
19.9 
21.4 
2.5.1 

18.3 
18,7 
19.1 
20.5 
22,3 

17.9 
18.3 
18.4 
19.5 

21.4 

18,0 
18,1 
17.7 
19.0 
20.9 

18.7 
18,5 
17.7 
19.2 
21.2 

22.0 
19.4 
22.0 
23.5 
25.6 

24.6 
20.3 
25.6 

28.4 
30.6 

24.9 
22.8 
3t.8 
33.4 
35.8 

31.2 
27.8 
35.4 
38  3 
40.6 

10 

11 
12 
13 

U 

25.4 
26.7 
25.9 
25.9 
25.9 

24.6 
26.0 
25.7 
25.1 
2i.8 

24.1 
23.2 
24.8 
24.2 
23.7 

23.0 
24.8 
22.1 
23,3 

23.0 

22.6 
21.2 
23.5 
22.9 
22.5 

22.6 
23.9 
23.9 
22.9 
22.9 

26.4 
26.8 
27.6 
27.2 
27.4 

31.3 
28.9 
32.8 
32.4 
32.4 

36.0  , 

36.4 

3^2 

37.4 

37.8 

40.5 
41.1 
42.7 
42.1 
43.1 

15 

16 

17 
18 
19 

26.6 
28.4 
23.7 
21.6 
23  2 

25.7 
26.5 
22.8 
20.9 
22  0 

24.9 

25.9 
22.2 
20.0 
21.1 

24.3 
25.1 
21.4 
19.4 
20.5 

23.7 
242 
21,2 
190 
20.1 

24.0 
24.5 
21.5 
19.1 
20.6 

28.4 
27.8 
25.4 
23.7 
25.0 

33.6 

31.9 
29.7 
28.5 
30.5 

39.0 
36.5 
33.9  . 

34.1   1 
35.8  I 

44.0 
40.8 
.38.3 
39.3 
40.9 

20 
21 
22 
23 
2t 

25.1 
26.9 
26.1 
25.0 
21.2 

24.1 
23.0 
23.6 
23.8 

2i).0 

23.3 
25.1 
25.4 
23.0 
19.4 

22,5 
24.3 
24.7 
22.9 
18.6 

21.9 
23.7 
24.0 
22.9 

18.6 

21.9 
23.9 
24.3 
23.1 
18.7 

26.9 
28.1 
26.1 
23.2 

19.8 

32.1 
32.7 
28.2 
25.2 
21.3 

37.8 
37.0 
33.8 
25.8  ' 
22.8 

43.6 
41.6 
38.2 
27.2 
21.2 

25 
26 
27 
28 
29 

19.6 
25.7 
21.0 
18.4 
24.4 

19.2 
24.6 
237 
18.5 
24.1 

18.4 
23.4 
23.3 

18.4 
23.6 

17.8 
23.3 
23.1 
17.4 
22,8 

17.6 
22.9 
22,7 

17.1 
22.1 

17.4 
22.9 
23.0 
17.3 

22.4 

21.2 
23.7 
24.0 
19.0 
25.5 

26.3 
25.1 
23.2 
22.6 
29.3 

31.6  > 
27.3 
24  3 
28.7 
34.7 

36.1 
27.5 
23.5 
35.2 
40.2 

30 
31 

24.4 
24.9 

23.8 
24.3 

23.H 
23.4 

22.6 
22.2 

21.2 
21.4 

20.8 
21.4 

24.8 
25,4 

30.0 
30.9 

35.6 
36.3 

40.7 
41.4 

& 

23.78 

23.01 

22.31 

21.57 

21.18 

21.39 

24.63 

28.52 

33,06 

37.35 

4 
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m 


in    der   Tiefe    0.02. 


1 

n 

0      nOJiy^HH. 

N  a  c 

h  lU  i 

t  t  a 

g. 

CpeAH. 
Mittel 

1 

2 

3 

1 

4. 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

42.7 

44.0 

43.5 

42.6 

40.3 

36.5 

32.9 

28.7 

26.9 

25.3 

24.0 

22.9' 

29.14 

48.2 

49.4 

49.3 

47.8 

45.2 

41.0 

36.0 

33.2 

30.8 

29.0 

27.6 

26.5 1 

33.16 

49.8 

'     51.5 

50.3 

49.0 

46.1 

42.6 

37.8 

34.8 

32.6 

31.0 

29.6 

28.7 

35.55 

51.2 

51.5 

49.0 

45.8 

41.6 

35.3 

27.6 

25.3 

22.9 

21.7 

20.8 

19.5 ; 

! 

33.34 

39.6 

40.8 

40.0 

38.4 

35  8 

31.8 

27.8 

25.5 

23.5 

22.3 

21.6 

1 

1 

20.9 

27.18 

34.9 

36.4 

37.2 

34.5 

32.0 

29.6 

27.1 

24.9 

23.4 

22.4 

21.4 

20.9  i 

25.54 

15.4 

46.4 

45.8 

43.8 

39.8 

35.0 

31.0 

28.6 

26.7 

25.7 

24.7 

23.4, 

30.25 

48.0 

48.9 

49.0 

47.1 

44.4 

40.2 

34.8 

31.5 

29.4 

27.6 

26.2 

25.1' 

32.77 

50.8 

51.1 

50.8 

48.0 

46.4 

41.6 

36.6 

32.9 

30.8 

29.0 

27.4 

26.4  i 

1 

34.59 

49.4 

50.1 

49.0 

47.0 

43.8 

39.7 

35.3 

32.4 

30.5 

29.5 

28.1 

27.1 

34.59 

51.2, 

51.8 

51.8 

49.9 

46.8 

42.4 

36.9 

33.3 

31.2 

29.4 

27.9 

27.0 

35.75 

53.6' 

38.4 

41.8 

46.8 

45.3 

41.4 

35.6 

32.7 

30.6 

29.0 

27.8 

26.9 

34.79 

50.6 

51.3 

50.4 

48.0 

44.7 

40.2 

34.4 

32.5 

30.6 

29.0 

27.9 

26.9 

35.28 

53.3  ■ 

1 

1 

54.2 

53.4 

51.5 

48.2 

43.6 

38.0 

34.2 

32.0 

30.4 

28.8 

27.6 

36.55  I 

1 

1 

53.3  1 

54.2 

53.8 

51.8 

48.6 

43.6 

37.4 

34.4 

32.0 

30.6 

29.8 

29.0 

;       1 

!  37.17  : 

39.3' 

36.9 

41.6 

42.8 

40.8 

36.9 

32.8 

29.9 

28.1 

26.8 

25.5 

24.5 

32.82 

45.7, 

46.5 

45.3 

42.7 

39.3 

35.2 

30.3 

27.6 

25.6 

24.4 

23.3 

22.4 

31.41 ! 

50.0  1 

50.9 

50.1 

48.1 

45.1 

40.9 

35.2 

31.5 

28.9 

27.1 

25.4 

24.1 

33.19  1 

50.8 

50.6 

49.7 

47.9' 

45.1 

41.3 

35.9 

36.9 

31.1 

28.9 

27.6 

26.3 

34.45  1 

1 

1 
54.2  t 

66.1 

54.5 

52.8 

49.4 

1 
45.0 

39.5 

35.7 

33.0 

31.0 

29.4 

1 

28.1 

j 
36.95 

50.9' 

51.6 

50.1 

48.0 

40.0 

36.2 

33.9 

32.0 

28.2 

27.0 

26.5 

26.7! 

34.78 ; 

46.0  ■ 

47.8 

47.6 

45.2 

40.0 

36.1 

33.4 

31.4 

30.0 

29.0 

28.0 

27.1 

33.44  1 

34.5; 

34.6 

34.9 

37.7 

35.5 

32.7 

29.7 

27.2 

26.4 

24.9 

24.2 

22.6 

27.76  ;i 

,1 

33.3 

1 

39.5 

39.7 

38.6 

34.1 

32.3 

29.3 

26.4 

25.4 

24.2 

22.0 

20.4; 

i 

25.90 

46.0 

47.7 

48.1 

46.7 

44.9 

41.7 

35.7 

32.1 

30.7 

29.7 

28.7 

27.81 

32.01 

34.7; 

38.4 

38.7 

33.5 

31.3 

31.3 

28.6 

27.3 

26.3 

25.7 

24.7 

24.3, 

28.03  1 

26.7  ; 

25.3 

24.1 

24  7 

24.7 

23.7 

22.3 

21.3 

20.7 

19.9 

19.5 

18.71 

23.52 

46.3 

48.1 

46.5 

43.9 

41.3 

37.1 

31.9 

29.1 

27.4 

25.8 

25.0 

24.4' 

30.12 

49.5' 

51.2 

51.8 

45.8 

44.7 

40.1 

34.9 

31.1 

29.5 

27.6 

26.4 

25.4  [ 

1 

34.06 

yj.7 

51.5 

50.8 

48.7 

45.2 

40.9 

34.9 

31.6 

29.7 

28.4 

27.3 

1 
26.0 

34.44 : 

51.0 

1 

52.0 

51.7 

45  5 

41.5 

37.7 

34.2 

31.3 

29.5 

27.7 

27.3 

i     26.3 , 

1 

1 

34.25 

1 

t 
46.18, 

1 

46.70 

46.46 

44.66 

'  41.67 

37.86 

33.28 

30.56 

28.53 

27.10 

25.95 

24.96 

1 

32.35  , 

^1 

Imt  1888. 
TeMnepaxypanoHBfci 

m 
Ha     r  x  y  6  B  u  %       0.05. 


Datnm 

Ao 

n  0  j 

y  A  H 

II. 

V  0  r 

JU   1   t 

t  a  g. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10    ! 

1 

1      2 

3 

4 

20.0 
24.5 

28.0 
30.1 

1 

19.6 
23.5 
27.0 
29.2 

19.0 
22.6 

26.1 
28.3 

18.5 
21.8 

25.2 
27.6 

18.2 
21.1 

24,6 
27.1 

18.1 

20.8 
24.2 
27.0 

19.3 
22.1 
25.3 
27.2 

21.6 
24.5 
27.4 

28,0 

24.5 
27.6 
30.3 
30.7 

28.0  ' 

31.0 
33.4    1 

34.1  ' 

5 

6 

7 
8 
9  _ 

!      21.5 

22.3 

22.1 
25.0 
27.0 

20.8 
21  .b 
21.8 

24.0 
26.1 

20.3 
20.9 
21.2 
23.2 

25.2 

20.0 
20.4 
20.6 
22.4 
24.2 

19.7 
20.0 
19.5 
21.7 
23.6 

19.7 
19.8 
19.5 
21.2 
23.2 

21.2 
20.1 
20.3 
22.3 
24.3 

22,8 
20,4 
22,6 
24.7 
25.7 

23.6 

21.3 
26.0 

27.7 
29,6 

26.4 
23.4 
29.0    , 
31.0 
32.8 

10 
11 
12 
13 
14 

i    28.5 
:    29.3 

29.5 
29.4 

i    29.2 

27.6 

28.6 
28.6 
26.4 

28.2 

26.9 
27.8 
27.9 
27.6 
27.3 

26.2 
27.2 
27.0 
266 
26.4 

25.4  1     24.8 
26.6  1     26.1 

26.5  \     26.0 
26.0  1     25,6 
26.0  [     25.3 

26,6 
26.2 
26.6 

26.2 
26.3 

27.7 
27.3 

28.8 
28.4 
28,4 

30.2 
30.2 
31.6 
31.0 
31.1 

33.0 
33.3 
33,5 

33.8 
34.2 

15 
16 

17 
18 
19 

1    30.3 

'    3J.2 

1    27.3 

25.6 

27.4 

29.2 
30.2 
26.4 
24.8 
26.4 

28.4 
29.2 
25.7 
24,0 
25.3 

27.6 
28.4 
24.9 
23.2 
24.2 

27.0 
27.6 
24.4 
22.6 
24.0 

26.5 
27.0 
24.0 
22.2 
23.4 

27.2 
27.5 

24.7 
23.1 
24.3 

29.5 
26.7 
26.4 
25.1 
26.5 

32.2 
31.0 
28.5 
27.7 
29.4 

35.2 
33.2 
31.0 
30.8 
32.4 

20 
21 
22 
23 
24 

29.2 

30.9 
29.0 
28.8 
24.5 

28.0 

29.9 
28.5 
27.6 
23.4 

27.2 
29.0 
28.0 
26.7 
22.7 

26.4 

28,1 
27.4 
26.1 
2J.6 

25.6 

27.2 
26.7 
25.6 
21.4 

25.0 

26.8 
26.5 
2S.4 
21.0 

25.8 

27.6 
26.8 
25.2 
21.2 

28.1 
29.3 
27.6 

25.2 
21.7 

31.0 
31.6 

28.6 
25.6 
22.0 

34.2 
34.0 
31.6 
26.2 
22.5 

25 
26 
27 

29 

22.6 

2S.7 
25.6 

20.4 
26.0 

22.0 
27.4 

25  3 
20.2 

25.6 

... 

26.3 

24.9 
20.0 
25.2 

20.8 
25.4 
24.6 
19.6 
24.5 

20.4 
25.0 
24.3 
19.0 
24,2 

20.0 

24.6 
24.1 

18.8 
24.0 

20.8 
24.4 
24.3 
19.2 
24.3 

23.0 
25.2 
24.7 
20.6 

26.1 

26.0 
26.1 
25.0 
23.0 
28.6 

29.0   , 
26.6 
24.4 
27.2 

31.5 

30 
31 

27.8 
28.6 

27.0 
27.7 

26.4 

26.6 

25,7 
26.0 

24.8 
25.2 

24.0 
24.5 

24.4 
24.9 

26,4 
27.2 

29.2 
29,8 

32.2 
33.0 

26,78 

25.95 

25.20 

24.47 

23.90 

23.52 

24.15 

25.79 

28.08 

30.71 
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m 


in   der   Tiefe    0.05. 


i 

! 

n 

0    n  0  ji  y 

Ä  H  H. 

N  a  c 

h  m  i 

t  t  a 

g. 

Cpe^B. 
Mittel 

1 

\    ' 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

36.1 
39.8 
41.4 
42.0 

37.6 
41.4 
43.0 
43.8 

38.3 

42.5 
43.7 
44.1 

38.3 
42.5 
43.8 
42.7 

37.7 
41.9 
43.2 
41.1 

36.6 
40.5 
41.8 
38.2 

34.3 
38.2 
39.6 
33.8 

31.7 
35.4 
37.4 

30.4 

29.6 
33.4 
35.3 
26.8 

1 

28.0 
31.8 
33.6 
24.7 

26.6 
30.4 
32.3 
23.6 

25.5 
29.1 
31.0 
22.4 

28.01 

,     31.59    ; 

1  33.88 
;  32.50  |i 

:         'i 

1 

33.6 
31.1  1 
37.3 
39.3 
40.8' 

35.4 
31.8 
39.1 
40.8 
42.5 

35.7 
32.4 
39.7 
42.0 
43.3 

35.4 
32.6 
39.6 
42.0 
43.4 

34.6 
31.7 
38.6 
41.2 
429 

32.8 
30.1 
36.0 
39.9 
41.4 

30.2 
28.5 
33.4 
37.5 
39.1 

28.0 
26.8 
31.2 
34.9 
36.5 

26.2 
25.4 
29.4 
32.6 
34.4 

1 

.     24.8 

i     24.3 

28.1 

30.7 

32.4 

23.8 
23.6 
27.1 
29.3 
31.0 

23.0 
22.8 
26.0 
28.1 
29.7 

u 
! 

26.64  i 
1  25.28, 
28.93' 
31.37  : 
33.06 ', 
1            1 

40.5' 
41.7' 
42.5  1 
41.2 

42.6 

1 

41.9 
43.2 
40.7 
42.7 
44.4 

42.4 
44.3 
38.2 
43.2 
45.5 

42.3 
44.3 
40.4 
43.2 
45.5 

41.4 
43.7 
41.2 
42.4 
44.9 

40.0 
42.3 
40.5 
40.7 
43.3 

37.8 
40.0 
38.2 
38.3 
40.9 

35.6 
37.2 
36.1 
36.2 
38.4 

33.8 
35.2 
34.2 
34.4 
36.1 

32.4 
33.2 
32.7 
32.8 
34.2 

31.2 
31.9 
31.4 
32.5 
32.7 

30.2 
30.8 
30.3 
30.3 
31.7 

33.32  ; 
34.42 
33.75  1 
34.03 ' 
35.01  Ü 

i                ! 

43.0 ' 
37.0 
37.2 
39.7 
40.81 
1 

44.5 
36.1 
38.5 
41.2 
42.1 

45.4 
37.4 
39.2 
42.3 
43.5 

45.6 

38.2 
38.8 
42.4 
42.5 

45.0 
38.3 
38.0 
42.0 
41.9 

43.4 
37.2 
36.4 
40.6 
40.9 

40.8 
35.6 
34.1 
38.2 
38.7 

38.0 
33.7 
32.0 
35.7 
36.6 

36.0 
32.0 
30.2 
33.5 
34.9 

34.3 
30.6 
28.7 
31.6 
33.2 

33.0 
29.3 
27.6 
30.0 
31.6 

32.0 
28.2 
26.4 
28.7 
30.4 

1 

35  54 

'  32.60 

30.81 

31.92 

1  33.11  1 

1            1 

43.1 
41.2 
37.2^ 

29.3  . 

28.0  ' 

1 

44.9 

42.7*^ 

39.2 

30.8 

30.8 

45.9 
43.0 
40.4 
31.0 
33.3 

46.0 

43.2 
40.2 
32.9 
34.2 

45.6 
41.7 
39.4 
32.4 
33.1 

44.2 
38.6 
37.5 
32.4 
32.5 

41.8 
36.6 
35.6 
31.2 
30.8 

39.2 
35.2 
34.2 
29.6 
29.0 

37.1 
33.3 
32.8 
28.5 
27.7 

35.2 
31.4 
31.8 
27.6 
26.6 

33.7 
30.3 
31.0 
26.8 
25.4 

32.3 
29.6 
30.0 
25.9 
23.6 

:  35.31 

1  34.03 

32.52 

28.16 

26.06 

1 

38.0 ! 

29.2 

26.2 

37.6 

39.6 

40.0 
33.0 
25.8 
39.2 
41.7 

41.2 
34.1 
25.0 
39.7 
43.0 

41.6 
33.2 
24.8 
39.3 
42.3 

41.2 
31.8 
24.6 
38.6 
41.3 

40.5 
31.0 
24.6 
36.8 
39.9 

37.8 
30.2 
23.8 
34.2 
37.3 

35.1 
29.0 
23.2 
31.8 
34.8 

33.2 
28.2 
22.6 
30.2 
33.0 

31.9 
27.4 
22.0 
28.6 
31.4 

30.7 
26.7 
21.5 
27.5 
30.0 

29.8 
26.3, 
21.0, 
26.5, 

28.8 

1 

1 

i  30.60 
28.20 
24.33 
28.51 
32.26 

1 

40.0 

41.7 

42.2 
42.3 

43.0 
43.3 

43.0 
42.6 

42.3 

40.7 

40.7 
38.7 

38.2 
36.8 

35.6 
35.0 

33.6 
33.2 

32.2 
31.8 

31.0 
30.7 

29.8  i 

29.7' 

1 

33.06 
33.08 

38.05 

1 
39.46 

40.19 

40.22 

39.50 

38.06 

35.85 

33.66 

31.83 

30.32 

29.17 

28.06 

31.35 

._—  — .» 

H^l  r* 


iKJib  1888. 
TeMnepaTypa    hoibm 

in 
Ba   T  i  y  6  a  R  i      0.10. 


Incio 
Datum 

__ 

Äo 

n  0  J  y  Ä  H 

9. 

V  0  r 

mittag. 

10 

1 

2 

J_ 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

22.9 

22.3 

21.9 

21.3 

21.1 

20.7 

«1.7 

21.1 

22.3  ! 

23.7 

2 

26.8 

25.9 

25.2 

24.5 

24.0 

23.4 

23.1 

23.5 

24.5  ' 

26.1 

3 

29.7 

28.9 

28.3 

27.6 

27.0 

26.5 

26.2 

26.5 

27.4  1 

28.8 

4 

a.., 

30.8 

30.3 

29.7 

29.2 

28.7 

28.5 

28.4 

28.9 

30.1 

5 

26.1 

25.1 

24.4 

23.9 

23.3 

22.9 

22.9 

23.4 

24.0 

24.7 

6 

25.1 

24.3 

23.7 

23.3 

22.8 

22.3 

22,2 

32.2 

22.3 

22.9  , 

7 

24,4 

23.9 

23.4 

23.0 

22,5 

22.0 

21.8 

22  2 

23.4 

25.1 

8 

27.3 

26.6 

25.9 

25.3 

21.7 

24.1 

23.7 

24,3 

25.3 

26.9 

9 

29.4 

28.5 

27.7 

27.0 

26.5 

26.1 

25.7 

26.0 

27;i 

28.5 

10 

31.1 

30.4 

29.3 

28.7 

28.1 

27.6 

27.2 

27.5 

28.3  ' 

29.5 

11 

31.3 

30.6 

30.1 

29.5 

28.9 

28.5 

28.1 

28.1 

28.6 

29.9 

12 

31.9 

31.2 

30.5 

29.8 

29.2 

28.7 

28.4 

28.5 

29.3  . 

30.7 

13 

31.5 

30.9 

30.2 

29.4 

28.9 

28.3 

28.0 

28.2 

29.0 

30.2 

14 

31.7 

30.8 

29.9 

29.4 

29.0 

28.3 

27.9 

28.2 

29.0  1 

30.3 

15 

32.6 

32.1 

31.3 

30.6 

30.1 

29.4 

29.1 

29.2 

30.0 

31.3  ; 

16 

33.4 

32.7 

31.9 

31.3 

30.7 

30.1 

29.5 

20.6 

30.1 

31.0  ' 

17 

30.2 

29.6 

29.0 

28.3 

27.8 

27.2 

27.0 

27.1 

27.6  . 

28.7    ! 

18 

28.9 

28.2 

27.5 

26.9 

26.3 

25.8 

25.5 

25.6 

26.4 

27.6  : 

19 

30.5 

29.7 

28.7 

27.9 

27.5 

26.9 

26.5 

26,8 

27.5 

28.7 

30 

31.5 

30.7 

30.  L 

29.3 

28.7 

29.1 

27.7 

27.9 

28.7 

30.1 

21 

33.3 

32.5 

31.7 

30.9 

30.1 

29.6 

29.3 

29,4 

30.1 

31.0 

22 

31.5 

30.9 

30.4 

29.9 

29,5 

29.0 

28.5 

28.7 

29.5 

23 

31.2 

30.5 

29.8 

29.1 

28.5 

29.1 

27,7 

27.3 

27.2 

27.3 

24 

27.3 

26.9 

26.2 

25.4 

25.0 

24.5 

24.2 

24.0 

24.0  ; 

24,1 

25 

25.7 

25.1 

24.5 

23.9 

23.5 

23.1 

22.9 

23.1 

24.0  ■ 

25.5 

26 

30,4 

29.5 

28.7 

28.1 

27,5 

27.1 

26,6 

26.5 

26.5 

26.9 

27 

27.0 

26.7 

26.3 

26.0 

25.8 

25.5 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3  , 

28 

22.8 

22.4 

22.1 

21.9 

21.5 

21.3 

21.1 

21.2 

21.8  ; 

23.3 

29 

27.5 

27.2 

26.7 

26,1 

25.9 

25.5 

25.3 

25.5 

26.2 

27.2  ' 

30 

29.7 

28.9 

28.4 

27.7 

27.3 

26.7 

26.2 

26.3 

26.9 

28.3 

31 

30.7 

29.9 

28.9 

28.4 

27.9 

27.3 

26.B 

26.9 

27.6  1 

29.1 

CpeiH. 
ifittol 

_    ._ 

29.19 

'°;'i. 

27.84 

27.23 

26.74 

26,24 

25.92 

26.08 

26.72 

27ft2      2 
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m 


i  n  d 

er  T 

i  e  f  e 

0.10, 

» 

n  . 

0    a  0  X  Y 

Ä  H   H. 

N  a  c 

h  m  i 

t  t  a 

g- 

GpeAH. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Mittel 

29.2 
31.7 
33.8 
34.9 

1 

30.9 
33.3 
35.3 
36.4 

32.0 
34.5 
36.4 
37.4 

32.5 
35.5 
37.2 
37.7 

32.9 
35.7 
37.5 
37.6 

32.6 
35.7 
37.5 
37.0 

32.2 
35.3 
36.9 
35.8 

31.3 
34.3 
36.1 
34.1 

1     30.2 

33.2 

!     35.1 

;     31.4 

1 

29.1 
32.3 
34.2 
29.1 

28.2 
31.4 
33.2 

28.1 

27.3 
30.5 
32.5 
26.9 

26.65 
29.50 
31.89 
31.99 

29.1 
26.9 
30.5 
32.4 
33.8 

30.7 
28.0 
32.3 
34.0 
35.5 

i 

31.7 
28.7 
33.5 
35.3 
36.6 

32.2 
29.5 
34.2 
36.1 
37.3 

32.3 
29.5 
34.4 
36.5 
37.7 

31.8 
29.1 
33.9 
36.3 
37.6 

30.9 
28.5 
33.0 
35.7 
37.0 

29.7 
27.9 
31.9 
34.5 
36.1 

1     28.5 
!     27.0 
30.9 
1     33.4 
!     34.9 
1 

27.4 
26.2 
29.7 
32.1 
33.7 

26.5 
25.6 
28.9 
31.2 
32.6 

25.7 
24.9 
28.1 
30.3 
31.9 

27.11 
25.52 
27.85 
30.05 
31.65 

34.2 
34.8 
35.7 
34.9 
35.3 

1 

1     35.5 

!     36.3 

35.8 

36.2 

36.9 

36.5 

37.5 

1     36.1 

i     37.2 

'     38.1 

1 

37.1 
38.2 
86.2 
37.8 
39.0 

37.3 
38.5 
36.7 
38.0 
39.3 

37.1 
38.6 
37.1 
37.7 
39.2 

36.5 
38.0 
36.7 
37.2 
38.7 

35.5 
36.9 
36.1 
36.2 
37.8 

I     34.5 

!     36.0 

1     34.9 

35.2 

36.7 

33.7 
34.7 
34.0 
34.1 
35.5 

32.8 
33.7 
33.1 
33.2 
34.3 

32.0 
32.8 
32.3 
32.5 
33.7 

32.25 
33.10 
32.88 
32.91 
33.52 

36.1 
34.4 
32.3 
32.9 
33.7 

37.5 
34.4 
33.5 
34.2 
35.2 

38.7 

34.4. 

34.3 

35.4 

36.2 

39.4 
34.9 
34.9 
36.3 
36.8 

89.8 

35.3 
35.1 
36.7 
37.2 

39.7 
35.5 
34.9 
36.7 
37.1 

39.1 
35.0 
34.2 
36.3 
36.7 

38.1 
34.2 
33.3 
35.4 
35.9 

37.0 
33.5 
32.2 
34.4 
35.0 

35.9 
32.6 
31.3 
33.2 
34.1 

34.9 
31.7 
30.5 
32.2 
33.3 

34.1 
31.0 
29.6 
31.3 
32.3 

34.31 
32.63 
30.82 
30.99 
31.94 

35.2 
35.0 
33.0 
28.1 
25.7 

36.7 
36.3 
33.9 
28.9 
27.1 

38.1 
37.2 
36.1 
29.4 
28.6 

38.9 
38.1 
35.8 
30.1 
29.7 

39.4 
38.1 
36.0 
30.6 
30.2 

39.5 
37.5 
35.7 
30.9 
30.2 

39.0 
36.6 
35.1 
30.7 
30.0 

38.1 
35.7 
34.5 
30.2 
29.2 

1     37.1 
34.9 
33.7 
29.5 
28.7 

36.1 
33.9 
33.0 
29.1 
27.9 

35.1 
33.0 
32.4 
28.5 
27.3 

34.2 
32.1 
31.8 
28.1 
26.5 

33.55 
33.42 
32.06 
29.00 
26.72 

30.9 
28.1 
25.9 
29.7 
32.2 

32.7 
29.1 
26.0 
31.5 
34.0 

34.1 
29.9 
25.9 
32.7 
35.3 

35.0 
30.7 
25.6 
33.6 
36.1 

35.5 
30.7 
25.5 
33.8 
36.2 

35.6 
30.3 
25.3 
33.5 
36.0 

35.3 
29.9 
25.1 
32.8 
35.5 

34.3 
29.2 
24.7 
31.7 
34.2 

33.3 
28.9 
24.3 
30.9 
33.3 

32.3 
28.2 
24.0 
29.9 
32.3 

31.6 
27.9 
23.6 
29.1 
31.4 

31.1 
27.5 
23.2 
28.2 
30.5 

29.13 
28.46 
25.36 
27.07 
30.40 

33.2 
33.5 

34.7 
55.3 

35.8 
36.3 

36.6 
37.0 

36.9 
36.9 

36.7 
36.5 

36.1 
35.7 

35.1 
34.7 

34.1 
33.3 

33.1 
32.9 

32.2 
32.2 

31.4 
31.3 

31.40 

31.75 ; 

U6\ 

1 

33.49 

34.48 

35.16 

35.41 

35.25 

34.69 

33.77 

32.79 

31.79 

30.96 

30.18 

30.51 

Jwjib  1888. 
TeMnepaxypa  noHsti 

m 
Ha    rjiyÖHHt      0.20. 


];D&tnm  i 


^0    n  0  ^  y  Ä  I 


32.0 
33,6 
32  0 


,     280 

27.2 

i     26.2 

25.7 

!     25.1 

24.8 

27.4 

27.0 

1     29.2 

28.6 

1     30,ß 

30.0 

30.8 

30.4 

1     31,7 

31.2 

1     31.3 

30.8 

[     31.4 

30.8 

:     32.5 

31.9 

1     .12.8 

32.4 

1    .m5 

30  0 

■     29.4 

2S.S 

1     30.7 

30.1 

31,6  1  31.0 

33.1  I  32.5 

31.4  I  31.0 

31.0  ;  30.6 

27.8  (  27.6 


29.6 
28.40 


Vormittag. 


24.9  I  24.5 
27.4  I  26.9 
29.1  I     28.8 


22.2 

no 

22.2 

24.1   : 

24.0 

24.0 

26.6  ! 

26.4 

26.4   I 

28.4 

28.2 

28.1 

25.0 

21.8 

24.8   ' 

23.8 

23.6 

23.2 

23.1 

23.0 

23.2 

24.8 

24.6 

24.6 

26.4 

26.2 

26.3 

27  8 

27.6 

27.6 

2S.4 

28.2 

28.1 

28.9 

28.7 

28.7 

29.3 
29,8 
27.6 
26.4  ' 
27.3 


2T.6   I 
ffi.4 
27.4  ! 


26.0  I     25.7   I     25.4  i     25.2  , 


24.8  I  24.6  1  24.4  I     24.4 

27.8  j  27.4  ■  27.1  I     26.9 

26.1  I  26.0  t  25.8  '     25.7 
23.0  I  22.8  I  22.6        22.7 

26.2  I  25.9  I  25.7       25  8  ' 


27.18     26.84  '  26.60      26.58  ! 
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m 


in   der   Tiefe    0.20. 


■ 

II 

0      U 

0  Ji  y 

Ä  II   H 

• 

N  a  C 

1\  m  1 

t  t  a 

g. 

CpCÄH. 

Mittel 

'  1 

2 

1 

8 

4 

5 

6 

1 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

23.8  • 
25.7  ' 
28.0  i 
29.5  ' 

1 

24.6 
26.8 
29.0 
30.3 

25.7 

!     27.8 
29.8 

1     31.2 

1 
1 

1 

■     26.5 

,     28.8 

'     30.8 

32.1 

'     27.2 
29.6 
31.6 
32.7 

1 

27.8 
30.2 
32.2 
33.0 

28.3 
30.8 
32.6 
33.2 

28.4 
31.0 
32.8 
32.9 

28.4 
31.0 
32.8 
32.3 

28.3 

30.8 

1     32.4 

i     31.5 

27.9 
30.4 
32.2 
30.6 

i     27.5 
30.0 
31.7 

!     29.8 

1 

24.98  1 
;  27.28  Ii 
29.46 ; 
30.43 

25.6  ' 
23.9  i 
25.0  1 
26.4  ' 
28.0  ! 

26.2 
24.4 
25.9 
27.4 
29.1 

1 

26.9 
1     25.2 

26.9 
1     28.5 

30.1 

1     27.6 
25.8 

I     27.9 
29.6 

:     31.0 

28.2 
26.2 

.     28.8 
•     30.4 
■     31.8 

1 

28.7 
26.6 
29.4 
31.1 
32.5 

28.9 
26.8 
29.8 
31.5 
32.9 

28.8 
26.8 
29.0 
31.6 
33.1 

28.6 
26.6 
29.6 
31.5 
33.0 

28.1 

;     26.4 

,     29.2 

31.1 

32.5 

!     27.6 
i     26.1 

28.8 
i     30.8 

32.1 

1 

'     27.2 
1     25.8 
28.4: 
;     30.2 

31.7. 

i 

1 

'  26.90 

25.22  ; 

1  26.16  :i 

1  27.93  ' 

29.50  1 

1 

29.0 
29.6 
30.3  ' 
29.9  , 
30.1 

29.9 
30.7 
31.2 
30.8 
31.1 

30.8 

31.4 

,     32.0 

!     31.7 

32.1 

t 

31.6 
32.4 
32  3 
32.5 
33.1 

32.4 

!     33.2 

1     32.7 

33.2 

34.1 

1 

32.8 
33.8 
33.0 
33.8 
34.7 

33.1 
34.2 
33.3 
34.0 
35.1 

33.2 
34.2 
33.4 
34.0 
35.3 

33.0 
34.2 
33.5 
33.8 
35.2 

32.6 
33.8 
33.2 
33.4 
34.7 

32.2 
!     33.4 
t     32.7 
1     33.0 

34.2 
1 

1 

i     31.8 
1     33.0 , 
32.2  j 
32.4 
33.8 

'  30.36  ;i 

,  31.07 : 

31.23,1 
31.18 1! 
31.67 

31.0  ' 
.W.8  1 
28.8  . 
28.0  ' 
29.0  i 

31.9 
31.4 
29.6 
29.0 
30.0 

33.0 
31.7 
30.2 
30.0 
31.1 

33.9 
32.0 
31.0 
31.1 
32.1 

1 

34.7 
32.3 
31.6 
32.0 
32.7 

35.3 
32.6 
32.0 
32.7 
33.3 

35.6 
32.9 
32.2 
33.1 
33.7  1 

1 

35.7 

32.8 
32.0 
33.2 
33.9 

1 

( 

35.5 
32.6 
31.8 
33.1 
33.8 

35.1 
32.3 
31.4 
32.8 
33.4 

1 

34.5 
32.0 
30.9 
32.4 
33.0 

! 

34.0 
1     31.4 
i     30.4 

•     31.81 
32.6 , 

,  32.44 
31.57  ,; 

i  29.92! 
29.65  i 
30.57  . 

1 

30.1 
30.8 

29.8 
27.7  ' 
25.1 

31.1 
31.6 
30.4 
27.7 
25.3 

32.3 
82.6 
31.0 
27.9 
25.7 

33.3 
33.4 
31.8 
28.2 
26.5 

34.3 
33.9 
32.4 
28.5  i 
27.1 

36.0 
34.6  1 
32.9 

28.8 

27.7; 

35.5  1 
34.6 
33.1  : 
29.0 
28.1 

1 

35.6 
34.2  1 
33.0 
29.0 
28.2 

1 
1 

35.6 
34.0 
32.8 
29.0 
28.2 

35.2 
33.6 
32.6 
29.0 
28.0 

34.8 
33.1 
32.2 

28.8 
27.8 

34.2  ii  31.821 

32.5  1  32.15  |i 
31.8!  30.97- 

28.6  ;  28.86 " 
27.6  j  26.74  |i 

1 

26.2 
27.0 
25.6 
24.4 
27.3 

27.2 
27.1 
25.7 
25.5 
28.3 

28.2 
27.4 
25.8 
26.6 
29.3  > 
i 

29.4 
27.8 
25.8 
27.8 
30.4 

30.3, 

28.2 

25.7, 

^     28.8  ' 
31.2 

31.1 
28.6 
25.6 
29.4  1 
31.9 

31.7' 
28.6 
25.6! 
29.9 

32.2  1 

1 

31.9  , 

28.6 

25.4 

30.0 

32.3 

i 

31.9 
28.5 
25.2 
29.8 
32.2 

31.6 
28.3  1 
24.9 
29.4 

31.8 

1 

1 

31.2 
28.1 
24.9 
29.1 
31.4 

! 

30.8  \ 

27.9 

24.6 

28.6' 

30.8; 

27.78 'i 
28.12 
25.89 ,; 
25.82  . 
28.70 

28  3 
28.8' 

1 

29.3 
29.9 

30.3  j 
30.8 

31.4 
31.8 

32.2  1 

32.6 

i 
32.8  i 
33.0 

1 

33.2 
23.2  1 

33.3  ' 
33.2, 

33.1 
32.8 

1 
32.7 
32.5 

32.3 
32.0 

31.8 
31.6  1 

1' 

29.92 

30.32 ' 

1 

27.85  ' 

-1 

28.66 

29.48 

1 

30.31 

30.99 

31.51 

31.83  i 

31.86 

1 

31.72 

31.37 

30.99 

1' 

30.53 

1 

29.18 !; 

1 
1 

Iioib  1888. 
TeMnepaTypa  hoibh 

Ha    rjyt^BBii    0.40. 


9HC10 

Datum 

;i 

0    n  0 

I  y  A  n 

a. 

n 

0    JIOJJÄHH. 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

1 

24.9 

24.7 

24.5 

23.8 

289 

24.1 

24. 

2 

2B.0 

25.0 

25.0 

24.7 

24.5 

24.6 

25.1 

25. 

3 

26.1 

26.3 

26.3 

26.1 

26.0 

26.2 

26.5 

27. 

4 

27.5 

27,7 

27.7 

27.8 

27.8 

27.2 

27.6 

28. 

5 

28.1 

27.9 

27.5 

26.8 

26.4 

26.2 

26.1 

26. 

6 

26.3 

26.2 

25.9 

25.6 

25.2 

25  3 

25.1 

«25. 

7 

25.2 

25.1 

24.9 

24.6 

24.4 

24.4 

24.9 

25. 

8 

25.7 

25.7 

25.7 

25.5 

25.2 

25.3 

25.7 

■26. 

fl 

26.7 

26.9 

26.9 

26.8 

26.3 

26.3 

26.8 

27. 

10 

27.7 

28.0 

27,8 

27.6 

27.3 

27.3 

27.6 

28. 

11 

28.3 

28.3 

28.3 

28.1 

27.9 

27.9 

28.2 

■28. 

12 

29.0 

29.1 

29.0 

28.9 

28.5 

28.5 

28.7 

29. 

13 

29.3 

29.3 

29.1 

28.8 

28.5 

28.5 

28.8 

29. 

14 

29.5 

29.5 

29.3 

29.0 

287 

28.6 

29.0 

29. 

15 

29.9 

30.0 

29.9 

29.5 

29.2 

29.3 

29.6 

30. 

16 

30.4 

80.6 

30.3 

30.0 

29.7 

29.8 

29.7 

29 

17 

29.8 

29.8 

29.6 

29.0 

28.8 

28.5 

28.6 

28. 

18 

29.0 

28.9 

28.6 

28.2 

27.9 

27.8 

28.1 

28. 

19 

29.1 

29.1 

28.9 

28.5 

28.2 

28.2 

28.6 

29. 

20 

29,3 

29.3 

29.3 

29.0 

28.7 

28.7 

29.1 

29. 

21 

30.2 

30.3 

80.2 

29.9 

29.7 

29.6 

29.9 

30. 

22 

303 

30.1 

30.0 

29.6 

29.3 

29.2 

29.3 

29. 

23 

29.7 

29.7 

29.5 

29.1 

28.8 

28.5 

285 

28. 

21 

28.4 

28.3 

28,1 

27.6 

27.2 

27.0 

26.6 

27.{ 

25 

27,1 

27.0 

26.8 

26.6 

26.2 

26.2 

26.5 

27. 

26 

27.5 

27.7 

27.7 

27.6 

27.4 

27.3 

27.3 

27. 

27 

27.3 

27.2 

27.0 

26.9 

26.7 

26.5 

26.3 

26. 

28 

26.0 

25.7 

25.5 

25.2 

24.9 

24.9 

25.4 

25.* 

29 

26.4 

26.5 

26.5 

26.2 

26.1 

26.2 

26.6 

27. 

30 

27.7 

27.8 

27.7 

«.= 

27.3 

27..'{ 

27.7 

28. 

31 

28.5 

28.5 

26.5 

28.1 

27.9 

28.1 

28.3 

28.C 

CpexH. 
Uittel 

27.93 

27.94 

27.81 

27.51 

27.25 

27.20 

27.43 

27.8C 
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m 


In    der   Tiefe    0  84 


m         m         m 
1.65     3.26     3.99 


1      y 

0  rm 

Ittai 

?• 

N 

ach  m J  tta 

g. 

CpeÄH. 
Mittel 

1^  no  noMYAfCK. 
1    Nacliuiittags. 

f  " 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

1 

23.0 

22.9 

22.9 

23.0 

22.9 

22.9 

22.9 

.    22.8 

22.91 

18.8 

14.6 

18.8 

22.8 

22.7 

22.8 

22.8 

22.7 

22.8 

22.8 

22.7 

22.76 

18.9 

14.6 

13.8 

22.7 

22.7 

22.8 

22.8 

22.9 

22.9 

23.0 

23.1 

22.86 

19.1 

14.7 

13.9 

23.1 

23.1 

23.2 

23.2 

23.2 

23.4 

23.4 

23.4 

23.25 

19.1 

14,6 

13.8 

23.5 

23.5 

23,5 

23.6 

23.6 

23.6 

23.7 

23.7 

23.59 

19.2 

14.7 

13.9 

23.7 

23.6 

•/3.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.6 

23.68 

19.4 

14.8 

13.9 

23.6 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

235 

23.51 

19.5 

14.8 

13.9 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.5 

23.41 

19.6 

14.9 

13.9 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.6 

23.51 

19.7 

14.9 

14.0 

23.6 

23.6 

23.7 

23.8 

23.8 

23.8 

23.9 

23.9 

23.76 

19.8 

15.0 

14.0 

24.0 

24.0 

24.1 

24.2 

24.2 

24.3 

24.4 

24.3 

24.19 

19.9 

15.1 

14.1 

24.3 

24.5 

24.5 

24.5 

24.6 

24.7 

24.8 

24.8 

24.59 

20.0 

15.0 

14.1 

24.8 

24.9 

24.9 

25.0 

25.0 

25.0 

25.1 

25.2 

24.99 

20.1 

15.1 

14.1 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.25 

20.2 

15.2 

14.1 

25.3 

25.4 

25.4 

25.5 

25.6 

25.6 

25.6 

26.6 

25.50 

20.4 

15.2 

14.2 

25.6 

25.6 

25.7 

25.8 

25.8 

25.9 

26.0 

25.9 

25.79 

20.6 

15.3 

14.3 

25.9 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26  0 

26.0 

26.0 

25.99 

20.7 

15.3 

14.3 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

25.9 

26.0 

25.99 

20.9 

15.4 

14.3 

26.0 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.8 

25.90 

21.1 

15.4 

14.3 

2Ö.8 

1     25.8 

26.9 

25.9 

25.9 

26.0 

26.0 

26.0 

25.91 

21.2 

15.4 

14.3 

26.0 

1     26.0 

26.0 

26.2 

26  2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.21 

21.2 

15.5 

14.4 

26.2 

t     26.3 

26.3 

26.4 

26.4 

26.4 

26.4 

26.4 

26.35 

21.4 

15.5 

14.4 

26.4 

26.4 

26.4 

26.4 

26.4 

26  4 

26.4 

26.4 

26.40 

21.4 

15.5 

14.4 

26.4 

26.4 

1 

26.4 

26.3 

26.1 

26.3 

26.1 

26.1 

26.20 

21.6 

15.6 

14.5 

2«.0 

i 

26.0 

26.0 

25.9 

25.8 

25.8 

25.7 

25.7 

25.86 

21.6 

15.6 

14.5 

^0.7 

25.7 

25.6 

25.6 

25.6 

25.6 

25.6 

25.5 

25.61 

21.7 

15.7 

14.5 

2Ö.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.4 

25.49 

21.7 

15.7 

14.5 

2Ö.4 

25.4 

25.3 

25.2 

252 

25.2 

25.1 

25.0 

25.22 

21.8 

15.8 

14  6 

2Ö.0 

25.0 

25.0 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

24.8 

24.92 

21.7 

15.8 

14.6 

24.8 

24.8 

24.9 

24.9 

25.0 

25.0 

25  0 

25.1 

24.94 

21.7 

15.8 

14.7 

2S.1 

25.1 

25.1 

25.2. 

25.3 

25.4 

25.4 

25.8 

25.24 

21.7 

16.9 

14.7 

54r.78 

24.79 

24.81 

24.83 

24.84 

24.87 

24.87 

24.86 

24.83 

20.51 

15.24 

14.22 

8 


ArirycTi.  1888. 

1.6  Kerpa  Haj(i  noBepiBocTi>io  seiuH. 


Ihcjo 
Datum 

Jl,  0    0   0  J 

1  f.  H 

H. 

V  0  r 

m  i  t 

t  a  g. 

1 

2 

3 

1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2 
3 

20.2 
16.7 
17,7 

18.9 
16.4 

17.7 

19.7 
16.4 
17.5 

18.7 
18.5 
17.3 

19.5 
16.5 
17.4 

18.9 
17.6 
18.3 

20.8 
18.6 
20.9 

21.3 
21.7 
23.0 

26.3 
22.5 
26.2 

31.5 
20.1 
27.2 

i 

5 
6 
7 
6 

17.7 
17.9 
21.1 
20.1 
20.5 

17.2 
18.7 
20.4 
19.5 
19.0 

17.4 
18.2 
19.6 
18.9 
19.3 

17.3 
18.0 
18.7 
17,7 
18.7 

15.9 
180 
17.7 
16.8 
17.4 

18.1 
20.7 
23.4 
22.6 
23.3 

18.2 
23.7 
27.7 
27.7 
28.3 

21.1 
25.8 
29,1 
31.5 
31.1 

26.6 
28.8 
32.3 
34.1 
35.0 

29.2 
30.0 
34.5 
35.2 
36.8 

9 
10 
11 
12 
13 

22.4 
19.7 
19.8 
22.2 
20.8 

22.4 
19.7 
19.6 
21.7 
20.7 

21.2 
18.3 
21.7 
21.0 
20.3 

20.1 
17.7 
22.3 
211 
20.1 

19.7 
17.7 
21.8 
20.3 
19.6 

24.6 
22.1 
24.9 
20.5 
19.8 

26.8 
289 
28.4 
21.1 
21.4 

30.8 
33.8 
30.1 
21.8 
23.0 

36.3 
34.T 
32.1 
33.6 
24.9 

37.2 
37.9 
35.1 
25.7 
25.3 

14 
15 
16 
17 
18 

18.5 
20.9 
20.4 
17.3 
21.1 

17.9 
20.7 
19.5 
16.8 
21.5 

17.1 
20.2 
18.8 
16.3 
20.6 

17.1 
19.0 
18.4 
15.9 
20.1 

17.7 
18.3 
18.7 
14.9 
19.3 

21.3 
20.1 
19.0 
19.6 
23.4 

22.7 
24.7 
23.8 
24.2 
23.9 

28.1 
27.5 
27.5 
28.5 

28.2 
27.3 
28.9 
30.2 

29.0 

».7 
30.9 
29.9 
30.0 
32.9 

19 
20 
21 
22 
23 

21.8 
18  7 
22.6 
18.7 
20.0 

20.7 
18.2 
21.7 
19.1 
20.0 

18.9 
17.5 
22.6 
19.0 
19.1 

17.8 
17.3 
23.0 
18.9 
19.1 

17.7 
16.7 
22.4 
19.0 
19.0 

22.1 

20.7 
23.0 

19.8 
19.2 

23.3 
24.6 

24  8 
22.3 
23.3 

26.4 
30.3 
29.1 

24.7 
23.5 

31.3 
33.8 
28.8 
21.9 
23.7 

30.7 
34.0 
32.9 
25.9 
27.3 

24 
25 
26 
27 
26 

20.7 
16  6 
20.8 
21.3 
21.0 

17.3 
16.3 
20.0 
210 

20.7 

16.7 
15.1 
22,7 
19.9 
20.3 

15.5 

117 

18.4 
19.3 

20.1 

15.3 
14.1 
19.9 
18.7 
20.5 

16.5 
16.1 
20.1 
20.3 
20.6 

23.7 
23.9 
262 
23.9 
24.9 

28.6 

S:? 

26.3 
27.6 

27.2 
30.3 
29.5 
28.7 
27.2 

30.7 
31.8 
31.1 
30.9 
29.0 

29 
30 
31 

17.6 
16.5 
16.9 

19.1 

17.1 
17.1 

19.5 
19.7 
16.4 

19.5 
19.5 
16.4 

18.7 
19,1 
16.2 

19.6 
19.3 
16.1 

27,7 
24.1 
21.2 

28.3 
27.6 
27.3 

29.2 
28.3 
28.0 

31.8 
30.6 
2S.3 

CpeiF. 

siittoi 

19.62 

19.25 

19.03 

18.49 

18.21 

20.37 

24.05 

27.16 

28.87 

30.65 
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August  1888. 

ThePmometeP  mit  geschwärzter  Kugel 

1.5  Meter  über  dem  Erdboden« 


1 

n 

0.   n  0 

* 

>  z  Y  ^  U  E. 

N  a  c 

h  m  j 

[  t  t  a 

g- 

Cpe^lB. 

Mittel 

1 

•[  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

t 

29.3 
21.2 
29.6 

29.2 
20.9 
30.0 

30.1 

21.7 
30.2 

28.1 
20.7 
27.2 

24.6 
20.0 
26.1 

24.7 
19  8 
24.8 

23.8 
19.7 
22.8 

21.9 
19.1 
21.1 

22.3 

18.7 
20.9 

22.1 
18.1 
18.5 

16.7 
18.4 
17.9 

16.6 
18.0 
18.3 

• 

23.73 
19.14 
22.89 

(    32.5 
34.8 

1     37.8 
36.7 
39.0 

33.9 
36.5 
37.8 
38.3 
38.6 

28.8 
37.4 
39.0 
39.4 
37.6 

35.1 
37.1 
38.9 
41.5 
39.0 

27.2 
38.9 
38.9 
38.3 
40.4 

26.4 
35.2 
36.5 
35.1 
34.8 

20.3 
28.3 
31.1 
27.4 
32.6 

20.7 
25.5 
29.1 
25.5 
28.6 

21.1 
24.4 
24.5 
24.9 
25.6 

19.7 
22.8 
22.H 
24.1 
24.5 

20.0 
22.1 
21.5 
20.7 
23.4 

18.4 
22.2 
20.6 
20.5 
22.4 

23.42 
27.05 
28.93 
28.70 
29.52 

1 

38.5 
r     40.7 
37.3 
27.7 
24.1 

39.3 
40.9 
39.8 
25.7 
23.7 

40,7 
41.6 

39.7 

28.7" 

22.6 

41.3 
39.9 
37.3 
29.7 
220 

41.0 
40.7 
33.2 
28.1 
22.0 

37.3 
37.7 
29.4 
26.3 

21.7 

31.1 
31.5 
26.3 
22.1 
20.0 

26.8 
27.6 
25.3 
21.7 
19.7 

24.0 

26.0 

24.3 

21.3 

19.5 

23.9 
25.0 
23.6 
21.3 
19.3 

22.1 
22.7 

22.8 
21.1 
19.2 

20.8 
22.5 
22.5 
20.7 
19.5 

30.36 
30.27 
28.70 
23.62 
21.71 

27.8 
31.9 

'    33.2 
33.1 

)     35.5 

31.4 
28.3 
34  6 
34.1 
33.5 

32.8 
31.7 
35.2 
35.1 
•36.8 

33.4 
30.1 
34.3 
34.5 
31.4 

31.3 
25.3 
33.9 
35.0 
35.4 

28.4 
25.6 
32.3 
32.5 
32^ 

23.9 
23.4 
23.7 
26.3 
26.4 

22.1 
22.3 
23.2 
24.0 
25.2 

21.8 
21.7 
21.5 
21.1 
24.6 

20.9 
21.2 
21.0 
20.5 
23.8 

21.1 
20.6 
20.1 
20  5 
23.1 

21.3 
20.0 
18.0 
20.8 
227 

24.58 
24.69 
25.80 
25.56 
27.42 

1     34.9 
35.3 
35.9 
31  1 
29.6 

36.9 
35.2 
35.6 
291 
29.6 

36.3 
37.5 
37.3 
29.9 
28.5 

35.5 
34.7 
39.1 
31.3 
26.8 

35.1 
35.3 
33.2 
26  9 
26.3 

33.5 
34.7 
31.7 
25.1 
25.8 

28.3 
286 
29.9 
23.9 
25.0 

26.1 
28.5 
21.0 
22.7 
24.1 

24.9 
28.1 
20.3 
22.4 
23.0 

21.2 
26.6 
20.9 
217 
23.9 

20.3 
26.3 
19.3 
21.3 
23.6 

20.0 
24.7 
20.3 
20.6 
22.9 

27.08 
28.22 
27.55 
23.85 
24.11 

33.1 
32.7 
33.3 
35.3 
31.3 

32.6 
34.1 
33.9 
36.2 
35.6 

^3.6 
35.2 
35.1 
37.9 
35.6 

33.7 
34.3 
34.7 
38.7 
34.8 

32.0 
33.1 
33.5 
35.0 
33.3 

29.4 
29.5 
30.7 
30.2 
30.4 

26.1 
27.3 
25.1 
28.5 
26.1 

238 
24.5 
22.3 
25.5 
23.2 

20.1 
23.7 
21.7 
24.5 
21.5 

19.0 
22.9 
20.5 
23.5 
20.3 

18.5 
22  4 
221 
22.7 
20.1 

17.1 
20.4 
22.0 
22.3 
18.7 

24.84 
25.46 
26.52 
27  37 
25.97 

33.9 
33.1 
31.8 

33.5 
33.7 
32.9 

34.3 
33.7 
32.5 

34.0 
31.8 
33.4 

33.4 
33.0 
31.1 

28.8 
28.7 
27.3 

25.3 
26.7 
25.3 

22.1 
25  0 
23.9 

20.9 
22.5 
23  3 

209 
22.0 
228 

18  3 
19.6 
20.1 

17.6 
17.5 
18.7 

25.75 
25.54 
24.48 

32.97 

33.40 

34.06 

33.69 

38.31 

29.88 

26.03 

2J.94 

22.75 

21.91 

20.'J2 

20.28 

25.90 

b* 


ÄBryoTt  1888. 
TepMOMerpt  Ha  noBepxHOOTH  seMjiH. 


Dtbitn 

Ao 

n  0  j 

J   X,    B 

S. 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

2 
3 

23.1 
20.4 
18.7 

21.9 

20.1 
18.7 

21.9 
19.5 
18.7 

21.4 
19.4 

18.5 

21.7 
19.3 

18.5 

22.4 
19.9 
19.1 

23.2 
20.8 
21.8 

24.3 
23.6 
24.9 

30.8 
25.0 
27.6 

42.4 
23.2 
30.9 

4 
& 
6 
7 
8 

19.0 

18.1 
21.1 
21.8 
22.0 

18.5 
17.4 
20.3 
21.2 
21.0 

18.5 

n.o 

19.5 
20.4 
20.7 

17.9 
16.9 
18.8 
19.5 
19.9 

17.3 
16.8 
18.1 

18.9 
19.3 

18.9 
16.8 

18.5 
19.7 
20.6 

19.5 
22.6 
26.1 
27.2 
27.8 

21.6 
27.9 
33.0 
35.0 
36.2 

26.0 
34.1 

40.8 
41.8 
41.7 

33.7 
40.2 
48.7 
48.9 
51.6 

9 

10 
11 
12 
13 

25.0 
22.2 
23.2 
24.2 
21.1 

24.9 
21.3 
22.4 
233 
21.2 

23.8 
20.6 
21.9 
23.0 
21.4 

22.1 
19.9 
22.4 
22.9 
20.3 

21.4 
19.2 
22,0 
22.2 

20.6 

23.5 
20.2 
23.0 

22.6 
21.6 

28.1 
28.2 
29.7 
24.4 
24.0 

84.9 
37.7 
35.8 
26.4 
28.4 

46.1 
46.1 
42.2 
29.5 
33.9 

63.0 
53.0 
48.3 

37.8 
33.2 

14 

16 
17 
18 

20.4 
21.3 
21.6 
19.S 
22,1 

18.3 
21.7 
20.6 
18.9 
22.0 

17.5 
21.2 
19.9 

18.1 
21.1 

17.3 
19.4 
18.9 

17.5 
20.6 

16.6 
18.1 
19.9 

16.9 
19.9 

17.5 
17.5 

20.1 
17.7 
22.5 

22.4 
25.0 
26.8 
25.2 
26.4 

33.7 
36.1 
35.1 
34.5 
36.3 

39.2 

41.4 
42.4 
42.5 
42.0 

34.1 
48.5 
46.8 
48.5 

48.7 

19 
20 
21 
22 
23 

23.2 
21.1 
24.6 
18.4 
21.5 

22.3 
20.2 
24.2 

18.3 
22.0 

20.7 
19.6 
22.8 

18.1 
21.2 

19.9 
18.9 
22.7 
18,3 
21.6 

19.1 
18.5 
23,1 
17.7 
21.6 

19.6 
19.3 
23,8 

18.1 
21.8 

22.2 
25.1 
29.0 
24.1 
25.0 

30.2 
35.6 

38.4 
29.5 
27.8 

42.8 

44.3 
42.8 
27.6 
29.3 

48.7 
50.9 
51.5 
40.4 
36.1 

24 
1    25 
26 
27 
28 

21.4 
18.1 
22.8 
21.8 
22.3 

18.9 
17.1 
21.4 
22.0 
21.2 

17.9 
16.4 
21.6 
20.7 
20.8 

16.9 
15.7 
19.8 
19.4 
20.8 

16.7 

16.3 

18.7 
18.7 
22.1 

16.9 
16.1 
19.0 
19.0 
22.4 

22.2 
22.4 
25.2 
24.0 
26.2 

32,0 
32.2 
34.2 
31.5 
33.7 

32.0- 
40.9 
42.2 
40.0 
35.3 

45.4 
46.9 
48.1 
46.0 

29 

'    30 

31 

19.1 

18.5 
19.8 

20.8 
19.2 
18.5 

21.6 
20.6 
18.0 

21.4 
21.2 
18.6 

21.0 
20,9 
17.1 

21.6 

20,4 
17.3 

26.4 
23.6 

21.8 

S3.4 
28.1 
80.2 

41.3 
39.4 
40.4 

48.0 
46.9 
45.8 

^^ 

21.21 

20.6-^ 

20.15 

19Ä4 

19.26 

19.92 

24.73  , 

31,68 

37.85 

44.05 

4 

August  1888. 


Thermometep  auf  dem  Brdboden. 
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0 


n 


U  0     nojry^uHH. 


Nachmittag. 


u. 


2 


8 


10 


11 


12 


CpeÄH. 
Mittel 


41.6 
21.2 
34.8 


40.3 
51.8 
58.5 
59.4 
59.6 


63.2 

62.0 
60.1 
43.4 
30.6 


38.7 
55.8 
58.0 
58.9 
58.6 


60.6 
60.4 
61.1 
52.1 
41.6 


58  2 
56.3 
59.7 
608 
50.7 


59.1 
58.1 
54^.9 


52.53 


37.8 
20.8 
33.4 


45.6 
52.2 
56.5 
59.2 
58.6 


61.6 
61.2 
60.0 
35.3 
31.0 


46.0 
45.4 
58.1 
58.1 
57.3 


59.4 
59.6 
59.1 
42.1 
45.6 


54.5 
54.5 
57  9 
60.3 
56.6 


57.2 
57.9 
54.7 


51.53 


39.8 
22.1 
33.4 


36.1 
50.2 
55.2 
57.4 
53.3 


59.1 
58.5 
57.8 
42.7 
28.5 


51.0 
51.0 
55.8 
53.7 
53.0 


34.4 
21.4 
30.4 


40.6 
46.9 
50.7 
52.5 
50.7 


54.2 
54.3 
49.3 
41.0 
27.7 


45.9 
45.0 
49.5 
49.0 
45.8 


26.8 

26.0 

25.5 

21.0 

20.7 

19.5 

28.0 

26.3 

23.7 

31.0 

27.7 

22.5 

42.5 

34.8 

28.7 

44.2 

37.8 

32.4 

45.6 

37.4 

31.4 

44.8 

36.5 

32.6 

48.4 

39.1 

32.8 

48.7 

39.2 

33.4 

42.2 

33.6 

29.6 

35.2 

27.5 

23.6 

27.8 

25.0 

22.7 

39.0 

30.8 

25.6 

35.0 

30.8 

27.3 

43.5 

34.4 

27.8 

43.2 

34.5 

28.8 

39.3 

34.3 

28.8 

56.1 

50.2 

43.5 

55.8 

50  8 

42.2 

56.3 

50.7 

41.2 

43.7 

39.5 

33.6 

38.0 

32.8 

30.4 

51.2 

46.1 

39.1 

51.8 

46.3 

40.1 

54.3 

48.3 

41.0 

60.2 

53.8 

44.7 

53.7 

47.8 

41.0 

54.2 

48.2 

40.7 

53.6 

47.0 

42.5 

51.5 

45.6 

38.4 

49.65 

45.05 

38.86 

35.6 
36.1 
36.0 
29.8 
28.8 


301 
30.6 
33.0 
26.2 
27.0 


31.6 

27.0 

32.0 

27.8 

32.6 

27.4 

35.3 

31.3 

33.4 

27.8 

31.4 

26.8 

33.9 

28.3 

30.6 

27.2 

32.37 

27.97 

24.6 

23.6 

23.2 

19.4 

19.3 

19.3 

22.1 

20.6 

19.7 

22.1 

20.5 

19.7 

25.9 

24.4 

23.1 

29.4 

26.6 

25.1 

28.0 

26.5 

25.4 

29.5 

27.6 

26.8 

29.3 

27.4 

25.6 

30.0 

28.0 

26.6 

27.4 

26.4 

26.4 

22.2 

21.8 

21.2 

22.1 

21.7 

21.4 

23.6 

23.0 

21.7 

25.8 

24.9 

24.1 

25.5 

24.0 

22.8 

26.0 

23.9 

22.4 

26.7 

25.9 

25.0 

27.6 
29.5 
24.6 
24.2 
26.0 


24.6 
25.8 
24.6 
29.0 
25.1 


24.4 
26.0 
25.4 


25.69 


26.0 
28.8 
23.0 
24.4 
25.3 


22.6 
24.2 
22.8 
27.9 
23.8 


22.2 
24.4 
24.4 


24.38 


24.2 
28.2 
22.8 
24.1 
25.0 


21.5 
24.6 
21.8 
25.5 
21.7 


20.7 
23.8 
22.4 


28.41 


19.7 
18.9 
19.3 


19.6 
22.7 
23.8 
23.7 
25.61 


24.2 
25.1 
25.6 
20.9 
21.4 


21.3 
23.1 
21.4 
21.8 
25.0 


23.0 
27.6 
18.3 
23.3 
24.4 


20.4 
24  6 
22.4 
25.6 
20.7 


19.5 
21.3 
21.4 


22.44 


19.9 
18.9 
19.3 


18.7 
21.9 
22.7 
22.8 
24.7 


23.4 
24.5 
24.9 
20.8 
20.8 


22.2 
22.5 
20.4 
21.5 
24.4 


21.8 
26.6 
18.8 
22.5 
24.0 


18.6 
23.4 
22.1 
24.6 
19.7 


1Ö.6 
19.8 
20.2 


21.77 


29.10 
20.79 
24.85 


26.32 
31.14 
34.94 
35.61 
36.02 


37.94 
37.43 
35.94 
28.74 
25.58 


30.12 
32.81 
34.25 
33.82 
34.93 


35.01 
36.03 
35.90 
29.61 
29.12 


31.74 
32.55 
34.06 
35.55 
32.22 


33.62 
33.51 
32.09 


32.30 


ÄBrycrB  1888. 
TeMnepaTypa  noHBbi 

m 
Ha    T  a  y  6  a  B  'k     0.01. 


ilDitam 

Ao 

B  0  I 

J  Ä  H 

X. 

V  0  r 

mittag. 

U- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I 

|; 1 

1 

23.4 

23.4 

23,4 

22  6 

22,8 

22.4 

23,3 

24.4 

29.4 

38  9 

4 

2 

21.0 

20.6 

20.2 

20.0 

19.8 

20.2 

23.0 

23.2 

24.8 

23.4 

2 

3 

19.0 

19.0 

19.0 

18.6 

18.6 

19.2 

21.6 

24.4 

26,6 

29.8 

3 

4 

19.6 

19.2 

19.1 

18.4 

17.8 

19.2 

19.8 

21.3 

26.4 

33.4 

3 

5 

18.9 

18.3 

18.0 

17.8 

17.4 

17.S 

21.4 

26.9 

32.6 

38.7 

4 

1      6 

22.6 

21.8 

21.1 

20.3 

19.7 

19.6 

24.9 

31,0 

38,0 

44.9 

7 

238 

23.1 

22.3 

21.5 

20.9 

21.2 

26.3 

33.0 

39.1 

45.8 

:    8 

21.1 

23.1 

22.6 

21.6 

23.4 

21.8 

26.8 

34.1 

41.3 

46.0 

ü 

26.4 

26.2 

25.4 

24.8 

23.1 

24.4 

27.8 

33.5 

42.7 

49.6 

5 

10 

21.4 

23.4 

23.0 

22.0 

21.5 

21.9 

27,2 

35.3 

42.8 

49.6 

E 

1   n 

25.4 

24.5 

23.8 

23,9 

23.3 

24.0 

28.9 

34.9 

40.9 

46.7 

i 

12 

26.0 

25.5 

24.8 

24.4 

23.9 

24.0 

25  3 

'27.2 

300 

38.5 

3 

13 

22.2 

22.4 

22.5 

21.5 

21.9 

22.3 

24.3 

28.3 

34.2 

34.2 

S 

14 

21.4 

19.6 

19.0 

18.6 

17.9 

18.4 

21.9 

30.6 

36.5 

33.4 

■ 

1& 

22,3 

22.5 

223 

20.7 

19.6 

19.0 

2.1.8 

32,6 

38.5 

442 

16 

22.9 

22.2 

21.4 

205 

21.0 

21.2 

25.8 

32  5 

39.1 

44.3 

17 

21.8 

21.0 

20.2 

19.5 

19.0 

19  2 

24,2 

31.8 

39.3 

45.9 

18 

23.5 

23.1 

22.4 

21.9 

2J.3 

22,8 

26.1 

33.7 

39.2 

45.3 

19 

24.6 

23.6 

22.5 

214 

20.8 

20.9 

22.4 

29.0 

39.3 

46.5 

20 

23.0 

22,2 

21.4 

2o!8 
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26.0 

26.2 

27.9 

30.0 

32.7 

19 

29.6 

28.7 

28.0 

27.3 

26.5 

2^.8 

25.7 

26.8 

29.2 

32.5 

20 

29.6 

28.6 

27.8 

26.9 

26.4 

25.8 

26.0 

27.6 

30.2 

33.* 

21 

31.5 

30.9 

29.9 

29.2 

28.4 

28.2 

28.4 

29.5 

32.0 

34.1 

22 

27.4 

26.5 

25.9 

25.2 

24.9 

24.6 

24.7 

25.9 

27.8 

29.5 

23 

27.6 

27.2 

26.9 

26.4 

26.2 

25.9 

25.9 

26.9 

27.7 

28.7 

24 

27.6 

26.6 

25.6 

24.8 

24.0 

23.4 

23.4 

25.0 

26.9 

29.8 

25 

26.7 

25.9 

24.7 

24.2 

23.6 

22.9 

23.0 

25.1 

28.0 

31.1 

26 

28.8 

?8.2 

27.5 

26.6 

26.0 

25.4 

25.5 

27.1 

29.7 

32.6 

27 

28.3 

27.7 

S7.2 

26.5 

25.7 

25.1 

25.1 

26.6 

28.9 

31.6 

28 

29.9 

28.7 

28.1 

27.3 

26.9 

26.7 

26.7 

28.2 

30.1 

31.3 

39 

27.2 

26.6 

26.3 

26.1 

25.8 

25.5 

25,8 

27.3 

29.6 

32.3 

30 

27.1 

26.3 

26,0 

25.9 

25.6 

25.3 

24.6 

25.5 

28.1 

31.2 

31 

27.9 

26.9 

26.2 

25.4 

24.7 

24.2 

24.2 

25.5 

27.9 

31.0 

^fittcl 

27.58 

26.86 

26.23 

25.62 

25.08 

24.69 

24.86 

26.29 

28.45 

30.98 

August  1888. 

Temperatur  des  Erdbodens 


I2i 


m 


in   der   Tiefe    0.06. 


IIo    noj[y;(HH. 


Nachmittag. 


3 


8 


10 


11 


12 


CpCÄH. 

Mittel 


36.2 
23.0 
30.4 


33.9 
37.8 
41.2 
42.6 
42.3 


43.7 
43.7 
42.1 
34.6 
30.5 


33.8 
38.5 
39.5 
39,8 
40.1 


41.0 
41.4 
41.7 
37.2 
34.0 


38.3 
39.3 
40.4 
40.2 
35.6 


40.0 
39.5 
39.0 


38.11 


35.4 
22.4 
31,6 


34.9 
39.5 
43.0 
43.4 
44.0 


45.1 
45.4 
44.1 
36.1 
30.7 


33.3 
39.4 
41.0 
41.6 
42.0 


42.8 
42.9 
43.5 
38.0 
35.4 


40.3 
40.8 
41.6 
42.1 
37.4 


41.4 
41.2 
40.3 


39.37 


35.2 

35.0 

21.9 

22.1 

32.1 

31.7 

35.3 

34.4 

40.5 

40.5 

43.8 

43.7 

44.3 

44.3 

44.5 

44.1 

45.8 

45  9 

46.3 

46.4 

45.1 

45.1 

36.4 

36  9 

30.5 

30.1 

35.8 

36.8 

39.3 

39.4 

41.9 

42.2 

42.4 

42.3 

42.1 

41.9 

43.5 

43.2 

43.7 

43.5 

44.1 

43.5 

37.2 

36.7 

35.6 

34.5 

40.8 

40.6 

41.3 

41.2 

42.2 

41.9 

43.3 

43.3 

39.8 

40.1 

41.9 

41.7 

41.9 

41.7 

41.0 

40.9 

39.98 

39.86 

33.4 
22.1 
29.4 


33.5 
39.9 
42.0 
43.5 
43.2 


45.0 
45.6 
43.7 
36.8 
29.9 


36.6 
38.5 
41.1 
41.5 
39.9 


42.3 
42.2 
42.3 
36.3 
33.4 


39.7 
40.2 
40  9 
42.3 
39.2 


40.5 
40.2 
39.7 


31.8 
21.8 
28.3 


31.3 
38.3 
40.4 
41.8 
41.4 


43.5 
43  8 
41.5 
35.4 
29.1 


35.2 
36.6 
39.5 
39.8 
38.7 


40.6 
40.4 
40.3 
34.8 
32  4 


37.6 
38.1 
38.8 
40.2 
37.5 


38.3 
39.9 
37.7 


38.86     37.25 


30.8 
21.3 
26.8 


28.9 
35.6 
38.2 
39.0 
39.2 


40.9 
41.4 
38.9 
33.2 
28.3 


33.0 
34.5 
37.0 
37.3 
36.6 


38.2 
38.4 
38.7 
33.3 
31.6 


35  2 
35.8 
36.4 
37.8 
35.5 


35.8 
36.2 
35.3 


35.13 


29.8 
21.1 
25.7 


26.9 
33.1 
35.9 
36.5 
37.1 


38.4 
38.8 
36.5 
31.2 
27.3 


31.1 
32.6 
34.5 
35.1 
34.6 


36.1 
36.4 
35.9 
31.5 
30.6 


33.2 
34.0 
34.0 
36.1 
33.4 


33.7 
34.2 
33.5 


33.19 


29.0 
20.8 
24.5 


25.3 
31.1 
340 
34.5 
35.3 


36.3 
36.9 
34.9 
29.8 
26.7 


29.6 
31.4 
32.9 
33.4 
33.2 


34.4 
35.2 
34.1 
30.6 
29.9 


31.6 
32.3 
32.2 
34.3 
31.9 


32.0 
32.8 
32.1 


31.71 


28.4 
20.7 
23.5 


24.1 
29.7 
32.2 
32.9 
33.8 


34.5 
35  3 
33.6 

28.7 
26.0 


28.6 
30.4 
31.4 
31.7 
31.8 


33.1 
34.0 
32.1 
29.9 
29.3 


30.2 
31.1 
30.8 
32.9 
30.5 


30.4 
31.4 
30.8 


30.45 


27.4 
20.5 
22.7 


23.3 
28.3 
30.9 
31.6 
32.6 


33.0 
33.8 
32.7 
27.9 
25.7 


27.6 
29.3 
30.1 
30.5 
31.1 


31.7 
33.2 
30.2 
29.2 
28.7 


28.7 
30.4 
29.8 
31.9 
29.3 


29.1 
30.2 
29.8 


29.39 


25.1 
204 
22.1 


22.9 
27.4 
29.7 
30.2 
31.6 


31.9 
32.7 
31.7 
27.2 
25.3 


26.9 
28.4 
29.0 
29.6 
30.4 


30.6 
32.5 
28.2 

28.4 
28.3 


28.0 
29.5 
29.1 
31.0 
28.1 


27.9 
28.9 
28.7 


28.44 


29.80 
22.03 
24.72 


26.15 
29.68 
32.77 
33  95 
34.50 


35.80 
35.97 
35,40 
31.11 
27.61 


29.02 
31.13 
32.54 
32.76 
33.13 


33.82 
34.24 
34.76 
30.54 
29.95 


31.27 
31.69 
32.88 
33  35 
32.02 


32.42 
32.31 
31.80 


31.59 


AßrycrB  1888. 
TeMnepaxypa  noHBH 

m 
Ha  rjyCiHHi     0.10. 


?I0IO 

;i;o  DOjyÄHfl. 

Vormittag. 

Datam 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

30.7 

30,1 

29.5 

29.1 

28.7 

28.2 

27.9 

27,7 

27.5 

27.7 

2 

26.7 

25.5 

24.3 

23,7 

23.3 

23.3 

23.2 

23.2 

23.5 

24.0 

3 

31.7 

21.5 

21.4 

21.3 

21.1 

21.1 

21.4 

21.9 

22.9 

1 

23.3 

22.9 

22.6 

22.2 

21.9 

21,5 

21.5 

21.5 

21 .8 

23.1 

5 

23.7 

23.3 

22.9 

22.3 

22.1 

21.6 

21.5 

21.9 

22.9 

24.5 

6 

27.7 

27.0 

26.2 

25.7 

25.2 

24.7 

24.4 

24.7 

25.7 

27.3 

7 

30.1 

29.4 

28.7 

28.0 

27.3 

26.7 

26,3 

26.6 

27.5 

28.9 

8 

30.9 

30.1 

29.5 

28.6 

28.2 

27.7 

27.3 

27.5 

28.2 

29.7 

9 

31.9 

31.3 

30.8 

30.3 

29.7 

29.1 

28.9 

29,1 

29.5 

30.8 

10 

32.5 

32.1 

31.1 

30.5 

29.9 

29.2 

28.7 

28.9 

29.7 

30.9 

11 

33.3 

32.5 

31.7 

31.0 

■  30.6 

30.1 

29.7 

29.8 

30.4 

31,2 

12 

32.6 

32.0 

31.4 

30.9 

30.3 

29,9 

29.5 

29.1 

29.1 

29.3 

13 

28.9 

28.3 

28.0 

27.5 

27.2 

27.0 

26.7 

26.7 

27.0 

27.6 

14 

26.4 

25.9 

25.6 

25.1 

24.7 

24.5 

24.1 

24.3 

25.0 

26.1 

15 

27.6 

27.3 

26.8 

26.5 

26.2 

25.6 

25.3 

25.5 

26.1 

27,2 

16 

29.7 

29.1 

28.6 

28.1 

27.6 

27.2 

27.0 

27.0 

27  6 

28,6 

17 

30.5 

29,8 

29.1 

28.5 

27.8 

27.4 

27.0 

26.9 

27.7 

28.9 

18 

31.0 

30.3 

29.7 

29.5 

28.8 

28.6 

28.1 

28.1 

28.7 

29.7 

19 

31.5 

30.9 

30.2 

29.7 

29.2 

28.7 

28.2 

28.1 

28,5 

29.4 

20 

31.9 

31.1 

30.5 

29,6 

29.2 

28.7 

28.3 

28.3 

28,8 

29.9 

21 

32.9 

32.3 

31.8 

31.2 

30.6 

30.3 

30.0 

29.9 

30.4 

31.3 

22 

31.5 

30.5 

29.7 

29.0 

28.4 

28.1 

27,6 

27.5 

27.7 

28.3 

23 

29.7 

29.5 

28.8 

28.5 

28.3 

28.0 

27.7 

27.6 

27.8 

28.1 

24 

29.1 

28  7 

28.1 

27.5 

26.9 

26.5 

26.1 

26.0 

26,5 

27.3 

25' 

29.5 

28.8 

28.0 

27.3 

26.8 

26.5 

26.1 

26,1 

26.7 

27.8  1 

26 

30.6 

30.1 

29.6 

29.0 

28,4 

28.1 

27.6 

27.6 

28.1 

29.1 

27 

30.7 

30.1 

29.7 

29.1 

28.S 

28.) 

27.7 

27.6 

28.0 

29.0 

28 

32.0 

31.3 

30.9 

30.1 

29.7 

29.2 

28.9 

28.8 

29:2 

29.8 

29 

.Wl 

29.5 

28.9 

28.5 

28,3 

27,9 

27.7 

27.8 

28.3 

29.2 

30 

30.2 

29.5 

28.9 

28.5 

28.2 

27,9 

27.5 

27.5 

27.7 

31 

30.8 

30.0 

29.4 

28.7 

28.2 

27.7 

27.2 

27.1 

«5 

28;3 

IWittcT 

29.67 

29Ä5 

28.46 

27.92 

27.46 

27.06 

26.74 

26.77 

.. 

28.21 

125 


August  1888. 

Temperatur  des  Erdbodens 

In   der   Tiefe 


m 
0.10. 


no      DOJyAHH. 


Nachmittag. 


Cpexü. 

Mittel 


1 


6 


8 


10 


11 


12 


31.0 

31.8 

24.1 

23.7 

26.3  , 

1 

27.5 

27.7  1 

29.2 

30.5  1 

32.2 

33.5  j 

35.1 

34.3; 

36.0 

35.0 

36.5 

36.0 
36.1 
35.3 
31.5 
29.0 


34.1 
34.5 
35.5 
32.3 
30.9 


32.0 
32.6 
33.5 
33.3 

32.0 


33.4 

32.9 
32.6 


I 


37.3 
37.5 
36.7 
32.5 
29.1 


35.6 
36.0 
36.7 
33.4 
31.7 


33.5 
34.1 
34.9 
34.9 
32.8 


34.7 
34.4 
33.9 


32.1 
23.5 
28.2 


30.3 
33.5 
36.3 
37.0 
37,6 


38.6 
38.8 
37.9 
32.9 
29.3 


29.3  i 

29.8 

30.5 

31.5 

32.9 

34.1 

33.0  i 

34.4 

35.5 

33.3 

34.8 

35.9 

33.8. 

35.3 

36.3 

36.7 
37.1 
37.7 
33.9 
32.4 


34.6 

35.2 

35.9 

36.1- 

34.0 


35.7 
35.4 
34.9 


32.3 
23.5 
28.3 


30.3 
34.3 
37.1 
37.9 
38.1 


39.3 
39.6 
38.7 
33.5 
29.2 


31.5 
34.7 
36.3 
36.7 
36.8 


37.5 
37.7 
38.3 
34.1 
32.6 


35.3 
35.8 
36.5 
37.0 
35.0 


36.3 
36,2 
35.6 


)2.26  .  33.51  :  34.44  j  35.04 


32.1 

31.6 

31.0 

30.5 

29.9 

23.3 

23.1 

22.9 

22.5 

22.3 

28.2 

27.7 

27.1 

26.4 

25.7 

30.3 

29.9 

28.9 

27.8 

26.8 

34.5 

34.3 

33.6 

32.3 

31.2 

37.3 

36.7 

36.0 

35.0 

33.9 

38.1 

37.9 

37.1 

36.0 

34.8 

38.2 

38.0 

37.2 

36.3 

35.3 

39.5 

39.5 

38.7 

37.6 

36.5 

899 

39.6 

39.1 

38.1 

37.0 

38.9 

38.6 

37.7 

36.7 

35.7 

33.9 

33.9 

33.3 

32.3 

31.5 

29.2 

29.1 

28.8 

28.3 

27.9 

32.1 

32.1 

31.7 

30.9 

30.1 

34.9 

34.7 

34.1 

33.2 

32.3 

36.6 

36.5 

35.9 

34.9 

33.9 

36.9 

36.8 

36.1 

35.2 

34.3 

36.8 

36.4 

35.8 

35.0 

34.1 

37.7 

37.5 

36.9 

36.0 

35.1 

37.9 

37.7 

37.0 

36.2 

35.5 

38.5 

38.1 

37.5 

36.5 

35.7 

34.1 

33.7 

33.3 

32.7 

31.8 

32.4 

32.0 

31.6 

31.1 

30.7 

35.6 

35.3 

34.7 

33.7 

32.9 

36.0 

35.9 

35.1 

34.2 

33.5 

36.7 

36.5 

35.7 

34.7 

33.7 

37.3 

37.2 

36.5 

35.8 

35.0 

35.4 

35.3 

34.8 

34.0 

33.1 

36.5 

36.3 

35.5 

34.5 

33.6 

36.3 

36.1 

35.7 

34.9 

33.9 

35.9 

35.7 

35.1 

34.1 

33.3 

35.20 

'  34.96 

34.33 

33.46 

32161 

29.4 
22.1 
24.9 


25.9 
30.1 
32.8 
33.7 
34.3 


35.5 
35.9 
34.7 
30.7 
27.5 


29.4 
31.6 
32.9 
33.5 
33.2 


34.3 
34.6 
34.7 
31.3 
30.3 


31.9 
32.5 
32.8 
34.1 
32.3 


32.7 
33.0 
32.5 


28.9 
21.9 
24.3 


25.1 
29.2 
31.9 
32.7 
33.5 


34.3 
34.9 
34.0 
30.1 
27.0 


28.7 
30.9 
32.1 
32.6 
32.7 


33.4 
34.0 
33.6  i 
30.7 
29.9 


31.1 
31.8 
31.9 
33.4 
31.5 


31.8 
32.3 
31.8 


26.3 
21.8 
23.7 


24.3 
28.4 
31.0 
^.9 
32.7 


33.5 
34.1 
33.3 
29.5 
26.7 


28.1 
30.3 
31.3 
31.7 
31.9 


32.6 
33.5 
32.5 
30.3 
29.5 


30.1 
31.1 
31.3 
32.8 
30.8 


30.9 
31.5 
31.1 


31.78  .  31.03  1  30.34 


29.74 
23.48 
24.28 


25.39 
27.74 
30.67 
32.09 
32.71 


33.93 
34.20 
33.95 
31.26 
28.03 


27.96 
29.91 
31.47 
31.81 
32.24 


32.72 
33.02 
33.86 
30.84 
29.91 


30.52 
30.90 
3187 
32.27 
31.76 


31.69 
31.60 
31.34 


30,76 


ÄBrycrB  1888. 
TeMjiepaxypa    no^sbi 

m 
Ha   r^fCiHD'b     0.20. 


Ihcjo 
Datum 

Xo 

n  0  J 

y  Ä  H 

a. 

Vor 

mittag. 

l 

2 

3 

i 

J= 

G 

7 

8 

9 

10 

1 

31.0 

30.6 

30.2 

29.8 

293 

29.1 

28.7 

28.4 

28.0 

27.8 

2 

28.4 

27.7 

26.6 

26.3 

26.0 

25.7 

25.1 

25.2 

25.0 

25.0 

3 

23.4 

23.2 

23.0 

23.0 

22.8 

22.7 

22.6 

22.5 

«.5 

22,6 

4 

24.8 

24.6 

24.2 

23.9 

.   23.7 

23.4 

23.2 

23.0 

22.8 

22.8 

5 

25.0 

24.7 

24.3 

24.0 

23.8 

23.4 

230 

22  9 

22.8 

22.9 

6 

28.2 

27.7 

27,2 

26.8 

26.2 

26.0 

25.7 

25.3 

25.0 

25.0 

7 

30.5 

30.0 

29.4 

29,0 

28,5 

28.0 

27.5 

27.2 

26.9 

26.9 

8 

31.4 

30.9 

30.5 

29.8 

29.4 

29.0 

28.6 

26.1 

27.8 

27.9 

9 

32.2 

31.8 

31.3 

30.8 

30.4 

30.0 

29.6 

29.2 

29.0 

29.0 

10 

33.2 

32.8 

32.1 

31.6 

31.0 

306 

30.1 

29.6 

29.3 

29.2 

11 

33.8 

33.2 

32.6 

32.1 

31.6 

31.1 

30.7 

30.5 

30.0 

30.0 

12 

33.0 

32.6 

32.1 

31.6 

31.2 

30.8 

30.4 

30.0 

29.7 

29.5 

13 

29.9 

29.4 

29.1 

28.6 

28.4 

28.1 

27.8 

27.6 

27.5 

27.4 

14 

27.4 

27.1 

26.8 

26.6 

26.2 

26.0 

25.8 

25.5 

25.4 

25.4 

15 

28.4 

28.2 

27.8 

27.6 

27.2 

27.0 

26.6 

26.3 

26.1 

26.2 

16 

29  8 

29.5 

29.0 

28.6 

28.3 

27.9 

27.5 

27.2 

27.0 

27.0 

17 

31.0 

30,4 

29.9 

29.4 

28.8 

28.5 

28.0 

27.6 

273 

27.4 

18 
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13.2 

12.9 

13.1 

13.7 

17.1 

19.9 

18.9 

25 

15.4 

14.5 

14.5 

14.1 

14.1 

14.1 

14.2 

15.1 

17.4 

17.9 

<    26 

15.2 

15.1 

14.7 

12.6 

12.4 

11.7 

20.2 

23.0 

23.7 

24.4 

27 

14.3 

14.6 

14.2 

13.3 

13.5 

13.9 

18.3 

20.8 

22.7 

23.8 

28 

14.3 

13.6 

12.1 

10.9 

10.3 

9.9 

12.3 

15.3 

15.9 

19.1 

29 

11.3 

11.4 

12.3 

12.8 

12.8 

13.0 

14.7 

21.9 

25.6 

25.9 

30 

11.8 

11.6 

10.8 

10.2 

JO.l 

10.0 

15.2 

21.9 

24.6 

26.3 

^ffl- 

15.16 

14.93 

14.52 

14.18 

14.00 

13.81 

17.18 

20.22 

22.02 

23.66 

September  1888. 

ThePmometer  mit  geschwärzter  Kugel 

1.5  Meter  üder  dem  Erdboden. 
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1 

1' 

V 

II 

0    n  0 

>  Ä  y  j 

n;  H  H. 

N  a  c 

b  m 

i  t  t  a  g. 

CpeAH. 
Mittel 

il 

2 

8 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1    30.7 
28.8 

31.3 
30.4 

27.7 
29.3 

27.9 
25.8 

25.9 
24.5 

25.1 
22.9 

24.6 
21.0 

20.2 
20.1 

19.5 
19.4 

19.0 
20.1 

18.6 
18.7 

18.7 
19.1 

23.56 
21.80 

34.7 

33.9 

32.2 

jl    26.3 

1    ^^'^ 

33.2 

i    34.1 

i     30.9 

29.5 

30.1 

32.1 
29.1 
32.5 
25.8 
29.5 

33.2 
29.5 
28.5 
25.8 
27.4 

29.8 
32.9 
26.8 
25.5 
25.2 

26.9 
28.1 
26.0 
23.5 
23.8 

25.5 
26.1 
24.5 
20.1 
23.0 

22.7 
23.9 
23.7 
20.0 
22.2 

20.2 
23.1 
22.5 
18.1 
22.3 

21.9 
21.7 
21.9 
17.8 
20.7 

23.1 
19.2 
19.6 
18.7 
19.6 

22.3 
»  17.2 
18.4 
17.7 
18.8 

24.69 
25.35 
23.55 
22.31 
21.48 

30.5 
!    20.8 
1    29.1 
j    30.7 

24.3 

25.2 
27.3 
24.9 
31.9 
24.8 

31.0 
24.8 
22.9 
30.8 
26.0 

30.1 
23.3 
24.4 
26.9 
24.6 

25.0 
22.8 
23.1 
24.0 
23.4 

23.7 
19.7 
2J.9 
22.8 
18.9 

23.0 
16.1 
20.1 
19.9 
17.1 

21.5 
16.8 
19.3 
18.8 
16.5 

20.6 
15.5 
16.1 
17.7 
16.5 

21.0 
15.2 
16.0 
16.8 
16.7 

20.0 
15.1 
15.5 
16.3 
16.5 

19.7 
15.1 
15.9 
16.3 
16.2 

22.31 
19.12 
20.10 
21.29 
18.43 

'    23.8 
27.1 
26.1 
22.3 
24.8 

21.5 
26.7 
23.6 
23.5 
27.7 

26.1 
26.5 
16.4 
24.3 
29.2 

26.5 
28.0 
18.8 
23.3 
27.8 

23.5 
26.1 
18.5 
20.0 
22.8 

18.9 
19.8 
17.7 
17.1 
18.8 

15.7 
17.1 
16.9 
16.5 
18.7 

14.9 
16.6 
17.5 
16.5 
17.8 

13.8 
14.6 
16.5 
15.5 
17.8 

12.5 
12.9 
15.5 
15.2 
16.8 

11.2 
12.4 
15.1 
14.3 
15.7 

11.1 
11.8 
15.7 
13.8 
14.7 

17.70 
18.23 
18.66 
18.57 
19.43 

30.3 
28.2 
22.3 
24.6 
13.2 

31.5 
27.5 
23.2 
25.3 
13.6 

29.9 
26.0 
23.3 
26.4 
12.9 

29.2 
20.9 
22.8 
25.8 
12.8 

23.9 
19.3 
18.2 
20.0 
12.9 

21.2 
12.1 
15.5 
17.8 
12.6 

20.4 
12.5 
14.8 
16.7 
12.9 

17.9 
14.9 
13.7 
13.7 
12.9 

16.1 
14.9 
12.7 
12.5 
13.1 

15.8 
14.2 
12.1 
10.7 
12.9 

14.6 
13.8 
12.9 
11.1 
13.1 

15.2 
13.4 
11.6 
11.6 
12.9 

20.08 
18.78 
16.67 
15.92 
13.02 

25.3  ! 

20.91 

22.9 

25.6 

29.5 

1 

23.0 
24.9 
21.7 
27.6 
30.0 

21.8 
24.6 
19.9 
24.5 
28.7 

21.4 
22.4 
19.1 
23.1 
27.7 

16.3 
18.7 
19.3 
21.9 
25.3 

15.0 
17.7 
17.7 
19.6 
21.7 

14.5 
17.4 
17.0 
18.1 
19.6 

14.1 
16.8 
16.6 
17.3 
18.6 

13.3 
16.2 
16.3 
16.3 
17.8 

13.3 
16.0 
16.1 
16.5 
16.2 

13.3 

15.8 
16.0 
16.6 
16.0 

13.5 
15.7 
15.3 
16.8 
15.4 

16.14 
17.32 
16.98 
19.63 
20.42 

21.2' 
27.9' 
30.4 

1 
« 

22.3 
30.2 
31.4 

19.8 
28.3 
29.9 

19.6 
29.1 
29.5 

18.0 
24.7 
25.9 

17.7 
17.9 
19.8 

16.9 
17.2 
17.7 

14.3 
15.9 
17.5 

13.8 
14.6 
16.3 

13.2 

13.4 
14.7 

13.0 
13.2 
14.1 

12.3 
12.9 
13.4 

15.85 
19.30 
19.63 

26.49* 

1 

26.96 

26.00 

25.17 

22.81 

20.06 

18.72 

17.77 

16.79 

16.23 

15.77 

15.42 

19.54 

1 

4 

9 

* 
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CeHiaöpb  1888, 
TepMOMeTpii  Ha  noBepxHOCxH  ssmjih. 


üiitom 

Ao 

n  0  j 

y  A  H 

n. 

V  0  r 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 
2 

21.4 
19.0 

22.0 
19.2 

21.2 
18.1 

20.3 
18.5 

19.5 
18.3 

19.3 
17.9 

22.9 
20.6 

31.8 
22.7 

40.0 
24.7 

47.3 
31.3 

4 
3 
5 

1      6 
7 

1 

20.8 
20.7, 
)8.5 
20.9 
18.7 

19.3 
20.4 

17.5 
21.2 
18.6 

17.5 
19.4 

17.0 
21.2 
19.0 

17.9 
20.6 

15.7 
21.0 
19.0 

19.3 
17.9 
15.4 
21.0 
17.9 

19.9 
17.3 

16.0 
2Ü.8 
17.1 

22.0 
23.1 
19.9 
21.4 
19.7 

32.7 
32.8 
27.4 
27.1 
21.1 

36.3 
40.6 
36.4 
31.0 
23.4 

45.3 
46.5 
46.0 
40.1 
26.8 

1       S 

1      9 

i     10 

ii 

12 

19.3 
21.3 
15.3 
18.1 
16.6 

19.1 
21.1 
15.1 
18.0 
15.2 

18.5 
19  9 
15.3 
18.1 
H.5 

18.5 
19.4 
15.0 
17.5 
U.3 

18.3 
17.3 
15.5 
17.1 
U.0 

17.9 
17.3 
15.8 
17.0 
14.0 

19.7 

18.9 
17.3 
17.3 
17.9 

22.5 
25.6 
21.0 
19.0 
20.4 

25.8 
21.8 
31.8 
24.2 
29.2 

37.0 
22.6 
38.8 
32.8 
33.5 

13 

14 
!5 
]6 

17 

17.5 
11.6 
14.2 
13.4 
13.8 

17.1 
10.7 

14.0 
13.5 
12.9 

14.9 
11.2 

12.9 
12.9 
11.5 

13.7 
10.9 
13.3 

12.3 
10.7 

13.2 
11.4 
15.1 
12.3 
10.6 

14.1 

14.2 
13.1 
10.3 

16.9 

14.6 
17,2 

14.6 
13.7 

20.1 
23.5 
26.2 
22.4 
22.5 

27.6 
31.6 
34.1 
24.6 
29.7 

36.9 
37.7 
41.3 
31.9 
35.4 

,     '8 
19 

;   '^^ 

2\ 

22 

15.1 
14.7 
11.0 
10.9 
14.5 

13.9 

14.9 
11,3 
11.4 

U.0 

12.7 
14.6 
11.6 

12.4 
13.7 

11.7 
14.5 
12.7 
12.5 
13.6 

11.1 
13.7 
12.9 
12.4 
13.7 

10.5 
12.9 
12.3 
12.1 

12.8 

13.5 
15.5 
1B.3 
13.7 
14.7 

23.3 
25.6 

21.8 
18.0 
16.8 

30.6 
34.4 
26.4 
21.7 
17.7 

36.7 
40.7 
30.6 
25.9 
18.0 

25 
.     29 
1     ^' 

13.5 
U.l 
16.6 

i6.a 

13.5 

13.5 
13.4 
16.0 
16.5 
13.1 

131 
13.2 
15.9 
16.1 
12.9 

12.7 
13.9 
15.8 
13.5 
12.0 

13.0 
13.8 
15.6 
12.5 
11.7 

13.3 
13.6 
15.5 
11.9 

11.4 

13.9 
14.6 

15.7 
14.0 
12.8 

16.5 

19.1 
16.3 

21.7 
20.8 

18.9 
22.6 
20.2 
27.6 
27.9 

21.2 
24.1 
22.2 
29.2 
32.6 

2B 

!    29 

30 

13.7 
11.8 
12.9 

13.3 
li.3 
1^.3 

12.3 

13.6 
11.7 

11.3 
14.2 
11.2 

10.6 
14.1 
10.8 

10.9 
14.2 
10.6 

14.1 
15.7 
13.0 

17.7 
23.6 
21.6 

19.2 
28.3 
30.0 

23.5 
34.4 
36.0 

.CpeiH 
|Mittcl. 

16.01 

15.66 

15.23 

14.94 

14.67 

14.44 

16.84 

22.72 

27.94 

33.54 

September  1888. 


Thermometep  auf  dem  Erdboden, 
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— 

GpexH. 
Mittel 


(oi 


m 


no    noxyxHH. 


Nachmittag. 


8 


10 


11 


12 


51.2 
22.7 
48.5 
43.3 
41.9 


41.5 
46.3 
41.6 
36.1 
41.8 


46.9 
50.8 
38.6 
43.0 
19.9 


32.5 
31.3 
34.0 
33.8 
42-3 


28.7 
43,5 
45.2 


41.^ 


54.7 

51.5 

50.9 

56.4 

56.0 

53.9 

56.2 

54.3 

53.3 

53.1 

38.6 

45.5 

38.3 

40.8 

44.0 
29.0 
35.9 
43.3 
44.1 


32.0 
45.4 
31.5 
38.0 
46.1 


46.5 
42.2 
37.0 
43.0 
18.8 


31.8 
38.2 
30.0 
36.6 
41.6 


29.0 
43.7 
43.6 


40.|9 


44.6 

40.2 

49.3 

40.8 

50.9 

45.6 

39.8 

36.8 

46.8 

38.4 

34.5 

33.4 

42.0 

33.6 

46.1 

43.0 

29.1 

29.3 

27.0 

28.2 

42.2 

32.0 

39.0 

34.6 

41.9 
42.0 
21.0 
35.7 
41.4 


43.1 
41.4 
34.2 
40.5 
17.3 


29.6 
34.5 
26.6 
31.4 
37.6 


23.2 
38.^ 
40.8 


3^.66 


34.9 
37.2 
21.6 
30.9 
37.0 


36.8 
24.1 
30.0 
33.3 
15.3 


23.5 
32.0 
23.6 
28.0 
32.4 


24.4 
34.4 
35.0 


32.34 


32.8 
32.2 


35.9 
35.9 
32.3 
31.4 
29.0 


33.0 
25.1 
27.0 
28.5 
26.3 


25.8 
27.6 
21.8 
23.6 
26.6 


27.3 
22.5 
21.0 
23.6 
16.2 


19.4 
23.4 
22.8 
25.6 
2i.l 


21.6 
25.8 
26.6 


26.49 


29.2 
28.1 


30.1 
29.9 
29.2 
25.7 
25.8 


27.4 
20.6 
24.2 
26.0 
21.8 


21.6 
22.5 
20.3 
19.3 
21.6 


22.4 
16.7 
16.9 
19.3 
15.5 


16.5 
21.1 
19.7 
20.6 
20.9 


19.5 
21.1 
22.3 


22.53 


27.0 
24.1 


26.8 
26.2 
25.4 
22.3 
23.6 


25.1 
17.5 
22.8 
23.0 
19.1 


18.3 
19.1 
17.9 
17.5 
20.1 


19.9 
16.3 
14.7 
17.2 
15.1 


15.5 
19.7 
18.9 
18.0 
19.0 


18.4 
19.1 
19.7 


20.24 


19.5 
22.9 


24.2 

24.0 
24.2 
21.0 
22.8 


24.0 
16.6 
19.9 
19.4 
17.7 


16.8 
17.3 
17.1 
17.0 
20.4 


17.9 
15.8 
13.4 
14.8 
14.7 


15.1 
19.0 
18.5 
17.0 
17.9 


15.2 

17.4 
18.2 


18.66 


20.1 
22.3 


22.5 
23.6 
23.6 
20.4 
22.4 


23.4 
15.7 
19.3 
18.5 
17.6 


15.1 
15.7 
15.3 
16.1 
19.7 


16.4 
14.7 
12.5 
13.7 
14.5 


13.9 
18.1 
17.9 
15.7 
16.9 


14.0 
16.1 
16.9 


17.75 


19.3 
22.0 


22.8 
22.0 
23.0 
19.1 
21.4 


23.2 
15.9 
18.7 
17.3 
18.5 


14.0 
14.7 
14.9 
15.3 
16.9 


16.0 
14.0 
12.1 
12.7 
14.1 


14.4 
17.7 
17.7 
15.3 
15.7 


14.0 
15.2 
15.9 


17.13 


19.9 
20.4 


24.3 
22.8 
20.8 
20.8 
19.3 


22.2 
16.0 
18.7 
16.4 
18.3 


13.5 
13.9 
14.7 
14.0 
15.9 


15.5 
13.5 
13.2 
12.9 
13.9 


14.5 
17.4 
17.2 
14.7 
15.2 


13.7 
14.3 
14.9 


16.76 


19.7 
19.7 


23.2 
18.7 
20.6 
19.1 
19.5 


22.0 
15.8 
18.3 
17.3 
17.9 


13.0 
13.7 
14.1 
13.1 
15.1 


15.8 
12.0 
11.2 
13.7 
13.7 


14.5 
16.8 
17.0 
14.8 
15.1 


12.6 
13.5 
14.4 


16.20 


30.93 
28.62 


32.18 
31.49 
30.06 
27.48 
25.02 


. 


28.95 
20.92 
24.89 
25.13 
24.46 


23.29 
24.07 
22.98 
22.01 
24.08 


24.67 
24  40 
20.60 
21.71 
15.56 


18.84 
21.10 
20.10 
22.03 
22.78 


18  28 
23.62 
23.75 


24.13 


■PI 

p 
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vn 

CeHTflöpt  1888. 

■ 

TeMnepaxypa    no^sti 

Ha    T  i  y  6  B  H  i     O.Ol. 

■ 

I 

Datum 

^0    noiyjtHH.                   Vormittag. 

■ 

.1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

1 
2 

22.6 
19.8 

23.2 
19.9 

22.5 
19.1 

21.7 
19.2 

20.9 
19.0 

20.6 
18.5 

23.0 
20.6 

30.5 
22.8 

38.1 
24.2 

45.2 
30.0 

1 

3 

4 
5 
6 
7 

21.8 
22.4 
20.2 
22.2 
20.0 

21.0 
22.0 
19.4 
22.2 
19.2 

19.2 
21.0 

18.8 
22.2 

19.5 

19.0 
21.7 
17.6 
22.0 
19.4 

20.2 

19.5 
17.1 
21.8 
18.6 

20.6 
19.0 
16.7 
21.6 
17.8 

22.1 
22.6 

20.1 
22.1 

20.0 

30.0 
31.2 
26.9 
27.0 
21.1 

84.5 
39.0 
33.9 
30.7 
23.1 

43.5 
45.4 
43.5 
38.1 
26.2 

1 

8 
9 
10 

n 

12 

202 
22.4 
16.0 
18.6 

17,8 

19.8 
22.1 
15.9 
18.4 
16.5 

19.1 
21.2 
15.8 
18.4 
15.8 

19.0 
20.4 
15.6 
18.0 
15.5 

18.8 

18.0 
16.1 
17.6 
15.1 

18.4 
18.0 
16.3 
17.4 

15.1 

19.8 
19.2 
17.4 
17.5 
17.6 

22.2 
24.9 
20.4 
18.9 
20.9 

25.0 
221 
30.3 
23.7 
27.6 

35.4 
22.6 
37.5 
31.3 
32.9 

1 

13 
11 
15 
16 

17 

18.6 
13.6 
15.4 
14.0 
14.8 

18.2 
12.7 
15.8 
13.9 
14.3 

16.6 
12.7 
14.6 

13.4 
13.0 

15.4 
12.5 
14.8 
13.0 
12.4 

14.7 

12.7 
15.8 

12.8 
12.0 

15.2 
12.0 
15.5 
13.4 

17.0 
14.6 
16.5 
14.5 
13.2 

20.0 
22.1 
24.4 

20.8 
20.4 

26.3 
29.5 
30.7 
23.7 
27.1 

35.5 
36.2 
37  3 
29.9 
33.2 

18 
19 
20 
21 
22 

16.4 
16.3 
11.8 
12.5 
15.5 

15.4 
16.2 
12.1 
13.0 
15.3 

14  3 
16.0 
12.0 
13.4 
15.1 

13.4 
15.5 
13.2 
13.6 
14.5 

12.8 
15.0 
13.4 
13.6 
14.6 

12.1 
14.3 
12.9 
13.6 
13.8 

14.0 
16.0 
15.5 
14.2 
15.1 

21.3 
23.4 
20.4 
17.3 

17.0 

28.1 
80.8 
24.8 
20.8 
18.0 

34.6 
38.6 
29.6 
24.4 

lao 

23 
24 
25 
26 
27 

13.8 
14.5 
17.3 
17.4 
14.9 

13.8 
13.8 
16.7 
17.1 
14.2 

13.4 
13.6 
16.6 
16.8 

U.1 

13.0 
14.1 
16.3 
14.7 
13.2 

13.2 
14.2 

16.1 
13.6 
12.8 

13.4 
14.0 
16.0 
13.0 
12.4 

14.0 
14.6 

le.i 

14.4 
13.5 

16.2 
18.4 
16.6 
19.8 
19.2 

18.4 
22.0 
19.6 

25.4 
25.5 

20.4 
23.7 
21.6 
26.8 
30.7 

28 
29 
30 

15.2 
13.2 
14.4 

14.6 
12.5 
13.8 

13.8 
14.1 
13.3 

12.8 
14.6 
12.6 

12.1 

14.5 
12.1 

12.2 
14.6 

11.8 

14.2 
16.6 
13.4 

17.3 
21.2 
19.6 

19.0 
25.3 
26.9 

21.6 
32.3 
33.1 

&■ 

17.12 

16.77 

16.31 

15.96 

15.62 

15.40 

16.95 

21.74 

26-47 

31.97 

Ol 


I 


53,6 
48.9 


ii 


;) 


I 


54.9 

56.9 

53.6 
39.9 
38.0 


50.9 
22.8 
48.5 
41.9 
42.0 


42.8 
46.5 
43.1 
38.8 
43.5 


46.1 
51.2 
40.1 
42.7 
20.0 


31.9 
31.7 
32.9 
33.3 
40.4 


28.8 

41.8 
.5 


41.67 
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m 


in  der   Tiefe     O.Ol. 


no   nojy;(HH. 


50.3 
54.1 


47.0 
47.8 


54.1 

51.8 

55.1 

43.2 

53.5 

46.3 

44.7 

35.9 

38.5 

42.3 

48.2 

46.1 

27.6 

29.2 

38.6 

29.0 

42.0 

42.2 

43.7 

40.2 

34.3 

42.2 

46.Ü 

43.1 

33.4 

21.8 

38.8 

36.9 

45.1 

42.4 

46.1 

43.9 

43.4 

44.1 

39.0 

36.3 

42.9 

41.5 

19.0 

17.6 

32.2 

30.5 

36.7 

34.4 

29.8 

26.8 

35.2 

32.0 

40.1 

37.5 

28.3 

23.6 

42.2 

38.4 

42.9 

40.7 

40.86 

37.82 

42.1 
43.0 


47.2 
39.2 
41.6 
34.4 
34.8 


43.6 
29.8 
28.8 
32.8 
36.4 


36.2 
38.5 
22.0 
33.2 
38.5 


38.9 
28.4 
32.7 
35.3 
16.0 


24.6 
33.0 
24.1 
28.2 
33.2 


25.0 
35.2 
36.3 


33.77 


34.9 
34.2 


37.6 
36.8 
34.8 
32.9 
30.6 


35.7 
26.2 
28.0 
30.4 
29.3 


28.8 
30.6 
22.2 
25.8 
29.5 


30.0 
25.1 
24.2 
26.5 
16.4 


21.0 
24.9 
23.1 
24.8 
25.8 


22.4 

27.6 
28.4 


28.28 


Nachmittag. 


8 


10 


11 


31.2 
30.2 


32.7 
32.1 
31.4 

27.8 
27.1 


29.4 
22.1 
25.2 
27.4 
24.1 


23.8 

24.9 
20.9 
22.0 
24.1 


24.6 
21.6 
19.6 
21.5 
15.9 


18.1 
22.5 
204 
22.1 
22.6 


20.4 
23.2 
24.3 


24.44 


28.8 
26.1 


28.8 
28.1 
27.2 
24.3 
24.8 


26.7 
19.1 
23.8 
24.2 
21.4 


20.8 
21.6 
18.7 
19.6 
21.8 


22.0 
17.8 
17.0 
19.2 
15.3 


16.6 
20.9 
19.8 
19.6 
20.6 


19.2 
21.1 
21.6 


21.88 


21.5 
24.6 


26.3 
25.8 
25.8 
22.6 
23.7 


25.4 

17.8 
22.0 
21.1 
19.8 


19.0 
19.5 
17.8 
18.6 
21.7 


20.0 
16.8 
15.6 
17.1 
15.0 


16.0 
20.1 
19.2 
18.5 
19.4 


16.7 
19.2 
20.0 


20.22 


21.3 
24.0 


24.6 
25.1 
25.0 
21.7 
23.3 


24.7 
16.9 
20.0 
20.2 
19.3 


17.4 
18.1 
16.0 
17.5 
21.1 


18.5 
15.4 
14.6 
16.0 
14.7 


14.7 
19.1 
18.6 
17.4 
18.6 


15.5 
18.0 
17.7 


19.17 


20.5 
23.4 


24.3 
23.8 
24.2 
21.1 
22.2 


24.2 
17.0 
19.3 
19.1 
19.8 


16.3 
16.8 
15.6 
17.1 
18.8 


17.8 
14.7 
14.0 
14.8 
14.2 


15.1 
18.6 
18.3 
16.5 
17.4 


15.2 
16.8 
17.6 


12 


CpCAH. 
Mittel 


18.48 


21.1 

20.9 

•  22.0 

21.2 

25.2 

24.3 

22.8 

20.8 

22.6 

22.0 

21.7 

20.5 

20.4 

20.4 

23.5 

23.1 

16.8 

16.6 

19.4 

18.8 

18.0 

18.5 

19.4 

19.0 

15.4 

14.9 

15.8 

15.6 

15.4 

14.8 

15.6 

14.7 

17  6 

.  16.8 

17.3 

17.2 

14.1 

12.8 

14.4 

13.1 

14.7 

15.1 

14.1 

13.8 

15.1 

15.1 

18.1 

17.7 

17.9 

17.6 

15.9 

15.9 

16.4 

16.2 

14.9 

138 

16.0 

15.2 

16.6 

16.0 

17.94 

17.41 

31.69 
28.95 


32.79 
32.41 
30.92 
28.28 
25.45 


29.65 
21.55 
25.42 
25.50 
25.39 


24.48 
25.10 
23.02 
22.63 
24.74 


25.38 
25.06 
21.57 
22.51 

;6.oo 


19.08 
21.40 
20.39 
22.11 
23.05 


18.77 
23.78 
24.07 


24.70 


WT 


13( 


CemaöpB  1888. 
TeMnepaTypa  noHBU 

Ha  rjydHBib     0.02. 


I^HCIO 

i  Datum 

;^0     noiJAHfl. 

V  0  r 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 
2 

24.6 
22.2 

24.8 
22.2 

24.3 
21.4 

23,6 
21.1 

22.9 
20.9 

22.5 

20.4 

23.5 
21.7 

28.1 
23.5 

33.4 
24.1 

39.1 

28.1 

3 
4 
5 
6 

7 

23.3 

24.5 
22.7 
24.0 
21.6 

22.9 
24.0 

21.8 
23.8 
21.5 

21.S 
23.1 
21,3 
23.7 
20.7 

20.9 
23.1 
20.2 
23.4 
20.5 

21,7 
21.9 
19.6 
23.3 
19.7 

21.9 
21.1 
19.0 
22.9 

18.9 

23.7 
22.4 

20.7 
23.1 

20,2 

26.5 
27.6 
24.9 
26.6 
21.3 

30.6 
33.5 
28.9 
29.1 
22.9 

36.9 
39.1 
36.5 
33.1 
25.5 

8 

10 

n 

12 

21.3 
24.0 
17.0 

19.5 
19.1 

20.9 
23.4 

17.0 
19.2 
17.9 

20.3 
22,7 

16,7 
19.1 
17.2 

20.1 
21.9 
16.5 
13.7 
16.5 

19.9 
20.2 
16.7 
18.3 
16.3 

19.5 
19.1 
16.9 
18.1 
16.1 

20.2 
20.1 
17.6 
18.1 
17.2 

22.0 
23.8 
19.9 
19.1 
20.5 

24.1 
22.5 
27.1 
23.1 
24.4 

31.0 
23.1 
32.5 
28.4   1 
28.9  1 

13 
14 
15 
16 
17 

19.9 
16.4 
17.5 
15.1 
16,4 

19.S 
15.2 
17.9 
14.9 

16.1 

18,3 
14.7 
16.7 
14.7 

14.9 

17.3 
14.5 
16.7 
14.1 
14.2 

16.5 
14.5 
17.2 
13.9 
,13.8 

16.5 
14.1 
17.0 
14.1 

13.3 

17.5 
14.6 

17.0 
15.0 

14.1 

19.5 
19.3 
21.4 
19.3 

18.5 

23.5 
24.4 
26.3 
22.2 
23.4 

29.7 
29.5 
31.7 
26.9 
28.0 

18 
IS 
20 
21 
22 

18.3 
18.2 
14,2 

14.7 
16.9 

17.5 
17.9 
14.2 
14.9 
16.6 

16.5 
17,6 
13,8 
14.8 

16.4 

15.7 
17.2 
14,5 
15.1 
16.0 

14.9 
16.7 
14.7 
14.» 
16.0 

14.3 
15.9 
14.4 
14.9 
15.4 

14.9 
16.8 
15.5 
15.1 
16.0 

19.3 
21.2 
19.0 

17,0 
17.3 

24.1 
26.3 
22.4 
19.5 
18.1 

29.2 
32.3 
26.1 
22.5 

18.3 

23 

24 
25 

26 
27 

14.3 
15.3 
18.0 
17.9 
16.2 

14.3 
145 
17,6 
17,7 
15.5 

14,1 
14.2 

17.3 
17.4 
15.3 

13.6 
14.7 
17.1 
15.9 
14.6 

13.7 
14.7 
16.8 

14.7 
14.1 

13.9 
14  5 
16.5 
14.1 
13.8 

14.3 
15.0 
16.6 
14.7 
14.1 

15.9 
17.4 
16.9 
18.8 
17.6 

17.9 
20.6 
18.9 
23.1 
22.5 

19.8 
22.6 
21.1 
24.7 
26.6 

1    ^ 
29 
30 

17.0 

14.7 
16.6 

16.3 
14.1 
15,7 

15,5 

14.8 
15.2 

14.7 
15.2 
14.5 

13.9 
15.3 
13.9 

13.7 
15.3 
13.5 

14.9 
15.8 
13.9 

17.0 
19.0 
17.7 

18.5 
22.3 
22.9 

20.1 
27.5 
2T.9 

iCpMB. 
I&fittel 

18.71 

18.33 

17.81 

17.40 

17.05 

16.71 

17.44 

20.51 

24.02 

28.22 
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m 


in    d 

er   T 

iefe 

0.02 

1 » 

!0 

1 

n 

0    noxyxHH. 

t 

N  a  c 

h  m  i 

t  t  a 

g. 

Mittel 

ED 

! 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

47.8 
42.4 

45.9 
47.2 

45.3 
44.0 

42.2 
42.4 

36.3 
35.6 

33.1 
32.1 

30.9 
28.7 

26.0 
27.0 

24.7 
26.2 

23.5 
25.3 

23.5 
24.3 

23.1 
23.5 

31.58 
28.97 

1 
1 

1 

48.6 
49.5 
47.7 
38.4 
35.3 

49.3 
50.1 

48.6 
40.1 
35.7 

48.5 
43.9 
42.9 
36.0 
38.7 

45.9 
40.2 
42.3 
34.3 
34.4 

38.7 
37.2 
36.3 
33.5 
31.2 

35.0 
34.1 
33.3 
29.7 
28.2 

31.3 
30.5 
29.7 
26.7 
26.1 

28.9 
28.2 
28.1 
24.9 
25.0 

27.2 
27.2 
27.1 
23.8 
24.3 

26.3 
26.2 
26.1 
23.2 
23.5 

26.5 
25.2 
24.9 
23.1 
22.2 

26.2 
23.4 
24.0 
22.4 
21.7 

32.10 
31.97 
30.56 
28.43 
25.70 

i 

1 
1 

j 

1 

43.9 
22.6 
41.5 
38.5 
36.9 

44.8 
26.1 
38.0 
38.9 
38.5 

42.7 

28;7 

30.9 
39.5 
37.2 

41.4 
29.5 
29.3 
33.6 
35.6 

37.0 
26.7 
28.7 
31.3 
31.7 

31.7 

23.2- 

26.7 

28.3 

27.1 

28.9 
20.5 
25.1 
25.9 
24.5 

27.3 
19.2 
23.9 
23.2 
22.5 

26.4 
18.2 
21.5 
21.5 
21.5 

25.8 

16.1 

20.1 
20,5 
21.3 

25.0 
17.9 
20.2 
19.3 
20.9 

24.4 
17.4 
19.7 
19.5 
20.5 

29.05 
22.27 
24.94 
25.40 
25.06 

f    38.0 
j    40.2 
1     40.1 
i     35.9 
1    38.0 

33.6 
41.0 
34.0 
34.9 
39.3 

38.0 
39.9 
24.1 
34.1 
38.6 

34.9 
37.5 
23.2 
32.1 
36.7 

30.9 
32.7 
23.3 
27.4 
31.2 

26.5 
27.7 
21.9 
24.3 
26.5 

23.8 
24.6 
20.1 
21.9 
24.1 

22.0 
22.5 
19.1 
20.7 
23.4 

20.3 
21.1 
17.5 
19.6 
22.7 

19.1 
19.7 
17.0 
18.9 
20.9 

18.0 
18.7 
16.6 
17.5 
19.7 

17.5 
18.2 
16.1 
16.7 
18.8 

24.51 
24.70 
22.87 
22.55 
24.18 

k 

39.7 
44.3 
35.1 
37.2 
19.7 

40.7 
40.6 
35.4 
38.1 
19.1 

40.0 
41.0 
34.1 
37.9 
18.1 

37.2 
31.2 
31.9 
33.9 
16.6 

31.7 
27.3 
26.5 
28.5 
17.0 

27.1 
24.5 
22.3 
24.3 
16.5 

24.4 
21.0 
19.9 
21.6 
15.9 

22.5 
19.5 
18.3 
19.6 
15.6 

21.1 
18.1 
17.1 
18.4 
15.3 

20.1 
17.2 
16.5 
17.2 
14.9 

19.5 
16.5 
16.3 
16.9 
14.7 

19.1 
15.2 
15.4 
16.8 
14.5 

24.95 
24.83 
21.64 
22.41 
16.70 

29.5 
29.9 
29.9 
31.2 
34.7 

30.1 
32.9 
28.3 
32.1 
35.3 

29.5 
32.0 
26.3 
30.5 
34.5 

24.7 
31.2 
24.3 
27.6 
32.2 

21.8 
25.8 
23.3 
24.1 
27.7 

19.3 
23.3 
21.3 
23.7 
24.7 

17.7 
21.9 
20.4 
21.5 
22.9 

17.0 
20.9 
19.9 
20.1 
21.3 

15.7 
19.9 
19.3 
18.9 
20.3 

15.8 
19.4 
18.9 
18.1 
19.3 

15.7 
18.8 
18.5 
17.3 
18.3 

15.6 
18.4 
18.2 
17.1 
17.8 

19.03 
21.15 
20.48 
21.83 
22.59 

27.2 
36.0 
37.5 

26.5 
37.1 
38.1 

23.9 
35.6 
37.3 

24.4 
34.0 
34.9 

22.9 
29.0 
29.9 

21.3 
25.3 
26.3 

20.3 
23.2 
23.8 

18.5 
21.4 
22.1 

17.3 
20.2 
20.9 

16.6 
19.0 
19.7 

16.4 
18.1 
18.7 

15.5 
17.2 
18.0 

19.22 
23.15 
23.61 

1 

37.24 

37.34 

35.79 

33.29 

29.51 

26.31 

23.93 

22.29 

21.11 

20.27 

19.64 

19.06 

24.55 

Rarn^v  1 


CeHTaöpE  1888. 
TeMnepaTypa  noiBU 

m 
Ha    rjyöHHt      0.05. 


IBCJO 

Datum 

ÄO 

n  0  1 

y  ß.  H 

a. 

Vor 

m  1  t 

t  a  g. 

1 

2 

3 

i 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

1 
2 

27.8 
25.4 

27.4 
24.9 

27.0 
24.4 

26.5 
24.1 

25.9 
23.9 

25.3 
23.4 

25.2 
23.4 

26.5 
23.9 

28.6 
24.7 

31.5 
26.2 

1      3 

i      * 
5 

1      6 
7 

25.9 
27.6 
26.5 
26.5 
24.2 

25.5 
26.8 
25.8 
26.1 
24.0 

24.7 
26.2 
24.9 
25.8 
22.9 

23.9 
25.6 
24.2 
25.5 
22.5 

23.7 
25.1 
23.4 
25.2 
22.0 

23.7 
24.5 
22.8 
24.9 
21.2 

23.7 
24.1 
22.6 
24.7 
21.2 

24.6 
25.6 
23.7 
25.7 
21.7 

26.5 

2ai 

25.3 
27.5 
22.3 

29.4 
31.1 
28.5 
28.7 
23.6 

8 
» 
10 
il 
12 

22.9 
25.6 

19.0 
20.7 

21.0 

22.5 
25.0 
18.7 
20.3 
20.1 

22.1 
24.4 
18  5 
20.1 
19.2 

21.7 
238 
18.2 

19.8 
18.8 

21.3 
23.0 
18.1 
19.5 
18.4 

21.1 
21.9 
18.1 
19.3 

18.0 

21.1 
21.3 
18.3 
19.1 
17.9 

21.5 
22.2 
19.1 
19.1 

19.7 

22.5 
22.9 
22.1 
21.0 
21.4 

25.3 
22.9 
25.9 
24.1 
24.8 

13 

li 
.     15 
i     '6 

17 

21.6 

19.2 
20.2 
17.7 

18.2 

21.2 
18.0 
19.9 
17.1 
17.9 

20.6 

17.4 
19.3 

16.8 
17.2 

19.6 
17.0 
18.9 
16.3 
16.6 

18.8 
16.6 
18.6 
15.9 
16.0 

18.4 
16.5 
18.5 
15.7 
15.4 

18.5 
16.1 
18.5 
16.0 
1S.4 

19.3 
18.0 
20.0 
17.7 
17.3 

21.0 
21.1 
22.7 

;9.8 

20.1 

25.0 
24.7 
26.1 
21.5 
23.4 

l8 
19 
20 
-Jl 
■J2 

20.5 
20.7 
18.1 
17.7 
18.9 

19.9 
20.0 
17.7 
17.3 
18.7 

19.1 
19.7 
17.2 
16.9 
18.1 

18.3 
19.2 
17.0 
16.8 
18.0 

17.7 
18.8 
16.9 
16.7 
17.7 

17.1 

18.3 
16.8 
16.5 
17.4 

16.5 
18.2 
16.7 
16.4 
17.2 

18.2 
19.6 
18.8 
16.6 
17.5 

20.7 
22.3 

19.8 
17.8 
17.9 

23.8 
25.4 
22.0 
19.4 
18.1 

23 

24 
■J5 
26 

27 

15.1 

16.3 
18.9 

14.9 
15.7 
18.6 

14.8 
15.5 
18.2 

14.6 

15.5 

^   17.9 

]5.'3 

17.7 

14.5 
15.3 
17.7 

15.2 
17.4 

15.0 
16.0 
17.3 

16.3 
18.0 
17.8 

18.0 
19.8 
19.4 

28 
29 
30 

16.2 
18J 

15.8 
18.1 

15.5 
17.4 

15.8 
16.9 

15.8 
16.4 

15.9 
15.8 

16.0 
15.7 

16.8 
16.8 

18.8 
19.2 

21.6 
22.4 

& 

20^1 

20.32 

19.82 

19.40 

19.02 

18.69 

18.57 

19.59 

21.37 

23.63 

September  1888. 
Temperatur  des  Erdbodens 


139 


m 


in  der   Tl 

ef  e 

0,06. 

! 

n 

0    nojiyAHH. 

N  a  c 

h  m  i 

t  t  a 

g. 

Cpe^H. 
Mittel 

n!' 
i    1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

'    37.9 
33.6 

'    38.4 
1    36.4 

38.7 

37.4 

38.6 
37.2 

36.7 
35.5 

35.1 
33.5 

33.2 
31.6 

30.9 
30.2 

28.9 
29.1 

27.7 

28.1 

26.7 
27.3 

26.2 
26.4 

30.89 
28.73 

1 

37.9      39.4 

f    38.9  40.2 

,    37.6      38.5 

33.6      34.3 

1    30.5  j     31.3 

I 

40.1 
40.2 
38.7 
33.3 
33.1 

40.0 
38.4 
38.1 
32.5 
33.0 

38.3 
36.7 
36.2 
31.9 
31.3 

36.2 
35.3 
34.3 
31.0 
29.4 

34.1 
33.3 
32.5 
29.4 
27.8 

32.3 
31.9 
31.0 
28.0 
26.6 

30.8 
30.5 
29.9 
26.9 
25.8 

29.5 
29.5 
28.9 
26.1 
25.1 

28.9 
28.5 
28.1 
25.4 
24.3 

28.5 
27.5 
27.1 
24.9 
23.3 

30.68 
31.10 
29.87 
28.36 
25.79 

'    36.5 
22.4 
34.9 
32.3 
32.7 

1 

38.1 
1     23.2 
35.5 
34.8 
34.4 

37.8 
26.1 
31.9 
36.3 
34.7 

37.7 
26.5 
29.7 
32.9 
34.1 

36.4 
26.2 
29.1 
31.9 
32  4 

33.5 
24.7 
27.9 
29.5 
29.5 

31.2 
22.9 
26.5 
27.6 
27.0 

29.6 
21.9 
25.9 
25.7 
25.1 

28.5 
20.8 
24.2 
24.1 
24.0 

27.5 
20.2 
22.7 
23.1 
23.1 

26.7 
19.7 
21.7 
21.9 
22.7 

26.2 
19.4 
21.1 
21.4 
22.3 

28.15 
23.02 
24.54 
25.12 
♦25.04 

32.8 
33.7 
33.9 
31.2 
32.1 

32.0 
35.0 
33.3 
32.2 
33.5 

33.5 
35.4 
28.7 
31.5 
34.2 

33.0 
35.0 
25.7 
31.0 
34.0 

31.9 
33.4 
24.8 
28.6 
32.1 

29.0 
30.5 
23.8 
26.1 
29.1 

.26.7 
27.9 
22.4 
24.2 
26.8 

24.9 
26.0 
21.6 
22.7 
25.4 

23.4 
24.3 
20.3 
21.6 
24.6 

22.1 
23.0 
19.4 
207 
23.4 

20.9 
22.2 
18.9 
19.8 
22.4 

20.1 
21.0 
18.4 
19.1 
21.4 

♦24  73 
♦24.65 
♦23.18 
♦22.42 
♦23.87 

32.4 
34.8 
28.8 
29.3 
18.4 

34.1 
35.3 
30.1 
30.9 
18.7 

34.8 
35.4 
30.4 
32.1 
18.3 

34.4 
32.7 
30.0 
31.1 
17.4 

32.7 
29.9 
28.3 
29.5 
17.1 

4 

29.9 
27.4 
25.7 
27.2 
17.1 

27.6 
25.0 
23.6 
24.5 
16.6 

25.8 
23.1 
22.0 
23.0 
16.3 

24.3 
22.0 
20.8 
21.7 
16.0 

23.0 
20.7 
19.8 
20.8 
15.7 

22.1 
20.0 
19.0 
19.8 
15.5 

21.4 
19.1 
18  5 
19.4 
15.3 

♦24.64 
♦24.56 
♦2205 
♦22.09 
♦17.44 

25.3 
25.1 
24.6 

26.2 
27.5 
25.7 

26.9 
28.5 
25.1 

24.4 
28.8 
24.3 

22.7 
26.6 
23.3 

20.9 
24.5 
22.3 

19  2 
23.0 
21.3 

• 

18.4 
22.0 
20.8 

17.4 
21.2 
20.3 

16.9 
20.5 
19.9 

16.6 
20.0 
19.6 

16.6 
19.5 
19.2 

♦18.61 
♦20.55 
♦20.39 
♦21.65 
♦22.32 

29.3 
30.1 

30,6 
31.2 

30.8 
31.7 

30.4 
31.2 

28.6 
29.6 

26.5 
27.4 

24.8 
25.6 

23.3 
24.2 

22.2 
23.0 

21.2 
22.0 

20.2 
21.2 

19.4 
20.4 

♦19.75 

♦21.99 

22.86 

31.16 

32.28 

32.46 

31.59 

30.46 

28.08 

25.82 

24.79 

23.61 

22.65 

21.89 

21.26 

♦24.30 

HO 


CeHiaöpb  1888. 


TewnepaTypa   noMBU 

m 
Ha   T  i  j  ö  e  E  i     0.10. 


iHCJIO 

Datum 

Ä« 

a  0  z 

J  Ä  H 

a. 

V  or 

mittag 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 
2 

30.4 

28.7 

29.8 

28.2 

29.3 

27.8 

28.9 
27.2 

28.5 
26.9 

26.1 
26.5 

27.7 
26.2 

27.5 

25.9 

27.9 
25.9 

28.8 
26.0 

3 
4 
5 
6 
7 

28.2 
29.5 
29.3 
28.9 
26.9 

27.7 
29.1 
28.6 
28.4 
26.4 

27.3 
28.5 
28.0 
28.0 
26.0 

26.9 
28.1 
27.5 

27.5 
25.5 

26.4 
27.6 
26.9 
27.3 
25.2 

26.1 
27.3 
26.4 
27.1 
24.9 

25.9 
26.7 
25.9 
26.8 
24.3 

25.9 
26.7 
25.7 
26.6 
24.2 

26.2 
27.1 
25.9 
26.8 
24.2 

26.9 
28.2 
26.6 
27.2 
24.2 

B 
9 
10 
11 
12 

25.5 
27.4 
1    22.1 
23.1 
23.0 

25.1 
27.1 

21.7 
22.7 

24.7 
26.6 
21.5 
22.3 
21.9 

24.3 
26.3 
21.2 
21.9 
21.4 

23.9 
25.9 
20.9 
21.7 
21.0 

23.7 
25.4 
20.7 
21.5 
20.5 

23.5 
25.0 

20.6 
21.2 
20.2 

23.4 
21.3 
20.7 
21.0 
20.2 

23.5 
24.5 
21.1 
21.0 
S0.8 

24.0 
24,5 
22.3 
22.1 
22.0 

13 
14 
15 
16 

17 

23.5 

'    22.4 

23.1 

20.9 
21.2 

23.1 

21.5 
22.5 
20.3 
20.9 

22.7 

20.9 
22.1 
19.9 
20.3 

22.1 
20.5 

21.6 
19,5 
19.9 

21.5 
19.9 

21.2 
19.1 
19.4 

.21.1 

19,5 
21.0 

18.8 
18.9 

20.7 
19.2 

20.8 
18.6 
18.5 

20.7 
19.3 
20.7 
18.7 
16.4 

21.0 
19.9 
21.3 
19.3 
19.2 

22.1 
21.3 
22.7 
20.3 
20.4 

18 
19 
20 
21 
22 

23.0 
23.2 
21.9 

20.8 
21.3 

22.5 
22.7 
21.2 
20.3 

21.0 

21.9 
22.3 
20.7 

19.9 
20.6 

21.3 

21.8 
20.3 
19.5 
20.3 

20.8 
21.5 
19.9 
19.3 
20.0 

20.3 
21.1 

lfl.7 
19.1 

19.8 

19.8 
20.7 
19.4 
18.9 
19.3 

19.6 
20.7 
19.3 

18.7 
19.3 

20.1 
21.2 
19.8 
18.9 
19.3 

21.3 
22.3 
20.5 
19.2 
19.3 

23 
24 
26 
26 
27 

16.9 
17.9 
19.9 
19.7 
20.0 

16.8 
17.5 
19.S 
19.5 
19.5 

16.7 
17.1 
19.2 
19.3 
19.1 

16.5 
16.9 
19.0 
19.0 
18.7 

16.3 
16.8 
18.8 
18.6 
18.2 

16.1 
16.8 

18.7 
18.1 

17.9 

18.t 

16.7 
18.5 
17.7 
17.5 

16.1 
16.9 
18.3 
17.7 
17.4 

16.5 
17.4 
18.3 
18.3 

18.2 

17.3 
18.2 
18.7 
19.5 
19.4 

26 
29 
30 

21.1 
18^ 
20.9 

20.6 

]a4 

20.3 

20.0 
17.9 
19.7 

19.5 
17.7 
19.2 

18.9 
17.7 
18.7 

18.5 
17.6 
18.2 

18.0 
17.5 
17.9 

18.0 
17.5 
17.9 

18.3 
18.2 
18.3 

18.6 
19.4 
19.6 

CpejH. 

Mittel 

23.32 

22.85 

22.41 

22.00 

21.63 

21.31 

20.99 

20.91 

21.28 

22.10 

September  1888. 

Temperatur  des  Erdbodens 


ui 


m 


0     n  ( 

i  n  d 

er  T 

i  e  f  e 

0.10. 

t 

'1    — 

n 

>  j[  y  ;(  H  H. 

N  a  c 

h  m  i 

t  t  a 

g- 

CpeXH. 
Mittel 

':  . 

2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

!    32.5 
1    28.8 

33.4 
30.4 

34.2 
32.0 

34.5 
32.6 

34.6 
32.9 

34.3 
32.5 

33.5 
31.8 

32.6 
31.1 

31.6 
30.5 

30.9 
29.9 

30.1 
29.3 

29.3 

28.7 

30.82 
28.90 

31.5 

32.3 

1    30.9 

29.4 

1    26.2 

i           1 

32.9 
33.7 
32.2 
30.1 
27.3 

33.9 
34.6 
33.1 
30.7 
28.5 

34.7 
34.9 

38.5 
30.8 
29.4 

34.9 
34.7 
33  7 
30.8 
29.6 

34.5 
34.2 
33.3 
30.7 
29.2 

33.8 
33.5 
32.7 
30.2 
28.5 

33.0 
32.9 
31.9 
29.6 
27.9 

32.1 
32.1 
31.3 
28.9 
27.4 

31.3 
31.2 
30.6 
28.3 
26.9 

30.9 
30.6 
30.0 
27.9 
26.5 

30.3 
29.9 
29.4 
27.3 
25.9 

29.98 
30.47 
29.61 
28  57 
26.47 

29.3  1 

24.3' 

1    27.5' 

1    27.4! 

!    27.2, 

30.9 
24.4 
29.0 
29.1 
28.7 

31.9 
25.0 
29.3 
30.5 
29.8 

32.5 
25.7 
28.5 
30.6 
30.2 

32.8 
26.1 
28.1 
30.1 
30.0 

32.3 
26.0 
27.7 
29.1 
29.2 

31.5 
25.5 
27.1 
28.1 
28.0 

30.6 
24.6 
26.7 
27.1 
26.8 

29.8 
23.9 
26.1 
25.8 
25.8 

29.1 
23.4 
25.3 
25.0 
25.1 

28.4 
22.8 
24.3 
242 
24.5 

28.1 
22.4 
23.7 
23.5 
23.9 

27.56 
25.00 
24.42 
24.94 
24.68 

27.0' 
27.0' 
28.1' 
25.4' 
25.81 
1 

28.0 
28.5 
28.9 
26.7 
27.3 

28.5 
29.7 
28.5 
27.4 
28.5 

29.3 
30.2 
27.2 
27.7 
29.2 

29.3 
30.3 
26.2 
27.4 
29.2 

28.7 
29.5 
25.5 
26.6 
.    28.4 

27.6 
28.5 
24.7 
25.6 
27.4 

26.5 
27.4 
24.0 
24.7 
26.5 

25.5 
26.3 
23.3 
23.9 
25.7 

24.7 
25.4 
22.5 
23.1 

25.1 

23.8 
24.5 
21.9 
22.5 
24.3 

23.0 
23.8 
21.4 
21.9 
23.7 

24.58 
24.33 
23.74 
22.66 
23.52 

26.3  1 
27.81 
24.1, 
23.3, 

19.4 ; 

27.8 
29.4 
25.4 
24.8 
19.5 

29.0 
30.1 
26.3 
2613 
19.5 

29.6 
30.1 
26.7 
26.9 
19.3 

29.7 
29.3 
26.7 
27.0 
18.6 

291 
28.3 
26.1 
26.5 
18.3 

28.1 
27.2 
25.1 
25.5 
18.1 

27.1 
26.2 
24.2 
24.6 
18.0 

26.2 
25.1 
23.3 
23.9 
17.7 

25.3 
24.2 
22.5 
22.9 
17.5 

24.5 
23.2 
21.9 
22.4 
17.4 

23.9 
22.6 
21.3 
21.9 
17.1 

24.36 
24.62 
22.53 
22.18 
19.14 

1 

21.2. 
20.8; 
21.0, 
24.5 

24.8 

22.3 
22.5 
22.3 
25.2 
26.1 

22.9 
23.9 
22.9 
25.8 
27.0 

22.9 
24.5 
22.9 
25.7 

27.4 

22.2 
24.5 
22.5 
25.3 
27.2 

21.5 
23.7 
22.3 
24.7 
26.2 

20.6 
22.9 
21.7 
23.9 
25.3 

19.9 
22.2 
21.3 
23.1 
24.4 

19.3 
21.6 
20.9 
22.3 
23.6 

18.6 
21.1 
20.5 
21.5 
22.9 

18.2 
20.7 
20.3 
21.1 
22.3 

'    18.1 
20.3 
20.0 
20.6 
21.6 

18.78 
19.99 
20.28 
21.46 
22.04 

1 
21.3, 

24.3 ; 

24.9  i 

22.1 
25,6 
26.4 

22.4 

26.7 

'      27.5 

22.4 
27.2 
28.0 

22.3 
27.2 
27.9 

22.1 
26.5 
27.3 

21.7 
25.6 
26.3 

21.3 
24.5 
25.5 

20.7 
23.8 
24.5 

20.2 
22.9 
23.8 

19.7 
22.1 
23.1 

19.2 
21.5 
22.3 

20.26  ■ 

21.78 

22.61 

26.14 

1 

27.36 

1 

1  28.21 

1 

28.50 

28.37 

27.81 

27.00 

26.21 

25.43 

24.72 

24.11 

23.55 

24.34 

CCHTflÖpE   1888. 
TeainepaTypa  ho^bh 

m 
Ba    rjyÖHR^      0.20, 


Datum 

ÄO 

D  0  J 

y  Ä  fl 

a. 

Vor 

m  1  t 

tag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 
2 

30.8 
29.4 

30.4 
28.9 

29.9 
28.4 

29.5 
28.1 

29.2 

27.8 

28.8 
27.4 

28.4 
27.0 

28.1 
26.8 

27.9 
26.6 

27.8 
26.4 

3 
4 
5 

6 

7 

28.6 
30.0 
29.9 
29.3 
27.6 

28.2 

29^6 
28.9 
27.2 

28.0 
29.2 
29.1 
28.5 
26.8 

27.6 
28.8 
28.5 
28.1 
26.7 

27.2 
28.4 
28.1 

27.8 
26.3 

27.0 
28.1 
27.7 
27.6 
25.9 

26.6 
27.7 
27.2 
27.3 
25.6 

26.4 
27.4 
26.8 
27.1 
25.4 

26.2 
27.1 
26.4 
26.9 
25.1 

26.2 
27.0 
26.2 
26.8 
25.0 

8 
9 
10 

11 
12 

26.2 
28.0 
23.8 
24.8 
24.9 

26.0 
27.6 
23,5 
24.4 
24.6 

25.7 
27.2 
23.2 
24.1 
24.1 

25.2 
27.0 
23.0 
23.7 
23.8 

25.0 
26.6 
22.7 
23.5 
23.4 

25.0 
26.3 
22.5 
23.2 
22.9 

24.6 
26.0 
22.3 
23.0 
22.6 

24.4 
25.6 
22.2 
22.8 
22.3 

24.2 
25.3 
22.0 
22.6 
22.0 

24.1 
25.0 
22.0 
22.4 
21.9 

13 
14 
15 
16 

17 

24.8 
24.4 
24.9 
22.8 
22.8 

24.4 

23.8 
24.3 
22.4 
22.5 

24.2 
23.2 
23.8 
22.0 

S2.1 

23.8 

22.8 
23.4 
21.7 
21.8 

23.4 
22.4 
23.0 
21.4 
21.4 

23.1 

22.0 
22.7 

21.0 
21.0 

22.8 

21.6 
22.4 
20.8 
20.7 

22.4 
21.2 
22.1 
20.5 
20.4 

22.2 
20.9 
21.8 
20.3 
20.2 

22.1 

20.9 
21.8 
20.3 
20.1 

18 
19 
20 
21 
22 

24.2 
24.5 
23.6 
22.4 
22.7 

23.8 
24.0 
23.2 
22.0 
22.2 

23.4 
23.6 
22.7 
21.6 
21.9 

23.0 
23.4 
22.2 
21.2 

21.7 

22.6 
23.0 
21.8 
21.0 

21.4 

22  2 
22.6 
21.5 
20.7 
21.2 

21.9 
22.3 
21.1 
20.4 
20.9 

21.5 
21.8 
20.9 
20.2 
20.6 

21.2 
21.7 
20.6 
20.0 
20.4 

21.0 

21.6 
20.6 
20.0 
20.3 

23 
24 
25 
26 
27 

18.3 
19.5 
20.8 
20.5 
21.3 

18.7 
19.1 
20.6 
20.4 
21.0 

18.6 
19.0 
20.4 
202 
20.7 

18.4 
18  9 
20.2 
20.0 
20.3 

18.3 

18.7 
20.0 
19,8 
20.2 

18.2 
18.6 
19.8 

19.7 
lfl.6 

18.0 
16.4 
19.6 
19.4 
19.4 

17.9 
18.2 
19.4 
19.2 

19.1 

17.8 
18.2 
19.3 
19.0 

16.9 

11.8 

18.2 
19.2 

19.0 
18.9 

28 
29 
30 

22.4 
20.3 
22.5 

22.0 
20.0 
22.0 

21.6 
197 
21.6 

21.2 
19.4 
21.2 

20.8 
19.2 

20.8 

20.5 

19.0 
20.3 

20.1 

18.8 
20.1 

19.8 
18.8 
19.6 

19.5 

18.6 
19.4 

19.3 
16.6 
19.2 

tS 

24.63 

24.18 

23.82 

23.49 

23.17 

22.87 

22.57 

22.30 

22.08 

21.98 

September  1888. 

Temperatur  des  Erdbodens 
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m 


In   der   Tiefe    0.20. 


t 

1 

n 

0      h  0  Ä  J  A  E  E, 

N  a  C 

h  m  1 

t  t  a 

g- 

CpeÄHj 
Mittel 

0. 

1 ' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

'1 

j    28.9 

29.6 
27.1 

30.4 
27.8 

31.0 
28.7 

31.6 
29.4 

31.8 
29.9 

31.9 
301 

31.9 
30.2 

31.6 
30.0 

31.0 
29.6 

30.4 
29.4 

29.9 
29.0 

29.87 
28.21 

1 

i    27.4 

1    28.2 

,    27.2 

27.2 

1    25.0 

28.4 
29.1 
28.1 
27.6 
25.3 

29.4 
30.0 
29.0 
28.1 
25.6 

30.3 
30.9 
29.8 
28.6 
26.3 

31.1 
31.6 
30.4 
28.8 
26.9 

31.8 
31.8 
30.8 
29.0 
27.3 

32.0 

31.9 
31.0 
29.1 
27.5 

31.9 
31.8 
31.0 
29.0 
27.5 

31.7 
31.6 
30.8 
28.8 
27.4 

31.2 
31.2 
30.4 
28.6 
27.2 

30.8 
30.8 
30.1 
28.2 
26.8 

30.4 
30.5 
29.7 
27.8 
26.6 

28.81 
29  49 
28.78 
28.04 
26.28 

1    25.1 
l    24.8 

23.6 
'    23.4 

23.1 

26.0 
24.6 
24.6 
24.3 
24.0 

27.0 
24.7 
25.4 
25.2 
25.0 

28.0 
24.7 
26.0 
26.2 
25.7 

28.8 
^24.9 
26.4 
26.8 
26.5 

29.4 
25.0 
26.6 
27.1 
26.9 

29.7 
25.2 
26.5 
27.1 
27.0 

29.6 
25.2 
26.4 
27.0 
26.9 

29.4 
25.0 
26.2 
26.9 
26.6 

29.0 
24.9 
25.9 
26.4 
26.1 

28.6 
24  4 
25.5 
25.8 
25.6 

28.3 
24.1 
25.2 
25.4 
25.2 

26.58 
25.50 
24.19 
24  64 
24.40 

• 

23.3 
22.6 
23.4 
21.5 
21.6 

24.1 
23.4 
24.4 
22.4 
22.6 

24.8 
24.6 
25.2 
23.2 
23.5 

25.5 
25.4 
25.7 
24.0 
24.5 

26.1 
26.5 
2ft.7 
24.6 
25.3 

26.6 
26.9 
25.4 
25.0 
26.1 

1 

26.7 
27.2 
25.0 
25.0 
26.2 

26.6 
27.0 
24.8 
25.0 
26.2 

26.3 
26.8 
24.4 
24.6 
25.9 

25.8 
26.3 
24.0 
24.2 
25.5 

25.4 
25.8 
23.6 
23.7 
25.2 

25.0 
25.3 
23.2 
23.4 

24.8 

24.34 
23  91 
23.73 
22.55 
22.98 

22.4 
23.1 
2J.6 
20.4 
20.1 

23.3 
24.2 
22.2 

21.2 
20.0 

24.4 
25  2 

23.0 
22.0 
20.0 

25.4 
26.0 
23.6 
23.1 
20.0 

26.2 
26.8 
24.2 
23.8 
19.8 

26.7 
26.9 
24.6 
24.5 
19.8 

26.9 
26.8 
24.8 
24.7 
19.7 

26.8 
26.4 
24.6 
24.6 
19.6 

26.5 
25.8 
24.2 
243 
19.5 

26.0 
25  3 
23.8 
24.0 
19.3 

25.6 
24.7 
•23.4 
23.6 
19.2 

25.0 
242 
22.9 
-.3.1 
19.0 

23  87 
24.09 
22.62 
22.03 
20.40 

18.6 
18.9  1 
19.4 
20.2 
20.3 

19.2 
19.3 
19.8 
21.0 
21.1 

19.9 
19.9 
20.2 
21.7 
22.1 

20.6 
20  6 
207 
22.4 
23.1 

21.1 
21.2 
21.0 
22.9 
23.9 

21.3 
21.7 
•21.2 
23.1 
24.3 

21.2 
21.9 
21.2 
23.1 
24.4 

21.1 
21.9 
21.2 
23.0 
24.2 

20.8 
21.8 
21.0 
22.8 
24.0 

20.5 
21.6 
21.0 
22.4 
23.6 

20.2 
214 
20.8 
22.0 
23.2 

19.8 
21.2 
20.7 
21.6 
22.8 

19  27 
19.80 
20.25 
20.91 
21.46 

19.6 
202 
20.7 

20.0 
21.2 
21.7 

20.5 
22.2 
22  7 

20.9 
23.0 
23.7 

21.1 
23.8 
24.6 

21.3 
24.2 
25.0 

21.4 
24.6 
25.2 

21.4 
24.4 
25.2 

21.2 
24.1 
25.0 

21.1 
23.8 
24.5 

20.8 
23.4 
24.1 

20.5 
22  9 
23.6 

20.65 
21.18 
22.17 

22.94 

23.66 

24.42 

.  25.15 

25.73 

26.07 

26.17 

26.08 

25.83 

25.47 

25.08 

24.70 

24.03 

CeHTflöpB  1888. 
TeMnepaxypa  noHBu 

Ha     rjyÖHHi     0.40. 

Datum 

;i;o    noiyÄHü. 

IIo    nojyAHB. 

1 

4               7 

10 

1 

4 

7 

1 

2 

3 

4 
5 
6 

7 

8 

9 
10 
11 
12 

13 
14 

15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 

CpeÄH 
tfittel 

1    -    .  ■ 

29.5 

29.3 

28.4 
28.5 
28.7 
28.3 
27.9 

26.7 
26.8 
25.8 
25.3 
25.1 

24.7 
24.7 
24.4 
24,1 
23.5 

23,5 
23.8 
24.0 
23.1 
22.9 

21,5 
21.0 
20.9 
20.9 
21.3 

21.5 

21.0 
21.2 

24.61 

29.4 
29.1 

28.3 
28.5 
28.8 
28.3 
27.6 

26.5 
27.0 
25.6 
25.3 
25.1 

24.7 
24.7 
24.6 
23.9 
23.4 

23,5 
23.8 
-    23,8 
23.0 
22.9 

21.2 
20.9 
20.9 
20.9 
21.2 

21.5 
21,0 
21,2 

24.55 

29,3 

28.9 

28.1 
28.5 
28.5 
28.2 
27.5 

26.5 
27,1 
25.2 
25.1 
24,9 

24.6 
24.6 
24,4 
23.7 
23.3 

23.4 
23.7 
23.6 
22.7 
22.7 

21,0 
20.7 
20.9 
20.8 
21.1 

21.4 
20.9 
21.0 

24.41 

29.0 
26.5 

27.9 
26.3 
28.2 
27.9 
27.2 

26.3 
26.7 
25.4 

24.8 
25.5 

24.3 
24.1 
24.1 
23.4 
22.9 

23.2 
23,5 
23J 
22.5 

«. 

20.7 
20.6 
20,8 
20.7 
20.9 

21.2 
20.7 
20.7 

24.19 

28.7 
;      28.2 

27.6 

28.0 
27.8 
27.7 
26.8 

26.0 
26.5 
25.3 
24.5 
24.2 

24.1 
23.8 
23.9 
23.1 
22  7 

23.0 
23.3 
22.9 
22.2 
22.4 

20,6 
20.5 
20.6 
20.5 
20.7 

21.0 

M.« 
£0.« 

28.91 

28.6 
27.9 

27.6 
28.0 
27.7 
27.7 
26.7 

25.9 
26.7 
25.3 
24.5 
24.2 

24.1 
23.7 
•     23.8 
23.0 
22.6 

22.9 
23.3 
22.8 
22.1 
22.1 

20.5 
M.* 
20.6 

20.6 
20.6 

20.9 
20.5 
20.4 

23.86 

28.7 
28.0 

.. 

28.3 
27.9 
27.7 
26.6 

26.2 
26.1 
».3 
24,7 
24.4 

24.3 
24.0 
24.0 
23.t 
22.8 

23.1 
23.6 
23.0 
22.3 
2t9 

20.7 
20.5 
20.7 
20.8 
20.9 

20.9 
20.7 
20.7 

23.99 

24 

September  1888. 
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Temperatur  des  Erdbodens 

m  m  in  m 

in    der    Tiefe    0.84  1.65     3.26    3.99. 


1 

0        ^    * 

)  r  m 

i  t  t  a  g. 

N  a 

C  h   111 

litt 

a  g- 

1 

1" 

HO  iiojiyAUH. 

4 

1 
7 

1 

;       10 

1 

m 

1 
4 

7 

1 
10 

Mittel 

h                            ii 
1    Nachmittags. 

1 

I    26.9 
27.0 

26.9 
27.0 

26.9 
i     27.0 

1 

1 

1 

26.9 
1     26.9 

26.9 
26.9 

26.9 
26.9 

26.9 
26.9 

27.0 
26.8 

26.91 
26.92 

22.8 
22.8 

17.1 

17.1 

15.6 

1    26.8 
1    26.6 
1    26.5 
26.5 
'    26.4 

26.7 
26.6 
26.5 
26.5 
26.4 

1 

26.7 

26.6 

;     26.5 

1     26.5 

26.4 

26.7 
26.6 
26.5 
26.5 
1     26.3 

26.7 
26.6 
26.5 
26.5 
26.3 

26.7 
26.6 
26.5 
26.5 
26.3 

26.6 
26.6 
26.5 
26.5 
26.3 

26.6 
26.6 
26.5 
26.4 
26.2 

26.69 
26.60 
26.50 
26.49 
26.32 

22.9 

23.0 

2d.O 

23.0 
22.9 

17.2 
17.3 
17.3 
17.3 
17.3 

15.7 
15.7 
15.8 
15.9 
15.8 

i    26.2 
!(    25.9  1 
i    25.7 
i    25.3  i 
25.0 

1 

26.2 
25.9 
25.6 
25.3 
25.0 

26.1 
25.8 
25.7 
25.2 
24.9 

26.1 

,     25.8 

25.6 

25.1 

,     24.8 

26.0 
25.8 
25.5 
25.0 
24.8 

26.0 
25.8 
25.4 
25.0 
24.8 

26.0 
25.8 
25.4 
24.9 
24.8 

25.9 
25.7 
25.3 
25.0 
24.7 

26.06 
25.81 
25.52 
25.10 
24.85 

;             1 

23.0 
23.0 
22.9 
22.8 
22.8 

17.3 
17.3 
17.3 
17.3 
17.3 

15.9 
15.9 
15.9 
15.9 
15.9 

'    24.6  ' 
'    24.4  ' 
!    24.2  ; 
1    24.0 
.    23.8  ' 

24.6 
24.4 
■  24.2 
24.0 
23.8 

24.6 
24.4 
24.2 
24.0 
23.8 

1 
t 

24.6 

1     24.4 

24.2 

24.0 

,     23.7 

24.6 
24.4 
24.1 
24.0 
23.7 

24.6 
24.4 
24.1 
24.0 
23.7 

24.5 
24.3 
24.1 
23.9 
23.7 

1 

i 

24.5  ||  24.58 
24.3  II  24.38 
24.1   ,  24.15  , 
23.9  i  23.98  i 

23.6  ;   23.72 
1 

'     22.7 

1     22.6 

22.5 

22.4 

22.3 

17.4 
17.4 
17.4 
17.5 
17.5 

16.0 
16.1 
16.1  1 
16.1  , 
16.2 

1 

'    23.5 
23.5 
23.4  ' 
23.3 
23.1 

23.5 
23.5 
23.4 
23.3 
23.1 

23.5 
23.5 
23.4 
23.3 
23.1 

1 

1     23.5 

23.5 

1     23.4  , 

;     23.3 

23.0 

23.5 
23.5 
23.4 
23.2 
23.0 

23.5 
23.5 
23.4 
23.2 
23.0 

23.5 

23.5 

♦23.4 

23.2 

22.9 

• 

23.5 
23.5 
23.3 
23.2 
22.9 

1 

1  23.50 

i  23.50  1 

23.39  1 

23.25  1 

23.01  ; 

22.69  1 
22.28  ' 
21.91  i 
21.72 

21.61  1 

1 

22.2 
22.2 
22.0 
21.9 
21.8 

17.5 
17.6 
17.6 
17.6 
17.7 

16.2 
16.2 
16.2  1 
16.2   1 
16.3 

22.9  ,' 
22.4 
22.0  , 
21.8 
21.7 

22.8  ' 
22.4 
22.0  , 
21.8 
21.7 

22.8 
22.3 
22.0 
21.7 
21.6 

22.7 
22.3 

21.9 
21.7 
21.6 

22.7  . 
22.3  1 
21.9  1 
21.7  , 

21.6 

1 

22.6 
22.3 
21.9 
21.7 
21.6 

22.5 
22.1 
21.8 
21.7 
21.6 

22.5 
22.1 
21.8 
21.7 
21.5 

1 

21.7  ! 
21.6  1 
21.5 
21.4 

21.3  1 

1 

17.7 
17.7 
17.7 
17.7 
17.7 

16.3  , 
16.3  , 
16.4 
16.4 

16.4 

1 

21.5 
21.3 
21.2 

21.5 
21.3 
21.2 

21.5 
21.3 
21.2 

21.5 
21.3 
21.2 

21.4 
21.2 
21.2 

• 

21.4 
21.2 
21.2 

21.4 
21.2 
21.2 

21.4 

21.2 

21.2 

21.45  ! 
21.25  1 
21.20 

21.2  , 
21.0 

20.9 ; 

1 

1 

17.6 

17.6 

17.7 

16.4 

16.4 

16.4 

j 

24.25 

1 

24.24 

24.22 

24.19 

24.16 

24.16 

24.12 

24.10 

24.18 

___        II 

22.27 

17.46 

il 
'1 

16.07   ! 



10 


OKTflöpt  1888. 

na  uueorb  1.5  lerpa  nixb  noiiepxHoeTbio  aemi. 


Datum 

Äo 

II   0  Jl 

y  A  H 

H. 

Vor 

lU  i  t, 

tag. 

; 

I 

2 

JJ 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

12.4 

12.1 

12.5 

11.5 

11.2 

11.3 

17.6 

22.6 

26.7 

27.9    ' 

2 

U.l 

13.9 

13,9 

14.0 

14.5 

14.5 

15.7 

19.3 

22.3 

26.9   j 

3 

16.9 

17.1 

16.0 

18.5 

16.2 

16.9 

17.2 

18.4 

20.3 

22.6    1 

1 

15.8 

15.9 

15.8 

15.9 

14.5 

14.1 

15.5 

19.5 

24.3 

26.2 

5 

13.8 

12.9 

11.7 

11.4 

10.8 

10.8 

17.2 

22,7 

26.2 

27.5    1 

6 

13.1 

12.6 

12.1 

11.7 

10.8 

10.6 

16.3 

21.1 

24.3 

27.9   1 

7 

12.7 

12.3 

11.7 

11.0 

11.3 

11.0 

16.8 

21.1 

24.5 

26.3    j 

8 

11.5 

10.9 

11.4 

11.7 

10.7 

10.6 

15.3 

20.5 

28.8 

28.0 

9 

11.7 

11.6 

10.9 

10.5 

10.0 

9.3 

11,3 

13.3 

16.1 

19.0   i 

10 

112 

11.4 

11.3 

11.1 

10.0 

9.3 

16.1 

20.7 

23.7 

26.1    . 

11 

JO.l 

10.1 

9.3 

8.6 

8.5 

8.1 

14.0 

21,6 

24.7 

26.8  ; 

12 

10.7 

9.9 

10.3 

10.4 

9.2 

10.1 

14.7 

17.5 

26.1 

27.8   1 

13 

16.8 

16.1 

14.7 

14.1 

14.1 

12.3 

16.4 

24.1 

25.0 

29.5 

14 

12.7 

12.1 

11.6 

10.9 

10.1 

lO.I 

14.7 

23.5 

26.1 

29.2 

15 

15.4 

14.4 

13.3 

13.8 

13.8 

13.4 

14,5 

22.1 

23.2 

27.5   , 

16 

19.2 

18.6 

16.9 

15.5 

14.9 

14.9 

16.3 

18,9 

23.3 

27.5   1 

17 

15.7 

15.8 

13.7 

13.7 

14.5 

14.5 

14.8 

16.0 

17.5 

19.0 

18 

16.5 

15.8 

16.2 

16.0 

16.0 

14.4 

14.7 

14.7 

15.0 

15.0  1 

19 

13.5 

13.6 

13.8 

13.9 

13.6 

14.0 

14.5 

16.4 

20.7 

21.2  1 

20 

13.5 

12.5 

12.4 

11.9 

12.2 

12.5 

15,5 

21.5 

23.3 

28-.1 

21 

18.9 

17.7 

18.8 

17.1 

16.7 

15.1 

16.7 

21.9 

26.7 

27.7  1 

22 

14.5 

14.1 

14.4 

13.8 

13.9 

13.3 

16.6 

18.6 

17.9 

19.7  1 

23 

13.7 

12.7 

12.7 

11.9 

11.2 

11.5 

11.9 

13.3 

13.9 

15.0 

24 

10.5 

10.3 

9.7 

10.7 

10.3 

10.1 

7.9 

11.1 

11.3 

12.5 

25 

7.6 

6.9 

6.7 

6.3 

7.0 

6.4 

7.1 

12.5 

14.7 

14.7 

26 

4.6 

2.9 

2.9 

2.0 

0.9 

0.8 

2.1 

9.9 

13.3 

16.2 

27 

1.3 

1.3 

1.1 

0.9 

0.4 

0.9 

0.7 

4,0 

6,8 

9.0 

28 

5.2 

.= 

3.9 

3.3 

2.5 

1.9 

4.0 

13.6 

15.9 

18.4 

29 

11.8 

10.6 

10.9 

12.0 

12.4 

12.2 

12.7 

13.5 

19.5 

19.2 

30 

10.1 

9.2 

9.8 

10.0 

10.2 

9.7 

10.4 

17.3 

18.5 

16.9 

,1 

11.8 

11.9 

10.7 

11.8 

11.9 

11.3 

12.3 

15.1 

20.1 

19.8 

Mittel' 

12.50 

11.98 

11.65 

11.42 

11.11 

10.82 

13.27 

17.62 

20,67 

22.55 

147 


October  1888. 

Thermometer  mit  geschwärzter  Kugel 

1.6  Meter  über  dem  Erdboden. 


11 

0      U  < 

0   Jl    f 

Ä  H   H 

i 

N  a  c 

h  m  i 

t  t  a 

g- 

> 

üpejiH. 
Mittel 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

31.7 

31.7 

32.1 

30.9 

25.8 

22.7 

22.7 

19.7 

16.7 

15.7 

15.2 

15.3 

21.04 

30.0 

310 

32.1 

27.8 

24.4 

23.1 

23.0 

22.5 

21.5 

22.6 

20.9 

16.4 

21.89 

28.2 

26.8 

26.1 

23.6 

22.3 

21.2 

19.3 

17.9 

17.9 

16.7 

15.9 

15.7 

20.16 

29.3 

31.0 

30.6 

29.3 

23.8 

19.8 

18.3 

17.0 

16.3 

15.3 

14.6 

13.9 

20.61 

29.3 

31.0 

30.9 

29.8 

24.8 

20.7 

18.3 

17.7 

15.7 

14.9 

14.2 

13.3 

20.22 

30.4 

29.1 

29.9 

28.7 

24.6 

20.9 

19.5 

19.5 

18.1 

16.0 

15.2 

•13.7 

20.17 

29.9 

30.1 

30.0 

28.7 

23.1 

17.7 

15.8 

15.5 

15.3 

14.4 

13.7 

11.5 

19.23 

32.1 

29.3 

32.7 

24.4 

23.4 

21.0 

16.9 

15.9 

15.4 

13.1 

12.1 

12.6 

19.46 

29.3 

24.7 

24.1 

24.3 

20.3 

19.4 

16.2 

13.8 

13.5 

13.1 

12.3 

11.7 

16.54 

30.5 

30.2 

28.1 

24.3 

22.1 

17.7 

17.7 

15.1 

14.7 

11.9 

12.2 

11.3 

18.55 

33.1 

31.1 

31.7 

30.9 

24.3 

18.1 

16.2 

14.5 

12.2 

13.0 

11.4 

11.1 

18.76 

30.9 

31.8 

28.8 

31.4 

22.5 

21.1 

18.8 

19.4 

18.4 

18.3 

17.5 

17.1 

20.05 

33.8 

27.3 

85.5 

26.9 

22.4 

20.8 

20.9 

16.2 

15.6 

14.2 

14.7 

13.7 

21.24 

29.8 

30.7 

32.5 

25.3 

21.2 

20.7 

20.1 

18.6 

15.9 

16.1 

16.3 

15.6 

20.26 

33.5 

29.0 

30.7 

27.9 

23.5 

.  22.3 

23.6 

20.5 

17.7 

21.3 

20.2 

19.1 

21.80 

30.1 

26.9 

25.7 

25.6 

23.3 

21.1 

20.5 

19.3 

18.7 

16.4 

17.2 

16.7 

21.13 

26.1 

! 

23.9 

25.4 

21.3 

18.9 

18.4 

17.7 

17.4 

16.4 

16.9 

17.2 

17.0 

18.62 

19.4 

19.3 

19.5 

18.9 

17.2 

16.3 

15.8 

15.5 

15.1 

14.7 

14.2 

13.7 

16.06 

29.0 

24.9 

23.7 

21.9 

17.1 

16.7 

16.0 

15.3 

15.0 

15.1 

13.8 

13.4 

17.77 

33.1 

30.8 

35.1 

32.1 

22.5 

19.5 

18.8 

19.1 

20.2 

21.3 

19.3 

19.6 

21.39 

32.3 

33.3 

29.7 

30.1 

22.9 

19.8 

18.2 

17.7 

16.1 

14.3 

14.7 

15.2 

21.66 

17.6 

19.0 

19.2 

18.9 

17.2 

17.0 

16.2 

15.4 

14.9 

14.5 

14.5 

13.3 

16.42 

10.6 

13.5 

17.9 

16.5 

11.7 

11.3 

11.0 

10.5 

11.1 

11.2 

11.1 

11.3 

12.74 

17.6 

17.7 

12.5 

11.1 

10.5 

9.8 

7.2 

8.7 

8.3 

8.2 

7.8 

7.7 

11.00 

16.9 

16.5 

15.9 

14.8 

10.2 

9.3 

9.1 

8.7 

6.7 

5.7 

6.1 

4.9 

10.32 

17.0 

16.3 

18.2 

13.1 

10.0 

6.9 

6.9 

4.8 

3.7 

2.9 

2.8 

1.8 

8.01 

14.4 

18.3 

19.8 

13.0 

9.6 

8.1 

6.8 

6.6 

6.3 

5.8 

6.4 

5.9 

7.12 

19.3 

22.3 

23.6 

21.1 

15.0 

14.9 

12.7 

13.1 

12.5 

12.0 

11.9 

10.4 

12.62 

20.4 

15.9 

15.1 

13.9 

13.5 

13.1 

13.5 

12.7 

12.5 

12.1 

11.4 

10.2 

14.18 

19.8 

18.9 

21.1 

18.8 

14.2 

13.7 

13.7 

12.5 

12.5 

12.1 

11.3 

12.2 

14.33 

16.9 

16.9 

15.9 

15.7 

13.9 

14.1 

13.7 

13.7 

14.0 

13.5 

13.1 

12.9 

14.49 

25.88 

25.14 

25.62 

23.26 

19.23 

17.33 

16.29 

15.32 

14.48 

13.98 

13.52 

12.85 

17.35 

10* 


Omöpi  1888. 
TepMouerpi)  Ha  noBepxHOCTH  sbmjih 


'liicjo 

Ao 

l    0   2 

y  A  R 

x. 

Vor 

m  i  t 

t  a  g. 

L>uliun 

1 

2 

3 

i 

6 

K 

7 

8 

9 

10  ! 

1 

13.7 

13.7 

13.9 

12.6 

12.0 

11.8 

15.5 

21.4 

29.7 

37.8  ' 

2 

15.3 

14,6 

14.7 

15.2 

15.7 

15.3 

16.8 

20.8 

27.3 

34.6  ! 

.j 

18.1 

16.2 

17.5 

16.6 

lfi.5 

16.8 

16.9 

18.1 

21.4 

24.0 

4 

17.1 

17.1 

16.7 

16.5 

15.1 

14.5 

16.1 

19.2 

23.2 

30.2  ! 

ö 

13.8 

13.2 

12.4 

12.0 

ll.S 

11.3 

12.5 

19.9 

26.6 

32.7    1 

6 

14.1 

13.5 

12.7 

12.1 

11.5 

11.1 

12.4 

19.1 

27.3 

33.2  1 

' 

14.2 

13.5 

12.5 

12.0 

11.8 

11,3 

12.4 

,    20.2 

28.1 

33.7 

8 

12.7 

12.5 

11.9 

12.5 

11.6 

10.9 

11.9 

18,6 

31.0 

37.7  1 

a 

12.3 

11.9 

11.3 

10.9 

10.3 

9.9 

11,1 

14.2 

20.4 

21.9 

10 

11.3 

11.5 

11.3 

11.0 

9.8 

9.3 

10.0 

18.9 

28.1 

35.6  ' 

11 

10.8 

10.2 

9.7 

9.0 

8.6 

8.2 

9.2 

19.5 

28.0 

35,3 

12 

11.0 

10.4 

10.3 

10.3 

9.4 

10.6 

12.5 

16.7 

28.4 

34.4 

13 

18.3 

17.2 

14.4 

14.2 

13.9 

12.4 

13.1 

22.6 

30.4 

37.9 

14 

12.2 

11.8 

U.O 

10.5 

10.0 

9.5 

10.4 

20.1 

29.0 

35,2 

15 

15.6 

15.1 

13.7 

14.7 

13.5 

U.5 

15.1 

22.8 

26,0 

37.7    . 

16 

17.8 

16.2 

15.1 

14.0 

12.9 

12,9 

13.3 

20.4 

26.2 

32.1    1 

17 

15.0 

14.0 

12.3 

12.5 

14.8 

15.3 

16,0 

17.1 

18,3 

23.7   1 

IS 

17.4 

16.2 

17.1 

16.7 

16.6 

16.1 

16.5 

16.8 

16.9 

17.9 

1!1 

13.8 

14.1 

14.3 

14.4 

13,7 

14,3 

14.9 

16.2 

18.8 

22.1 

20 

12.7 

12,1 

11.7 

11.3 

11.5 

11.1 

12.5 

17.6 

23.4 

26.8 

21 

15.9 

15.5 

15.9 

15,5 

14.9 

13.5 

13.6 

19,3 

25.0 

29.0 

22 

15.1 

14.G 

14.5 

14.2 

14.3 

13.9 

13.8 

19.3 

17.1 

19.8 

■ili 

J3.7 

i2.y 

12.5 

11.9 

11.7 

11.7 

12,3 

13.5 

14.5 

16.1 

24 

9.1 

8.1 

7.7 

8.1 

7.3 

7.9 

8.3 

10.0 

11.7 

15.0 

25 

6.3 

4.7 

4.2 

3.6 

3.7 

3.5 

3,5 

9.4 

14.9 

19.7  1 

20 

3.3 

2.5 

1.9 

1.4 

0.9 

0,5 

6.6 

13.5 

19.5  , 

27 

2.0 

1.4 

12 

0.8 

1.0 

0,5 

0.9 

4.1 

7,5 

11.9 

2« 

5,3 

4.1 

4.4 

2.7 

2,1 

1.7 

1.9 

6,4 

15.5 

21.0 

2il 

8.2 

8.2 

8.3 

8.8 

10.1 

9.1 

9.9 

10.9 

19.5 

24.2 

30 

7,7 

6.7 

7..1 

7.6 

8.9 

6.3 

8,4 

13.1 

19.9 

21.2 

3i 

9.2 

9.1 

e,2 

8,5 

8.3 

7.7 

8,5 

12.3 

18.9 

26.3 

jfitial' 

_- 

_^z 

11.31 

11,04 

10.77 

10.49 

11.31 

16.36 

22.15 

27.43 

October  1888. 

Thermometer  auf  dem  Brdboden. 


U9 


(H 


1 


IIo    nojiy;iHH. 


M  a  e  h  111  i  t  t  a  g. 


2 


6 


8 


10 


11 


12 


1 

Gpejiu.  ^ 


Mittel 


i 


i 


4ej2 

38.6 


32.8 
35.4 
41.8 
42.6 
42.5 


44.5 
40.1 
42.6 
45.0 
45.4 


45.2 
43.6 
42.8 
43.3 
41.3 


23.8 
34.0 
38.8 
38.6 
18.2 


12.5  1 
24.6 
25.5  1 
28.0 

18.6 


26.6 
31.5 
33.0 
21.3 


45.5 
38.7 


31.8 
36.0 
40.9 
41.7 
41.4 


41.1 
30.9 
42.2 
43.7 
42.6 


33.9 
41.4 
36.2 
32.7 
31.6 


23.4 
29.1 
35.6 
38.1 
20.1 


14.3 
23.4 
24.4 
26.6 
21.3 


28.5 
22.3 
27.3 
23.5 


41.7 
38.5 


30.5 
34.5 
37.8 
38.0 
38.6 


36.5 
28.1 
35.4 
39.7 
37.4 


39.1 
38.5 
35.0 
30.1 
32.3 


22.1 
26.0 
33.5 
33.5 
20.1 


17.3 
19.0 
21.0 
23.6 
21.9 


27.1 
17.9 
26.0 
18.9 


» 


35.1 2  I   32.59     30.31 


36.0 
31.1 


25.6 
30.9 
33.5 
33.0 
32.6 


27.5 
27.0 
27.4 
33.6 
33.0 


30.3 
27.6 
30.6 
27.1 
24.6 


20.8 
24.1 
30.0 
30.2 
19.5 


14.5 
14.3 
16.2 
16.0 


27.6 
26.5 


23.2 
24.2 
26.0 
26.2 
24.5 


23.4 
24.4 
24.8 
22.6 
20.6 


18.6 
20.2 
23.0 
23.5 
17.9 


11.7 
11.4 
10.9 
11.0 


1»./ 

IV.  / 

21.2 
16.0 
20.2 
18.2 

15.5 
13.8 
14.9 
14.3 

25.40 

20.30 

24.0 
23.6 


21.8 
21.1 
24.1 
22.4 
20.3 


20.2 
20.9 
22.6 
19.0 
18.7 


17.2 
18.9 
20.1 
20.5 
17.1 


9.9 
10.4 
8.9 
8.6 
8.3 


12.9 
12.4 
13.1 
13.5 


24.1 

21.4 

22.0 

18.4 

23.2 

18.9 

24.6 

19.4 

24.1 

21.4 

21.5 
22.5 


20.7 
19.0 
19.9 
19.9 
18.9 


18.7 
16.3 
16.9 
17.2 
20.8 


18.7 
20.7 
21.6 
18.1 
18.5 


16.9 
16.9 
18.7 
19.0 
16.7 


19.7 
22.3 


19.3 
17.5 
18.5 
19.5 
17.0 


16.8 
14.8 
15.5 
15.4 
19.5 


16.5 
19.3 
18.7 
17.2 
18.2 


16.6 
15.7 
17.9 
18.1 
16.3 


I 


17.74 


8.9 

8.5 

9.0 

8.9 

7.7 

7.1 

7.4 

6.2 

7.5 

6.3 

11.3 

11.1 

11.9 

10.8 

12.7 

11.3 

12.5 

12.4 

16.35 

15.25 

18.3 
21.5 


17.7 
16.4 
17.3 
19.7 
16.1 


15.4 
14.4 
14.4 
14.1 
19.5 


15.3 
17.1 
16.9 
16.1 
17.1 


15.7 
15.0 
17.6 
16.5 
15.9 


8.7 
8.4 
6.0 
5.0 
7.1 


10.2 
10.6 
10.9 
13.1 


17.3 
21.7 


17.1 
15.8 
16.3 
17.1 
15.1 


14.5 
13.6 
13.2 
13.1 
19.3 


14.3 
17.1 
19.0 
15.0 
17.6 


15.2 
14.2 
18.3 
15.3 
15.6 


9.3 
8.1 
5.0 
4.1 
6.3 


9.4 
10.1 

9.9 
11.9 


16.3 
19.9 


17.4 
15.3 
15.5 
15.8 
14.5 


13.6 
12.5 
12.4 
12.1 
18.9 


13.7 
17.1 
19.1 
15.9 
18.1 


14.3 
13.7 
17.2 
15.0 
15.3 


9.4 
7.6 
4.3 
3.3 
6.9 


9.0 

9.7 

9.5 

12.0 


14.45  I  13.86     13.40 


15.8 
18.3 


17.1 
14.5 
14.7 
14.7 
13.3 


13.2 
11.8 
11.6 
11.4 
18.5 


12.9 
16.5 
18.8 
15.8 
17.5 


14.1 
13.1 
16.3 
15.3 
13.9 


9.4 
7.0 
3.9 
2.7 
6.5 


8.3 

8.2 

9.5 

11.6 


12.78 


24.99 1 
24.73 


21.57 
22.25 
22.96 
23.27 
22.78 


22.63 

18.86 

21.41 

21.83' 

23.22 


23.65 
22.87 
24.23 
22.34 
21.50 


17.77 
19.10 
21.01 
22.09 
16.83 


12.40 
12.05 
11.00 
10.18 
8.32 


13.05 
14.64 
15.20 
14.57 


19.14 


Rum 


WiO 


OKTaöpb  1888. 
TeMnepaxypa    noiBu 

m 
Ha    rj^dHHi^     O.Ol. 


Datum 

1 

2 

3 

0  .1  y  A  H  il. 

V  0  r 

11  i  t 
9 

ag. 

' 

' 

6 

10 

2 

15.2 
16.6 

15.2 
16,1 

15.0 
15.8 

14.1 
16.1 

18.4 
16.4 

13.1 
16.2 

15.^ 
17.1 

».1 
20.3 

27,0 
25.6 

34.3 
32.5 

3 
t 

6 
6 

18.4 
17.7 
14.8 
15.6 
15.9 

18.6 
17.5 
14.1 
14.9 
15.1 

17.8 
17.1 
13.5 
14.2 
14.2 

17,0 
16.8 
12.8 
13.5 
13.5 

16.9 
16.8 
12.4 
12,9 
13.2 

17.0 
15.1 
12.1 
12.4 
12.8 

17,2 
16.2 
12.7 
13.0 
18.4 

18.1 
18.8 
18,6 
18.S 
19.0 

21.0 
22.1 
24,4 
24.8 
25.6 

23.3 
28.3 
29.8 
30.8 
31.3 

,1 

11 

14.6 
14.3 
12.9 
12.B 
12.9 

14.0 
13.7 
12.9 

12.1 
12.4 

13.7 
13.1 
12.6 
11.5 
12.1 

14.0 
12.6 
12.8 
10,fl 
11.9 

13.2 
12.0 
11.3 
10.4 
11.3 

12.4 
11.4 
10.8 
10.0 
11.8 

13.0 
12.2 
11.0 
10.4 
13.0 

17.6 
14.8 
17.0 
17.4 
16.3 

27.1 
20,7 
24.8 
Ufi 
25.2 

34.4 
20,8 
31.9 
31.7 
31.7 

13 
14 
li 

\6 
IT 

19.2 
14.0 
17.1 

18.6 
16.1 

18.2 
13.4 
16.3 
17.3 
15.1 

16.0 
12.9 
15.4 
16.2 
14.0 

15.6 
12.3 
15.6 
15.4 
136 

15.3 
11.6 
14.8 
14.4 
15.2 

14.0 
11.2 
15.3 
14.2 
15.7 

14,1 
11.9 
16.9 
14,2 
16.2 

20.9 
18.4 
21.2 

19.8 
17.2 

27,7 
26.1 
24.4 
23.2 

18.1 

34.8 
32.5 
34.3 
29.4 
22.8 

18 
19 
20 
21 
23 

18.0 
14.2 
13.3 
16.1 
16.1 

17.2 
14.3 
12.8 
15.8 
15,7 

17.6 
14.6 
12.3 
16.2 
15.3 

17.4 
14.6 
11.8 
15.8 
15.1 

17.2 
14.1 
12.0 
15.2 
15.1 

16.6 
14.4 
11.5 
14.1 
14.4 

16.7 
15,0 
12.6 
14.0 
14.3 

17.0 
16.1 
16.2 
18.0 
18.6 

17.1 
18.4 
21.8 
22.8 
17.3 

18.0 
21.3 
26.5 
26.9 
19.1 

23 
24 
25 
2Ö 

27 

14.0 
9.5 

7.1 
4.8 
3.8 

13.4 
8.5 
5.8 
4.0 
3.1 

13.0 

8.2 

5.1 
3.4 

2.9 

12.6 
8,4 
4.7 
2.8 
2.4 

12.2 
7.8 
4.4 
2.4 
2.2 

12.0 
8.0 
4.3 

1.8 
1.9 

12.6 
8.4 
4.2 
1.1 
2.1 

13.6 
9.9 
8.3 
6.2 
4.3 

14.4 
11.5 
13.2 
12.5 
7.1 

15.8 
143 
18.2 
17.8 
10.7 

29 
30 
31 

6.3 
9.0 
8.9 
10.3 

5.3 
8.9 
8.1 
10.0 

5.4 
8.8 
8.3 
9.2 

4.0 
9.4 
8.2 
9.3 

3.4 
10.0 
9.2 
9.0 

3.0 
9.4 
9.2 
8.7 

2.9 
9.9 
8.9 
9.0 

7.6 
11.1 
12.0 
11.5 

13.9 
17.4 
17.8 
16.0 

18.9 
22.0 
20.2 
22.9 

CpeiH. 
Mittel 

13.49 

12.90 

12.43 

12.08 

11.76 

11.45 

11,90 

IE  62 

20.45 

».39 

151 


October  1888. 
Temperatur  des  Erdbodens 


m 


Inder   Tiefe     O.Ol. 


22.9 
33.1 
35.5 
35.8 
1Ö.4 


^3.2 
^3.1 

ne.s 


I 

\ 


^ 


120.7 


33. 


i2 


II    o     II  0  ^  y  ;ii  H  H. 


;-^ 


44.2 


3X.1 

3e.o 

40.a  I 
41-1  . 
.3 


39.5 
31.0 
41.6 
42.6 
42.2 


35.0 
40-7 
36.3 
33.6 
32.3 


22.6 
29.3 
34.9 
35.Ö 
19.6 


14-2   . 
23-4   ^ 

24.1    \ 
2e.3   \ 


\ 


2-7 -O 
Ä3.3 
2*7.2  1 
^3.2  i 


41.S 
37.4 


30.8 
34.8 

38.1. 
38.7, 
39.0 


36.4 
283 
37.1 
39.7 
38.8 


38.0 
38.5 
S4.3 
31.7 
32.7 


22.0 
26.5 
32.3 
33.4 
20.1 


16.6 
20.1 
21.8 
24.0 
19.8 


25.9 
18.8 
25.8 
19.2 


36.9 
31.5 


26.8 
31.7 
34.5 
34.5 
34.3 


29.4  I 
27.4  I 
29.0' 
34.9 
33.9 


31.5 
29.2 
30.7 
27.6 
26.1 


20.8 
24.9 
30.3 
30.3 
19.6 


I-  ' 


14.9 
15.7 
18.2 
17.6 
15.1 


21.4 
17.0 
21.6 
19.1 


25.6 
23.1 
25.0 
26.8 
26.4 


25.3 
25  7 
26.0 
24.1 
22.1 


19.2 
21.1 
24.6 
25.4 

18.1 


12.3 
12.9 
13.2 
13.2 
12.0 


17.0 
15.1 
16.8 
15.4 


23.0 
20.1 
21.2 
22.0 
23.1 


22.0  1 
22.6  i 
23.6 
20.6 
20.2! 


17.6 
19.3 
21.6 
22.2 
17.4 


10.6 
11.5 
10.8 
10.8 
9.8 


14.4 
13.5 
14.8 
14.2 


Nachmittag. 


m.  ) 


29.4 

25.4 

23.1 

27.4 

24.4 

23.4 

24.2 

22  6 

21.6 

26.2 

22.8 

20.8 

28.0 

24.2 

22.0 

28.0 

24.2 

21.9 

26.8 

22.6 

20.9 

20.7 
18.0 
18.8 
19.4 
22.1 


20.3 
21.8 
22.4 
19.5 
19.8 


17.2 
17.6 
20.0 
20.6 
16.9 


96 
10.5 
9.6 
9.3 
8.7 


12.8 
12.9 
14.0  1 
13.5  t 


21.2 
22.7 


20.5 
19.1 
20.4 
21.2 
19.2 


19.0 
16.7 
17.6 
17.7 
21.1 


18.5 
20.8 
20.0 
18.4 
19.2 


16.9 
16.4 
19.8 
19.5 
16.4 


9.0 
9.4 
8.8 
80 
7.6 


12.2 
11.9 
12.8 
13.2 


20.0 
22.0 


19.0 
18.0 
19.2 
21.2 
18.1 


17.5 
16.0 
16.4  i 
16.3  1 
20.6' 


17.2 
18.9 
18.6 
17.5 
18.6 


16.1 
15.7 
18.4 
18.1 
16.2 


9.0 

9.1 

7.71 

6.9' 

7.9 


11.4 
11.5 
12.1 
13.3 


10 


11 


12 


CpeAH^ 
Mittel 


19.0 
22.0 


18.1 
17.1 
18.0 
19.1 
17.0 


16.5 
15.3 
15.2 
15.4 
20.2 


16.2 
18.3 
19.2 
16.5 
18.4 


15.7 
14.8 
18.6 
16.8 
15.8 


9.5 
8.8 
6.7 
5.9 
7.2 


10.5 
11.2 
11.2 
12.7 


.12  1   30.39     26.34    21.82     19.13 1  17.73     16.62'  15.76 1  15.06 


18.1 
21.3 


18.0 
16.3 
17.2 
17.8 
16.3 


15.8 
14.2 
14.4 
14.4 
19.7 


15.5 
18.3 
19.5 
16.8 
18.6 


14.8 
14.3 
17.6 
16.3 
15.6 


9.7 
8.3 
6.0 
5.1 
7.4 


10.1 
10.7 
10.8 
12.5 


14.56 


'I 


17.3 
19.4 


25.22 
24.75 


17.7  •  21.80 
15.5 '!  22.65 


16.3 
16.5 
15.3 


15.0 
13.4 
13.6 
13.5 
19.4 


14.6 
17.8 
19.4 
16.8 
18.3 


14.5 
13.8 
16.6 
16.3 

14.4 


9.5 
7.6 
5.4 
4.3 
7.2 


9.3 

9.5 

10.4 

12.1 


13.89 


23.16 
23.80 
23.46 


23.09 
19.47 
2190 
22.37 
23.63 


24.07 
23.29 
24.21 
22.66 
21.84 


18.02 
19.24 
20.87 
22.08 
17.08 


12.67 
12.31 
11.61 
10.93 
8.67 


13.26 
14.76 
15.47 
14.60 


19.45 
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\    is!«  ; 


10  ;     14.5 

11  'l    14.9  , 

12  ;i    14.S  < 


,, 

14.6  i 

-4 

8.9 

2^ 

7.9 

■'ü 

5.8  1 

■I.      1 

o 

7.1 

29 

9.7 

.10 

9.8 

■     31      i 

1 

11.2 

äs- 

14.67  ; 

13.7  ! 

16.5  ; 

16.6  : 


* 

' 

6 

7 

8 

9     ' 

10 
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15.3 

14.8 

15.7 

18  5 

29.3 

28.7 

17.4 

17.5 

17.2 

17.8 

ia.7 

22.» 

28.7 

17.9 

17.5 

17.7 

n.7 

18.3 

20.6 

22.6 

17  3 

16.6 

157 

16.6 

18.2 

21.0 

26.1 

I.Hfl 

13.1 

13.3 

17.3 

22.1 

27.1 

14  7 

14.1 

13.6 

13.8 

17.3 

22.5 

27.2 

15.2 

14.8 

14.2 

14.3 

17.7 

22.8 

27.4 

141 

13.8 

13  1 

13  5 

12.9 

ntt 

I3.tf 

13.4 

13.0 

9.6  { 
9.0 
10.2 


14.06  I  13.58 


14  1 

U.l  i 

I.Hl 

13.4  1 

12  5 

IS  3  1 

11.K 

11.9  ! 

13.2 

13.8  1 

157 

15.4  ' 

13.1 

16.4 

13.1 
16.7  ' 

16.9  23.4  .  29.1 
15.2  i  19.1  ■  19.8 
15.9        21.3        26.7 


17.7 
15.6 

16.9 
15.0 

15.9 
16.2 

15.7 
16.5 

15.4 

16B 

18.3 
15.1 
131 
16.7 
16.1 

18.1 
15.1 
12.7 
16.3 

16.0 

17.9 
U.7 
12.7 
15.9 
15.9 

17.5 
14.7 
12.3 
14.9 
15.5 

17.4 
15.3 
13.1 
14.7 
15.1 

13.7 

13.2 

12.7 

12.7 

13.1 

3.7 

2M 
3.7 

1     10.0 

1       9.7 

9.4 

1       9.5 

9.7 

12.52 

12.68 
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eratur  des  Brdbodens 

in    der   Tiefe 


m 
0.02. 


^8.7 
^37.4 
^5.9 
^36.2 
^5.5 


3<(.a 


-22.0 
^1-2 
32.7  ! 


32.3 

30.S 


22.&   l 

32.T 
32.0 


3S.8 
32.3 
31.2 
30.5 


18.8 


-13.9 ; 

-^2.0  I 
-15.5  I 


.9 
26.6 
30.7 
31.9 
20.4 


30.9 
29.9 
30.1 
27.7 
26.6 


20.9 
25.1 
29.3 
29.7 
19.9 


22.1 


2^.2 
17.3 


15.6 

15.2 

20.2 

16.2 

21.2 

18.3 

22.8 

18.2 

17.9 

15.2. 

26.5 
26.6 
26.7 
25.1 
23.4 


19.7 
22.0 
25.4 
26.3 
18.6 


13.1 
13.8 
14.3 
14.5 
12.7 


23.7 
24.2 
24.5 
22.3 

21.5 


I 


18.3 
20.4 
22.5 
23.4 
17.9 


11.5 
12.4 
12.1 
12.1 
10.5  t 


22.0 
23.0 
23.5 
21.1 
20.9 


17.9 
18.5 
20.9 
21.8 
17.4 


10.5 
11.2 ! 
10.7  1 
10.6 
9.5 


23.0 


L7 
19.2 
24.3 
19.1 


\ 


«29.82  \    28.81 


l 


21.4 
17.8 
21.7 
19.0 


26.15 


17.7 

15.5 

13.8 

16.1 

14.6 

13.9 

18.1 

16.1 

15.1 

16.2 

15.1 

14.3 

22.82 

20.42 

18.98 

21.0 
18.5 
19.5 
19.9 
223 


20.4 
22.2 
21.5 

19.8 
20.3 


17.5 
17.3 
20.1 
20.6 
17.0 


9.9 
10.5 
9.9 
9.4 
8.5 


13.1 
13.0 
14.1 
13.9 


17.90 


19.7 

18.6 

17.6 

16.9 

18.5 

17.3 

18.5 

17.3 

21.7 

21.2 

19.1 

18.1 

20.5 

19.7 

20.1 

20.0 

19.1 

18.2 

19.7 

19.3 

16.8 
16.6 
19.3 
19.3 
16.7 


16.5 
15.9 
19.1 
18.2 
16.3 


9.7 

10.1 

9.9 

9.5 

8.7 

7.8 

8.1 

7.1 

8.5 

7.9 

12.3 
12.2 
13.1 
13.9 


17.00 


11.5 
11.9 
12.3 
13.3 


16.24 


12 


18.8 
17.3 
18.5 
19.4 
18.3 


17.7 
16.0 
16.4 
16.5 
20.7 


17.3 
19.6 
20.3 
18.2 
19.4 


15.6 
15.2 
18.3 
17.2 
16.1 


10.2 
9.1 
7.1 
6.3 
8.1 


10.9 
11.4 
11.8 
13.1 


19.2 
20.9 


18.3 
16.5 
17.6 
18.2 
17.3 


16.9 
15.2 
15.5 
15.6 
20.3 


16.5 
19.1 
20.3 
17.6 
19.1 


15.2 
14.7 
17.4 
17.2 
15.1 


10.1 
8.5 
6.5 
5.5 

7.7 


10.2 
10.5 
11.3 
12.7 


CpeAfl. 
Bfittei 


24.68 
24.41 


21.95 
22.58 
22.87 
23.36 
23.23 


22.83 

19.70 
21.62 
21.98 
23.04 


23.69 
22.85 
23.70 
22.50 
21.69 


18.44 
19.38 
20.64 
21.94 
17.50 


13.12 
12.48 
11.64 
10.96 
8.84 


12.96 
14.65 
15.22 
14.55 


15.711  15.0511  19.32 
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17.8 
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17.3 
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20.4 
18.3 
16.6 
17.6 
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19.8 
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16.1 
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17.2 

19.2 
17.6 
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18.6 
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24 
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27 
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14.6 
10.0 
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6.5 
5.9 

14.0 
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13.6 
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5.4 
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13.4 
9.2 
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4.9 

4.8 
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4.S 
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6.0 
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7.8 
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29 
30 
81 

8.2 
11.2 
11.3 

12.4 

7.6 
10.8 
10.9 
12.2 

7.0 
10.8 
10.3 

11.8 

6.6 
10.7 
10.2 
11.3 

6,0 
108 
10.4 
11,2 

5.4 
10.8 
10.6 
11.0 

5.2 
10.7 
10.3 
10.8 

6.0 
11.0 
11.0 
11.2 

9.2 
12.8 
13.4 
12.7 

12.6 
15.8 
15.6 
15.1 
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16.36 
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14.90 

14.54 

14.19 

13.97 

14.74 
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Nachmittag. 


1 

1           2 

3 

4 

5 

30.7        32.0 
29.2        29.5 

33.2 
30.0 

32.0 
29.3 

30.2 
28.0 

27.5  ' 
30.3  I 
32.0, 
31.2 
30-4 


29.6 
25.1 
29.0 
29.1 
29.1 


32.3 
29.6 
30.1 
29.3 
28.0 


20.1 
27.3 

28.4 
30.2 
18.9 


15.0 
19.3 
19.6 
19.8 
12.6 


20.2 
22.0 
21.8 
18  2 


27.91 
31.9  1 
38.8 
33.0 
32.2 


31.0 
261 
30.3 
31.2 
30.8 


32.2 
80.8 
80.6 
30.0 
28.1 


21.1 
27.2 
30.1 
31.2 
19.0 


14.7 
20.2 
20.3 
20.7 
14.3 


20.9 
21.9 
23.2 
19.0 


S 


25.67  :    26.60 


28.4 
32.0 
33.2 
33.0 
32.5 


31.5 
25.5 
31.0 
31.8 
31.8 


30.9 
31.2 
29.8 
29.4 
27.6 


21.3 
26.1 
29.6 
31.2 
20.3 


14.1 
19.2 
20.0 
20.4 
15.3 


21.2 
19.3 
22.5 
18.4 


26.51 


27.5 
31.0 
32.3 
32.1 
31.5 


30.0 
25.2 
29.2 
31.6 
30.8 


30.4 
30.1 
28.9 
27.8 
26.7 


20.8 
25.2 
28.8 
30.2 
19.7 


15.4 
17.3 
18.6 
18.2 
14.7 


20.5 
17.9 
21.5 
18.0 


25.7 
28.2 
30.0 
29.8 
29.3 


27.7  I 
24.3' 
27.1  1 
29.4 
28.8: 


28.2 
27.8 
27.6 
26.4 
24.7 


20.3  1 
23.1 
26.5  i 
27.4 
19.1 


14.2 
15.1 
16.0 
15.9 
13.4 


18.4 
16.7 
19.2! 
16.7 


28.2 
26.6 


24.3 
25.9 
27.4 
27.2 
26.8 


26.0 
22.9 
25.2 
26.2 
26.3 


26.0 
26.1 
25.8 
24.7 
23.3 


19.0 
21.4 
23.9 
24.6 
18.4 


12.8 
13.8 
13.8 
13.9 
11.7 


16.4 
15.4 
17.2 
15.9 


24.5  i 

21.6' 

23.3 

24.3; 

24.9' 


24.5 
24.6 
24.8 
23.3 
22.4 


18.5 
20.1 
22.2 
23.2 

17.9 


11.8 
12.9 
12.6 
12.3 
10.7 


15.0 
14.8 
16.0 
15.7 


23.2 

22.0 

21.0 

• 
20.0 

20.7 

19.6 

18.9 

18.2 

22.0 

20.9 

19.9 

19.0 ; 

22.5 

21.3 

20.3 

19.2; 

23.8 

23.1 

22.4 

22.0 

23.2 

22.0 

21.0 

20.1 

23.8 

22.8 

21.8 

21.3 

23.8 

22.6 

21.8 

21.6 

22.3 

21.4 

20.7 

20.0' 

21.6 

21.2 

20.5 

20.4 

18.1' 

18.91 

21.2 

22.0 

17.5 


11.2 
11.7 
11.6 
11.2 
9.8 


14.0 
140 
15.2 
14.4 


17.6 
18.1 
20.3 
21.0 
17.0 


10.9 
IUI 
10.7, 
10.1 
9.3 


13.4 
13.4 
14.4 
14.2 


17.4 
17.2 
20.0 
19.8  I 
16.8' 


10.9 

10.7 

9.8 

9.1 

9.0 


12.7 
13.1 
13.8 
14.2 


16.7 
16.6 
19.4- 
19.0  1 
16.4! 


11.0 

10.3 

9.1 

8.2' 
8.7  1 


12.3 
12.6 
13.2 
13.8 


19.1 
17.5 
18.1 
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20.0 
20.9 
22.0 
22.8 
19.2 


16.2 
15.4 
14.8 
14.5 
12.6 


15.3 
15.8 
16.8 
15.9 


20.87 


25.0 

24.7 

24.2 

24.4 

24.2 

23.9 

22.9 

22.7 

22.4 

23.4 

23.0 

22.6 

23.8 

23.4 

23.0 

24,1 

23.8 

23.3 

24.1 

23.6 

23.2 

23.8 

23.4 

22.9 

21.6 

21.4 

21.0 

22.8 

22.4 

22.0 

23.2 

22.8 

22.4 

23.6 

23.2 

23.0 

23.8 

23.3 

22.9 

23.5 

23.2 

22.8 

23.6 

23.2 

23.0 

23.0 

22.7 

22.4 

22.2 

22.0 

21.8 

19.9 

19.7 

19.6 

20.6 

20.4 

20.0 

21.8 

21.4 

21.2 

22.5 

22.1 

21.8 

19.0 

18.8 

18.7 

15.9 

15.6 

15.4 

15.2 

14.9 

14.6 

14.6 

14.2 

13.8 

14.2 

13.8 

13.4 

12.5 

12.3 

12.2 

15.2 

14.9 

14.6 

15.5 

15.3 

15.0 

16.6 

16.3 

16.0 

15.6 

15.6 

15.4 

20.58 

20.27 

19.95 

22,76 
23.03 


22.46 
22.00 
21.71 
22.02 
22.31 


22.11 
20.82 
20.73 
21.04 
21.35 


22.45 
21.74 
22.14 
22.09 
21.27 


20.28 
19.50 
19.75 
20,86 
19.45 


16.98 
14.78 
13.72 
12.81 
11.64 


12.65 
14.41 
14.91 
14.95 


19.31 


I«0 


OKTaöpi,  1888. 
TeMnepaTypa  hohbu 

ua    rajßHHt    0.40. 


Ircjo 
Datum 

Ä   0      II    0 

J  y  J  H 

a. 

n  0    n  0 

i  y  Ä  H  H. 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

1 
2 

21.2 
21.9 

21.3 

21.9 

21.1 

21.8 

20.9 
21.6 

20.7 
21.4 

20.7 
21.* 

21.1 
21.6 

3 
i 

h 

'      6 

7 

22.1 

21.7 
21.7 
21.6 
21.8 

22.1 
21.7 
21.7 
21.6 
21.7 

22.0 
21.6 
21.6 
21.6 
21.7 

21.9 
21.5 
21.2 
21.2 
21.4 

21.7 
21.3 
20.9 
21.0 

21.1 

21.6 
21.3 
20.9 
20.9 
21.1 

21.7 
21.5 
21.1 
21.1 
21.3 

8 
9 
10 
11 
12 

21.8 
21.7 
21.1 
21.0 
21.1 

21.8 
21.7 
21.1 
21.0 
21.1 

21.6 
21.5 
20.8 
20.8 
20.9 

21.3 
21.3 
20.5 
20.6 
20.6 

21.1 
21.1 
20.2 
20.3 
20.4 

21.1 
20.9 
20.2 
20.1 
20.4 

21.3 
20.9 
20.5 
20.5 
20.5 

13 

14 
15 

;   16 

17 

21.1 
21.7 
21.5 
21.7 
21.7 

21.2 

21.6 
21.5 

21.7 
21.5 

21.3 
21,4 
21.4 
21.6 
21.5 

21.1 
21.2 
21.2 

21.5 
21.2 

21.0 

20.9 
21.0 
21.3 

21.0 

21.0 
20.9 
21.0 
21.2 

20.9 

21.3 
21.1 
21.3 
21.3 
21.0 

1 

1    18 

1    19 

20 

21 

22 

21.2 
20.5 
20.1 
20.1 
20.5 

21.2 

20.5 
20.1 
20.1 
20.5 

21.1 
20.3 
-     19.8 
20.1 
20.5 

21.0 
20.1 
19.7 
20.0 
20.2 

20.9 
19.9 
19.5 
19.8 
20.0 

20.7 
19.9 
19.5 
19.9 
19.9 

20.6 

20.0 
19.7 

20.1 
19.8      1 

23 
24 
25 
26 

27 

19.7 
18.3 
16.9 
15.9 

15.1 

19.7 
18.1 
16.8 

15.7 
14.9 

19.4 
17.8 
16.6 

15.5 
14.9 

19.1 
17.7 
16.2 
15.2 
14,6 

19.0 
17.5 
16.0 
14.9 

14.2 

18.8 
17.1 
15.8 
14.7 
U.O 

18.7 
17.1 
ISÜ      1 

14.8      i 
14.0      1 

28 
29 
30 
31 

14.0 
14.4 

lä.o 

15.4 

14.0 
14.4 
15.1 
15.4 

13.8 
14.5 
15.0- 
15.4 

13.8 
14.5 

14.9 
15.2 

i3.a 
14.4 
14.8 

15.1 

13.6 

14.5 
14.7 
15.1 

13.9 

14.7 
15.0 
15.1 

CpejH. 
jMillel 

19.79 

19.76 

19.64 

19.43 

19.23 

19.15 

19.30 

1 

Oktober  1888; 


lei 


Tiempepaftup  de»  Eirtf  bodiensp 


m 


In    der    T'i  e  f  e     0  84 


m  m  m 

1.65     3.26     3.99. 


0 

u 


Vormittag. 


Nachmittag; 


21.2 
21.1 


21.1 
21.2 
21.2 
21.1 
21.1 


21.1 
21.1 
21.1 
20.9 
20.9 


20.8 
20.8 
20.8 
20.9 
20.9 


20.9 
20.8 
20.6 
20.4 
20.3 


20.2 
20.0 
19.6 
19.0 

18.4 


17.8 

17.3  ' 

17.0  i 

16.9  ! 


20.21 


I 


10 


iL.. 


21.2 
21.1 


21.1 
21.2 
21.2 
21.1 
21.1 


21.1 
21.1 
21.1 
20.9 
20.9 


20.7 
20.8 
20.8 
20  9 
20.9 


20.9 
20.8 
20.6 
20.3 
20.3 


20.2 
20.0 
19.5 
18.9 
18.3 


17.8 
17.3 
17.0 
16.9 


20.19 


I 


21.2 

21.1 

21.2 

21.2 

21.1 

2112 

21.2 

21.8 

21.2 

2112 

21.1 

21.1 

21.1 

21.1 

21.1 

21.1 

21.1 

21.1 

21.1 

21.0 

20.9 

20.9 

20.8 

20.8 

20.7 

20.7 

20.8 

20.9 

20.8 

20.8 

20.9 

20.9 

20.9 

20.9  . 

20.8 
20.8 
20.6 
20.3 
20.3 


20.2 
20.0 
19.4 
18.8 
18.4 


17.7 
17.3 
17.0 
16.9 


20.18 


20.9 
20.8 
20.6 
20.3 
20.2 


20.2 
19.9 
19.3 
18  8 
18.2 


17.6 
17.2 
17.0 
16.9 


20.17 


1 


21.1 
21.1 


21.2 
21.3 
21.2 
21.1 
21.1 


21.1 
21.1 
21.0 
20.9 
20.8 


20.8 
20.9 
20.8 
20.9 
20.9 


20.9 
20.7 
20.5 
20.3 
20.2 


20.1 
19.9 
19.3 
18.7 
18.2 


17.6 
17.2 
17.0 
16.9 


20.15 


21.1 
21.1 
21.0 
20.9 
20.8 


20.8 
20.9 
20.8 
20.9 
20.9 


20.9 
20.7 
20.5 
20.3 
20.2 


20.1 
19.8 
19.2 
18.6 
18.1 


17.5 
17.1 
17.0 
16.9 


20.14 


10 


CpeAH. 
Mittel 


1    no  nojyAHH. 
1    Nachmittags. 


21.1 
21.1 
21.0 
20.9 
20.8 


20.8 
20.9 
20.8 
20.9 
20.9 


20.9 
20.7 
20.4 
20.3 
20.2 


20.1 
19.7 
19.1 
18.5 
18.0 


17.5 
17.1 
17.0 
16.9 


21.1 
21.1 
20.9 
20.9 
20.8 


20.8 
20.8 
20.9 
20.9 
20.9 


20.8 
20.6 
20.4 
20.3 
20.2 


20.1 
19.6 
19.1 
18.5 
17.9 


17.4 
17.1 
16.9 

16.9 


20.12  I  20.10 


21.10 
21.10 
21.02 
20.90 
20.82 


20.76 
20.85 
20.81 
20.90 
20,90 


20.88 
20.74 
20.52 
20.31 
20.24 


20.15 
19.86 
19.31 
18.72 
18.19 


17.61 
17.20 
16.99 
16.90 


20.16 


21.1 

21:1 

21.1 

21.14 

21.2 

21.2 

21.1 

21.1^ 

21.2 

21.2 

21.2 

21.16 

21.3 

21.3 

21.3 

21.26 

21.2 

21.2 

21.2 

21.20 

21.1 

21.1 

21.1 

21.10 

21.1 

21.1 

21.1 

21.10 

20.8 

20.7 


20.6 
20.6 
20.5 
20.5 
20.4 


20.4 
20.4 
203 
20.2 
20.2 


20.1 
20.1 
20.0 
20.0 
19.9 


19.9 
20.0 
19.9 
19.8 
19.8 


19.7 
19.7 
19.6 
19.5 
19.4 


19.2 

19.0 

18.9 

18.7 


19.96 


17.7 

17.7 


r- 


17.6 
17.7 
17.7 
17.7 
17.7 


17.6 
17.6 
17.6 
17.6 
17.6 


17.6 
17.6 
17.6 
17.6 
17.6 


17.5 
17.6 
17.6 
17.5 
17.5 


17.5 
17.6 
17.Ö 
17.5 
17.5 


17.5 

17.5 

17.5 

17.4 


17.58 


16.4 

16.5 


16.5 
16.5 
16.5 
16.5 
16.5 


16.5 
16.6 
16;6 
16.6 
16.6 


16.6 
16.6 
16.6 
16.6 
16.6 


16.6 
16.6 
16.6 
16.6 
16.6 


16.7 
16.7 
16.7 
16.7 
16.6 


ie.6 

16.7 

16.7 

16.7 


16.59 


11 


162 


Hoflöpt  1888. 

TepMOMeTprb  c-b  qepauM-b  oiapHtwin. 

l.ö  Nerpa  a&xb  noBepzBOCTbio  aeiuH. 


Datum 

;i;  0  u  0  jt  y  ji  H 

i. 

V  0  r 

rx  i  t 

t  a  g. 

J^ 

2 

=1., 

i. 

^ 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

12.& 

12.7 

12.8 

13.0 

12.8 

12.8 

13.5 

17.5 

18.6 

20.6 

2 

10.7 

10.3 

9.9 

8.9 

8.5 

8.3 

8.8 

15.9 

18.5 

19.8 

3 

5.3 

5.1 

4.1 

4.5 

3.9 

3.2 

3.7 

13.7 

16.8 

18.5 

4 

11.3 

10.7 

12.4 

12,2 

12.0 

10.8 

12.0 

16.3 

19.7 

22.1 

5 

5.3 

3.7 

4.5 

6.2 

3.9 

3.1 

3.8 

10.8 

16.0 

16.2 

6 

10.7 

10.4 

10.1 

9.8 

8.5 

8.9 

9.7 

11.2 

14.0 

15.2 

7 

5.8 

3.9 

2.9 

2.1 

2.1 

2.1 

3.0 

5.7 

7.9 

17.0 

8 

4.5 

3.6 

3.0 

2.7 

1.2 

1,2 

1.2 

8.5 

13.5 

16.3 

9 

3.8 

4.0 

3.7 

4.5 

4.6 

5.2 

5.5 

6.5 

10.5 

10.9 

10 

8.7 

8.9 

8.4 

7.9 

7.2 

7.1 

6.3 

9.3 

9.8 

15.7 

11 

2.1 

2.0 

1.8 

2.3 

1.7 

1.3 

1.5 

5.3 

8.7 

10.6 

'1 
12 

2.3 

2.7 

3.3 

3.0 

2.7 

2.7 

3.2 

3.7 

1.8 

2.2 

13 

2.8 

2.9 

2.7 

2.9 

2.8 

2.7 

2.9 

3.3 

3.7 

3.5 

1    1* 

3.8 

3,0 

2.9 

2.4 

3.2 

3.7 

3.9 

4.6 

4.9 

6.2 

'I     15 

5.4 

5.3 

5.1 

5.1 

4.9 

5.0 

5.3 

7.5 

6.7 

9.2 

1      16 

4.1 

4.0 

3.9 

3.3 

3.2 

2.7 

3.1 

4.5 

10.0 

12.1 

17 

1.2 

0.0 

0.7 

1.1 

1.1 

0.1 

-0.5 

1.6 

3.4 

6.5 

18 

-  0.7 

—  1.1 

-  1.3 

—  1.8 

-  2.8 

-  2.9 

-  3.B 

6.4 

6.1 

10.4 

19 

-  4.2 

-  4.0 

-  4.9 

-  4.8 

—  5.1 

—    S.7 

-  5.1 

3.3 

5.5 

9.4 

'    20 

0.5 

-  1.1 

0.4 

0.8 

1.5 

2.5 

3.2 

7.7 

11.9 

13.4 

31 

-  1.3 

-  1.8 

-  2.7 

^  2.8 

-  3.4 

-  3.5 

-  8.3 

1.7 

7.1 

10.1 

22 

-  3.5 

-  3.5 

-  3.9 

-  3.7 

-  4.7 

-  4.5 

-  4.6 

_  3.1 

3.5 

8.0 

23 

-   1.6 

-  1.7 

-  1.8 

0.9 

0.1 

-  1.5 

-  1.2 

5.4 

8.9 

11-0 

'     24 

-  1.4 

-  1.1 

-  1.5 

-  0.3 

0.3 

0.7 

0.7 

2.9 

8.9 

12.9 

25 

4.3 

4.3 

3.2 

2.2 

2,1 

0.1 

0.0 

6.5 

9.8 

11.9 

1     26 

0.3 

2.3 

1.3 

2.9 

8.6 

8.2 

6.7 

7.9 

7.4 

13.2 

'    27 

5.5 

5.5 

5.9 

4.6 

4.0 

2.3 

1.3 

,.. 

8.5 

8.5 

28 

-  2.9 

-  3.7 

--  4.0 

-  4.1 

-  5.1 

-  4.2 

—  4,1 

-  0.3 

5.9 

11.3 

1    29 

-  2.6 

-  3.1 

-  2.8 

-  3.1 

—  1.5 

-  0.7 

-  0.3 

0.5 

1.9 

3.4 

30 

—  0.6 

-  05 

-  1.1 

—  1.9 

-  2.0 

-  2.4 

-  2.3 

3.5 

9.9 

12.5 

i'cpeÄH. 
ilMittel 

3.07 

2.79 

2.63 

2.69 

2.54 

2.31 

2.48 

6.51 

9.33 

11.95 

163 


November  1888. 

Thermometer  mit  geschwärzter  Kugel 

1.5  Meter  über  dem  Erdboden. 


0 


Ol, 


IIo    nojiyÄHH. 


Nachmittag. 


6 


8 


10 


11 


12 


Cpe;iH, 
Mittel 


22.6      21.3 


22.0  23.2 
25.4  I  25.5 
23.8 !  24.1 
18.3 ,  18.7 
16.2 :     17.8 


15.6 
19.2  I 
24.4' 
13.8 
11.0' 


3.4 

1.4 

9.3 

10.0 

11.3 


6.9 
13.7 
14.8 
10.7 
15.1 


10.9 
17.9 
15.3 
17.9 
16.7 


8.6 
14.8 
11.3 
16.7 


14.3 
21.8 
16.8 
7.9 
12.1 


4.7 
1.2 
9.2 
8.5 
10.0 


11.4  1 

12.3 

18.3 

11.3 

14.3 


9.9 
19.7 
16.5 
17.1 
11.3 


14.4 
16.2 
12.3 
19.3 


14.63 


14.71 


15.8 


23.7 
25.2 
24.1 
24.2 
18.6 


13.0 

16.3 

16.4 

6.7 

8.8 


4.5 
1.3 
8.0 
8.1 
11.7 


6.3 
13.8 
16.0 
10.7 
14.6 


8.1 
17.7 
16.1 
15.7 
11.6 


8.4 
14.1 
10.1 
17.6 


16.8 


21.9 
18.9 
21.7 
15.5 
15.8 


10.5 

14.5 

14.7 

5.6 

6.6 


4.1 
1.3 
7.4 
6.3 
6.0 


5.6 
6.4 
7.5 
8.0 
7.8 


6.3 

12.8 

11.0 

9.7 

9.6 


5.8 

6.3 

9.0 

11.7 


14.1  ;     13.4 


13.57 


10.17 


13.2 
16.8 
17.0 
13.3 
12.2 


11.2 

12.3 

13.0 

5.7 

4.9 


3.2 
0.7 
6.5 
5.5 

4.4 


11.7 
15.7 
14.5 
11.9 
11.6 


10.0 

10.1 

7.2 

4.6 

4.8 


3.1 
1.1 
5.9 
5.4 
3.7 


14.1 


10.1 
15.1 
13.9 
13.8 
10.8 


10.5 
7.8 
6.0 
3.7 
4.5 


3.1 
1.5 
5.6 
5.2 
3.3 


4.1 

4.8 

4.5 

4.6 

1.1 

0.1 

3.9 

3.4 

2.3 

7.4 

7.1 

5.7 

3.7 

2.9 

0.4 

4.4 

3.3 

1.9 

10.5 

9.0 

6.5 

9.7 

8.8 

7.5 

6.9 

4.7 

3.5 

9.9 

9.7 

9.0 

3.9 

2.6 

2.4 

3.3 

4.8 

1.9 

7.7 

7.1 

6.3 

9.1 

6.9 

4.8 

8.10 

7.03 

6.19 

14.0 


9.4 
15.4 
11.1 
14.0 

9.7 


9.5 
6.3 
5.9 
3.5 
4.2 


3.3 
1.3 
5.5 
5.2 
2.9 


2.6 
1.2 
1.5 
4.3 
0.9 


0.7 
3.2 
8.1 
2.7 

7.8 


1.5 
0.7 
5.9 
5.2 


12.9 


7.7 
14.0 
10.9 
12.3 

9.3 


7.9 
5.1 
5.9 
3.2 
3.2 


3.3 
1.9 
4.7 
4.3 
2.2 


13.3 


6.6 
12.9 
7.4 
8.3 
9.0 


6.9 
5.6 
7.2 
2.7 
2.5 


2.9 
2.5 
5.1 

4.8 
1.5 


11.7 


6.1 
12.4 
6.1 
9.5 
7.9 


7.0 
3.8 
7.5 
3.1 
1.1 


2.9 
3.0 
5.5 
3.7 
1.4 


5.44 


3.5 

2.7 

1.7 

2.2 

-  2.0 

--  2.8 

3.6 

2.3 

2.6 

3.1 

2.1 

0.8 

1.5 

-  2.2 

-  2.7 

0.1 

-  1.2 

-  1.2 

1.6 

1.4 

0.7 

6.0 

4.6 

5.2 

2.0 

1.8 

1.3 

8.1 

7.0 

6.4 

0.9 

-  0.9 

-  2.3 

0.2 

-  1.7 

-  2.0 

5.2 

3.3 

2.3 

6.7 

9.3 

8.6 

4.86 
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December  1888. 

Thermometer  mit  geschwärzter  Kugel 

1.5  Meter  über  dem  Erdboden. 
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3.70 


8.9 

8.7 

8.6 

8.7 

8.1 

7.9 

7.3 

6.7 

6.2 

6.6 

6.3 

6.0 

5.7 

5.3 

5.2 

5.6 
60 

5.6 
5.9 

5.5 

5.9 

6.8 
5.7 
5.9 
6.0 


4.4 
3.2 
3.1 
1.5 
2.5 


3.3 
1.3 
1.1 
2.9 
2.7 


5.9 
5.7 
5.6 
5.4 


3.9 
3.2 
2.8 
1.5 
2.3 


2.7 
1.1 
0.9 
2.9 
2.'6 


5.6 
5.5 
5.5 
4.9 


3.6 
3.1 
2.6 
1.5 
2.1 


2.4 
1.1 
0.9 
2.9 
2.5 


3.5 

3.1 

3.1 

4.0 

4.0 

3.5 

2.7 

2.5 

2.3 

1.1 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

0.7 

0.5 

0.5 

0.5 

0.0 

0.1 

-  0.1 

0.7 

-  0.8 

-  0.9 

0.9 

-  1.2 

-  1.5 

1.9 

-  2.3 

-  2.8 

3.48 

3.25 

3.07 

8.5 


7.5 

5.7 

5.7 

5.2; 

5.4 


5.9 
5.3 
5.4 
5.3 
4.4 


3.3,1 
2.9,' 
24 
1.3 

1.9 


2.2 

1.0 
0.9 


2.8  j 
2.3  I, 


2.8 
3.3 
2.1 

0.9  ;i 

0.7 


0.4 
0.3 
0.9 
1.8 
3.2 


2.88 
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7.56 


8.93 
7.01 
5.85 
5.51 
5.20 


6.09 
6.63 
5.01 
5.72 
6.51 


4.27 
3.28 
3.82 
1.72 
2.52 


3.15 
1.36 
1.14 
1.88 
2.66 


2.92 
3.65 
2.40 
1.33 
0.87 


II 


!i 


I 


0.68 
0.17 
-1.12 
-0.86 
-1.79 
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Datum 
1 

7.3  i 

2 

3 

4 

5 

...L 

7 

3 

9 

10 

7.2 

7.0 

6.8 

6.7 

6,6 

6.6 

6.6 

6.« 

6.6 

2 

8.8  , 

8.8 

8.8 

8.7 

8.6 

86 

8.6 

8.6 

8.5 

8.5 

:( 

B.a  ; 

8.6 

8.4 

8.3 

8.1 

7,9 

7.6 

7.4 

7.1 

6,8 

4 

8.0  1 

7.7 

7.5 

7.3 

7.1 

6.9 

6.7 

8.6 

6.4 

6.3 

:> 

7.2  i 

7,1 

7.0 

6.9 

6.8 

6,7 

6.6 

6.5 

S.5 

6.4. 

r, 

O.G  i 

6.6 

6^ 

6.6 

6.4 

6.3 

6.3 

6.3 

6.2 

6.2 

7 

6.5  ■ 

6.5 

64 

6.4 

6.4 

6.3 

6.2 

6.2 

6.1 

6.U 

s 

7.1 

7,0 

7.0 

6.9 

6.8 

6,8 

6.7 

6.6 

6.4 

6.4 

9 

7.2 

7.0 

6.8 

6.6 

6.4 

6,1 

5.8 

5,7 

5.6 

5.4 

10 

6.5  , 

6.4 

6.4 

6.4 

6.2 

6.2 

6.2 

6,2 

6.1 

6.1 

11 

6.6  ' 

6.6 

6.4 

6.4 

6.3 

6.2 

6.2 

6.3 

6.2 

6.2 

12 

6.8  1 

6.5 

6.2 

6.0 

5.8 

5.5 

5.2 

5.0 

4.9 

4.8 

13 

ä.6 

5.3 

5.1 

5.0 

4.9 

4.9 

4.8 

4.8 

4.7 

4.7 

14 

4.6 

4.6 

4.5 

4.4 

4.4 

4.3 

4.2 

4.2 

4,1 

4.0 

15 

4,6 

4.4 

4.2 

4.1 

4.0 

39 

3.8 

3.6 

3.6 

3.5 

16 

3.1 

3.1 

3.0 

2.9 

2,9 

2.9 

2.9 

3.9 

2.9 

2.» 

,7 

3.6   , 

3.4 

3.3 

3,2 

3.1 

3.1 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

18 

4.1 

3.8 

3.7 

3.6 

3.4 

3.4 

3.3 

3.2 

3.1 

3.0 

19 

2.7   ■ 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.5 

2.5 

2.4 

2.4 

■20 

2.4 

2.4 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.2 

2.2 

21 

3.6 

3.6 

•     3.5 

34 

3.4 

3.3 

" 

3.2 

3.1 

3.0 

n 

4.0  - 

3.9 

3.9 

3.8 

3.7 

3.7 

3.6 

3.6 

3.5 

3.5 
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4.2 

4.2 

4,2 

4,1 

4,1 

4.1 

4.1 

4.2 

4.2 

4.2 

4.8 

4.6 

4.5 

4.3 

4.2 

4.0 

3.8 

3.7 

3.6 

3.5 

3,8 

37 

36 

3.4 

3.4 

3.3 

3,2 

3,1 

3.1 

3.0 

ii 

2.7  ! 

2.6 

2.6 

2,6 

2.6 

2.e 

2.4 

2.5 

2.5 

2.r. 

.,- 

2.3  ■ 

2.3 

2.3 

2.2 

22 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

Ü? 

2.2  1 

2.1 

2.1 

2.0 

2.0 

2,0 

2.0 

2.0 

1.9 

1  8 

1.6 

1.6 

1,4 

1.4 

1.3 

1.3 

1.2 

1.1 

:^0 

o> 

C.8 

0.7 

o!7 

0.7 

0.7 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

:',i 

0.6 

0.6 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.3 

03 

0.2 

0.2 

Ä 

4.80  ; 

4.70 

4.60 

4,r,l 

4.43 

4.35 

4.26 

4.23 

4.15 

4.10 
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2 
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6 

1 

8 

9 

10 

11 

12 
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7.2! 

7.7 

81 

8.5 

8.7 

8.8 

8.9 

9.0 

9.0 

9.0 

8.9 

8.9 

7.68 

■      8.9 

9.2 

9.4 

9.6 

9.8 

10.0 

lO.O 

9.9 

9.8 

9.5 

9.2 

9.1 

9.08 

'      7.0 

7.4 

7.9 

8.4 

88 

9.0 

8.9 

9.0 

8.8 

8.7 

8.4 

8.2 

8.05 

,      6.* 

6.6 

6.8 

7.1 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.6 

7.6 

7.5 

7.4 

7.07 

6.4! 

6.5 

6.6 

6.7 

I       6.7 

6.8 

6.9 

7.0 

7.0 

6.8 

6.8 

6.6 

6.72 

6.1. 

6.2 

6.3 

6.3 

6.4 

6.5 

6.5 

6.5 

6.5 

6.5 

6.5 

6.5 

6.38 

l 

'      6.2 

6.6 

7.0 

7.4 

7.7 

7.8 

7.8 

7.7 

7.6 

7.4 

7.3 

7.2 

6.78 

J      6.6 

6.9 

7.4 

7.8 

8.2 

8.4 

8.4 

8.3 

8.1 

7.9 

7.7 

7.5 

7.24 

5.4 

5.7 

6.0 

6.2 

6.5 

6.7 

6.8 

6.8 

6.7 

6.7 

6.6 

6.6 

6.25 

6.1 

6.2 

6.4 

6.7 

6.8 

6.9 

6.9 

6.9 

6.9 

6.9 

6.8 

6.7 

6  46 

6.5 

6.8 

7.3 

7.8 

8.2 

8.3 

8.3 

8.2 

8.0 

7.7 

7.4 

7.1 

6.98 

1 
4.8 

5.2 

5.6 

6.0 

6.3 

6.5 

6.5 

6.4 

6.4 

6.1 

5.9 

5.7 

5.72 

4.8 

4.8 

4.8 

4.9 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.7 

4.87 

'       4.4 

4.9 

5.3 

5.7 

5.9 

6.0 

5.9 

5.8 

5.5 

5.2 

5.0 

4.8 

4.83 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.3 

3.2 

3.2 

3.2 

1    3.61 

3.0 

3.3 

3.7 

4.0 

'■'i 

4.4 

4.5 

4.4 

4.2 

4.1 

4.0 

3.8 

.    3.46 

1 

3.1 

3.5 

4.0 

4.6 

5.0 

5.3 

5.4 

5.3 

5.0 

4.7 

4.4 

i 
4.2' 

3.84 

2.9 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

28 

1    3.10 

2.5 

2.4 

2.5 

2.5 

2.5 

2.6 

2.6 

2.5, 

2.5 

2.4 

2.4 

2.4; 

2.51 

2.2 

2.3 

2.5 

2.8 

3.0 

3.2 

3.3 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4' 

2.65 

2.9 

3.0 

3.3 

3.6 

3.9 

4.2 

4.3 

4.3 

4.3 

4.2 

4.2 

4.1 

1 

3.56 

38^ 

4.0 

4.1 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.6 

4.6 

4.4 

4.4 

1 

4.3  1 

1    4.01 

4.4 

4.4 

4.6 

4.9 

4.9 

5.0 

5.1 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

4.52 

3.3 

3.4 

3.6 

3.8 

3.9 

4.0 

4.1 

4.1 

4.0 

4.0 

4.0 

3.9 : 

,     3.91 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

2.9 

2.8 

2.8 

2.7  i 

1     3.12 

2.5 

2,5 

2.5 

2.5 

2.5 

• 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.3 

2.3 

2.3 

1     2.50 

1 

2.2 

2.2 

2.2 

2.3 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

2.3 

2.3 

2.2 

1 
2.2 

2.26 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

'     1.89 

0.9 

0.9 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

08 

0.8 

0.8! 

1     1.08 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

063 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

j    0.22 

4.17 

1 

4.33 

4.53 

4.74 

4.88 

4.98 

1 

5.01  i 

1 

5.00 

4.93 

4.83 

4.75 

4.66 

4.55' 

!                            } 
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1. 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

1 

7.5 

7.7 

7.7 

7.5 

7.6 

7.6 

7.8 

2 

8.2 

8.2 

8.4 

6.5 

8.6 

8.7 

8.8 

3 

9.1 

9.1 

9.1 

6.9 

8.7 

8.5 

8.7 

4 

8.7 

8.7 

8.5 

8.3 

8.0 

8.0 

7.9      1 

5 

8.1 

8.1 

8.1 

8.1 

7.9 

7.9 

7.9      1 

3 

7.9 

7.9 

7.9 

7.8 

-7.7 

7.7 

7.6    ; 

1 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

75 

7.5 

7.6      1 

8 

7.8 

7.7 

7.7 

7.7 

7.7 

7.7 

7.8     ' 

9 

8.0 

8.0 

7.9 

7.7 

7.4 

7.2 

7.4 

10 

7.5 

7.5 

7.5 

7.4 

7.4 

7.4 

7.4      1 

11 

7.5 

7.5 

7.5 

7.4 

7.4 

7.4 

7.6     1 

12 

7.8 

7,7 

7.5 

7.2 

7.2 

7.0 

7.0      , 

13 

7.1 

7.1 

6.9 

6.9 

6.7 

6.6 

6.5      1 

14 

6.4 

6.4 

6.3 

6.2 

6.0 

5.9 

6.0      , 

15 

6.2 

6.1 

6.1 

5.9 

5.9 

5.7 

5.6      1 

16 

5.5 

5.4 

5.2 

5.2 

5.1 

5.1 

5.1      ■ 

17 

5.3 

5.1 

5.1 

5.0 

5.1 

5.1 

5.2      1 

18 

5.4 

5.3 

5.3 

5.3 

5.1 

5.1 

5.0      , 

19 

4.8 

4.8 

4.7 

4.6 

4.4 

4.3 

4.2 

20 

4.4 

4.3 

4.3 

4.3 

4.2 

4.3 

4.3 

21 

4.5 

4.5 

4.6 

4.6 

4.6 

4.6 

4.6 

22 

4.8 

4.8    * 

4.8 

4.7 

4.8 

4.9 

4.9 

23 

5.1 

5.1 

5.1 

5.2 

5.2 

5.3 

5.3 

24 

5.4 

5.5 

5.4 

5.3 

5.1 

5.0 

5.0 

25 

5.1 

5.0 

4.9 

4.9 

4.9 

4.7 

4.7 

26 

4.7 

4.6 

4.5 

4.4 

4.4 

4.3 

4.2 

27 

4.1 

4.1 

3.9 

3.9 

4.1 

4.0 

4.0 

28 

4.1 

4.1 

4.0 

4.1 

4.1 

3.9 

3.9 

29 

3.7 

3.7 

3.6 

3.5 

3.4 

3.2 

3.1 

1    30 

3.1 

3.1 

3.1 

3.0 

2.9 

2.9 

2.8 

1     31 

2.8 

2.8 

2.7 

2.7 

2.6 

2.6 

2.5 

CpeAH. 
Mittel 

6.07 

6.05 

5.99 

5.93 

5.66 

5.81 

5.82 
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r 
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1 
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16.4 
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10.3 
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10.3 
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16.3 
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10.0 
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7.6 
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7.8 

1       7.7 

7.8 

7.8 

7.7 

7.70 

11.6 

15.3 

15.5 

7.7 

7.7 

7.7 

7.7 

7.7 

7.6 

7.6 

7.7 

7.68 

11.5 

15.3 

15.4 

7.7 

7.7 

7.6 

7.6 

7.6 

7.6 

7.6 

7.6 

7.62 

11.4 

15.2 

15.4 

7.6 

7.6 

7.5 

7.4 

7.4 

7.3 

7.3 

7.3 

7.42 

11.3 

15.2 

15.3 

7.3 

7.3 

7.2 

7.2 

7.2 

7.2 

7.2 

7.2 

7.22 

11.2 

15.1 

15.3 

7.1 

7.1 

7.0 

7.1 

7.0 

7.0 

7.0 

7.0 

7.04 

;    1" 

15.0 

15.3 

6.9  1 

6.9 

6.9 

6.9 

6.9 

6.8 

6.7 

6.8 

6.85 

11.0 

14.9 

15.3 

•     1 
6.8  . 

6.7 

6.7 

6.6 

6.6 

6.6 

6.6 

6.6 

6.65 

10.9 

14.9 

15.2 

6.5  1 

6.5 

6.4 

6.4 

6.4 

6.3 

6.3 

e.8 

6.39 

10.8 

14.8 

15.2 

8.82 

8.80 

8.77 

8.76 

8.75 

8.74 

8.72 

8.71 

8.76 

12.41 

15.66 

15.71 

13 


r 


BuBOXb- 

TepMOMeTpi>   Ch  HepHUHt  iuapHKOHi> 
1.6  Herpa  naxi  noBepxBocTbio  atiaa. 


SS 

;^  0   H  0  a 

r  A  B  «. 

V  0  r 

mittag. 

1 

2 

3 

1 

6 

6 

7 

6 

9 

10 

I 
11 

-1.27 
1.16 

-1.59 
1.01 

-1.77 
0.84 

-2.07 
0.64 

-2.41 

0.30 

-2,51 

0.10 

2.45 
0.13 

-1.15 
2.49 

2.29 
5.35 

4.30 

7.11 

lU 

IV 
V 

4.49 

9.10 
13.30 

3.95 
8.71 
12.95 

3.69 
8.46 
12.45 

3.56 
8.20 
12.19 

3.21 

7.92 
12.09 

3.11 

9.02 
14.47 

4.69 
11,70 
17.08 

8.36 
14.12 

19.05 

10.13 
16.12 

20.80 

11,93 
17.27 

22.19 

V 

In 

VIl 

16.83 
18.69 
19.62 

16.43 
18.26 
19.25 

16.15 
17.80 
19.03 

15.69 
17.26 
18.49 

16,22 

17.13 
18,21 

18.89 
21.08 
20.37 

21.53 
24.63 
24.05 

24.10 
26.17 
27.16 

25.19 

28.36 
28.87 

27.03 
29.2-3 

30.65 

IX 

,x 

IXI 

15.16 
12.50 
3.07 

14.93 

11.98 
2.79 

14.52 
11.65 
2,63 

14.18 
11.42 
2.69 

14.00 
11.11 
2.54 

13.81 
10.82 
2.31 

17.18 
13.27 
2.48 

20.22 

17.62 
6.51 

22.02 

20,67 
9.33 

23.66 
22,55 
11.95 

XU 

0.42 

0.44 

0.19 

0.04 

-0.03  '-0.11 

-0.25 

0.76 

2.58 

3.75 

Jahr. 

9.42 

9.09 

8.80 

8.52 

8.36  1     9.28 

11,19 

13.78 

15.98 

17.64 

« 

1 

epMOMe 

Tpi 

Ha  noBepxHOCTH  3eMj] 

II 

1 

2 

2 

n  0  Ji 

y  Ä  H  JI. 

V  0  r 

in  i  t 

t  ag 

4 

a    1    e 

7 

8 

9 

10 

!■ 

-2.52 

0.21 

-2.6« 
0.07 

-2.87 
-0.19 

—3.10 
-0.30 

-3.28  '-3.51 
-0.44  |-Ü,80 

-3,4B 
-O.OÜ 

-2.82 
0.80 

0,71 
5.48 

4,6i> 
9.82 

III 

i  IV 

V 

3.34 
9.35 
13.70 

2.90 
9.06 
13.27 

2.61 
8.69 
12.73 

2.50 
8.26 
12.36 

2,24 
7.75 
12  IG 

2,08 
8,3S 
13.19 

2.8fi 
11.90 
17.74 

7.59 
16.90 
21.96 

12.88 
22.33 
25.40 

17.68 
26.47 
31.01 

VI 
VII 
VIII 

18.41 
19.97 
21.21 

17.94 
19.42 
20.65 

17.50 
18.78 
20.15 

17.06 
18.14 
19.04 

17.23 
17.88 
19.26 

18.46 
18.!t2 
19,92 

22.86 
26,38 
24.73 

27.87 
32,39 
31,68 

32.68 
38.96 
37.85 

37.76 
44.-15 

44.05 

IX 
X 
XI 

16.01 
12.35 
1.73 

15.66 
11.77 
1.45 

15.23 
11,31 
1.28 

14.94 
11.04 
1.15 

14,67 
10.77 
1,07 

14.44 

10.49 
0.84 

16.84 
11.31 

0.92 

22.72 
16,36 
3.39 

27.94 
22,15 

8.20 

33.54 
27.43 

13.60 

XU 

0.3! 

0.18 

O.Ol 

-0.07 

-0.07  1-0.25 

-0.40 

0.10 

1.98 

4.04 

'  .lai»'. 

9., 

9.14 

8.77 

8.47 

8,27  j     8.51 

10.92 

14.91 

19.80 

24.53 
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Besume. 

Thermonieter  mit  geschwärzter  Kugel 
1.5  Meter  über  dem  Erdbod«i. 


p 

1 

TT  0    n  0 

Jl  7  A  U  H. 

Nachmltta 

•  g- 

CpeAH. 
Mittel 

1 

2 

B 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

7.50 
i   9.48 

7.12 
9.28 

7.01 
9.14 

5.42 
8.47 

2.08 
6.16 

1.12 
4.58 

0.26 
3.68 

-0.34 
3.07 

-0.82 
2.58 

-1.01 
2.21 

-1.39 
1.76 

-1.63 
1.43 

1.23 
4.09 

1  15.14 

,20.66 

24.34 

15.84 
20.82 
24.12 

15.91 
20.39 
23.18 

14.85 
20.11 
22.22 

13.45 
19.22 
21.40 

10.17 
16.28 
20.10 

8.77 
14.15 
17.58 

7.97 
13.20 

15.78 

6.90 
12.01 
14.95 

6.12 
11.08 
14.63 

5.54 
10.40 
14.04 

5.05 

9.69 

13.66 

8.75 
14.04 
17.92 

28.17 
1  32.19 
1  32.97 

27.72 
32.36 
33.40 

27.55 
33.65 
34.08 

26.95 
33.32 
33.69 

26.36 
32.15 
32.31 

24.46 
30.67 
29.88 

21.88 
27.09 
26.03 

19.80 
23.83 
23.94 

19.13 
22.56 
22.75 

18.27 
21.56 
21.91 

17.85 
20.53 
20.92 

17.47 
19.55 
20.28 

22.03 
25.41 
25.90 

26.49 
l  25.88 
'  14.63 

26.96 
25.14 
14.71 

26.00 
25.62 
13.57 

25.17 
23.26 
10.17 

22.81 

19.23 

8.10 

20.06 

17.33 

7.03 

18.72 

16.29 

6.19 

17.77 

15.32 

5.44 

16.79 

14.48 

4.86 

16.23 

13.98 

4.19 

15.77 

13.52 

3.71 

15.42 

12.85 

3.26 

19.54 
17.35 

7.08 

1    6.09 

5.78 

4.90 

2.85 

1.85 

1.35 

1.05 

0.73 

0.44 

0.33 

-0.12 

-0.27 

1.85 

;  20.29 

r 

20.27 

20.08 

1 

18.87 

17.09 

15  25 

13.47 

12.21 

11.39 

10.79 

10.21 

9.73 

1 

13.77 

1 

Thermometep  auf  dem  Erdboden. 

■ 

11 

0       11 

0  Ji  y 

AHB 

I. 

Nachmittag?. 

t 

CpeAH. 

Mittel 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

11.04 
16.21 

10.27 
14.72 

8.30 
13.27 

4.85 
10.43 

0.70 
6.10 

-0.74 
3.81 

—1.55 
2.65 

-2.06 
2.05 

-2.44 
1.65 

-2.64 
1.24 

2.81 
0.83 

-3.08 
0.57 

0.84 
4.85 

23.58 
35.36 
35.83 

24.67 
34.08 
33.54 

22.75 
31.23 
30.48 

18.30 
27.53 
27.76 

12.89 
23.18 
24.79 

9.16 
17.64 
21.58 

7.45 
14.59 
18.77 

6.55 
13.32 
16.94 

5.62 
12.21 
15.96 

5.00 
11.24 
15.30 

4.43 
10.49 
14.68 

3.97 

9.79 

14.19 

10.22 
18.09 
21.43 

42.66 
53.1 1 
52.58 

40.87 
51.72 
51.53 

38.26 
50.38 
49.65 

35.00 
45.96 
45.05 

32.16 
40.51 
38.86 

28.13 
33.48 
32.37 

24.73 
28.76 
27.97 

22.72 
25.70 
25.69 

21.40 
24.13 
24.38 

20.42 
22.89 
23.41 

19.62 
21.78 
22.44 

19.06 
20.91 
21.77 

27.33 
32.31 
32.30 

41.78 
35.12 
19.54 

40.89 
32.59 
18.60 

37.06 
30.31 
15.18 

32.34 
25.40 
10.36 

26.49 

20.30 

7.23 

22.53 

17.74 

5.93 

20.24 

16.35 

4.99 

18.66 

15.25 

4.12 

17.75 

14.45 

3.49 

17.13 

13.86 

2.79 

16.76 

13.40 

2.25 

16.20 

12.78 

1.83 

24.13 

19.14 

6.97 

8.60 

7.98 

6.29 

4.10 

2.58 

1.72 

1.26 

0.98 

0.56 

0.36 

0.10 

-0.12 

2.28 

31.28 

30.12 

27.76 

23.92 

19.65 

16.11 

13.85 

12.49 

11.60 

10.92 

10.33 

9.82 

16.66 

TeMnepaxypa  noHBu 

m 
Ba    T  j  j  6  H  B  t     O.Ol. 


^i. 

;i,o    iiojy;(a 

H. 

V  0  r 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I 
11 

-1.75 
0.94 

-1.86 
0.76 

-2.04 
0.52 

-2.20 
0.37 

-2.36 
0.18 

-0.06 

-2.56 
-0.03 

-2.21 
0.94 

-0.09 
4.49 

2.58 

8.27 

m 

IV 
V 

4.32 
10.19 
14.60 

3.89 
10.17 
14.17 

3.55 

9.75 
13.67 

3.33 
9.29 
13.24 

3.04 
8.76 
12.99 

2.81 
9.12 
13.76 

3.28 
11.83 
17.19 

6.68 
16.13 
21.05 

11.15 
21.06 
26.29 

15.95 
25.46 
29.78 

VI 

vu 

VllI 

19.62 

21.63 
22.63 

19.06 

20.95 
22.11 

18.57 

20.30 
21.62 

18.12  !  18.11 
19.67     19.34 
20.99  1  20.63 

19.17 
20.21 

20.89 

22.25 

25.45 
24.27 

26.48 
31.05 
30.11 

30.94 
37.69 
36.09 

35.46 
43.03 
42.06 

IX 
X 
XI 

17.12 
13.49 
2.93 

16.77 
12.90 
2.57 

16.31 
12.43 
2.32 

15.96 
12.08 
2.14 

15.62 
11.76 

1.97 

15.40 
U.45 
1.74 

16.95 
11.90 
1.74 

21.74 
15.62 
3.16 

26.47 
20.45 
6.97 

31.97 
».39 
11.56 

XII 

0.74 

0.60 

0.49 

0.35 

0.33 

0.1  J 

0.03 

0.35 

1.72 

3.50 

Jalir. 

10.56 

10.18 

9.79 

9.44 

9.20 

9.34 

11.03 

14.26 

18.52 

22.92 

H  a    r  Ji 

y  6h 

B  i     0.02. 

ÄO 

n  0  ^  y  A  H 

H. 

Vor 

mittag 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9      1      10 

I 
i  11 

-0.90 
1.98 

-0.94 
1.73 

-1.11 
1.50 

—1.19    -1.35 
1.31        1.20 

-1.51 
0.95 

-1.61 

0.87 

-1.47 
1.32 

1 

-0.37  i      1.17 

3.43  ,     6.24 

111 

IV 
V 

5.53 
12.26 
15.y5 

5.10 
11.80 
15,47 

4.69 
11. 3Ö 
15.03 

4.43        4.12 
10.85  1  10.35 
14.55  ,   14.22 

3.85 
10.31 
14.47 

3.93 

11.74 
16.57 

5.89 
14.49 

19.47 

8.93     12.54 
17.77      21.27 
22.56  1  26.18 

VI 

vu 

VUI 

20.72 
23,78 
24.77 

20.06 
23.01 
24.19 

19.54 

22.31 
23.65 

19.04  1   18.87 
21.57   i   21.18 
23.01   1   22.58 

19.47 
21.39 
22.47 

21.73 
24-63 
24.22 

2<.99 

28.52 
27.99 

28.83  :   32.52 
33.06  !  37.35 
32.35  1   36,74 

IX 
X 
Si 

18.71 
14.67 
3.71 

18,33 
14.08 
3.37 

17.81 

13.58 
3.08 

17.40      17.05 
13.19  .  12.86 
2.85  j     2.69 

16.71 
12.52 
2.45 

17.44   i   20.51 
12.68  1  14.96 
2.39  i     3.17 

24.02 
18.55 
5.73 

28.22 
22.57 
9.46 

XII 

1.10 

0.97 

0.85 

0.71        0.65 

0.51 

0.41 

0.56 

1.59 

3.03 

ir 

11.66 

11.43 

11.02 

10.64     10.37 

10.30 

11.25 

13.37 

16.37 

19.77 

Resumö. 

Temperatur  des  Brdbodens 
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m 


in   der   Tiefe    O.Ol. 


1 

1 

1' 

i 
1 
i 

n 

lonojiyAHH. 

■  ■     ■    '  T              1,  '.^msss^   ■         -    : 

Nachmittag. 

CpexH. 
Mittel 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

1 

10 

11 

12 

1 

1 

8.94 
14.91 

9.02 
14.09 

7.65 
13.00 

5.14 
10.79 

1.72 
7.09 

0.36 
4.83 

-0.40 
3.65 

-0.94 
2.94 

-1.28 
2.45 

-1.59 
2.04 

-1.82 
1.61 

-2.07 
1.28 

1.00 
5.02 

22.69 
i  35.33 

'  35.98  1 

24.05 
34.65 
34.24 

22.74 
32.41 
31.57 

19.03 
28.88 
28.96 

14.42 
24.81 
25.94 

10.71 
19.39 
22.85 

8.84 
16.31 
20.10 

7.84 
14.87 
18.34 

6.91 
13.74 
17.23 

6.20 
12.69 
16.33 

5.55 
11.83 
15.75 

5.02 
11.09 
15.19 

10.56 
18.79 
21.94 

.  41.94 
',  52.92 
.'  51.75 

40.84 
52.35 
51.42 

38.87 
51.34 
50.01 

35.79 
47.80 
46.30 

33.19 
42.81 
40.74 

29.23 
35.45 
34.48 

26.47 
30.78 
30.17 

24.35 
27.81 
27.64 

23.07 
26.06 
26.20 

21.85 
24.74 
25.11 

21.06 
23.64 
24.03 

20.31 
22.75 
23.32 

27.71 
33.18 
32.91 

41.67 
33.67 

17.93 

1 

40.86 
32.12 
17.56 

37.82 
30.39 
15.16 

33.77 
26.34 
11.50 

28.28 

21.82 

8.53 

24.44 

19.13 

7.20 

21.88 

17.73 

6.23 

20.22 

16.62 

5.35 

19.17 

15.76 

4.70 

18.18 

15.06 

3.98 

17.94 

14.66 

3.46 

17.41 

13.89 

3.03 

24.70 

19.45 

7.26 

\     7.82  I 

7.58 

6.32 

4.59 

3.26 

2.36 

1.84 

1.53 

1.12 

0.89 

0.65      0.41 

2.47 

'*  30.46 

).              1 

29.90 

2^11 

24.91 

21.05 

17.54 

15.30 

i 

13.88 

12.93 

12.15 

11.52 

10.97 

17.08 

t 

in    der   Tiefe 

m 
)     0.02, 

1 

n 

2 

0    n  0  Ji  y 

;^HH.                   Nachmittag. 

CpeAH. 
Mittel 

3 

4 

Ö 

6 

1 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

6.49 
12.31 

7.08 
12.19 

6.41       5.01 
11.82  '  10.42 

2.58 
7.94 

1.31       0.53 
6.01  '     4.84 

'     0.04 
4.08 

-0.26 
3.57 

-0.54   -0.78 
3.04  [     2.64 

-1.01 
2.29 

1.11 
5.07 

18.76 
29.34 
32.30 

20.17 
29.71 
31.85 

19.96  1  17.90 
29.01     27.10 
30.34     28.81 

15.27 
24.68 
26.50 

12.30     10.45 
21.26     18.57 
24.101  21.94 

9.39 1     8.42 
17.02  i  15.86 
20.12,  18.85 

7.65 ,     6.97       6.36 
14.80     13.93     13.11 
17.93'   17.17     16.57 

1                         1 

10.24 
18.26 
21.71 

38.85 
46.18  1 
45.75 

38.56 
46.70 
46.30 

37.44     35.12 
46.46     44.66 
45.88  i  43.85 

33.16 
41.67 
40.40 

30.32     27.77 
37.86  '  33.28 

36.47  1  32.59 

1 

25.701  24.35     23.12     22.23     21.41 
30.56     28  53     27.10     25.9b  ,  24.96 

30.201  28.65     27.45     26.42     25.50 

1                                       1 

27.38 
32.35 
32.33 

37.24 
30.29  ' 
1 5.82 

37.34 
29.82 
15.86 

35.79 
28.81 
14.41 

33.29 
26.15 
11.83 

29.51 

22.82 

9.38 

26.31     23.93 

20.42     18.98 

8.07       7.07 

22.29 

17.90 

6.2  t 

21.11 

17.00 

5.54 

20.27     19.64     19.06 

16.24     15.71     15.05 

4.85       4.30       3.83 

24.55 

19.32 

7.24 

7.01 

6.97 

6.13 

4.78 

3.60 

2.81  1     2.25 

1.92 

1.53 

1.26       1.05       0.82 

2.56 

26.70 

1 

26.89 

26.04 

24.08 

21.46 

18.94,  16.85 

1 

15.45     14.43 

• 

13.60     12.94     12.33 

1 

16.84  ' 
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BUBOJTB. 

TeMnepaxypa  noMBu 

m 
Ha   r  XJ  6  Eui     0.06. 


ä^ 

^  0    a  0  i 

l'  A  H 

V  0  r 

mittag 

ii 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8          9 

10 

1 
II 

0.19 
3.04 

0.11 
2.80 
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30.7 

= 

(1.H4  Mi.'tur. 

1         i.d.'i  Mei 

r. 

3,26  Meter. 

~3 

\T~ 

8.7   1       5.5 

3.2 

1     11.4   1       9,0 

2.4 

14.9  !     13.5  j       1.4 

15.2 

i  ii 

7.5   1       5.5 

2.0 

9.0  1       8.6 

0.4 

13.5   1     123  1       1.2 

14.1 

IH 

10.9  i       6.9 

4.0 

10.0  )       8.9 

1.1 

12.3   1     11.8  ;       0.5 

13.1 

l'  IV 

15.0        10.9 

4.1 

1     J2.7        10.1 

2.6 

12.4 

11.8         0.6 

12.6 

'.  r 

le.i  1    15.0 

3.1 

',     15.4   ,     12.8 

2.6 

13.3 

12.4  '       0.9 

13.0 

ll  VI 

23.1         17.7 

5.4 

18.7   1     15.6 

3.1 

14.5 

13.3  1      1.2 

13.7 

1!  TU 

2(1.4  !     22.7 

3.7 

1     21,8  1     18.8 

3,0 

15.9 

14.6  :       1.3 

14.7 

1'  VI  11 

27.0  ,     24.3 

2.7 

,     22.8  i     21.6 

1.2 

17.1 

15.9          1.2 

15.6 

IX 

27.0 

21.2 

5.8 

;     23.0  '     20.9 

2.1 

17.7 

17.1 :    0.6 

16.4 

X 

21.3 

16.9 

4.4 

ji     20,8  '     18,7 

2.1 

17.7 

17.4 

0.3 

16.7 

XI 

IÖ.9 

10.2 

6.7 

18.5  ;     14.0 

45 

17.4 

16,5 

0.9 

16.7 

XII 

10.4 

6.3 

4.1 

13.9       10.8 

3.1 

16.5 

14.8 

1.7 

16.2 

iSr 

27.0 

5.5 

21.5 

23.0 

8.6 

14.4 

17.7 

11.8 

5-9 

16.7 

HÄBJIlOAEHIfl 

HAAt  TEMnEPATyPOK)  nOHBH, 

^P0H3BE;^EHHLIa    ' 

BlTZ«J!HCCKOt  OBCEPBÄTOPIH 

BT)  1889  roÄy. 


-:<♦>=> 


B1@B1€HT11GE1 


DER    BODENTEMPERATUREN 

ANGESTELLT 

IMTIFLISER  OBSERVATORIUM 

IM    JAHRE 

1889. 


ÄHBapL  1889. 

TepMOMOTP'B  CB  nepHUMT,  mapHKOMi. 
1.5  lerpa  hsai  noBepxBocTbn  seura. 


Datum 


-  2,5 

-  2.6 

~  2.3 

-  2.3 

-  2.9 

-  3.3 

-  4.7 

~  4.7 

-  4.9 

-  4.9 

-  5.3 

-  5.3 

-  6.3 

-  6.3 

-11.9 

-10.5 

-12.6 

-12.1 

-  9.2 

-10.1 

-12.5 

-11.6 

-13.5 

-  6.1 

-  6.1 

-  5.1 

-  3.7 

4.1 

3.5 

-  0.3 

-  0.9 

-  7.5 

-  7.3 

-  8.6 

-  9.0 

0.8 

1.2 

-  3.7 

-  4.9 

0.0 

-  0.6 

-6.12 

-5.98 

2.2         l.G 
6.11     -4.89 


-  9.5 

-10.4 

-  8,7 

-  5.3 

-  4.3 

-  2.6 

2.8 

Januar  1889. 

TliePmometeP  mit  geschwärzter  Kugel 
1.5  Meter  Ober  dem  Erdboden. 
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TL  0   noJiyAHfl. 


Nachmittag. 


Gpex«. 
Mittel 


1.9 
2.7 
5.9 
0.1 
2.0 


1.9 
2.7 
3.9 

7.7 
-1.8 


0.5 

0.5 

-0.3 

-1.5 

-0.9 


-3.7 
1.1 

-0.1 
1.5 
0.3 


4.1 
5.3 
0.5 
6.2 
4.9 


5.8 
1.7 
5.4 
6.5 
3.9 


5.8 


1.73 


3.7 
3.7 
3.6 
0.9 
2.2 


1.5 
1.5 
1.5 
7.9 
2.5 


0.1 
0.5 
0.1 
2.1 
0.9; 


0.3 
1.1 
1.5 
0.9 
3.5 


5.3 
0.7 
0.9 
5.7 
5.0 


8.9 
2.0 
2.7 
1.3 
1.0 


6 


8.6 
8.5 
5.8 
2.4 
0.2 


0.1 
0.3 
1.8 
3.1 
1.3 


3.9 
2.7 
1.3 
5.6 
4.3 


4.4 

1 
4.4 

2.0 

4.9 

6.5 

2.5 

5.7 

6.7 

6.6 

4.3 

5.5 

3.9 

1.65 

0.80 

2.6 
3.1 
2.7 
5.1 
2.4 


2.2 
3.9 
0.2 
3.6 
3.6 


3.6 
4.1 
0.1 
3.4 
4.5 


2.4 


-0.84 


0.6 

1                vr.— 

0.1 

1.9 

0.1 

1.9 

0.3 

7.7 

6.3 

3.3 

-  3.9 

0.5 

-  1.0 

0.3 

-  0.8 

1.5 

-  2.6 

2.5 

-  3.5 

2.4 

-  3.3 

11.5 
11.3 
8.0 
-  3.4 
•  0.9 


0.5 
0.7 
0.6 
3.7 
4.3 


1.5 
1.5 
4.0 
4.1 
4.3 


•  7.1 
8.1 

10.8 
6.9 

•  7.4 


6.2 
5.8 
0.9 
4.1 
2.6 


0.3 
0.3 
2.3 
1.9 
1.3 


0.4 


-3.25 


12.0 

12.5 

8.8 

4.0 

1.0 


0.5 
1.0 
0.8 
2.9 
4.3 


1.7 
1.7 
4.0 
4.3 
4.3 


8.3 

10.9 

12.9 

6.5 

9.5 


7.6 
6.9 
2.5 
4.3 
2.5 


0.7 
0.2 
3.9 
0.9 
2.9 


0.3 


-3.95 


-12.7 

13.7 

.  7.8 

4.1 

1.2 


0.7 
1.9 
0.8 
1.9 
4.0 


1.9 
1.9 
4.1 
4.3 
4.4 


9.3 
12.5 
13.9 
■  7.5 
10.4 


8.9 
7.9 
4.0 
4.1 
2.6 


1.5 
0.3 
4.4 
0.3 
2.5 


-  0.1 


-4.43 


8 


10 


11 


13.7 

13.7 

7.4 

4.2 

1.3 


0.5 
3.1 
0.9 
2.4 
4.0 


2.0 
2.0 
4.1 
4.5 
4.4 


13.1 

14.3 

7.6 

4.1 

1.4 


0.6 
3.3 
1.0 
2.0 
3.9 


2.1 
2.1 
4.1 
4.7 

4.4 


9.7 

-  8.8 

13.9 

-14.5 

15.0 

-15.8 

8.3 

-  8.3 

11.4 

-11.5 

11.4 

-12.8 

8.5 

-  8.1 

4.5 

-  4.6 

3.6 

4.9 

2.5 

2.3 

1.9 

-  2.5 

0.7 

-  1.9 

5.1 

-  4.9 

0.4 

-  0.3 

2.9 

—  2.4 

1.1 

-  1.2 

4.91 

-5.00 

13.7 
•14.9 

•  8.7 
.  3.7 

•  1.4 


0.7 
4.9 
0.9 
1.8 
3.7 


2.3 
2.2 
4.2 
4.9 
4.6 


■  8.5 
16.1 
16.3 
•  7.5 
11.5 


13.3 

.  7.9 

.  5.1 

3.5 

1.9 


2.5 
3.0 
4.7 
0.7 
2.5 


-  1.1  -  1.2  -  4.2 


-4.91  -5.00  -6.40 


14.1 
■15.8 
■  7.5 
.  2.6 
•  1.4 


0.7 
4.3 
1.0 
0.3 
3.4 


2.1 
2.5 
4.3 
4.9 
4.7 


-  7.9 
-16.5 
16.7 
■  7.5 
12.3 


14.3 
7.3 

.  6.3 
3.1 
2.1 


3.1 
3.2 
4.1 
0.8 
1.5 


-  4.3 


-5.47 


12 


-14.1 
-16.3 

-  8.7 

-  2.6 

-  1.6 


0.9 
3.7 
1.1 
3.5 
3.3 


2.7 
2.6 
4.4 
4.9 
4.7 


■  7.6 
15.8 
15.9 

■  7.7 
13.1 


■15.0 
6.7 
6.5 
2.6 
1.3 


4.3 
4.7 
4.5 
2.1 
0.8 


-  4.9 


-5.83 


11.63 
11.21 
■10.10 
-  4.65 
0.92 


0.36 
0.95 
0.58 
2.84 
3.52 


1.89 
1.55 
2.72 
3.88 
3.82 


5.23 
7.26 
9.27 
7.67 
6.95 


6.74! 

7.75 

3.68 

1.50 

3.55 


1.08 
1.87 
2.82 
1.81 
0.82 


0.53 


-  3.43 


1 


SuBapb  1889. 
TepMOMeTp*!»  Ha  noeepxHocTH  aeujii 


batom 

Ao 

n  0  j 

7  Ä  B 

a. 

Vormittag. 

1 

2 

3 

4. 

6 

6 

7 

8 

9 

JL 

-12.3 

-12.6 

-13.1 

-13.2 

-13.5 

-13.8 

-13.8 

-13.1 

-  6.9 

-  3.1 

-10.8 

-11.2 

-11.5 

-11.7 

-11.8 

-12.2 

-12.6 

-12,1 

-  8.0 

-  3.7 

-11.9 

-12.4 

-12.8 

-12.8 

—  14.4 

-12.9 

-13.0 

-11.6 

-  8,2 

-  4.2 

-  7.2 

-  7.2 

-  7.2 

~  7.1 

-  6.8 

-  6.8 

-  6.2 

-  5.7 

-  3.8 

-  1.9 

5 

-  2.6 

-  2.4 

-  2.4 

-  2.2 

-  a.3 

-  2.2 

-  2.3 

-  2.0 

-  1.2 

0.0 

-  1.0 

—  1,1 

-  1.2 

-   1.4 

-   1.5 

-  t.5 

-   1.5 

-  1.2 

-  0.2  1      0.2 

O.l 

0.2 

0.1 

0.0 

0.0 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.2  1      0.1  1      0.3 

—  0.4 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.5 

-  0.4 

~  0.6 

-  0.4 

-  0.6  1-  0.2  ;      0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1         0.2  1      1.1 

-  0.6 

-  0.8 

-   1.1 

-  l.I 

-   1.4 

—  1.4 

-  1.9  '-  1.8    -  1.0  1      0.0 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.5    ~  0.5  1  -  0.3 

-  0.2 

-  0.4 

-  0.4 

—  0,4 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.4 

-  0.3    -  0.3  1—  0.2 

-  0.1 

-  0.3 

~  0.4 

—  0.5 

-  0.4 

—  0.6 

—  0,7 

-  0.8    -  0.6  1  -  0.4 

0.0 

-  1.2 

-  1.4 

-   1.6 

-  1.8 

-  1.8 

-  1.8 

_  1.9    _  i.g  i_  i.i 

-  0.4 

-  2.6 

-  2.6 

-  2.4 

-  2.4 

-   2.5 

-  2.6 

-  2.6  1-  2,4  j-  2.0 

-  0.8 

-  2.9 

-  2.9 

-  3.1 

-  3.1 

-  3.0 

-  3.2 

-  3.3    -  3.2 

-  2.0  1-  OA 

-  3.7 

--  3.7 

-  3.6 

-  3.6 

-  3.7 

-  3.7 

-  3.8    -  3.7 

-  2.2    -  0.8 

~  7.6 

-  Ö.8 

-  6.0 

-  5.5 

-  5.4 

-  5.2 

-   5.2    -  5.1 

-  4.8    -  1.6 

-  9.2 

-  9.0 

-  8.6 

-  8.6 

-  8.4 

-  8,4 

-  8.2  1-  7.5 

-  5.5  1-    1.2 

-  4.1 

-  4.0 

-  5.4 

-   5.6 

—  5.5 

-  6.4 

-  7.0    -  7.2 

-  5.3  1-  2.2 

-  8.0 

-  8.4 

-  9.0 

-  9.2 

-  9.7 

-  9.7 

-10.?  1-  9.0 

-  5.6 

-  1.5 

-  9.5 

-10.0 

-10.5 

-  9.6 

-  8.8 

-  8.2 

-  8.^1 

-  7.6  ;-  6.1 

-  3.0 

23 

-  4.2 

-  4.4 

-  4.2 

-  4.0 

-  4.2 

-  4.2 

-  4.4 

_  4,0  :-  2.7 

-  1.5 

24 

-  4.8 

-  4.8 

-  4.3 

-  4.6 

-   5.2 

-  4.8 

-  4.6 

-  3.7   1-  0.6 

1.0 

25 

0.1 

0.1 

0.2 

0.3 

0.3 

0.3 

0,3 

0.4  !      0,9 

1.8 

26 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.5 

-0.5 

-  1.1 

-  1.2 

-  2.2 

-  2.0 

1 
0.4  '       1.6 

27 

-  4.5 

-  4.9 

-  5.2 

-  5.7 

-  6.1 

—  6.4 

-  6.7 

-  6,2 

-  1.8  1      0.6 

28 

-  4.0 

-  4.4 

-  5.0 

-  5.5 

-  6.2 

—  6.4 

—  7.2 

-  7.0 

-  1.4 

13 

29 

-  4.2 

-  3.2 

-  2.8 

-  2.7 

-  2.5 

-  2.4 

-  2.6 

-  2.0 

0.1 

1.4 

30 

-  3.9 

-  3.6 

-  3.9 

-  4.5 

-  4.2 

-  4.9 

-  6.0 

-  6,2 

-  0.7 

1.5 

31 

-  3.0 

-  2.6 

-  2.3 

-  2.8 

-  2.4 

-  3.3 

-  4.2 

-  2.6 

0.4 

2.6 

amS" 

-4.03 

-4.05 

-4.16 

-4.21 

-4.31 

-4.37 

-4.57 

-4.21 

-2.26 

-0.43 

Januar  1889. 
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no     nojiy;(HH. 


Nachmittag. 


1 


3.2 
2.5 
0.4 
2.6 

1.8 


3.8 
3.5 
3.2 
6.2 

1.6 


0.1 
0.0 
0.9 
0.1 
0.1 


0.1' 
2.5  I 
2.2, 
3.4  i 

1.7  1 


5.0 
2.3 
0.9 
4.9 
4.7 


9.6 

4.0 
8.8 
8.2 
8.1 


n 


8 


]0 


11 


1.7 
2.2 
0.3 
2.0 
3.2 


2.7 

2.8 
2.5 
6.9 
1.0 


0.2  1 

O.Ol 

1.0 

0.2 

0.4 


1.0 

•2.0 

3.2 

3.3 

4.1 


5.4 
2.2 
1.2 
4.0 
4.5 


8.2 
3.2 
9.1 
8.1 

8.7 


0.4 

-  1.0 

-  4.2 

-  6.6 

~  8.0 

-  8.8 

1.3 

-  1.4 

-  5.0 

-  7.2 

-  8.7 

-  9.5 

0.6 

-  2.2 

-  5.0 

-  5.7 

-  5.5 

-  5.5 

0.8 

-  0.2 

-   1.1 

-  2.5 

-  3.1 

-  3.7 

1.7 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

-  0.2 

12 


Tt 


CpeAH. 
Mittel 


6.8 .       6.0 


3.30 


3.27 


1.2 
2.1 
3.1 
5.5 
0.1 


0.1 
0.0 
0.6 
0.2 
0.0 


1.1 
1.4 
1.8 
1.2 
1.0 


3.9 
O.l 
2.0 
4.1 
4.0 


5.7 
4.3 
3.8 
5.8 

5.8 


3.3 


2.15 


0.4 
0.6 
1.1 
3.2 
0.2 


0.0 
0.6 
0.0 
0.1 
0.2 


0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 


0.0 

0.0 

-  0.2 

-  0.4 

0.0 

0.0 

-  0.1 

0.0 

-  0.2 

-  0.2 

0.0 

0.0 

1 
O.Ol 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-  0.2 

-  0.3 

0.0 

-  0.2 

-  0.7 

0.0 

-  0.2 

-  0.6 

0.4 
0.2 
0.2 
0.1 
0.4 


-  1.1  I- 

-  0.6 ;  - 


0.7 
0.3 
0.4 


2.0 
1.2 
1.5 
0.3 
0.8 


0.0 
0.0 
0.4 
1.4 
1.0 


3.0 

2.8 
2.8 
0.6 
1.4 


0.0 
0.1 
0.4 
1.7 
1.7 


4.0 
5.2 
5.4 
1.2 
3.0 


0.7 

-  1.0 

-  1.8 

-  2.6 

-  3.8 

0.6 

-  0.8 

-   1.2 

-  2.2 

-  3.8 

0.9 

-  0.3 

-  0.4 

-  0.8 

-  1.5 

2.1 

0.3 

0.6 

0.4 

-  0.1 

1.7 

0.2 

0.4 

1       0.4 

0.4 

2.6 
1.8 
0.3 
2.2 
3.1 


0.7 


0.46 


0.4 
0.4 
0.6 
0.1 
0.7 


-  0.8 

-  0.4 

-  1.0 

-  0.2 

-  1.8 


-  0.6  -  1.0 


-0.78 


-1.20 


1.2 
0.4 
1.5 
0.5 
2.6 


—  1.4 


-1.66 


1.6 
0.8 
2.2 
1.0 
3.2 


—  2.4 


-2.29 


9.4 
10.1 
5.8 
3.7 
0.3 


0.0 
0.2 
0.0 
0.1 
0.2 


I       0.0 

I-  0.2 

I-  0.6 

-  2.1 

I-  2.2 


-  3.9 

-  6.6 

-  7.0 

-  1.8 

-  4.6 


5.8 
3.9 
2.8 
0.4 
0.2 


1.9 
1.4 
2.6 
1.4 
3.6 


-  3.3 


-2.74 


9.7 
10.8 
7.1 
3.2 
0.6 


0.1 
0.2 
0.0 
0.1 
0.2 


0.1 
0.2 
0.6 
2.4 
2.4 


4.0 
7.8 
8.4 
2.6 
6.0  I 


-  7.0  1 

-  4.2  i 

-  4.0' 
O.l 
0.2 


2.5 

1.8 

3.6' 

2.0 

3.7 


-  4.2 


-3.19 


10.3 

11.0 

6.0 

2.4 

0.7 


0.2 
0.4 
0.0 
0.2 
0.2 


0.1 
0.2 
0.9 
2.5 
2.7 


4.0 
8.5 
9.2 
3.1 
7.0 


8.2 
4.1 
4.8 
0.1 
0.2 


3.1 
2.4 
4.2 
2.4 
3.4 


4.6 


-3.42 


10.8 

11.6 

7.2 

2.4 

0.9 


0.1 
0.4 
0.0 
0.6 
0.2 


0.2 
0.2 

1.1 
2.5 
2.9 


3.8 
8.6 
8.6 
3.5 
7.7 


-7.42 
-7.28 
-6.84 
-3.11 
-0.62 


0.23 
0.43 
0.44 
1.41 
-0.31 


-0.13 
-0.17 
-0.25 
-1.16 
-1.52 


-2.14 
-2.81 
-3.69 
— 3.28 
-3.20 


8.8  -4.25 
4.1  -4.25 
4.8  1-2.15 
Olli  -0.50 
O.Ol     1.29 


3.711  0.73 
3.4  [-1.58 
4.4  l[- 1.43 
3.3  I    0.05 


-  3.1 


-0.82 


-  5.5  1-0.78 


-3.69 


-1.78 


aHBapB  1889. 


TeMnepaxypanoHBH 

m 
Ha    T  Ä  y  6  E  E  i      0.01. 


?1CJ0 

Datum 

^  0    ao^ijÄHa. 

V  0  r  m  i  t 

tag. 

I 

2     1      3 

4 

6 

6 

7 

» 

9 

10 

1 
2 
3 
4 
5 

-10.9 
-10.3 
-10,5 
-   fi.5 
-2.3 

-11.3    -11.6 
-10.5  .-10.7 
-11.0  1-11.6 

-  6.4    -  6.5 

-  2.2  1-  2.1 

-11.8 
-10.9 
-11.7 

-  6.3 

-  2J 

-12.1 
-11.1 
-12.2 

-  6.3 

-  2.1 

-12.2 
-11.4 
-11.7 

-  6.3 

—  2.2 

-11.7 
-11.8 

—  5.9 

-  2.0 

-12.0 
-ll.S 
-10.9 

-  6.4 

-  2.1 

-  7.6 

-  8.5 

-  8.2 

-  4.0 

-  1.3 

-3.5 

-  2.3 

-  0.5 

6 
7 
8 
9 
10 

-0.9 
0.1 

-  0.2 
0.1 

-  O.G 

-  0.9 
0.1 

-  0.3 
0.1 

-  0.8 

-  1.1 
0.0 

-  0.5 
0.1 

-  1.0 

-  1.2    -  1.2 
0.0  1-  0.1 

-  0.4  1-  0.4 
0.1  1      0.1 

-  1.0  j-  1.2 

-  1.3 

-  0.1 

-  0.5 

0.1 

-  1.3 

-  1.3 

-  0.2 

-  0.5 

0.1 

-  1.8 

-  1.2 

-  0.2 

-  0.4 
0.1 

-  1.7 

-  0.4 
0.0 

-  0.1 
0.1 

-  0.B 

-0.1 
0.1 
0.1 
0.2 

-  0.1 

11 
12 
13 

14 

15 

-  0.3 

-  0.2 

-  0.3 

-  1,2 

-  2.5 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.4 

-  1.5 

-  2.5 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.5 

-  1.4 

-  2.2 

~  0.3    -  0.3 

-  0.3    -  0.2 

-  0.4    -  0.6 

-  1.7    -  1.7 

-  2.1    -  2.3 

-  0.4 

-  0.3 

=  ?:? 

-  0.5 

-  0.3 

-  0.8 

-  1.8 

-  2.3 

-  0.6 

-  0.2 

-  0.6 

-  1.7 

-  2.3 

-  0.3 

-  0.2 

-  0.5 

-  1.0 

-  1.9 

-  0.2 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.5 

-  1.0 

16 
17 
18 
19 
20 

-  2.8 

-  3.4 

-  7.4 

-  ft,7 

-  t.^ 

-  2.8 

-  3.4 

-  6.6 

-  8.6 

-  4.1 

-  2.9 

-  3.3 

-  5.8 

~  8.1 

-  5.4 

-  2.9   -  2.9    -  3.1 

-  3.3  1-  3.4  1-  3.4 

-  5.5    -  5.2  I-  5.1 

-  8.2  '-   7.8  !-  7.8 

-  5.7   '-  5.4  '—  6.0 

~  3.2 

-  3.5 

-  5.0 

-  7.6 

-  6.8 

-  3.1 

-  3.3 

-  4.8 

-  7.0 

-  7.2 

-  1.9 

-  2.1 

-  4.8 

-  5.1 

-  5.2 

-  0.7 

-  1.0 

-  2.0 

-  1.3 

-  2.2 

21 
22 
23 
2* 
25 

-  S.O 

-  e.9 

-  3.y 

--il 

-  8.4 

-  9.1 

-  4.0 

-  4.6 

-  0.1 

-  8.9 

-  9.9 

-  4.0 

-  4.2 

-  0.1 

-  9.0    -   9.4 

-  9.0  1-  8.2 

-  3.9  1-  4.0 

-  4.4  i-  4.8 
0.0    —  0.1 

-  7.6 

-  4.0 

-  4,6 

-  0.1 

-  9.7 

-  7.8 

-  4.0 

-  4,5 

-  0.1 

-  8.6 

-  7.0 
~  3.8 

-  3.7 
0.0 

-  5.3 

-  5.9 

-  2.7 

-  1.2 
0.0 

-  1.3 

-  3.0 

-  1.5 

-  0.1 
0.2 

26 
27 
28 
29 

30 

0.0 

-  4.1 

-  3.6 

-  4.0 

-  3.5 

-0.2 

-  4.5 

-  4.0 

-  3.3 

-  3.3 

_   0.5 
_  4.9 

-  4.4 

-  3.0 

-  3.6 

-  0.6  1-   1.1 

-  5.3  !-   5.6 

-  5,2  1-   5.8 

-  3.0  —   2.8 

-  4.0  i-  3.8 

-  1.2 

-  5.9 

-  6.4 

-  2.8 

-  4.5 

-  2.1 

-  6.1 

-  6.8 

-  2.8 

-  5.4 

-  2.2 

-  5.9 

-  6.6 

-  2.2 

-  5.7 

-  0.2 

-  2.2 

-  2.2 

-  0.6 

-  1.4 

0.1 

—  0.1 

-  0.2 

0.0 
OJ) 

31 

-   -^.2 

-  2.8 

-  2.4 

-   2.9 

-  2.6 

-  3.4 

-  4.0 

-  3,2 

-  0.5 

1.8 

CpejH. 
'äfittcl 

-3.77 

-3.82 

-3.91 

-3,97 

-4.02 

-4.12 

-4.28 

-4.03 

-2.45 

-0,91 
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Temperatur  des  Brdbodens 

m 
in  der  Tiefe    O.Ol. 


1 

n 

0   n  i 

>  J  y  A  H  H. 

N  a  c  h  m  i 

t  t  a  g. 

Cpe^H. 
Mittel 

1 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1.8 

1.4 

0.5 

-  0.1 

-  2.9 

-  5.5 

-  6.9 

-  7.7 

-  8.4 

-  8.9 

-  9.3 

-  9.9 

-6.72 

1.5 

1.« 

1.0 

-  0.3 

-  3.8 

-  5.9 

-  7.2 

-  8.1 

-  8.8 

-  9.5 

-  9.7 

-10.1 

-6.70 

!     0.2 

0.0 

-^  0.1 

-  1.2 

-  8.9 

-  4.8 

-  4.7 

-  4.8 

-  5.0 

-  6.1 

-  5.3 

6.2 

-6.17 

1.2 

1.1 

0.6 

-  0.1 

-  1.1 

-  2.2 

-  2.7 

-  3.1 

-  3.1 

-  2.9 

-  2.3 

-  2.2 

-3.04 

1.7 

2.7 

1.3 

0.5 

0.1 

0.1 

0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.3 

-  0.6 

-  0.7 

-0.60 

2.7 

1.9 

OM 

0.3 

0.1 

0.1 

Ol 

0.1 

0.1 

0.0 

0.2 

0.1 

0.11 

2.9 

2.3 

1.7 

0.6 

-  0.3 

0.0 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

0.0 

-  0.1 

-  0.1 

0.37 

1     2.7 

2.3 

2.7 

1.1 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

0.1 

0.35 

5.6 

6.2 

5.0 

2.9 

0.2 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

0.0 

0.0 

-  0.2 

-  0.5 

1.25 

2.1 

1.1 

0.2 

0.1 

0.1 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

-  0.2 

-  0.3 

-  0.3 

-0.22 

0.0 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.0 

0.0 

-  0.1 

-0.12 

0.1 

0.2 

0.1 

0.1 

0.0 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

—  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-0.11 

0.9 

1.1 

0.8 

0.1 

0.0 

0.0 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.5 

-  0.7 

-  0.9 

-  1.1 

-0.21 

-  0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

-0.6 

-  1.1 

-  1.7 

-  1.9 

-  2.2 

-  2.4 

-  2.5 

-1.10 

0.1 

0.5 

0.2 

0.0 

-  0.2 

-  0.1 

-  0.8 

-  1.5 

-  2.1 

-  2.3 

-  2.4 

-  2.8 

-1.40 

0.1 

0.8 

0.9 

0.0 

-•1.0 

-♦2.0 

-  2.^ 

-  3.6 

-  3.6 

-  3.8 

-  3.8 

-  3.6 

-2.02 

1.6 

♦1.3 

0.9 

0.0 

0.0 

-  0.7 

-  26 

-  5.0 

-  6.4 

-  7.6 

-  8.2 

-  8.4 

-2.70 

1.9 

2.5 

1.3 

-  0.2 

0.0 

-  0.8 

-  3.0 

-  5.3 

-  6.9 

-  8.2 

-  8.8 

-  8.2 

-3.66 

3.0 

2.5 

1.1 

0.1 

0.0 

0.0 

-  0.2 

-  1.7 

-  2.2 

-  2.7 

-  3.2 

-  3.6 

-3.19 

2.1 

3.0 

1.0 

-  0.2 

0.0 

-  0.2 

-  1.8 

-  3.6 

-  5.1 

-  6.2 

-  7.1 

-  7.8 

-3.28 

4.2 

4.1 

2.8 

0.6 

0.0 

~  0.2 

-  1.5 

-  3.4 

-  5.2 

-  6.6 

-  7.5 

-  8.2 

-4.03 

1.1 

2.0 

06 

0.1 

0.0 

-  0.1 

-  2.0 

-  3.3 

-  3.6 

-  3.8 

-  3.8 

-  3.8 

-3.94 

0.0 

09 

1.5 

0.6 

0.0 

0.0 

-  0.1 

^  1.5 

-  2.6 

-  3.7 

-  4.4 

-  4.5 

-2.08 

3.8 

2.8 

28 

1.6 

-  0.2 

0.1 

0.1 

0.0 

0.1 

-  0.1 

0.0 

0.0 

-0.82 

3.7  1 

1 

1 

3.4 

3.3 

1.2 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,76 

8.1 1 

7.4 

5.6 

2.6 

0.0 

~  0.1 

-  0.7 

-  1.3 

-  1.7 

-   2.4 

-  2.9 

-  3.5 

0.54 

3.9 

27 

3.5 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

-  0.5 

-  1.1 

-  1.7 

-  2.4 

-  3.0 

—1.54 

66 

7.8 

4.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-  1.0 

-  1.8 

2.2 

-  32 

-  3.8 

-  4.0 

-1.54 

6.6 

7.0 

5.1 

2.0 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  1.0 

-  1.3 

-  2.2 

-  2.2 

-  28 

-0.33 

7.3 

7.4 

5.4 

2.6 

0.0 

-  1.4 

-  2.2 

-  2.9 

-  3.4 

-  3.4 

-  3.3 

-  3.2 

-0.95 

5.7 

5.2 

2.9 

05 

-  0.1 

-  0.8 

-  1.2 

-  1.8 

-  2.8 

-  3.6 

-  4.0 

-  4.8 

-0.90 

2.68 

2.70 

1.86 

0.55 

-0.42 

-0.82 

-137 

-2.06 

-2.51 

-2.98 

-3.18 

-3.41 

-1.74 

14 


aHBiipb  1889. 


TeMnepaTy  pa    no»£BM 

m 
na    rjyöHni      0.02. 


Datum 


^0     nojyAHfl- 


V  o  r  m  i  t  t  a 


-  n  2    -10.9  -  7.8  i  - 
-10,4    -10.2  -  8.4  I  - 

-  10.7  I  -10.2  -  8.2  I  - 

_.  &.7  1-5.4  -  4,2  ■  - 


L. 


■  0.9    -  0.9:  -  1.1  I 


■  2,9  :  —  2.9  :  -  2.1 


-  9.3  '  -  9.6    -  8,8 

-  7.9  !  -  7.9  I  -  7,3 

-  4.1  i  -  4.1    -  3.9 

4.5  I  -  4.4  ,  -  3.8 


-3.631  _3,72 


-  2.2    -  2.8  ;  -  3.4    -  2.8 

I  i 

-3,781-3.881  -4.02'  -3  87 
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Temperatur  des  Erdbodens 

in    der    Tiefe 


m 
0.02. 


Ho    u  0  Ji  y  A  u  H. 


Nachmittag. 


_ 

t    

0.9 

0.7 

0.1 

0.9 

0.6 

-  0.7 

0.6 

0.7 

0.1 

1.2 

1.8 
2.3 
1.9 
5.0 
1.4 


0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 


O.Ü 
0.6 
0.3 
1.6 
1.2 


2.6 
0.1 
0.1 
2.6 
2.6 


I 


6.41 

2.5 
4.6 
4.2 
5.2 


3.9 


.0 


1.4 
2.0 
2.0 
5.7 
0.9 


0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 


0.0 
*0.6 
1.3 
1.4 
2.0 


3.0 
1.4 
0.3 
1.8 
2.4 


6.1 
2.0 
6.0 
6.2 
5.6 


4.0 


1.681     1.92 


0.3 
0.5 
0.6 
0.2 
0.8 


0.8 
1.4 
2.3 
4.7 
0.2 


0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 


0.2 
0.5 
0.8 
1.0 
0.7 


2.2 
0.6 
0.8 
1.8 
2.6 


4.7 
2.5 
3.6 
4.2 
4.4 


2.4 


1.42 


0.1 
0.2 
1.4 
0.1 
0.2 


0.2 
0.6 
1.0 
2.9 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 


0.5 
0.1 
0.5 
1.2 
1.2 


2.4 

1.2 
0,2 
1.8 
2.2 


0.7 


0.49 


6 


2.0 
2.7 
3.6 
0.9 
0.0 


0.0 
0.2 
0.0 
0.2 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


♦0.9 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 


0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 


-0.31 


4.4 

5.7 

4.6 

-  5.8 

4.4 

-  4.5 

1.9 

-  2.5 

0.0 

0.0 

0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.1 


0.2 
0.2 
02 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.4 


-  0.3 


-Ü.60 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


8 


6.6 
6.7 
4.6 
2.8 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


10    ,    11 


12 


1 


0.0 
0.0 
0.0 

1.1 

0.8 


3.2 
2.4 
2.6 
0.0 
1.4 


1.0 
1.4 
0.1 
0.0 
0.0 


0.2 
0.0 
0.3 
0.0 
1.2 


-  0.6 


-1.12 


3.9 
4.7 
4.9 
1.2 
3.3 


3.1 
2.9 
1.2 
0.0 
0.0 


-  0.6 

-  0.2 

-  1.0 

-  0.3 

-  1.8 


-  1.0 


-1.74 


7.2 
7.4 
4.8 
2.9 
0.3 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


7.7 
8.0 
5.6 
2,8 
0.5 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


CpeAH. 
Mittel. 


3.8 
5.9 
6.4 
2.0 
4.6 


4.8 
3.3 
2.2 
0.0 
0.0 


-  1.0 

-  0.7 

-  1.6 

-  0.7 

-  2.2 


-  1.8 


-2.18 


3,9 
7.1 
7.6 
2.5 
5.7 


6.1 
3.7 
3.3 
0.0 
0.0 


1.8 
1.2 
2.4 
1.0 
2.5 


0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-  0.1 

-  0.1 

0.1 

-  0.3 

-  0.5' 

1.5 

-  1.8 

-  2,1' 

1.4 

-  1.8 

-  2.1 

8.2 
8.4 
5.1 
2.4 
0.8 


0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 


4.0 

7.8 
8.4 
3.2 
6.6 


7.1 
3.7 
3.9 
0.0 
0.0 


2.1 
1.8 
3.1 
1.4 
2.5 


2.5  1-  3.1 


-2.60 


-2.89 


8.8 
8.8 
5.8 
2.4 
0.9 


0.0 
0.1 
0.0 
0.4 


-  0.1 


0.0 

-  0.1 

0.2 

-  0.2 

0.8 

-  0.9 

2.4 

-  2.4 

2.3 

-  2.5 

3.7 
8.3 
8.1 
3.5 
7.3 


7.9 
3.9 
4.2 
0.0 
0.0 


2.7 
2.5 
3.4 
2.0 
2.5 


-  3.7 


-3.13 


-6.11 
-6.06 
-5.91 
-3.03 
-0.86 


0.14 
0.30 
0.23 

1.11 
0.25 


-0.13 
0.10 
0.29 
1.02 
1.37 


2.10 
2.76 
3.79 
3.39 
■3.18 


-4.19 
-4.00 
2.14 
■1.06 
0.56 


0.49 
■1.51 
1.51 
0.35 
0.85 


-0.81 


-1.75 


14^ 


HHBapb  1889. 
TeMnepaTypa  no^Bu 

m 
Ha  raydHH^     0.06. 


?HC<0 

^0    nojjjiHji.                   Vormitta 

Ditom 

1 

2 

3 

1 

6 

6 

7 

8 

9 

1 

i 
2 
3 

< 
5 

-  6.1 

-  7.0 

-  7.7 

-  6.1 

-  3.2 

-  6.4 

-  7.1 

-  8.0 

-  6.2 

-  2.2 

-  «.8 

-  7.6 

-  8.6 

-  6.3 

-  2.» 

-  7.0 

-  7.9 

-  8,7 

-  5.4 

-  2.1 

-  7.3 

-  8.1 

-  8.9 

-  5.4 

-  2.0 

-  7.6 

-  8.2 

-  8.9 

-  5.4 

-  2.1 

-  7.7 

-  8.3 

-  9.1 

-  5.2 

-  2.1 

-  7.9 

-  8.3 

-  ».1 

-  6,2 

-  2.0 

-  7.1 

-  8.0 

-  8.4 

-  4.7 

-  1.8 

- 

6 

7 

8 

a 

10 

-  0.9 
0.0 

-  0.1 
0.0 

-0.1 

-  1.0 
0.0 

-  0.2 
0.0 

-0.2 

-  1.0 
0.0 

-  0.2 
0.0 

-  0.3 

-  1.2 
0.0 

-  0.2 
0.0 

-  0.8 

-  1.2 
0.0 

-  0.2 
0,0 

-  0.3 

-  1.2 

-  0.1 
-0.2 

0.0 
-0.4 

-  1.2 

-  0.1 

-  0.2 
0.0 

-  0.4 

-  1.2 

-  0.1 

-  0.3 
0.0 

-0.5 

-  1.0 

-  0.1 

-  0.3 
OjO 

-  0.7 

z 

11 

12 
13 
14 
15 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.3 

-  0.8 

-  2.1 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.4 

-  0.9 

-  2.2 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.4 

-  1.0 

-  1.9 

-  0.1 

-  0.2 

-  1.9 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.6 

-  1.2 

-  2.0 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.6 

-  1.2 

-  2.1 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.6 

-  1.3 

-  2.1 

-  0.2 

-  0.2 
_  0.6 

-  1.4 

-  2.1 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.5 

-  1.4 

-  2.0 

z 

1« 
17 
18 
19 
20 

-  2.3 
~  3.5 

-  6.3 

-  6.7 

-  3.2 

-  2.3 

-  3.3 

-  6.1 

-  7.0 

-  3.4 

-  2.4 

-  3.3 

-  5.6 

-  7.0 

-  3.8 

-  2.4 

-  3.2 

-  5.2 

-  7.0 
~  4.1 

-  2.4 

-  3  2 

-  5.1 

-  7.0 

-  4.2 

-  2.4 

-  3.2 

-  5.0 

-  7.0 

-  4.7 

-  2.5 

-  3.3 

-  6.0 

-  7.0 

-  5.0 

-  2.6 

-  3.1 

-  4.8 

-  6.9 

-  6.6 

-  2.4 

-  2.9 

-  4.8 

-  6.0 

-  5.0 

z 

21 
22 
23 
24 
25 

-  5.6 

-  6.4 

-  3.6 

-  3.4 

-  0.2 

-  6.1 

-  6.8 

-  3.7 

-  3.6 

-  0.2 

-  6.6 

-  7.3 

-  8.8 

-  3.6 

-  0.2 

-  6.9 

-  7.7 

-  38 

-  3.3 

-  0.2 

-  7.3 

-  7.4 

-  3.8 

-  3.8 

-  0.2 

-  7.6 

-  7.0 

-  3.8 

-  3.8 

-  0.2 

-  7.9 

-  7.0 

-  3.9 

-  3.8 

-  0.2 

-  7.7 

-  7.0 

-  3.8 

-  3.8 

-  0.2 

-  6.6 

-  6.2 

-  3.5 

-  2.9 

-  0.1 

z 

26 
27 
28 
29 
30 

0.0 

-  0.7 

-  1.0 

-  1.8 

-  0.6 

-  O.l 

-  1.0 

-  1.4 

-  1.8 

-  0.7 

-  0.1 

-  1.3 
~  1.8 

-  1.7 

-  1.0 

-  0.1 

-  1.7 

-  2.2 

-  1.6 

-  1.3 

-  0.1 

-  1.9 

-  2.6 

-  1.6 

-  1.5 

-  0.2 

-  2.3 

-  3.0 

-  1.6 

-  1.8 

-  0.2 

-  2.6 

-  3.4 

-  1.6 

-  2.1 

-  0.4 

-  2.6 

-  3.7 

-  1.6 
_  2.6 

-  0.2 

-  2.1 

-  2.9 

-  1.2 

-  1.8 

z 

31 

-  1.1 

-  1.1 

-  1.1    -  1.1 

-  1.2 

-  1.3 

-  1.6 

-1.6 

-  1.2 

- 

CpeiH 
Mittel. 

-2.55 

-2.67 

-2.78  1  -2.86 

1 

-2.93 

-3.01 

-3.09 

-3.13 

-2.78 

-2 
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m 


Inder   Tiefe   0.06. 


n 

0    n 

0  Jl  y  X  H  H 

N  a  c 

h  m  i  t  t  a  g. 

CpexH. 

l 

— 

2 

3 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Mittel 

-1.4 
-1.8 
-  2.4 
-1.4 
-0.8 

-  0.8 

-  1.1 

-  2.2 

-  1.1 

-  0.7 

-  0.7 

-  0.9 

-  2.1 
-0.9 

-  0.5 

-  0.7 

-  0.9 

-  2.0 

-  1.0 
-0.5 

-  1.4 

-  1.8 

-  2.8 

-  1.2 

-  0.4 

-  3.0 

-  3.4 

-  3.6 

-  1.8 

-  0.4 

-  4.0 

-  4.3 

-  4.0 

-  2.2 

-  0.4 

-  4.8 

-  4.9 

-  4.1 

-  2.4 

-  0.6 

-  5.4 

-  5.7 

-  4.2 

-  2.5 

-  0.6 

-  5.8 

-  6.2 

-  4.5 

-  2.6 

-  0.8 

-  6.2 

-  6.8 

-  4.6 

-  2.4 

-  0.7 

-  6.7 

-  7.3 

-  4.8 

-  2.3 

-  0.9 
1 

-4.82 
-5.34 
-5.58 
-3.23 
-1.24 

0.0, 
0.1 
0.1 
0.5 
0.5  i 

0.0 
0.1 
0.1 
0.8 
0.2 

6.0 
0.1 
0.1 
0.9 
0.0 

0.0 
0.1 
0.1 
1.1 
0.0 

0.0 
0.1 
0.0 
0.3 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

-  0.1 
0.0 

-  0.1 

-  0.1 

0.0 

-  0.1 
0.0 

-  0.1 

-  0.1 

0.0 

-  0.1 
0.0 
0.0 

-  0.1 

0.0 

-  0.1 
0.0 
0.0 

-  0.1 

0.0 

-  0.1 
0.0 
0.0 

-  0.1 

0.0 

-  0.1 
0.0 
0.0 

-  0.1 

-0.47 
-0.03 
-0.07 
0.16 
-0.14 

-0.1' 
•0.2' 
-0.6  t 
-0.6: 

1 

0.0 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.4 

-  0.5 

0.0 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.4 

-  0.4 

0.0 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.4 

-  0.4 

0.0 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.7 

-  0.4 

0.0 

-  0.2 

-  0.1 

-  1.0 

-  0.7 

0.0 

-  0.2 

-  0.1 

-  1.4 

-  1.2 

0.0 

-  0.2 

-  0.1 

-  1.6 
-1.6 

0.0 !     0.0 

-  0.2  !  -  0.2 

-  0.1  ,  -  0.1 

-  1.7  i-  1.8 

-  1.8  -  1.8 

1 

0.0 

-  0.2 

-  0.3 

-  1.9 

-  2.0 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.6 

-  2.0 

-  2.1 

-0.09 
-0.17 
-0  30 
-1.11 
-1.50 

•0.6' 
•0.6 
0.6 
0.8' 

0.6; 

-  0.5 

-  0.4 

-  0.3 

-  0.4 

-  0.3 

-  0.4 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.4 

-  0.2 

-  0.3 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.4 

-  0.2 

-  0.6 

-  0.2 
-0.3 

-  0.6 

-  0.2 

-  2.0 

-  0.4 

-  0.5 

-  0.6 

-  0.4 

-  2.8 

-  1.7 

-  1.6 

-  0.6 

-  0.6 

-  3.3 

-  3.0 

-  3.1 

-  1.0 

-  2.0 

1 

-  3.4   -  3.5 

-  4.1   -  5.1 

-  4.3  -  5.2 

-  2.0  -  2.3 

-  3.0-  3.8 

j 

-  3.6 

-  5.5 

-  6.0 

-  2.8 

-  4.5 

-  36 

-  6.4 

-  6.4 

-  2.9 

-  5.2 

-2.10 
-2.54 
-3.47 
-3.51 

-2.77 

0.6 
1.4, 

0.1 

-  0.2 

-  0.9 

-  0.9 

o.a 

0.2 

-  0.1 

-  0.6 

-  0.7 
0.1 
0.6 

0.0 

-  0.7 

-  0.5 
0.0 
0.4 

-  0.2 

-  0.8 
-  0.5 

-  0.1 
0.1 

-  0.4 

-  1.0 

-  0.6 

-  0.1 
0.0 

1 

-  0.6  -  1.8 

-  1.9  -  2.8 

-  0.8  -  1.1 
0.0  '  -  0.1 

0.0 :      0.0 

1 

1 

-  30l-  4.0 

-  3.2-  3.4 

-  2.0  -  2.4 

-  0.1  -  0.2 
0.0 ,      0.0 

1 

-  4.8 

-  3.5 

-  3.0 

-  0.2 
0.0 

-  5.6 

-  3.6 

-  3.3 

-  02 
0.0 

-3.83 
-4.08 
-2.38 
-1.50 
-0.02 

2.4 

0.7 

0.9. 

1.0 

1.9 

1 

2.9 
0.4 
1.9 
1.9 
2.8 

2.6 
0.9 
1.9 
2.2 
8.0 

1 

1.7  1 

0.6 

0.4 

1.4 

1.9 

0.2 
0.1 
-  0.1 
0.3 
0.2 

0.0  -  0.1 

-  0.1,-  0.1 

-  0.2  -  0.2 

-  0.2  -  0.2 

-  0.2  -  0.2 

-  0.1 

-  Ol 

-  0.4 

-  0.2 

-  0.4 

-  0.2  -  0.4 

-  0.1 ;  -  0.2 

-  0.6  -  0.8 

-  0.2  !  -  0.2 

-  0.5 1-  0.7; 

1 

-  0.4 

-  0.4 

-  1.2 

-  0.2 

-  0.8 

-  0.5 

-  0.6 

-  1.6 

-  0.3 

-  1.0 

0.34 
-0.70 
-1.02 
-0.43 
-0.32 

1.1 

1.8 

1.4 

0.8 

0.0 

-  0.1  |-  0,1 

1 

-  0.2 

_  0.4'-  0.7'-  0.9 

1             1 

-  1.6 

-0.42 

).21 

« 

0.07 

0.16 

1 

0.00-0.36 

1 

-0.68' -0.95 

1 

-1.30 

1 
—1.60-1.84 

-2.04 

1 

-2  26 

-1.70 

aHBapi  1889. 


TeMnepaTypa    noHsti 

m 

na     r  Ji  y  rt  H  H  t     0.10. 


I 

HUCJO  1 


-  3.7    -  3.9 

-  3.9    -  3.9 

-  4.1    -  4.3 

-  4.5    -  4.7 

-  1.8    -  2.1 

-  2.3    -  2.3 

-  0^2  i  -  0^3 

-  1.0 !-   1.0 


Vormittag 


5.1    _  5.2    —  4.& 


-  0.1 ,  -  0.1  ' 

-  0.1    -  0.1 ' 

-  0.1  :  -  0.1  , 


-  0.3  ;  -  0.3    —  0.3 


-1.73    -I.79I-I.8 


0.5 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.1 
0.1 
0-1 
0.3 

0.5 
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m 
0.10. 


II  0    II  0  4  y  ;^  H  H. 


2     I     3 


0 


8 


1.9 

—  1.5  -  1.2 

-  1.0 

-M.li-*1.4 

2.4 

—   2.0  -  1.5 

-  1.2 

-  1.3  -  1.6 

3.1 

—   2.4  -  2.1 

—  1.9   -  2.0:-  2.4 

2.1 

—   1.7   -  1.4 

-  1.3 

-1.2-12 

1.0 

-   0.9  '  -  0.9 

-  0.8 

-  0.7   -  0.7 

05 

-  0.4 

-  0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

O.Ol 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

-  0.1 

-  0.1 

1 

0.1  -  0.1   ->  0.1 

—  0.1  -  0.1 

0.1  -  0.1  -   0.1 

-  0.1    -  0.1 

0.1  -  0.1  -  0.1 

-  0.1.-  0.1 

0.3  -  0.3   -  0.3] 

-  0.3   -  0.3 

0.5   -  0.5    ~  0.5 

-  0.5  ,  -  0.5 

1.9  I-  2.5 

2.2  -  2.7 

2.7  ,-  2.9 

1.3,-  1.6 

0.7   -  0.7 


0.2  1-  0.2*-  0.1  ,-  0.1 

0.0   -  0.1  -  0.1,-  0.1 

0.1-  0.1   -  0.1   -  0.1 

0.0  !-  0.1  I-  0.1   -  0.1 

0.1   -  0.1  —  0.1   -  0.1 


0.1  I-  0.1 
0.1  -  0.1 
0.1  -  0.1 
0.3  ,  -  0.4 
0.5  -  0.5 


h  m  i 

t  t  a 

g- 

1 

iCpGÄH. 

1 

Mittel 

9 

10 

^     11 

12  ;: 

-  3.1 

-  3.6 

-  4.1 

-  4.4   -3.27 

'-  3.0 

-  3.9 

-  4.3 

-  4.8  -3.91 

i-  3.0 

-  3.1 

3.3 

-  3.5  ,  -4.27 

-  1.7 

-  1.9 

-  1.9 

-  1.9  1-2.65 

-  0.6 

-  0.7 

-  0.6 

-  0.6   -1.21 

1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1  i- 0.50 

-  0.1 

~  0.1 

-  0.1 

-  0.1   -0.06 

1-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1   -0.08 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1.     0.06 

h  0.1 

-  0.1 

^0.1 

~  0.1    -0.13  i 

• 

-0.1 

-  0.1 

-  0.1 

—  0.1    -0.10 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1   -0.10 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1,1-0.10 

-  0.5 

-  0.6 

-  0.7 

-  0.8  ,—0.33  i 

-  0.6 

-  0.9 

-  0.9 

-  1.0 

-0.78 

0.7 
0.9 
1.5 
1.9 
1.5 


2.1 
2.6 
1.6 

I.l 


0.1 

0.3 
0.5 
0.5 
0.4 


—  0.6 

—  0,8 

—  1.1 

—  1.5 

—  1.3 


-  0.3  :  — 


0.5 

0.8 
0.9 
1.1 
1.1 


0.5 
0.7 
0.9 
1.1 
1.0 


1.7 
2.1 

1.4 
1.0 
0.3 


1.9 
1.2 
0.9 
0.2 


1.2 
1.6 
1.1 
0.9 
0.2 


O.l 

0.3 
0.4 
0.4 
0.3 


0.1 

0.1 

0.2 

-  0.2 

0.3 

-  0.3 

0.2 

-  0.2 

0.2 

-  0.2 

—  1.7,-^  1.4  —  1.2  — 


-  0.5'-  0.7   - 

-  0.7  I-  0.7   - 

-  0.8  I-  0.9  1- 

-  1.1   -  1.1  ;- 

-  0.9-  0.8  - 


1.1 
1.6 
1.0 
0.8 
0.2 


—  yj/z  I  - 


0.0 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 


1.0 
1.4 
0.9 
0.7 
0.2 


0.1 
0.2 
0.3 
0.3 
0.2 


0.3  ;—  0.3  —  0.2  -  0.2  i—  0.2    -  0.1 


0.9   -  1.3  I- 
0.8  -  0.9- 

1.2;-    1.4  j- 

1.11-  11  ■- 

0.8  I-  0.8;- 


0.9 
1.3 
X).9 
0.7 
0.2 


0.1 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 


-  0.9 

-  1.3 

-  0.9 

-  0.6 

-  0.2 


0.1 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 


~  0.2  —  0.2'  — 


1.6 
1.6 
1.9 
1.1 
0.9 


0.9 
1.8 
1.1 


-  0.5  ;  - 

-  0.2 


0.91    -0.76  -0.63,-0.57  1-0.57  1-0.60.-0.66,-0.74  1- 


1.7 
2.3 
2.5 

1.1 

1.7 


1.6 
2.1 
1.3 
0.5 
0.2 


0.1 

-  0.2 

0.3 

-  0.2 

0.3 

-  0.3  : 

0.3 

-  0.3 

0.2 

-  0.2 

0.2 

-0.3 

1 

0.85 

-1.03 

1.8 
2.7 
3.1 
1.2 
2.2 


2.1 

2.4 
1.5 
0.5 
0.2 


0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.2 


2.1 
3.4 
3.7 
1.4 
2.7 


1-1.15 
-1.65 
-2.49. 
-2.76 
-2.02, 


2.8  1-2.91', 
2.4-3.24 
1.9,-1.93,. 
0.5  1-1.53  i' 
0.2' -0.30 1^ 


-  0.2  -0.09 

-  0.2   -0.29 

-  0.3,-0.49 

-  0.3   -0.45 

-  0.2; -0.35 


-  0.3   -  0.3   -0.29;' 


-1.15 


-1.30    -1.27 


"Tl 


flHBapb  1889. 


TeMnepaTypa  no^Bu 

m 
Ha   rifAHBt     0.20. 


JlHCIO 

Datmn 

Äo   nojyÄHH. 

Vormittag. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 
3 
3 
1 

5 

0.0 

-  0.8 

—  1.4 

—  1.4 

-  1.0 

0.0 

-  0.9 

-  1.4 

-  1.5 

-  1.0 

0.0 

-  1.0 

-  1.6 

-  1.6 

-  1.0 

~  0.1 

-  1.0 

-  1.8 

-  1.6 

-  1.0 

-  0.1 

-  1.1 

-  2.0 

-  1.7 

-  1.0 

-  0.1 

-  1.3 

-  2.1 

-  1.8 

-  1.0 

-  0.1 

-  1.4 
^  2.2 

-  1.8 

-  1.0 

-  0.1 

-  1.5 

-  a.3 

-  1.9 

-  0.» 

-  0.2 

-  1.6 

-  2.4 

-  1.9 

-  0.9 

-  0.2. 

-  1.8, 

-  2.6  1 

-  1.9! 

-  0.8 

6 
7 
8 
9 
10 

-  0.6 

-  0.3 
-0.2 

-  0.1 
0.0 

-  0.6 

-  0.3 

-  0.2 
-^  0.1 

0.0 

-  0.6 

-  0.3 

-  0.2 

-  0.1 
0.0 

-  0.6 

-  0.3 

-  0.2 

-  0.1 
0.0 

-  0.6 

-  0.3 

-  0.2 
■-  0.1 

0.0 

-  0.6 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.1 
0.0 

-  0.5 

-  0.2 

-  0.2 
~  0.1 

0.0 

-  0.4 

-  0.2 

-  0.1 

-  O.l 
0.0 

-  0.4 

-  0.2 

-  0.1 

-  0.1 
0.0 

-  0.41 

-  0.2! 

-  0.1 

-  0.1 
0.0 

11 
12 
13 
14 
15 

0.0 
0.0 
0.2 
0.4 
0.4 

0.0 
0.0 
0.2 
0.4 
0.4 

0.0 
0.0 
0.2 
0.4 
0.4 

0.0 
0.0 
0.2 
0.4 
0.4 

0.0  i       0.0 
0.0         0.0 
0.2 1       0  2 
0.4         0.4 
0.4 ;       0.4 

0.0 
0.0 
0.3 
0.4 
0.4 

0.0 
0.0 
0.3 
0.4 
0.4 

0.0 
0.0 
0.3 
0.4 
0.4 

0.0 
0.1 
0.3 
0.4 
0.4 

16 
17 
18 
19 
20 

0.4 

0.2 

0.0 

-.  0.3 

^  0.6 

0,4 
0.2 

-  0.1 

-  0.4 

-  0.6 

0.4 
0.2 

-  0.1 

-  0.4 

-  0.6 

0.4 
0.2 

-  0.1 

-  0.6 

-  0.6 

0.3         0.3 
0.2  ;       0.1 

-  0.1  i  -  0.1 

-  0.6    -  0.8 

-  0.6    -  0.7 

0.3 
0.1 

-  0.1 

-  1.0 

-  0.6 

0.3 
0.0 

-  0.1 

-  1.0 

-  0.8 

0.3 
0.0 

-  0.1 

-  1.1 

-  1.0 

0.3 
0.0 

-  0.1 

-  1.2 

-  1.1 

21 
1    22 
]    23 

24 
1    25 

-  0.& 
~  0.8 

-  1.0 
-0.7 

-  0.4 

-  0.5 

-  1.0 

-  1.0 
~  0.8 

-  0.4 

-  0.5 

-  1.1 

-  10 

-  0.8 

-  0.4 

-  0.7 

-  1.2 

-  1,1 

-  0.8 
^  0.4 

-  l.o!  -  1.2 

-  1.4  ]  -  1.6 

-  1.2  1  -  1.2 

-  0.9  ;  -  1.0 

-  0.4  1  —  0.4 

-  1.5 

-  1.8 

-  1.2 

-  1.0 

-  0.4 

-  1.6 

-  2.0 

-  1.2 

-  1.1 

-  0,3 

-1.8 

-  2.0 

-  1.3 

-  1.1 

-  0.3 

-  1.9 

-  2.2 

-  1.3 

-  1.2 

-  0.3 

■    26 

!    27 

1    28 

29 

1     30 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.1 
0.0 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.1 
0.0 

-  0,1 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.1 
0.0 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.1 
0.0 

-  0.1 

-  0.2    -  0.2 
~  0.2    -  0.2 

-  0.1    -  0.1 
0,0         0.0 

-  0.1    -  0.1 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.1 
0,0 

-  0.1 

-  0.2 

—  0.1 
0.0 
0.0 
0.0 

-  0.2 

-  0.1 
0.0 
0.0 
0.0 

-  0.2 

-  0.1 
0.0 
0.0 

0.0 

!,. 

0.0 

0.0 

0.0 1       0.0         0.0  ■       0.0 

0.0 

0.0 1       0.0        o.o 

fe 

-0.29 

-0.32 

-0.33    -0.36  i  -0.40    -0.44 

-0.46 



-0.47; -0.50    -0.52 
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8 


I 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

0.2 

0.2 

0.3 

0.3 

0.3 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

t 

0.4 

0.4 

0.5  -  0.5  —  0.6 

1.8  -  1.6  -  L3 

2.4  —  2.2  —  2.0 

1.7  -  1.6  —  1.4 

0.8  -  0.8  -  0.8 


0.4  -  0.4  -  0.4 

0.2  -  0.2  -  0.2 

0.1  -  0.1  —  0,1 

0.1  -  0.1  -  0.1 

0.0  0.0  0.0 


0.0 
0.2 
0.3 
0.4 
0.4 


0.3 
i      0.0 

-  0.2   -  0.2  -  0.2  - 

-  1.3 

-  1.1 


1.8  !—  1.6  -  1.4 

2.1  1-1.9  -  1.6 

1.2  1-  1.1  -  1.0 
1.0  -  0.9  -  0.8 
0.3   -  0.3  -  0.3 


0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0        0.0 


-0.50  -0.46 


0.4 
1.2 
1.8 
1.3 
0.7 


0.3 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 


1      0.3 

0.3 

1      0.0 

0.0 

-  0.2 

-  0.2 

-  1.2 

-  1.1 

-  1.0 

-  0.9 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

O.ö 

0.0 

0.3 
0.0 
0.2 
0.9 
0.8 


1.2 
1.4 
1.0 
0.8 
0.3 


0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 


04 

1.1 

1.6 
1.2 
0.6 


0.3 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 


0.0 
0.2 

0.3 
0.4 
0.4 


0.3 
0.0 
0.2 
0.9 

0.7 


1.0. 

1.4' 

0.9 

0.7 

0.3 


0.4 
1.0 
1.6 
1.1 
0.6 


0.3 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 


0.0 
0.2 
0.3 
0.4 
0.4 


0.3 
0.0 
0.2 
0.9 
0.6 


0.9 
1.3 
0.8 
0.7 
0.3 


0.4 
0.9 
1.4 
1.0 
0.6 


0.3 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 


0.4 
0.9 
1.4 
1.0 
0.6 


0.3 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 


10 


0.4 

-  0.6 

0.9 

-  0.9 

1.4 

-  1.3 

1.0 

-  1.0 

0.6 

-  0.6 

0.3  I 

0.2' 

0.2 

0.0 

0.0 


0.3 
0.2 
0.1 
0.0 

0.0 


J 

I 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

0.0 

0.2 

0.2 

0.3 

0.3 

0.3 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.3 

0.3 

0.0 

0.0 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.8 

-  0.7 

1-  0.6 

-  0.6 

0.8 
1.2 
0.8 
0.6 
0.3 


0.8 
1.1 
0.8 
0.6 
0.3 


0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-0.1! 

0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0  1 

0.3 
0.0 
0.2 
0.7 
0.6 


0.7 
1.0 
0.7 
0.5 
0.3 


0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 


0.0,       0.0        0.0        0.0        0.0        0.0'       0.0 


0.3 
0.0 
0.2 
0.6 
0.5 


0.7 
0.9 
0.6 
0.5 
0.2 


0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 


0.5 

-0.7 

1.0 

-  1.2 

1.4 

-  1.4 

1.0 

-  1.0 

0.6 

-  0.6 

0.3 

-  0.3 

0.2 

-  0.2 

0.1 

-  0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 
0.4 
0.4 
0.4 


0.2 
0.0 
0.2 
0.6 
0.5 


0.8 
0.9 
0.6 
0.4 
0.2 


0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 


-0.41  -0.36  1-0.33 1-0.31  -0.29  -0.28-0.27   -0.25  -0.26 


0.2 
0.4 
0.4 
0.4 


0.2 
0.0 
0.2 
0.6 
0.5 


0.8 
0.9 
0.6 
0.4 
0.2 


0.2 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 


0.0 


-0.27 


-0.30 
-1.24 
-1.86 
-1.46 
-0.80 


-0.42 
-0.22 
-0.15 
-0.06 
0.00 


0.00 
0.12 
0.29 
0.40 
0.40 


0.31 

0.05 

-0.15 

-0.85 

-0.75 


-1.15 
-1.47 
-1.01 
-0.82 
-0.32 


-0.16 
-0.13 
-0.05 
0.00 
-0.03 


0.00 


-0.38 
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I 

n 

m 

m 
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i  n 

d  e  r 

''   N  a 

Tief 
c  h  m 

e     0.84 

1.65 

1 

3.26 
rio  üoj 

3.99 

0'      V  0 

r  m  i 

t  t  a 

i  t  t 

! 
^  S-     Cpe^H. 

;Mittel 

10    ; 

1 

YAiin. 

"       1 

4     , 

7 

10 

!     1 

1 
4 

7 



Nachmittags. 

1 

6.3 

6.3 

6.2 

6.2  ' 

_ 

i       6.2 

6.1 

6.1 

6.0 

1 

6.18 

10.7 

1 

'  14.8 

15.1 

6.0 

6.0 

5.9 

6.0 

.      6.0 

5.9 

5.9 

5.8 

5.94 

10.6 

14.7 

15.1 

5.8   i 

5.8 

5.7 

5.7 

5.7 

5.6 

5.6 

5.6 

5.69 

10.4 

'     14.7 

15.1 

5.5   , 

5.5 

5.4 

5.4 

5.4 

5.4 

5.3 

5.3 

5.40 

10.3 

14.7 

15.1 

5.3 

1 

5.2 

5.2 

5.2 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.16 

10.1 

1     14.6 

15.0 

■       5.1    i 

5.0  ' 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

1 

5.01 

10.0 

1 

'     14.5 

14.9 

4.9 

4.9 

4.9 

•4.9 

4.9 

4.8 

4.8 

4.8 

4.86 

9.8 

14.5 

14.9 

4.8 

4.7 

4.7 

k7 

4.7 

4.7 

4.7 

4.7 

4.71 

9.7 

14.5 

14.9 

4.7 

4.7   1 

4.7 

4.6 

1       4.6 

4.6 

4.6 

4.6 

4.64 

1       9.6 

14.4 

14.8 

4.6   1 

l 
1 

4.6 

4.6 

4.6 

1 

!       4,6 

1 

1 

4.6 

4.6 

4.6 

'     4.60 

1              ' 

9.4 

i     14.3 
14.3 

1     14.8 

1 

4.6   1 

1 
4.5   , 

4.5 

4.6 

4.6 

!       4.5 

4.5 

4.5 

; 

1     4..54 

9.3 

14.7 

4.5 

4.5 

4.5 

4.6 

4.5 

4.5 

4.6 

4.5    '     4.52  ' 

9.2 

1     14.2 

14.7 

4.5   ' 

4.5  . 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.4    i     4.49  1 

9.1 

14  2 

j     14  7 

4.4 

4.4 

4.4 

i       4.4 

4.4 

4.4 

4.5 

4.4 

4.41 

9.0 

t     14.1 

14.7 

4.4 

4.4 

1 

4.4 

1       '^'^ 

4.4 

■i 

4.4 

4.4 

4.4 

4.40 

1 

8.9 

,     14.0 

14.6 

1 

l 

1 
4.4  1 

1 

i 
4.4 

4.4 

4.4 

4.4 

4.4 

4.4 

4.4 

1               ! 
4.40 

8.8 

'               1 

'     13.9    ,     14.5 

4.4   : 

4.4  , 

4.4 

4.4 

4.4 

4.4 

4.4 

4.3 

4.39 
4.29 

8.6 

1     13.9 

14.5 

4.3 

4.3  ' 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.2 

i      8.6 

1     13.9 

14.5 

4.2 

4.2  1 

4.2 

4.2 

'       4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

4.20  1 

8.5 

1     13.8 

'     14.4 

4.2 

4.2 

4.2 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1    i     4.14 

1 

8.4 

1 

,     13.7 

1     14.4 

! 

4.1   ' 

4.0  1 

4.0 

1 
4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

3.9 

1 

1 

4.00  t 

II              i^ 
1       8.3   1     13.6   i     14.3 

3.9 

3.9  , 

3.9 

3.9 

3.9 

3.9 

1       3.8 

3.8 

3.88 

8.3 

13.6  i;     14.3 

3.« 

3.8 

3.8 

3.8 

1       3.8 

3.7 

3.7 

3.7 

3.76 

8.2 

;     13.5  I     14.2 

3.7 

3.7 

3.7 

3.7 

3.7 

3.7 

3.6 

3.7 

3.69 

8.1 

13.5        14.2 

3.6 

3.6 

3.6 

3.6 

1 

1 

;       3.6 

3.6 

3.5 

3.5 

3.58 

8.0 

1     13.4        14.1 

II 

3.5 

f 
t 

3.5  ' 

3.5 

3.5 

1 

'      3.5 

3.5 

3.5 

> 

36 

1 

;    3.51 

7.9 

13.3 

1 

'     14.1 

3.5 

3.5    ; 

3.5 

3.6 

3.6 

3.6 

3.6 

3.5 

3.55 

7.8 

13.3 

,     14-^ 

3.5  1 

3.5  ! 

3.5 

3.5 

;      3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.50 

7.7 

13.2 

!     14.0 

3.5 

3.6 

3.5 

3.5 

'      3.4 

3.4 

3.4 

3.5 

3.46 

7.6 

13.1 

14.0 

3.5 

1 

3.5  1 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.4 

3.4 

3.48 

1 

.    7.6 

,     13.1 

13.9 

1 
3.4 

1 

3.4  , 

1 

1 

3.4 

3.4  1 

1 

'      3.4 

3.4 

3.4 

1 

3.4  1     3.40 

1 
1 

7.5 

1        13.0 

1 

■       13.9 

1 
1 

1 
4.42  ' 

4.40 

4.39 

4.39  ! 

}     4.38 

4.36 

4.35 

1 

4.34 

i                1 
1     4.38 

1 

1 

8.90 

i 

'  13.95 

1 
i 

14.53   ! 
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1 

2         3 

4          6          6 

7 

8 

' 

JL 

11 

1 

-  5.7 

-  6.0   -  6.4 

-  6J    -  5.7    -  5.7 

-  6.3 :  -  1.1 

-  0.1 

4.3 

5.1 

2 

-  6.9 

-  5.9 

-  6.0 

_  6.5    -   IM-  7.3 

-  6.7  1  _  8.9 

2.6 

3.2 

5.4 

3 

-  2.1 

_  1.6 

-  1.3 

-  1.3    -  1.4 

-  0.9 

0.1  !       1.8 

6.0 

9.3 

9.1 

4 

-  1.5 

-  1.4 

_  2.5 

-  2.0  i  -  2.4 

-  2.5 

-  2.9 

3.1 

5.9 

9.5 

9.1 

S 

2.5 

4.2 

2.3 

6.7 

7.6 

7.3 

8.9 

11.1 

13.6 

13.7 

16.0 

6 

1.0 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.6 

-  0.4  ,  -  0.7 

-  0.8 

6.3 

11.2 

12.5 

15.5 

7 

3.8 

5.5 

6.4 

5.3 

5.4  .       4.9 

3.9 

6.4 

5.2 

8.5 

8.1 

8 

1.2 

1.9         2.0 

2.1 

3.3  1       3.1 

3.1 

3.3 

3.9 

4.5 

3.9 

9 

0.2 

-  1.1    -  1.1 

-  1.5 

-  2.6  1  -  1.7 

-  1.9 !  -  0.6 

0.8 

3.2 

y.3 

'    10 

-  0.5 

-  0.4    -  1.4 

-  0.5 

0.1         0.0 

0.4         1.3 

4.6 

6.8 

9.2 

11 

4.4 

3.1 

8.1 

2.9 

X7         0.7 

-  0.4  ,       6.2 

10.8 

9.7 

15.6 

12 

4.5 

4.3 

4.1 

3.9         3.9         8.5 

2.4 1       4.S 

6.5 

8.0 

8.7 

13 

-  2.3 

-  2.4 

-  3.5 

-  3.7    -  4.0    -  4.4 
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-  0.6 

-  0.9 

-  1.3 

-  1.0 

-  0.9 

-  0.6 

1.4 

8.4 

13 

1& 

0.1 

0.0 

-  0.1 

-  0.3 

-  0.6 

-  0.9 

-  0.7 

-  0.2 

1.8 

9.0 

14 

16 

5.4 

5.1 

5.0 

4.1 

4.3 

3.9 

4.0 

4.2 

4.9 

6.5 

17 

26 

2.4 

2.3 

1.6 

1.1 

0.4 

0.7 

2.8 

5.4 

10.1 

17 

18 

2.2 

2.2 

1.8 

0.8 

0.2 

0.0 

-  0.2 

0.5 

5.2 

11.2 

16 

19 

7.6 

7.0 

5,3 

4.4 

3.9 

3.2 

3.0 

3.4 

4.5 

5.9 

11 

20 

0.6 

0.5 

0.7 

0.B 

0.4 

0.2 

-  0.1 

—  0.1 

2.3 

7.7 

^ 

21 

-  1.8 

—  1.4 

-  2.2 

-  2.4 

-   2.6 

—  2.9 

-  3.0 

-  1.3 

2.5 

5.3 

lU 

22 

-  0.8 

-  1.4 

—  1.6 

-  2.2 

-  2.6 

—  2.6 

-  22 

-  0.6 

0.0 

4.3 

11 

23 

2.0 

1.6 

1.2 

1.0 

0.6 

0.5 

0.2 

1.5 

5.4 

11.1 

14 

24 

4.9 

5.1 

5.1 

5.1 

r..0 

4.9 

5.1 

4.9 

5.1 

5.8 

e 

25 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.1 

3.0 

3.0 

4.0 

5.4 

7.4 

s 

2(i 

3.2 

3.2 

3.1 

2.9 

2.8 

2.8 

3.0 

3.7 

4.7 

5 

27 

34 

3.0 

2.5 

2.3 

0.0 

0.4 

0.9 

4.0 

5.1 

80 

12 

28 

6.6 

6.5 

6.2 

5.9 

6.3 

6.1 

6.4 

7.7 

11.6 

13.2 

lä 

'S» 

0.72 

0.50 

0.29 

0.12 

-0.10 

-0.22 

«-0.28 

0.48 

2.83 

6.30 

lO.L 

Februar  1889. 

Temperatup  des  Erdbodens 


225 


m 


in    der    Tiefe    O.Ol. 


no    ^OJly;^}IH. 


Nachmittag. 


CpeÄH 
Mittel 


4.6  '- 0.95 

1.7  II  -0.42 

3.1  ll     1.75 

2.2  1.93 


5.05 
3.60 
2.81 
1.58 
1.31 


2.42 
4.32 
4.27 
4.23 
5.93 


6.70 
7.89 
7.59 
8.80 
6.27 


3.06 
4.27 
5.68 
7.29 
5.07 


4.75 

4.96 

8.47 

10.37 


15 


$eBpaii  1889. 
TeMnepaTypa    noiBH 

ua  i-jiyCHHt    0.02. 


Datum 

Äo 

U  0  J 

y  A  H  Jl. 

V  0  r 

m  1  t 

t  a  K. 

1 

2 

3 

4 

fi          6 

T           8 

9 

10     !    l 

1 

-  4.1 

-  4.7 

-  5,1 

-  4.7 

-  4.5  ]  -  4.9 

-  5.5    -  4,5 

-  1.2 

0.2 

2 

-  3.8 

-  4.1 

-   4.5 

-  5.1 

-  6.1  I  -   5.5 

-  5.5  1  -   5.» 

-  2.3 

0.1 

3 

-  1.6 

-  1.8 

-  1.9 

-   1.8 

-   2.1    -   1.9 

-  1.6    -  1.1 

-  0.1 

1.7  1 

4 

~   2.2 

-  2.4 

-  2.6 

-   2.7 

-  2.9    -  3.1 

-  3.2 

-  2.9 

-  0.4 

2.1 

5 

-  1.0 

-   1.1 

-1.3 

-  0.5 

-  0.3  ;  -  0.1 

0.0 

0.0 

1.7 

5,2  1 

6 

0.0 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.4 

-  0.7  1  ~  0,9 

-  1.1 

-  1.0 

0.1 

2.5 

7 

—  0.4 

0.1 

0.9 

0.4 

0.5  ,         1.0 

0.0 

0.8 

2.1 

5.1 

8 

0.0 

0.4 

0.7 

0.8 

1.2 

1.2 

1,2 

1.3 

2.2 

2.5 

9 

-   1.4 

-  1.7 

-  1.8 

-2.1 

-  2.1 

-  2.2 

-  1.8 

~   1.2 

-  0.4 

0.1 

10 

-  0.1 

-  0.5 

-  0.9 

-  0.5 

-  0.2 

~  0.2 

-  0.2 

-0.1 

0.0 

3.3  1 

11 

0.1 

-  1.0 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.6 

-  1.0 

-  1.6    -  0.9 

0.7 

5.0        1 

12 

2.2 

1.8 

1.5 

1.4 

1.0 

0.6 

0.2 

0.0 

2.6 

6.6  i 

13 

-  0.6 

-  0.9 

-  1.4 

-   1.7 

-  2.0 

-  2.0 

-  2.0 

-  1.8 

-  0.1 

2.7  1 

14 

0.3 

0.2 

-  0.2 

-   0.4 

-  0.9 

-  0.8 

-  0.6 

-  0.4 

1.2 

"! 

15 

0.5 

0.4 

0.2 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.4 

--  0.4 

-0.1 

1.8 

8.4         1 

16 

5.6 

5.2 

5.1 

4.3 

4.3 

4.0 

4.2 ;       4.3 

4.8 

6.4 

17 

3.0 

2.8 

2.6 

1.9 

1.4         0.9 

1.0         2.8 

5,2 

96         ! 

18 

2.7 

2.6 

2.1 

1.2 

0.7         0.4 

0.2 

0.8 

5,0 

10.8        1 

19 

7.8 

7.2 

5.5 

4.7 

4.2         3.6 

3,2 

3.5 

4.6 

5.9        1 

20 

0.8 

0.7 

0.9 

0.8 

0.6  ,       0.4 

0.1 

-  0.1 

2.2 

7.5 

21 

-  1.2 

-  1.2 

~  1.8 

-  2.0 

-   2.2    -   2.5 

-  2.6 

—  1.1 

1.4 

4.6 

22 

-  0.4 

-  0.8 

—  1.1 

-  1.6 

-  1.9 

-  2.0 

-  2.0 

-  0.5 

0.0 

3.9        1 

23 

2.4 

1.9 

1.5 

1.2 

0.9 

0.8 

0.4 

1.7 

5.3 

10.7        1 

24 

4.9 

5.1 

5.1 

S.l 

4.9 

5.0 

4.9 

4.9 

5.2 

5.8 

25 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.3 

3.2 

3.1 

4.0 

5.3 

7.2 

26 

3.2 

3.2 

3.0 

3.0 

3.0          2.9 

2.9 

2.9 

3.8 

4.5 

27 

3.5 

3.2 

2.8 

2,6 

0.3 

0.8 

1.0 

3.9 

5.0 

7.7        1 

28 

6.7 

6.6 

6.3 

6.0 

6.4 

6.2 

6.5 

7.6 

11.2 

12.9        1 

CpeiB. 
Mittel 

1.08 

0.88 

0.67 

0.46 

0.25 

0.12 

0.03 

0.61 

2.39 

5,38  j 
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in 


in  der  Tiefe     0.02. 


0 

n 

i 

0    n  c 

1 

»  JI  y  A  H  H. 

f 

^  a  C 

h  m  i 

t  t  a 

g- 

CpeAH. 
Mittel 

n 

1 

2 

B 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

7.0 

1 

6.8 

5.5 

2.3 

0.0 

-  0.4 

-  0.8 

-  1.4 

-  1.8 

-  2.2 

-  2.7 

-  3.3 

-0.92 

8,7 

8.3 

4.5 

3.0 

0.1 

-  0.3 

-  0.8 

-  1.0 

-  1.0 

-  0.8 

-  1.0 

-  1.2 

—0.55 

11.5 

9.1 

8.7 

5.8 

3.0 

-  0.5 

-  0.5 

-  0.7 

-  1.1 

-  1.4 

-  1.7 

-  2.1 

1.34 

11.3 

1 

11.6 

11.0 

8.4 

3.6 

0.2 

0.2 

-  0.4 

-  0.8 

-  1.0 

-  1.3 

-  1.4 

1.49 

1 

'    15.8 

15.2 

14.5 

11.4 

7.1 

4.0 

2.2 

1.2 

0.9 

0.5 

0.3 

-  0.3 

4.10 

13.2 

12.8 

11.0 

8.1 

5.8 

3.8 

2.4 

1.8 

1.2 

0.8 

0.4 

0.4 

3.33 

'     7.7 

7.6 

7.1 

5.8 

5.1 

3.0 

2.4 

1.9 

0.6 

0.8 

0.1 

-  0.4 

2.74 

1     4.2 

4.7 

4.4 

4.1 

2.4 

0.5 

-  0.2 

0.1 

-  0.2 

-  0.4 

-  0.8 

-  0.9 

1.58 

,     6.9 

1 

6.8 

1 

5.6 

4.2 

3.4 

2.6 

2.0 

1.8 

1.2 

0.7 

-  0.3 

0.0 

1.28 

]     6.2 

7.0 

7.9 

7.3 

4.7 

3.2 

2.4 

2.0 

1.5 

1.0 

0.7 

0.4 

2.45 

12.2 

11.6 

10.3 

9.1 

7.2 

5.7 

5.1 

4.5 

2.9 

3.0 

3.0 

2.4 

4.32 

14.3 

1 

14.2 

13.1 

10.5 

6.2 

3.4 

1.8 

0.8 

-    0.4 

0.0 

-  0.1 

-  0.2 

4.32 

16.0 

16.6 

15.3 

10.3 

7.8 

6.5 

5.7 

4.8 

4.5 

3.4 

1.6 

0.6 

4.27 

'    18.8 

1, 

19.6 

18.5 

15.6 

10.9 

7.8 

5.8 

4.4 

3.6 

2.8 

1.6 

0.8 

6.06 

19.0 

17.1 

15.3 

13.0 

10.3 

8.4 

7.0 

6.6 

6.4 

6.1 

5.9 

5.7 

6.73 

,    12.7 

17.8 

18.0 

16.9 

13.1 

9.5 

8.4 

7.5 

6.5 

5.1 

4.2 

3.7 

7.95 

,    18.3 

17.9 

15.2 

13.6 

11.6 

9.0 

7.3 

6.5 

5.9 

4.8 

4.0 

3.4 

7.64 

.    17.3 

20.8 

20.2 

16.1 

13.6 

11.3 

10.2 

9.3 

9.0 

8.9 

8.6 

8.1 

8.87 

'    13.8 

13.4 

10.8 

11.8 

8.0 

5.2 

3.8 

3.2 

2.4 

2.1 

1.7 

1.5 

6.41 

9.1 

8.2 

9.3 

9.8 

6.9 

4.0 

1.8 

0.6 

0.1 

-  0.2 

-  0.8 

-  1.0 

3.22 

16.8 

17.0 

16.5 

14.3 

10.3 

6.4 

4.1 

2.5 

1.5 

0.6 

0.2 

-  0.2 

4.35 

18.5! 

19.2 

18.8 

15.4 

10.9 

8.0 

6.3 

5.5 

4.7 

4.2 

3.5 

3.0 

5.75 

17.5 

17.2 

15.3 

14.0 

11.8 

9.2 

7.8 

6.4 

6.1 

5.4 

4.4 

3.7 

7.33 

6.4 

6.4 

6.4 

5.9 

5.4 

4.8 

4.4 

4.2 

4.0 

3.9 

3.6 

3.5 

5.12 

7.2 

6.6 

6.9 

6.2 

5.4 

4.8 

4.4 

4.2 

3.9 

3.7 

3.6 

3.4 

4.82 

9.1 

9.8 

8.9 

7.7 

6.5 

5.6 

5.1 

4.7 

4.2 

4.0 

3.9 

3.8 

4.95 

16.5  1 

20.1 

19.1 

17.5 

13.8 

10.8 

9.2 

8.1 

7.0 

7.3 

7.1 

6.8 

8.45 

15.6 

15.7 

15.8 

14.6 

13.3 

11.6 

10.4 

10.0 

9.3 

8.8 

8.5 

7.9 

10.37 

12.56 

12.82 

11.92 

10.10 

7.44 

5.29 

4.20 

3.54 

2.93 

2.57 

2.08 

1.72 

4.56 

15^ 


^espiut  1889. 
TeMnepaTypa  noHBU 

m 
sa  rxjöHHt    0.06, 


Ibcio 
Datum 

Ao 

n  0  j 

JÄH 

X. 

V  0  r 

ra  1  t  t  a  R. 

1 

2 

3 

4 

ä 

6 

7 

8 

9 

10           U 

1 

-  1.8 

-  2.1 

-w 

-  2.8 

-  2.8 

-2.9 

-  3.1 

-  3.2 

-  2.0 

1 
-  1.1      -  0 

2 

~  1.6 

-  2.0 

~   2.3 

-  2.6 

-  2.8 

-  3.0 

-  3.2 

-    2.5 

-  1.1 

—  ( 

3 

-  0.5 

-  0.6 

-  0.8 

-  0.9 

-  1.0 

-  11 

-  1.0 

-  i.'o 

-  0.6 

0.0 

4 

-  0.6 

-  0.6 

-  0.7 

-  07 

-  0.9 

-  1.0 

-  1.0 

-  1.3 

-  0.4 

0.2 

5 

—  0.3 

-  0.2 

-  0.3 

—  0.2 

-  0.2 

-  0.1 

0.0 

0.0 

0.7 

3.0           6 

6 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.2 

—  0.2 

-  0.3 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.4 

0.0 

0.9  1         4 

7 

0.4 

0.4 

0.7 

0.9 

0.9 

1.1 

1.0 

0.6 

1.1 

2.2           4 

8 

0.2 

0.4 

0.5 

0.6 

0,8 

0.9 

1.0 

1.0 

1.3 

2.0           2 

a 

-  0.1 

-0.2 

-  0.4 

-  0.4 

-  0,6 

-  0.6 

•  0.6 

-  0.5 

-  0.3 

.-  0.2           0 

10 

Ol 

0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

0.0 

0.0 

0.2           2 

11 

1.0 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0 

-  0.1 

-  0.1 

0.3 

2.6           6 

,    12 

2.8 

2.6 

2.4 

2.2 

2.0 

1.8 

1.2 

0.9 

2.2 

4.4          e 

1    13 

0.4 

0.2 

0.0 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.3 

-   0.4 

-  0.4 

—  0.1 

0.4           2 

14 

2.1 

1.3 

1.0 

0.8 

0.5 

0.3 

0.3 

0.3 

1.4 

40 

15 

2.3 

1.8 

1.4 

1.2 

0.8 

0.6 

0.« 

0.6 

1.5 

4.6           f= 

16 

6.0 

5.6 

5.4 

5.2 

4.9 

4.6 

4.4 

4.4 

4.6 

5.2           6 

■    17 

4.9 

4.4 

4.1 

3.6 

3.2 

2.8 

2.4 

2.8 

4.4 

6.4           S 

.    18 

4.4 

4.0 

3.6 

3.2 

2.6 

2,1 

1.7 

1.6 

2.8 

6.5  ,       IC 

19 

8.2 

7.8 

6.5 

5.5 

5.3 

4.6 

4.3 

4.2 

4.6 

5.0, 

,    20 

2.5 

2.2 

2.1 

1.9 

1.8 

1.5 

1.2 

1.0 

2.2 

,.     « 

21 

0.2 

0.2 

0,1 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.3 

-  0.4 

-  0.4 

0.1 

1.7  j 

;    22 

1.2 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

-  0.2 

0.0 

0.2 

1.4           S 

23 

3.9 

3.5 

3.0 

2.7 

2.2 

2.2 

1.9 

2.0 

2.9 

6.0          b 

24 

5.4 

5.4 

5.4 

5.5 

5.4 

5.4 

5.3 

5.1 

5.1 

5.3           5 

25 

3.8 

3.8 

3.8 

3.7 

3.6 

3.5 

3.4 

3.7 

4.2 

5.2           6 

26 

3.6 

3.6 

3.5 

3.5 

3.3 

3.2 

3.1 

3.2 

3.6 

3.9          4 

27 

4.0 

3.8 

3.6 

3.4 

2.2 

2.0 

1.8 

2.6 

3.9 

4.9 

1    28 

7.1 

7.0 

6.8 

6.6 

6.6 

6.6 

6.6 

7.0 

8.5 

lO.O        11 

1 

'CpeiH. 
jrfittel. 

2.12 

1.91 

1.70 

1.54 

1.33 

1.19 

1.06 

1.08 

1.78 

3.14  1       2 
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10 

im 


2.4 
3.0 
5.9 
6.0 


10,7 
9.6 
5.2 
3.4 
30 


•3.7 
9.2 
10.7 
10.2 
13.4 


13.9 
9.0 
15.2 
13.6 
10.9 


7.0 
10.7 
11.9 
12.3 

5.9 


6.1 

6.4 

11.9 

13.2 


Temperatur  des  Erdbodens 

m 
in   der   Tiefe    0.05. 


n  0    n  0 


Ji  y  Ä  H  H. 


3.6 
4.3 
5.3 
6.9 


11.2 

10.3 

5.6 

3.5 

4.5 


46 

9.2 

11.2 

12.3 

15.2 


14.6 
11.8 
14.9 
15.9 
10.6 


6.9 
12.4 
13.6 
13.4 

5.9 


6.0 

7.1 

14.1 

13.5 


8.73 


9.59 


2.7 

1.9 

3.0 

1.7 

5.2 

3.8 

7.2 

6.3 

10.6 

9.9 

9.8 

8.3 

5.9 

5.2 

3.6 

3.6 

4.3 

3.7 

5.5 

5.2 

8.8 

8.1 

11.3 

10.2 

13.0 

11.4 

15.7 

14.8 

13.6 

12.6 

14.1 

14.2 

13.9 

13.0 

17J2 

15.6 

10.2 

10.6 

7.1 

7.4 

13.0 

12.8 

14.7 

14.4 

13.3 

12.6 

5,8 

5.8 

6.0 

5.9 

7.4 

7.0 

15.4 

15.4 

13.9 

13.6 

9.72 

9.11 

0.5 
0.6 
2.6 
3.8 


7.2 
6.4 
4.6 
3.0 
3.0 


5.0 
7.1 
8.0 
9.2 
12.7 


11.0 
13.0 
11.8 
13.8 
8.6 


74 

11.1 

11.8 

11.7 

5.6 


5.5 

6.5 

18.8 

12^ 
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6.9 
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5.2 
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5.9 
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0.3 
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0.2 


1.8 
2.4 
2.3 
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1.8 


2.6 
4.8 
2.6 
5.9 
6.6 


7.4 
8.3 
7.8 
10.3 
4.6 


3.0 
5.1 
7.0 
8.0 
4.6 


4.6 

5.1 

9.2 

10.3 


0.2 
0.3 
0.3 
0.2 


1.3 
1.9 
1.7 
0.2 
1.5 
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4.1 
1.7 
5.2 
5.5 
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7.2 
9.4 
4.0 
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4.0 
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7.2 
4.5 


4.4 

4.9 

8.2 

10.0 
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0.2 
0.4 
0.2 
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1.4 
1.0 
0.2 
1.0 


1.9 
3.6 
1.2 
4.7 
4.6 


6.7 
6.8 
6.5 
9.3 
3.6 


1.2 
3.0 
5.5 
6.8 
4.3 


4.2 

4.6 
7.8 
9.4 


0.8 
0.3 
0.4 
0.4 


0.4 
0.9 
1.0 
0.1 
0.6 


1.6 
3.4 
0.8 
3.8 
3.8 


6.5 
6.0 
5.8 
9.0 
3.0 
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2.2 
4.9 
6.1 
4.1 


4.1 
4.4 
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4.48 
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3.52 
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0.79 
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1.1 
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3.7 
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3.4 

3.1 
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2.7 

2.4 
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3.2 
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1.5 

J-3 
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3.3 

2.7 
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6.4 

6.1 

6.0 

5.8 

5.5 

5.3 

5.3 

5.1 

5.2 
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6.3 

5.8 

5.5 

5.0 

4.7 

4.3 
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4.9 
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5.3 
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3.3 
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1.1 
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2.9 

2.5 
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1.9 

1.7 

1.5 

1.4 

1.4 
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4.9 

4.4 

4.1 

3.7 

3.5 

3.3 

3.1 

3,2 

4.1 
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6.3 

6.2 

6.1 

6.0 

B.9 

5.8 

6.8 

5.7 

5.6 

5.6 
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4.4 

4.3 

4.2 

4.2 

4.2 

4.1 

4.1 

4.1 

4.3 

4.7 

5 

26 

4.4 

4.3 

4.2 

4.1 

4.0 

3.9 

3.8 

3.8 

3.6 

4.0 

4 

27 

4.7 

4.5 

4.3 

4.1 

3.7 

3.3 

3.1 

3.0 

3.5 

4.1 
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7.5 

7.3 

7.1 

6.9 
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9.1 

8.1 

7.2 
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5.7 
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8.9 
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10.8 

10.8 
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9.7 

8.9 
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7.1 

6.8 

6.13 
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9.8 

10.9 
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7.9 
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6.8 
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8.9 
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6.0 
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5.9 
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4.9 
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5.3 
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r),4 

9.0 

7.8 

8.1 

8.1 

10 

18 

e.i 

5.8 

5.8 

6.2 

6.2 

64 

6.9 

7.4 

7.8 

8.2 

9 

19 

7.6 

7.1 

7.2 

5.6 

4.« 

1.6 

4.6 

4.2 

2.8 

9.0 

14 

20 

-   0.7 

-  0.8 

-   0.9 

-   0.8 

-    1.5 

1.8 

-  0.6 

5.2 

13.3 

19.0, 

•>i 

21 

4.7 

4.4 

4.2 

4.1 

4.0 

3.8 

4.1 

4.3 

7.1 

7.8  1 

13 

22 

3.8 

3.5 

3.2 

2.5 

1.6 

0.5 

2.2 

n.8 

15.4 

16.9 

14 

23 

5.8 

5.4 

5.3 

5.2 

5.1 

>9 

6.4 

11.1 

22.9 

31.1  1 

34 

24 

3.4 

3.3 

2.y 

3,a 

2.li 

1.6 

5.8 

9.8 

23.6 

20.0 

13 

2ä 

1.9 

1.8 

1.1 

0.6 

O.-l 

5.2 

9.2 

22.0 

20,8. 

26 

-  O.G 

-    1.4 

-   2.6 

-   3.Ü 

-   3.2 

- »:« 

1.0 

8.6 

15.1 

19.6, 

22 

27 

3.1 

2.2 

1.2 

1.2 

0.4 

-   0.4 

3.6 

10.8 

14.9 

20.1 

24 

28 

8.3 

8.5 

8.1 

7.3 

7.5 

7.1 

7.0 

12.0 

14.1 

22.4 

29 

8.2 

7.6 

6.8 

6.5 

6.2 

■'..3 

9.0 

18.4 

27.4 

33.3, 

4U 

30 

7.6 

R.7 

6.2 

5.6 

,i,6 

8.9 

16.3 

22.2 

27.2 

34 

31 

8.4 

9.1 

8.8 

8.8 

7^4 

7.0 

7.4 

6.8 

9.1 

10.3  1 

14. 

Mittel 

4.68 

4.38 

3  94 

3.66 

3.31 

.1.24 

4.31 

7.62 

12.67 

15.70  I 

1?.6 
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Marz  1889. 
Tliermometep  auf  dem  Erdboden. 


' 

n 

0     n 

0  Ji  y  ;(  H  u. 

1          1 

N  a  C 

h  m 

i  t  t  a  g. 

1 

1 

CpeÄH. 
Mittel. 

1 

2 

3 

4 

Ö 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 
12.40 ! 

30.1 

27.2 

19.8 

20.2 

15.1 

12.1 

11.6 

10.8 

8.6 

6.0 

7.2 

6.6 

19.6 

20.5 

23.2 

20.8 

15.1 

10.6 

10.0 

8.7 

6.4 

5.5 

4.5 

4.1 

11.40 

14.2 

16.8 

15.1 

13.0 

10.9 

7.8 

6.8 

7.5 

7.6 

7.4 

7.1 

6.9 

8.22 

16.7 

15.0 

14.2 

10.4 

8.3 

7.2 

6.3 

5.4 

4.8 

4.1 

3.4 

3.01 

i    8.36 

20.9 

20.6 

19.5 

16.2 

9.4 

i       5.7 

3.9 

3.4 

4.8 

5.1 

4.6 

4.4 

i     7.76 

12.8 

11.1 

♦9.6 

♦7.9 

6.2 

!       4.4 

3.4 

3.3 

3.1 

2.8 

2.6 

2.5 

5.46 

8.4 

''     14.4 

11.1 

7.4 

6.3 

4.6 

3.6 

3.4 

3.2 

3.2 

2.3 

2.4 

3.63 

26.9 

1     27.1 

23.0 

20.1 

12.6 

10.0 

8.4 

7.5 

6.3 

6.0 

5.6 

5.2 

9.98 

8.0 

,       9.6 

9.1 

8.2 

6.2 

4.3 

2.8 

2.2 

1.9 

1.6 

0.8 

0.4 

3.62 

18.8 

17.8 

12.9 

10.9 

9.0 

6.6 

5.6 

5.1 

4.8 

4.2 

3.8 

3.4 

6.94 

13.6 

12.1 

1 

12.8 

11.4 

9.4 

6.8 

5.4 

4.8 

4.9 

4.4 

4.4 

4.0 

7.50 

18.4 

15.4 

12.4 

10.6 

7.8 

6.1 

5.0 

4.7 

4.4 

4.1 

3.6 

3.6 

7.50 

21.6 

26.5 

21.4 

23.1 

14.1 

10.0 

6.4 

7.8 

7.2 

5.6 

4.8 

3.0 

10.36 

25.9 

24.2 

21.4 

19.0 

16.8 

12.2 

9.8 

9.2 

8.6 

7.6 

7.6 

7.7 

11.55 

31.3 

31.3 

20.5 

24.6 

20.0 

13.3 

10.6 

9.2 

6.9 

7.6 

7.5 

7.6 

14.26 

23.2 

21.4 

18.1 

15.7 

13.6 

12.2 

11.0 

10.6 

10.6 

9.6 

9.4 

9.4 

12.06 

18.4 

15.8 

14.1 

13.1 

11.2 

8.8 

7.6 

7.1 

7.0 

6.9 

6.5 

6.2 

t 

1  10.06 

10.6 

10.8 

10.1 

9.9 

9.3 

8.8 

6.3 

8.1 

6.0 

6.0 

7.8 

7.6 

6.04 

8.0 

15.7 

18.4 

12.8 

8.2 

4.9 

2.6 

1.3 

0.7 

-  0.2 

-  0.5 

-  0.6 

6.36 

33.6 

33.2 

29.2 

23.2 

12.8 

6.3 

7.0 

6.4 

6.0 

5.1 

4.6 

5.1 

10.68 

13.8 

17.8 

16.6 

9.7 

7.8 

6.9 

6.0 

5.6 

5.0 

4.6 

4.4 

4.0 

7.47 

23.4 

21.9 

19.6 

14.4 

12.0 

9.2 

7.8 

7.2 

6.8 

6.4 

6.2 

6.0 

9.72 

38.1 

36.8 

33.8 

28.4 

17.8 

12.8 

9.4 

8.1 

8.3 

7.1 

6.1 

4.8 

16.13 

10.4 

12.3 

12.0 

9.0 

8.0 

7.0 

4.2 

3.3 

2.6 

2.6 

2.5 

1.6 

7.47 

26.3 

26.9 

26.8 

20.8 

10.8 

6.6 

4.7 

3.7 

2.8 

1.6 

0.6 

0.1 

10.40 

23.6 

24.2 

25.9 

17.8 

13.0 

9.0 

7.2 

6.4 

5.6 

5.6 

5.4 

5.4 

9.43 

33.5 

32.3 

24.4 

23.0 

17.0 

13.6' 

11.7 

10.2 

10.6 

9.6 

9.7 

6.9, 

!  13.29 

28.1 

36.4 

33.3 

32.4 

22.3 

17.4 

14.9 

12.2 

11.5  ! 

10.1 

9.2 

9.0 

15.91 

37.8 

30.7 

24.6 

22.2 

20.0 

16.6 

14.2 

12.2 

12.2: 

11.2 

10.6 

6.9 

17.85 

41.9 

30.4 

20.8 

19.4 

16.4 

14.6 

12.6 

12.1 

10.2 

9.5 

9.1 

6.1 

16.34 ! 

18.6 

20.6 

26.4 

22.6 

16.0 

9.6 

7.3 

6.8 

6.2 

5.6 

5.0 

3.6 

10.94 

21.83 

.. 

21.83 

19.36 

16.72 

12.37 

9.32 

7.70 

6.91 

6.45 

5.86 

5.36 

4.95 

10.06 

Maprt  1889. 


TeMneparypa  noHBbi. 

m 
ea  Txy  6iiai    0.01. 


Datun 

Ao    nOJjÄU 

H. 

' 

2 

H 

4 

5 

0 

7 

1 

7.2 

7.4 

7.0 

5.H 

^rj 

'"\T 

4. 

2 

7.3 

7.6 

7.8 

7.4 

6.5 

7.2 

7.5 

3 

5.2 

4.6 

4.0 

5.0 

5.8 

6.0, 

6. 

i 

7.0 

6.9 

6.8 

6.8 

6.7 

6.6 

6. 

S 

3.2 

3.0 

2.7 

2.5 

2,4 

2.0 

2- 

6 

4.7 

4.4 

4.1 

4.0 

3.6 

3.4 

3.3 

7 

3.1 

2.8 

2.0 

0.6 

0,5 

0.6 

1, 

8 

1.2 

0.4 

0.4 

0.3 

0.4 

0.4 

0.4 

8 

5.5 

5.2 

■1.4 

0.5 

0.4 

0,4 

0. 

10 

0.4 

0.3 

0.3 

0.0 

0.1 

0.4 

0.f 

11 

3.9 

3.6 

3.2 

3.0 

2.4 

2.3 

2.6 

12 

4.2 

4.2 

4.Ü 

3.8 

3,6 

3.4 

3.7 

13 

3.8 

3.6 

3.3 

3.1 

3.0 

3.0 

3.3 

14 

4.2 

4.4 

4.4 

4.4 

2.4 

2.1 

3.C 

15 

8.2 

7.1 

e.-i 

6.9 

6.2 

6.3 

6. 

16 

8.1 

7.3 

6.9 

6.1 

5,9 

5.4 

5. 

17 

9.8 

9.8 

9,8 

9.9 

9.8 

9.4  j 

9. 

18 

6.4 

6.2 

6.1 

6.2 

6,4 

6.4 

6. 

19 

7.6 

7.4 

7.4 

6.2 

5,3 

5.0 

4. 

20 

0.2 

0.1 

-   0.1 

-  0.1 

-   0,3 

-  0.7 

-  0. 

21 

6.0 

5.7 

5.3 

" 

5.1 

4.6 

4. 

22 

4.8 

4.4 

4.2 

3.6 

3.0 

1.8 

2. 

23 

6.4 

6.1 

(j.O 

5.9 

5.8 

5.7 

6. 

24 

6.1 

5.6 

5.0 

5.0 

4.5 

5.4 

S 

2.9 

2.7 

1,4 

1,4 

4! 

36 

1.5 

0.7 

-   Ö!3 

-  0.8 

-   1.0 

0*^ 

?7 

2.1 

1.3 

7  5 

V« 

7.31 

77 

7? 

6.3 

63 

5.7 

6.0 

9,0 

7.6 

7.2 

4.40 

4.07 

3.87  1 

Vormittag. 

8      I  9      I  10    ■ 

6.8 ,  13.0  12.8 

1 

7.6  120  16.7 

6.6  7.2  7.9 

7.1  i  7.7  9.9 

3.6  7.2 1  14.2 


2.3  . 


54 


1.4 


8.3  I 


0.5 


10.4 

13.9; 

16.4  1 
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März  1889. 

Temperatur  des  Brdbodens 


m 


in  der  Tiefe    O.Ol. 


D 

n 

0    n  0  .1  y  ;^  H  H. 

N  a  c  1 

ti  m  i 

t  t  a 

g- 

' 

CpeAH. 
Mittel 

D               1 

l 

1 

2 

3 

4 

9* 

0 

6 

1 

7 

8 

9 

10 

11 

1.2 

1 

,    25.4 

1 

25.3 

19.0 

17.7 

16.0 

13.4 

12.2 

10.8 

9.6 

9.0 

8.2 

7.7 

12.00 

19.1 

19.3 

20.4 

19.5 

15.8 

12.4 

11.2 

10.1 

8.2 

7.2 

6.1 

5.6 

11.40 

',    13.2 

16.3 

14.8 

13.0 

11.1 

8.6 

7.3 

7.7 

7.9 

7.6 

7.3 

7.2 

8.39 

16.0 

14.8 

14.1 

10.9 

8.9 

7.6 

6.8 

6.0 

5.3 

4.6 

3.9 

3.4 

8.46 

i    19.1 

19.9 

19.2 

16.8 

12.1 

8.0 

5.7 

4.7 

5.5 

5.6 

5.4 

5.2 

8.11 

12.6 

*11.0 

♦9.6 

♦8.2 

6.7 

5.1 

4.4 

4.0 

3.7 

3.4 

3.2 

3.2 

5.80 

1 

8.7, 

13.8 

11.3 

8.1 

6.7 

5.2 

43 

3.9 

3.6 

3.5 

2.9 

2.8 

4.151 

24.2 

24.4 

,     22.7 

20.0 

14.9 

11.7 

9.9 

8.9 

7.8 

7.1 

6.4 

6.0 

9.86; 

7.8 

9.3 

'       9.1 

8.2 

6.5 

4.7 

3.3 

2.7 

2.3 

1.8 

1.2 

0.8 

4.02 

:    16.6 

16.2 

1     13.7 

11.0 

9.6 

7.6 

6.3 

5.8 

5.2 

4.9 

4.4 

4.1 

6.77 

,    13.8 

1 

11.6 

1     12.2 

1 

11.2 

10.0 

7.9 

6.6 

5.9 

5.6 

5.1 

4.8 

4.4 

7.551 

■    17.4  1 

15.3 

13.3 

11.0 

8.7 

7.0 

5.8 

5.4 

5.0 

4.5 

4.0 

4.0 

7.62 

,'  18.4; 

20.9 

21.1 

21.3 

15.3 

11.4 

9.4 

8.8 

8.2 

7.1 

5.9 

4.7 

10.13  1 

22.8  ' 

21.7 

19.8 

18.3 

17.0 

13.5 

11.3 

10.2 

9.6 

8.7 

8.4 

8.3 

11.22' 

'    27.4 

26.9 

22.0 

21.8 

19.9 

15.4 

12.4 

11.1 

10.4 

9.4 

9.1 

8.6 

14.04 

20.7' 

19.4 

17.4 

15.8 

13.9 

12.7 

11.6 

11.2 

10.7 

11.3 

11.0 

9.8 

11.94 

17.8 

15.8 

14.4 

13.6 

11.8 

9.6 

8.3 

7.7 

7.4 

7.2 

7.0 

6.6 

10.16' 

10.4 

10.9 

10.2 

9.4 

9.4 

9.0 

8.6 

8.2 

8.1 

8.1 

7.9 

7.6  1 

8.08 

8.1 

15.6 

18.9 

14.2 

10.4 

6.5 

4.1 

2.6 

1.9 

1.0 

0.3 

0.3 

6.95, 

28.0 

29.2 

27.8 

24.0 

17.0 

11.7 

9.1 

8.6 

7.9 

6.9 

6.3 

6.3  1 

10.73  1 

13.6 

1 

16.4 

16.2 

12.4 

9.4 

8.3 

7.2 

6.7 

6.2 

5.7 

5.4 

5.2 

8.09, 

1 
1 
f 

18.9 

20.0 

18.4 

15.3 

13.0 

10.6 

9.2 

8.4 

7.9 

7.1 

7.0 

6.8 

1 

9.65 

33.5 

33.5 

32.0 

28.0 

20.9 

15.6 

12.3 

10.9 

10.3 

9.0 

8.4 

7.3 

15.46  1 

10.3 

11.3 

12.1 

9.7 

8.8 

7.9 

6.0 

4.8 

4.2 

4.0 

3.7 

3.1 

8.05 

23.4 

25.5 

24.8 

21.8 

14.6 

9.6 

7.5 

5.8 

4.8 

3.9 

2.8 

2.3 

10.46 

22.4 

1 

22.2 

24.8 

18.9 

14.4 

10.8 

8.8 

7.9 

7.2 

6.9 

6.6 

6.6  1 

9.78 

1, 
28.4 

27.9 

25.2 

23.0 

18.1 

14.8 

12.8 

11.5 

11.3 

10.4 

10.1 

9.3 

12.78 

26.6 

31.8 

30.1 

30.G 

23.9 

18.7 

16.2 

13.9 

12.8 

11.7 

10.8 

10.2 

15.77 

L    36.3 

30.1 

24.8 

22.3 

20.4 

17.6 

15.4 

13.3 

12.7 

11.7 

11.1 

9.6 

17.18 

36.8 

31.7 

23  5 

19.8 

17.6 

15.6 

13.4 

12.7 

11.0 

10.2 

9.6 

8.8 

15.97 

17.2 

1 

20.7 

24.8 

23.4 

18.7 

12.0 

9.2 

8.1 

7.4 

6.8 

6.2 

5.1 

11.41 

1 

19.84 

20.28 

18.96 

16.75 

13.60 

10.66 

8.92 

8.01 

7.41 

6.82 

6.30 

5.84 

10.06 

16 
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TeMnepaxypa  noHBH 

m 
Ba   rjffjHBt  .  0.02. 


4HCJ0 

Datum 

Ao 

n  0  j 

r  A  H 

_ 

a. 

Vormittag. 

._i_ 

2 

3 

* 

5 

fi 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

7.4 

7.5 

7.1 

6.3 

6.0 

4.9 

4.3 

6.8 

12.4 

12.6 

Hi.' 

2 

7.6 

7.7 

7.9 

7.6 

6,8 

7,. 

7.4 

7.6 

11.8 

16.4 

15.> 

3 

5.5 

5.0 

4.3 

5.2 

6.0 

6.2 

6.3 

6.6 

7.2 

8.0 

h:. 

4 

7.2 

7.0 

7.0 

6,9 

6.8 

6,8 

6.7 

7.2 

7.8 

9.8 

13.1 

5 

3.4 

3.2 

2.9 

2,6 

2.5 

2.2 

2.2 

3.7 

6.9 

13.5 

10.- 

6 

4.9 

4.6 

4.4 

4.2 

3.8 

3.6 

3.6 

4.4 

5.4 

8.2 

&.0 

7 

3.4 

3.2 

.6 

1.2 

0.9 

0,8 

1.4 

2.4 

1.6 

0.8 

I.n 

8 

1.6 

0.7 

0.7 

0.7 

0.8 

0.6 

0.6 

2.0 

9.1 

13.4 

18.U 

H 

5.8 

5.5 

4.0 

0,8 

0.6 

0,6 

0.6 

1.0 

3.2 

4.4 

5.- 

10 

0.8 

0.6 

0.6 

0.4 

0.4 

0.6 

1.0 

3.4 

8.8 

10.7 

13.S 

11 

4.1 

3.8 

3.3 

3.2 

2.6 

2.6 

2.8 

4.4 

7.2 

11.2 

17.1 

12 

4.4 

4.4 

4.2 

4.0 

3.9 

3.7 

3.8 

5.0 

'  7.2 

9.7 

13.. 

13 

4.1 

3.9 

3.6 

3.3 

3.2 

3.2 

3.4 

5.3 

9.2 

12.7 

21. 

14 

4.6 

4.8 

4.8 

4.8 

3.0 

2.4 

3.2 

5.8 

12.2 

15.3 

17. 

15 

8.4 

7.5 

6.6 

7.2 

6.5 

6.6 

6,5 

9.2 

15.3 

18  6 

21. 

16 

8.4 

7.8 

7,2 

6,5 

6.2 

5.8 

6.1 

8.4 

11.8 

14.2 

l--.« 

17 

10.0 

10.0 

10.0 

10.1 

9.9 

9.6 

9.4 

e.4 

8.6 

8.7 

10. 

18 

6.6 

6.5 

6.4 

6.3 

6.5 

6.7 

7.0 

7.3 

7.8 

8.1 

&. 

19 
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8.2 

8.0 

7.7 

7.6 

7.5 

7.6 

6 

7.9 

7,8 

7.7 

7.6 

7.4 

7.4 

7.3 

7.'3 

7 

7.3 

7.3 

7.1 

6.9 

6,7 

6.6 

6.5 

6.6 

8 

6.6 

6.5 

6.4 

6.3 

6.2 

6.3 

6.5 

7,0 

9 

7.3 

7.4 

7.4 

7.2 

7.0 

6.8 

6.8 

6.8 

10 

6.8 

6.7 

6.5 

6.3 

6.1 

6.3 

6.6 

11 

6.7 

6.7 

6.7 

6.6 

6.4 

6.5 

6.S 

6.6 

12 

6.8 

6.8 

6.8 

6.7 

6.6 

6.7 

6,9 

7.1 

13 

7.1 

7.1 

7.1 

6.9 

6.9 

6.9 

7.1 

7.4 

14 

7.6 

7.6 

7.6 

7.5 

7.4 

7.4 

7.6 

8.0 

15 

8.1 

8.2 

8.2 

8.2 

8.1 

8.3 

8.9 

9.1 

16 

9.3 

9.3 

9.4 

9.2 

9.0 

9.0 

9.1 

93 

17 

9.4 

9.5 

9.6 

9.4 

9.4 

9.3 

9.3 

9.4 

18 

9.4 

9.4 

9.2 

9.1 

8.9 

8.9 

8.9 

6.8 

19 

8.6 

8.7 

8.7 

8.6 

8.5 

8.4 

8.4 

8.4 

20 

8.4 

8.2 

7.9 

7,7 

7.4 

7.4 

7.6 

8.1 

21 

8.3 

8.3 

8.3 

8.2 

8,1 

8.0 

8.0 

8.1 

22 

8.1 

8.1 

8.0 

7.9 

7.8 

7.8 

7.9 

8,1 

23 

8.3 

8.3 

8.2 

8.2 

8.1 

8.3 

8.7 

9.2 

24 

9.6 

9.6 

9.6 

9.4 

9,2 

9.2 

9.3 

9.2 

25 

9.1 

8.9 

8.7 

8.4 

8.3 

8.3 

8.6 

e.j* 

26 

9.1 

9.0 

8.9 

8.5 

8.2 

8.2 

8.4 

8.6 

27 

8.6 

8.8 

B.7 

8.5 

8.4 

8.5 

8.7 

-»l 

9.4 

9.5 

9.6 

9.5 

9,5 

9,6 

10.1 

10.3 

29 

10,6 

10.7 

10.8 

10,7 

10.7 

10.6 

10.6 

11.3 

30 

11.5 

11.7 

11.6 

11.4 

11.3 

11.3 

11.3 

■11.8 

31 

12.1 

12.1 

12.0 

11.8 

11.6 

11.4 

11.4 

11.4 

CpejH. 
Klittel 

8.49 

8.49 

8.43 

8.27 

8.15 

8.14 

8.28 

S.bv 
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März  1889. 

Temperatur  des  Erdbodens 


m 


in    der    Tiefe    0.84 


m         m  m 

1.65     3.26     3.99 


ji'     Vorm 

1 

L  t  t  a 

g. 

N  a 
1 

c  h  m 

i  t  t 

a  g. 
10 

1 

CpCÄH. 

Mittel 

1' 

no  nojyÄHH. 

D  1 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

Nachmittags. 

1 

6.5 

6.6 

6.6 

6.6 

6.7 

6.7 

1 
6.7 

6.8 

6.65 

7.7 

11.7 

12.8 

1 

6.8 

6.9 

6.9 

7.0 

7.0 

7.1 

7.1 

7.1 

6.99 

78 

11.7 

12.7 

7.2 

7.2 

7.3 

7.3 

7.4 

7.4 

7.5 

7.5 

7.35 

7.8 

11.7 

12.7 

7.5 

7.6 

7.6 

7.6 

7.6 

7.7 

7.7 

7.7 

7.62 

7.9 

11.7 

12.6 

7.7 

7.7 

7.7 

7.8 

7.8 

7.8 

7.8 

7.8 

7.76 

8.0 

11.7 

12.6 

I      7,8 

7,8 

7.8 

7.8 

7.8 

7.8 

7.8 

7.8 

7.80 

8.1 

11.6 

12.6 

1 

,       7.8 

7.8 

7.8 

7.8 

7.8 

7.8 

7.7 

7.8 

7.79 

8.2 

11.6 

12.6 

7.7 

7.7 

7.7 

7.7 

7.6 

7.6 

7.6 

7.6 

1     7.65 

8.4 

11.7 

12.5 

'       7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.6 

7.6 

7.6 

7.6 

7.55 ' 

8.4 

11,6 

12.5 

,       7.6 

7.6 

7.6 

7.6 

7.6 

7.6 

7.6 

7.6 

7.60 

8.4 

11.6 

12.5 

7.6 

7.6 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.4 

7.5 

7.51 

8.5 

11.6 

12.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.50 

8.5 

11.5 

12.5 

7.4 

7.4 

7.4 

7.5 

7.5 

7.6 

7.6 

7.5 

7.49 

8.5 

11.5 

12.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.6 

7.6 

7.6 

7.7 

7.7 

7.59 

8.6 

11.5 

12.4 

7.7 

7.7 

7.7 

7.8 

7.8 

7.8 

7.9 

7.9 

7.79 

8.6 

11.5 

12.4 

'       8.0 

i 

8.0 

8.0 

8.1 

8.1 

8.2 

8  2 

8.2 

8.10 

8.6 

11.5 

12.4 

8.3 

8.3 

8.3 

8.4 

8.4 

8.5 

8.5 

8.6 

8.41 

8.6 

11.5 

12.4 

8.6 

8.6 

8.6 

8.6 

8.7 

8.8 

8.8 

8.7 

8.68 

8.7 

11.4 

12.3 

8.7 

8.7 

8.7 

8,7 

8.7 

8.7 

8.7 

8.7 

8.70 

8.7 

11.4 

12.3 

8.7 

8.7 

8.7 

8.7 

8.7 

8.7 

8.7 

8.6 

8.69 

8.8 

11.4 

12.31 

8.6 

8.6 

8.6 

8.5 

8.5 

8.5 

85 

8.5 

8.54 

8.9 

11.5 

12.3 

'       8.0 

8.5 

1 

8.5 

8.5 

8.5 

8.6 

8.5 

8.5 

8.51 

9.0 

11.5 

12.3 

8.5 

8.5 

8.5 

8.6 

8.6 

8.6 

8.6 

8.5 

8.55 

9.0 

11.5 

12.3 

8.5 

8.6 

8.6 

8.7 

8.7 

8.7 

8.7 

8.8 

8.66 

9.1 

11.5 

12.3 

8.8 

8.8 

8.9 

8.9 

8.9 

9.0 

8.9 

8.9 

8.89 

9.1 

11.5 

12.3 

8.8 

8.8 

8.9 

8.9 

8.9 

8.9 

8.9 

8.9 

8.88 

9.1 

11.5 

12.3 

8.9 

8.9 

8.9 

8.9 

8.9 

8.9 

8.0 

8.8 

8.89 

9.2 

11.5 

12.2 

8.9 

8.9 

8.9 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

8.96 

9.3 

11.5 

12.2 

9.0 

9.1 

9.1 

9.2 

9.3 

9.3 

9.3 

9.4 

9.21 

9.3 

11.5 

12.2 

9.4 

9.5 

9.5 

9.6 

9.7 

9.7 

9.7 

9.8 

1     9.50 

9.3 

11.5 

12.1 

9.8 

9.8 

10.0 

10.0 

10.1 

10.1 

10.1 

10.1 

10.00 

9.4 

11.5 

12.1 

:     8.12 

8.14 

8.15 

8.19 

8.21 

8.24 

8.23 

8.24 

8.19 

i 

8.63 

1 

11.55 

12.41 

Anpijib  1889. 

TepMOMeTP"!»    Ch    MepHblMt    UiapHKOMt 

1.5  lerpa  Ba^i  noBepiKoenn  aeijni. 


<JBCJO 

!  Datum 


;i;o     nojyAHa. 


Vormittag 


6.9 

7.3 

7.8 

8.8 

10.7 

lO.G 

10.5 

11.1 

7.1 

6.6 

6.6 

11.9 

9.8 

9.5 

8.9 

11.4 

13.2 

13,0 

12.5 

13,3 

8.27 

8.16 

7.92 

S.90 

16  2 

15.5 

10  2  i 

12.1 

15.0 

16.1 

13.1  I 
13.1 
15.5 

16.3, 

U.6 


12.5        14.9 


24.0 

23.1 
24.8 


11.10     13.13;    15.11      16.23] 


14.2' 

i9.r 

20.1  ' 
20.8' 


28.2 

20.9 
20.6 
15.1 
15.0 


20.1 
19.6 
24.0 
22.3 
211 


17.0 
18.7 
23.9 
24.3 
18.5 


12.8 
15.8 
21.4 
19.7 
16.4 


19.9 
23.7 
24.7 
25.9 
19.3 


April  1889. 

Thermometer  mit  geschwärzter  Kugel 
1.5  Meter  über  dem  Erdboden. 
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n   0      II   0  Ji  y  Ä  H   H. 


Nachmittag. 


11 


Mittel 


13.7 
10.9 
17.7 
18.2 
21.5 


25.3 
22.9 
20.3 
17.7 
15.8 


I 


21.3 
20.1 
24.4 
25.1 
25.0 


17.8 
20.4 
25.3 
24.0 
19.4 


13.5 
15.5 
23.9 
17.6 
14.7 


19.4 
23.7 
24.6 
25.9 
20.7 


9.81  !  20.21 


15.0 
11.1 
19.1 
17.0 
21.2 


22.6 

16.6 
20.5 
15.3 
13.6 


18.1 
19.3 
20.5 
20.3 
22.7 


18.9 
22.5 
25.8 
24.5 
19.1 


11.9 
15.6 
26.1 
21.5 
16.2 


20.0 
23.5 
21.7 
27.9 
19.5 


19.59 


13.8 
10.2 
21.1 
14.7 
19.8 


19.5 
16.3 
20.8 
14.7 
12.6 


19.7 
20.4 
23.7 
20.9 
19.8 


19.6  1 

20.9' 

24.0- 

27.5 

18.0 


10.6 
14.9 
17.3 
18.0 
16.8 


19.3 
18.5 
27.1 
27.3 
17.5 


18.84 


12.3 

8.6 

9.5 

5.5 

16.7 

12.8 

14.8 

12.9 

17.7 

16.6 

18.8 

18.1 

15.9 

14.8 

20.5 

15.5 

14.3 

13.7 

12.2 

12.0 

18.2 
16.1 
19.0 
19.1 
19.4 


19.9 
19.2 
24.7 
25.7 
19.6 


10.4 
13.1 
18.1 
18.6 
18.1 


18.4 
17.9 
26.4 
26.9 
11.1 


17.75 


15.0 
14.3 
18.0 
17.7 
18.0 


14.7 
16.9 
20.9 
25.1 
15.9 


9.1 
11.9 
15.5 
14.9 
15.5 


14.3 
17.4 
21.5 
23.9 
12.2 


15.44 


7.5t 

4.5 

10.3 

10.9 

14.6 


16.5 
12.8 
12.7 
12.7 
11.5 


13.2 

13.1 
17.0 
16.3 
15.1 


12.7 
13.1 
17.3 
21.7 
13.3 


8.5 

9.3 

13,7 

13.5 

12.2 


13.1 
16.0 
18.5 
19.9 
11.4 


6.8 
4.3 
9.0 
9.3 
12.3 


16.5 
11.6 
11.0 
11.9 
11.4 


12.1 
12.5 
16.4 
15.1 
15.3 


11.1 
11.8 
14.5 


13.5' 
14.5' 
15.8' 
20.1  I 
11.3 


13.43  !  12.44 


5.5 
4.1 
6.9 
8.3 
12.5 


13.9 
11.9 
10.3 
11.6 
11.2 


I 


11.9 
12.2 
15.5 
13.3 
11.1 


11.1 
10.4 
12.9 


19.7 

17.9 

12.5 

11.8 

8.7 

7.9 

9.0 

8.7 

12.5 

10.3 

12.9 

12.3 

9.9 

11.1 

13.0 
12.7 
14.1 
17.9 
11.5 


I 


4.4 

4.1 

4.0 

3.8 

5.3 

5.1 

6.8 

6.3 

11.2 

9.1 

12.9 

12.3 

10.6 

11.1 

11.1 

10.5 

9.3 

9.2 

10.8 

9.0 

11.1 

10.9 

11.8 

11.1 

13.4 

12.7 

13.2 

12.0 

11.2 

6.9 

11.0 

10.7 

8.6 

7.0 

11.7 

10.4 

15.8 

15.3 

11.3 

11.0 

6.9 

6.7 

7.8 

7.1 

9.5 

7.8 

11.1 

8.7 

10.5 
12.5 

10.5 
11.1 

11.0 
12.3 
17.3 
11.7 


9.8 
12.0 
16.1 
10.2 


11.46 


10.54       9.62 


3.9 
3.6 
4.1 
6.3 
9.2 


12.0 

10.9 

9.8 

8.7 

9.0 


10.0 
10.8 
13.1 
12.2 
6.3 


11.1 
6.9 
10.4 
15.3 
10.4 


7.1 
7.7 
7.5 
9.3 
9.9 


10.9 
8.9 
11.3 
16.9 
11.5 


9.50 


8.74 
6.58 

10.11 
9.34 

12.70 


16.44 
13.21 
13.52 
12.10 
10.95 


13.00 
13.78 
15.80 
16.06 
15.23 


12.83 
13.09 
15.32 
17.82 
14.54 


9.86 
10.57 
13.11 
13.24 
12.75 


13.17 

15.45 

16.98 

19.10! 

15.86 


13.38 


AnptJii.  1889. 
TepMOMeTpt  Ha  noBepxHocTH  seMjiH. 


Datum 

ÄO 

■  A  a  R. 

V  0  r 

t)   1  t 

ta  g. 

1 

L_, 

1 

2 

3 

* 

ö     j 

ti 

7     1 

» 

9 

10     : 

11 

1 

3.5 

3.0 

~r 

1,9 

^"i7 

1.4 

5.3 

12.7 

19,4 

23.7  i 

3" 

2 

2.5 

2.4 

2.7 

2.7 

1,7 

1.5 

3.r. 

13,2 

1H.5 

20.1  , 

■>'' 

1     a 

1.2 

0.5 

0.0 

1.5 

2.8 

5.6 

12.3 

27.7 

31.9, 

3  m 

4 

a.s 

2.8 

2.3 

1,'S 

1.7 

2.0 

3.8 

13.7 

14.2 

18.1  , 

2'. 

5 

5.9 

5.5 

4,5 

5.0 

5.0 

4.3 

7.9 

10.3 

18.4 

22.9  1 

••a 

6 

7.5 

7,8 

7,3 

6.7 

5.7 

5.6 

9.6 

19.3 

26,8 

33.8  1 

VI 

;       7 

11.8 

11.5 

11.4 

11.4 

II.* 

11.4 

12.1 

13.2 

13.1 

19.7 

2:1 

8 

11.7 

11.7 

ll.l 

11.1 

11.3 

10.9 

11,4 

12.1 

13.6 

16.1  , 

1        9 

9.9 

11.1 

11.3 

11,1 

10.9 

10.9 

11.1 

11.9 

12.5 

19.1  ■■ 

23 

1     10 

10.9 

10.9 

10.7 

10.6 

10.6 

10.S 

10.9 

11.0 

12.9 

15,9, 

15 

1     11 

lü,5 

10.1 

9.8 

9.6 

9.5 

9.8 

10.4 

12,4 

16.9 

18.2  1 

l-- 

12 

8.1 

7.9 

7.6 

8.3 

8.4 

8.5 

12.1 

16.5 

18.3 

23,1 

13 

7.7 

6.7 

6,0 

5.9 

5.3 

5.5 

10.9 

19.2 

25.9 

32.5; 

3' 

1* 

12.4 

12,3 

11.1 

11.1 

10.7 

11.0 

12.4 

20.2 

21.8 

21.5  '' 

2; 

15 

11.2 

11.9 

12.1 

12.2 

12.3 

12.2 

13.2 

14,3 

15.4 

20.7  , 

3: 

,« 

7.8 

7.6 

7.1 

6.7 

6.1 

7.6 

10.6 

15,8 

19.4 

22.1 

1.     17 

10.9 

10.7 

10.4 

10,4 

10.2 

9.7 

11.1 

11.4 

15,5 

22.5 

18 

7.1 

6.4 

5.9 

5.5 

5.0 

5.5 

12.5 

21.2 

28.9 

34.3 

3 

19 

9.9 

9.5 

6.8 

8.7 

7.7 

8.S 

16,0 

20.9 

20.5 

22.1 

3 

20 

13.5 

12.9 

11.6 

11.0 

11.4 

11.8 

16.2 

1C.3 

24.9 

17.9 

2 

21 

10.3 

10.5 

8.7 

8.7 

8.9 

8.6 

9.4 

12.1 

18.5 

13,7  i 

r 

T> 

6.3 

6.7 

B.4 

6.5 

6,2 

6.9 

9.1 

12.9 

25.9 

29.6 

23 

4.1 

3.4 

3.3 

2,3 

1.8 

2.9 

12.2 

21.7 

30,5 

•ii 

7.5 

6,4 

5,9 

7,ß 

7.9 

9.3 

11,6 

19.2 

28,8 

37!» 

il     '" 

11.6 

11.3 

10.8 

10,3 

9.9 

10.2 

12.5 

16.3 

20.9 

25.5 

'■ 

■'•\ 

10.1 

8.1 

7.1 

7,8 

8.3 

10,4 

15.7 

20.1 

21.7 

37.3 

4 

13.0 

12.7 

12.4 

12.1 

12.1 

12.6 

16.1 

22,7 

32.2 

41.4 

4 

28 

8.7 

S.l 

7,4 

6.7 

6.4 

7.5 

17.5 

28,2 

37.8 

45.3 

29 

10.5 

9.7 

9,3 

9,3 

8.5 

9.5 

19.5 

28.8 

37.9 

45.3 

5> 

m 

16.4 

14.5 

13,5 

13.5 

13.3 

14.3 

17.1 

30,4 

37.3 

47.3 

MitiL-r 

8.87 

8.49 


7,9'J 

.,. 

7.70 

8.13 

11.58 

17.01 

22.57 

27.22 

32 

255 


April  1889. 

Thermometer  auf  dem  Erdboden. 


11 

0     U  0  Ä   J   fl,   E   U. 

J 

f  a  c  1 

1 

ii  m  i 

t  t  a 

g- 

CpeAH. 
Mitte] 

1     ^ 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
9.1 

7 
6.9 

8 

5.9 

9 

10 

11 

12 

28.3 

25.1 

1 

27.9 

1 

1     21.9 

14.3 

4.5 

3.9 

3.1 

i 
2.5 

1 
12.11  1 

30.6 

27.2 

24.7 

19.2 

13.3 

7.2 

4.7 

3.9 

3.0 

2.7 

2.0 

1.7 

11.24  ! 

42.5 
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10.2 

9.5 
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9,1 
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12.0 
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14.7 

14.1 

13.5 

13.1 

12.7 

12.7 

13.8 

15.0 
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26 
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12.1 

11.9 
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12.8 

14.3 

15.6 

17.6 
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27 

17.0 

16.5 

16.i 

15.7 

15.4 

15.1 
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16.2 

18.4 
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16.2 

15.5 

14.6 
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13.4 
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13.5 

15.7 

19.1 

22.7 
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29 

18.1 

17.3 
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15.9 
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14,8 

15.3 

17.2 
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2 
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21.4 

23.9 

2 

^fttcl. 

12.82 

13.29 

11.77 

ll.lJl 

10.99 

10.73 

10.91 

12.12 

13.93 

16.26 

IS. 

Aprü  1889. 

Tempjeratup  des  Erdbodens 


261 


m 


in  der   T 

i  e  f  e 

0.05. 

1 

1 

1 

n  0    n  0  Ji 

y  X  H 

H. 

N  a  ( 

ß  h  m 

i  t  t 

a  g. 

CpeÄtt. 
Mittel 

im 

ii  1 

.    2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 
21.2 

20.7 

20.4 

19.9 
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13.5 
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1 
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23.1 

21.9 

21.3 

19.5 

17.7 
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14.5 

13.5 
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20.4 

21.6 
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20.3 

18.2 

16.9 

15.7 

14.4 

13.7 
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12.1 
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17.2 

16.7 

16.1 
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;  21.0 

1 

21.2 

22.1 

22.6 

21.3 

20.2 

18.9 

17.9 

16.7 

15.3 

13.6 

12.1 

16.98 

24.5 

25.5 

25.9 

25.6 

24.3 

22.2 

19.5 

17.6 

16.2 

15.4 

14.7 

14.1 

16.38 

23.9 

26.2 

27.9 

27.5 

26.0 

23.5 

21.0 

18.9 

17.2 
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14.5 

13.3 

17.61 

28.5 

29.2 

30.3- 

30.5 

29.3 

27.1 

24.3 

22.1 

20.3 

18.8 

17.6 

16.6 

19.38 

21.3 

22.2 

22.8 

24.4 

25.8 

24.7 

22.7 

21.3 

20.1 

18.9 

18.1 

17.5 

18.50 

19.S 

20.0 

20.0 

19.9 

* 

19.7 

19.5 

18.3 

17.1 

16.1 

15.4 

14.9 

14.4 

17.02 

14.6 

16.6 

17.5 

16.3 

15.5 

14.6 

13.7 

13.0 

12.4 

11.4 

10.8 

10.3 

13.46 

22.9 

24.1 
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23.7 

22.3 

20.3 
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16.1 

14.8 

13.7 

12.7 

11.9 

15.22 

26.6 

28.3 

29.3 

28.2 

25.7 

23.5 

21.5 

19.8 

18.1 

17.0 

15.9 
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17.58 
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27.0 

27.7 

27.5 
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24.3 

22.2 
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19.3 
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16.0 
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24.5 
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17.7 
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15.1 
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17.67 
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m 


in    der   Tiefe    0.10. 


n 

0    n 

0  JI   y  A  H   H. 

N  a  c 

h  m  i 

t  t  a 

g. 

■               \ 

Opewa, 

Mittel 

1 

2  . 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

15.8 

16.6 

17.1 

17.4 

17,2 

16a 

14.7 

13.6 

12.4 

11.3 

10.7 

10.2 

11.71 

14.7 

16.0 

16.6 

16.8 

16.4 

15,5 

14.0 

12.7 

11.6 

10.7 

9.9 

9.3 

11.20 

16.8 

18.6 

19.9 

20.5 

20.3 

19.0 

17.6 

16.2 

15.0 

14.0 

13.0 

12.2 

12.76 

13.1 

15.0 

16.6 

17.2 

16.6 

16.2 

15.4 

14.5 

13.7 

12.9 

12.3 

11.7 

12.22 

14.4 

15.8 

16.8 

17.2 

17.2 

16,8 

16.1 

15.4 

14.8 

14.2 

13.7 

13.0 

18.01 

20.6 

22.5 

23.8 

23.6 

22.4 

21.2 

20.2 

19.3 

18.5 

17.7 

16.9 

16.3 

16.34 

18.6 

20.7 

21.8 

21.2 

20.5 

19.4 

18.4 

17.5 

16.4 

15.8 

15.2 

14.7 

16.40 

16.6 

19.4 

21.1 

22.1 

22.2 

21.6 

20.2 

18.8 

17.6 

16.8 

16.1 

15.5 

16.31« 

17.1 

18.6 

20.0 

20.4 

19.5 

19.1 

18.2 

17.3 

16.5 

16.2 

15.5 

14.9 

15.87 

14.0 

15.2 

16.3 

16.3 

15.9 

15.4 

15.0 

14.4 

14.1 

13.8 

13.5 

13.0 

14.01 

15.7 

17.4 

18.6 

18.6 

18.4 

17.9 

17.2 

16.2 

15.3 

14.3 

13.8 

13.4 

14.28 

15.7 

16.9 

17.9 

18.1 

18.3 

17.7 

16.6 

15.9 

15.2 

14.5 

13.9 

13.3 

14.32 

20.2 

22.1 

23.8 

22.8 

22.4 

21.4 

20.3 

19.3 

il8.5 

17.7 

16.9 

16.2 

16.36 

18.8 

20.4 

22.0 

22.2 

22.0 

21.3 

20.4 

19.5 

18.6 

17.9 

17.3 

16.8 

17.44 

18.5 

19.0 

19.6 

20.1 

20,0 

19.5 

18.8 

18.2 

17.4 

16.5 

15.4 

13.2 

16.72 

18.5 

19.8 

20.8 

21.4 

21.4 

20.6 

19.3 

18.0 

17.0 

16.2 

15.6 

15.2 

15.24 

19.5 

21.1 

22.6 

23.6 

23.4 

22.5 

20.7 

19.5 

18.3 

17.3 

16.4 

15.4 

17.00 

22.8 

24.4 

25.4 

26.2 

26.2 

25.2 

23.7 

22.2 

21.0 

19.8 

18.9 

18.0 

18.50 

18.9 

19.8 

20j4 

21.4 

22.4 

22.6 

22.0 

21.2 

20.2 

19.1 

18.7 

18.1 

18.07 

17.9 

18.5 

18.7 

18.8 

18.8 

18.7 

18.2 

17.4 

16.8 

16.1 

15.6 

15.0 

16.87 

14.2 

14.9 

15JB 

15.9 

15.4 

14.9 

14.3 

13.7 

13.2 

12.4 

12.0 

11.3 

13.77 

18.5 

19.8 

20i5 

21.0 

20.6 

19.8 

19.3 

16.9 

15.8 

14.9 

14.1 

13.4 

14.63 

20.8 

22.8 

24J[ 

24.6 

23.5 

22.4 

21.0 

19.8 

18.8 

17.8 

16.9 

16.1 

16.53 

22.6 

23.4 

23J8 

24.6 

24.0 

23.2 

22.0 

20.8 

19.9 

19.0 

18.2 

17.4 

18.13 

20.0 

21.1 

21.2 

21.2 

21.2 

20.7 

19.7 

18.4 

17.7 

17.0 

16.4 

15.8 

17.42 

22.6 

24.4 

25.4 

25.8 

25.6 

24.6 

23.0 

21.6 

20.6 

19.8 

19.2 

18.5 

18.84 

25.4 

27.1 

27.8 

27.1 

25.7 

24.6 

23.8 

22.5 

21.5 

20.4 

19.5 

18.6 

20.72 

26.1 

27.8 

28.4 

27.8 

28.0 

27.2 

25:8 

24J5 

23.3 

22.2 

21.1 

20.3 

21.28 

27.0 

28.6 

29.7 

80.4 

30.0 

29.2 

28.0 

26.2 

25  2 

24.1 

23.2 

22.5 

22.92 

26.0 

25w8 

25.5 

24.8 

23.5 

22.8 

21.3 

20.4 

19.6 

19.0 

18.4 

17.8 

21.48 

19.05 

20.45 

21.39 

21.64 

21.30 

20.56 

1 

19.51 

18.40 

17.48 

16.65 

15.94 

15.24 

1 

16.35 

Tl 
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TeMnepaxypa  noiBU 

m 
Hü    T  1  y  6  a  H  i    0.20. 


Datum 

Ao 

„0. 

y  Ä  H 

«. 

V  0  r 

ni  i  t 

t  a  g. 

1 

2 

^ 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

1 

11.5 

11.2 

10.9 

10.6 

10.2 

10.0 

9.7 

9.4 

9.2 

9.1 

9 

2 

11.6 

11.1 

10.8 

10.4 

10.1 

9.9 

9.5 

9.4 

9.2 

9.0 

9 

3 

11.1 

10.7 

10.3 

10.0 

9.6 

9.4 

9.1 

8.8 

S.1 

S 

4 

13.2 

12.7 

12.4 

12.0 

11.6 

11.2 

10.9 

10.6 

10.3 

10.1 

10 

5 

12.4 

12.1 

11.8 

11.4 

11.2 

11.0 

10.8 

10.6 

10.5 

10.4 

10 

6 

13.0 

12.8 

12.6 

12.3 

12.0 

n.8 

11.6 

11.4 

11.3 

11.2 

11 

7 

15.8 

15.5 

15.2 

14.8 

14.6 

14.5 

14.2 

13.9 

13.8 

13.6 

13 

8 

15.1 

14.8 

14.5 

14.2 

14.0 

13.8 

13.7 

13.5 

13.4 

13.3 

13 

9 

15.6 

15.3 

14.9 

14.7 

14.4 

14.2 

14.0 

13.8 

13.7 

13.5 

13 

10 

15.0 

14.8 

14.4 

14.2 

,3.9 

13.8 

13.6 

13.5 

13.3 

13.2 

13 

11 

13.4 

13.3 

13,1 

13.0 

12.8 

12.7 

12.6 

12.4 

12.3 

12.3 

12 

12 

14.0 

13.8 

13.6 

13.3 

13.0 

12.8 

12.5 

12.4 

12.2 

12.3 

Vi 

13 

13.8 

13.5 

13.2 

13.0 

12.7 

12.4 

12.3 

11.9 

11.7 

11.7 

12 

14 

16.0 

15,7 

15.4 

15.2 

14.9 

14.7 

14.5 

14.3 

14.1 

14.1 

14 

15 

16.6 

16.2 

15.9 

15.7 

15.4 

15.2 

15.0 

14.9 

14.8 

14.6 

i* 

16 

15,6 

15.2 

14.8 

14.4 

14.0 

13.8 

13.4 

13.1 

12.9 

12.8 

12 

17 

15.4 

15.2 

14.9 

14.6 

14.4 

14.1 

14.0 

13.8 

13.6 

13.4 

13 

18 

16.3 

15.9 

15.5 

15.0 

14.6 

14.3 

13.9 

136 

13.3 

13.3 

13 

19 

18.0 

17.6 

17.2 

16.8 

16.4 

16.0 

15.7 

15.4 

15.2 

15.1 

15 

20 

17.5 

17.3 

16.9 

16.6 

16.4 

16.2 

15.9 

15.7 

15.5 

15.4 

15 

21 

15.7 

15.5 

15.2 

15.0 

14.8 

14.6 

14.4 

14.1 

13.9 

13.8 

13 

22 

13.2 

13.0 

12.8 

12.4 

12.3 

12.1 

12.0 

11.8 

11.6 

11.6 

11 

23 

14.8 

14.4 

14.0 

13.6 

13.2 

12.9 

12.6 

12.2 

12.1 

12.1 

12 

24 

16.7 

16.3 

15.9 

15.4 

15.2 

14.8 

14.4 

14.3 

14.1 

14.0 

14 

25 

n.7 

17.4 

17.0 

16.6 

16.4 

16.0 

15.8 

15.5 

15.3 

15.1 

15 

26 

16.8 

16.4 

16,1 

15.8 

15.5 

15.2 

15.0 

14.8 

14.6 

14.6 

14 

27 

18.6 

18.4 

18.0 

17.6 

17.4 

17.1 

16.8 

16.6 

16.4 

16.4 

16 

28 

19.4 

19.0 

ie.fi 

18.1 

17.7 

17.3 

16,9 

16.5 

16.3 

16.3 

16 

29 

20.7 

20.2 

19.8 

19.4 

18.9 

18.5 

18.1 

17.8 

17.5 

17.4 

17 

30 

22.1 

21.7 

21.4 

21.0 

20,6 

20.* 

20.0 

19.7 

19.5 

19.4 

19 

CpeiH. 
I^ttel. 

15,55 

15.23 

14.90 

14.57 

14.27 

14.02 

13.76 

13.52 

13.34 

13.26 

13,. 
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n  0    n  0  Ji  y  Ä  H  H. 


K  a  c  h  m  i  t  t  a  g. 


CpeÄH. 
Mittel 


10.1 
9.8 
10.0 
10.3 
11.0 


12.7 
13.9 
13.3 
13.5 
J3.1 


12.7 
12.8 
13.2 
14.6 
14.9 


13.7 
13.9 
14.7 
15.4 
15.7 


13.8 
12.8 
13.6 
15.3 
15.8 


15.6 
17.8 
17.9 
19.0 
20.6 


10.8 
10.4 
10.9 
10.7 
11.4 


13.6 
14.4 
13.6 
13.8 


14.3 
14.6 
15.6 
15.8 
15.9 


13.9 
13.4 
14.6 
16.3 
16.3 


16.5 
18.6 
18.8 
20.0 
21.2 


14.05 


14.64 


14.8 
15.2 
16.5 
16.1 
16.1 


14.0 
14.3 
15.6 
17.0 
16.8 


17.4 
19.6 
20.0 
21.0 
21.6 


11.6 
11.0 
11.9 
11.2 
11.9 


14.8 
15.0 
14.2 
14.2 


13.3 

I 

13.4 

13.0 

13.6 

13.2 

13.6  1 

14.0 

14.9 

14.9 

15.4 

15.3 

15.7 

1 

0 


12.2 
11.8 
12.8 
11.8 
12.4 


15.8 
15.8 
15.0 
14.8 
13.7 


14.2 
14.0 
15.8 
16.2 
16.0 


15.4 
16.0 
17.4 
16.4 
16.3 


14.2 
15.2 
16.7 
17.8 
17.3 


18.4 
20.4 
20.9 
21.9 
21.9 


15.28 


15.95 


10 


12.7 
12.3 
13.7 
12.4 
12.9 


16.6 
16.4 
15.7 
15.3 
14.0 


14.8 
14.2 
16.4 
16.7 
16.4 


16.0 
16.7 
18.2 
16.8 
16.4 


14.4 
15.8 
17.5 
18.5 
17.6 


19.2 
21.0 
21.5 
22.7 
21.9 


13.1 
12.7 
14.3 
12.9 
13.3 


17.0 
16.6 
16.4 
15.7 
14.1 


15.1 
14.6 
16.9 
17.2 
16.7 


16.4 
17.3 
18.8 
17.2 
16.5 


14.5 
16.3 
18.0 
18.9 
17.9 


19.8 
21.3 
22.0 
23.3 
21.9 


16.49 


16.89 


13.3 

13.2 

12.8 

12.8 

14.6 

14.7 

13.1 

13.2 

13.5 

13.6 

17.2 

17.1 

16.6 

16.4 

16.8 

16.9 

15.8 

15.8 

14.2 

14.1 

15.3 

15.4 

14.8 

14.8 

17.1 

17.2 

17.4 

17.5 

16.8 

16.8 

16.6 

16.7 

17.6 

17.7 

19.2 

19.4 

17.7 

18.0 

16.6 

16.6 

14.5 

14.4 

16.6 

16.4 

18.3 

18.3 

19.1 

19.2 

18.1 

18.1 

20.1 
21.2 
22.3 
23.7 
21.7 


20.1 
21.2 
22.3 
23.8 
21.2 


17.09 


17.10 


13.0 
12.7 
14.6 
13.2 
13.6 


17.0 
16.2 
16.8 
15.7 
14.1 


15.2 

14.8 
17.0 
17,4 
16.8 


16.6 
17.6 
19.3 
18.1 
16.6 


14.2 
16.2 
18.1 
19.0 
18.0 


19.9 
21.0 
22.2 
23.7 
20.8 


16.98 


11 


12.7 
12.2 
14.3 
13.0 
13.5 


16.8 
16.0 
16.6 
15.7 
14.0 


15.1 
14.6 
16.8 
17.2 
16.6 


16.4 

17.4 
19.1 
18.0 
16.4 


14.0 
16.0 
17.8 
18.8 
17.7 


19.6 
20.7 
21.9 
23.4 
20.4 


16.76 


12.3 
11.8 
14.0 
12.8 
13.4 


16.4 
15.7 
16.3 
15.4 
13.8 


14.8 
14.3 
16.6 
17.0 
16.4 


16.0 
17.0 
18.8 
17.9 
16.2 


13.8 
15.6 
17.4 
18.4 
17.4 


19.3 
20.3 
21.6 
23.0 
20.0 


16.46 


12 


12.0 
11.4 
13.6 
12.6 
13.2 


16.1 
15.4 
16.0 
15.2 
13.5 


14.4 
14.1 
16.3 
16.8 
16.1 


15.8 
16.6 
18.4 
17.6 
15.9 


13.5 
15.2 

17.2 
18.1 
17.1 


19.0 
19.9 
21.1 
22.6 
19.6 


16.14 


11.15 
10.89 
11.40 
11.77 
11.96 


13.94 
15.06 
14.76 
14.66 
13.80 


13.60 
13.53 
14.29 
15.65 
15.75 


14.78 
15.33 
16.19 
16.61 
16.23 


14.32 
13.78 
15.01 
16.51 
16.73 


17.06 
18.75 
19.26 
20.52 
20.76 


15.14 


"n 


ÄnptjrB  1689. 


TeMnepaTypa  ho^bu 

m 
Ha     r^yßHHi       0.40. 


qacio 
Dfttom 

;^  0  11 0 

J  y  A  H 

Jl. 

n 

0    n  0 

*  J  A  H 

H. 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

1 

11.5 

11.3 

11.1 

10.8 

10.6 

10.6 

10.7 

11.1 

2 

ll.l 

11.1 

10.9 

10.6 

10,4 

10.3 

10.5 

10.8 

3 

10.9 

10.8 

10.6 

10.3 

W.I 

ID.! 

10.7 

11.1 

4 

11.4 

11.4 

11-3 

11.1 

10,9 

10.8 

10.9 

11.3 

5 

11.4 

11.* 

11.3 

11.1 

11.0 

11.0 

11-2 

11.4 

6 

11.8 

11.7 

11.7 

11.5 

11.4 

11.6 

12.1 

12.6 

7 

13.1 

13.3 

13.2 

13,0 

12.9 

12.9 

13.1 

13.4 

8 

13.6 

'13.6 

13.5 

13.4 

13.1 

13.0 

13.2 

13.6 

9 

13.8 

13.8 

13.7 

13.5 

13.4 

13.3 

13.4 

13.8 

10 

13.9 

13.7 

13.7 

13.5 

13.3 

13.2 

13.2 

13.2 

11 

13.3 

13.3 

•13.2 

12.9 

12.7 

12.7 

12.9 

13.1 

12 

13.3 

13.3 

13.2 

13.0 

12.9 

12.9 

13.0 

13.1 

13 

13.3 

13.4 

13.1 

12.8 

12.7 

12,9 

13.2 

13.6 

14 

14.1 

14.2 

14.5 

13.9 

13.7 

13.9 

14.1 

14.3 

15 

14.6 

14.7 

1*.6 

14.4 

14.3 

14^ 

14.4 

14.8 

16 

14.7 

14.6 

14.4 

14.1 

13.8 

18.8 

14.0 

14.3 

17 

14.5 

14.5 

14.4 

14.3 

14.1 

14.1 

14.3 

14.7 

18 

14.9 

14.9 

14.8 

14.5 

14.3 

14,3 

14.7 

15.2 

19 

15.6 

15.8 

15.6 

15.4 

15.1 

15.1 

15.2 

15.5 

1     20 

15.9 

15.7 

15.7 

15.6 

15.4 

16.3 

16.5 

15.4 

21 

15.4 

15.4 

15.2 

14.9 

14.7 

14.5 

14.4 

14.4 

22 

14.3 

14.2 

14.1 

13.6 

13.4 

13J 

18.7 

14.1 

23 

14.2 

14.2 

14.0 

13.8 

13.6 

13.6 

14.1 

14.5 

24 

14.9 

15.0 

14.9 

14.7 

14.5 

14.6 

15.1 

15.5 

2& 

15.7 

15.8 

15.7 

15.5 

15.3 

15.3 

15.5 

15.7 

1     26 

15.8 

15.8 

15.6 

15.4 

15.2 

15.2 

15.7 

16.1 

,    27 

16.5 

16.5 

16.4 

16.3 

16.2 

16,3 

16.8 

17.2 

28 

17.4 

17.4 

17.4 

16.9 

16.7 

16^8 

17.2 

17.7 

'    29 

18.0 

18^ 

17.9 

17.7 

17.5 

17.5 

18.0 

18.7 

30 

19.1 

l&S 

19.1 

18;9 

18.7 

18.8 

19.0 

•19.0 

!Mlt": 

14.27 

14,27 

14.16 

13.91 

13.73 

13.74 

13.99 

14.31 
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m 


In    der   Tiefe     0.84 


m         m         m 
1.65     3.26     3.99. 


jo''       Vormittag. 


m 


10 


Nachuilttag. 


1 


•  10 


CpcÄB. 
Mittel 


1    no  nojryAHH. 
1    Nachmittags. 


10.1 

10.3 
10.3 
10.3 
10.4 


10.5 
10.6 
11.0 
11.4 
11.7 


11.9 
12.0 
12.0 
12.1 
12.4 


12.6 
12.8 
12.9 
13.1 
13.4 


13.6 
13.6 
13.5 
13.4 
13.4 


13.7 
13.9 
14.1 
14.5 
14.9 


I 


l  12.35 


10.2 
10.3 
10.3 
10.3 
10.4 


10.5 
10.7 
11.1 
11.4 
11.8 


11.9 
12.0 
12.0 
12.1 
12.4 


12.6 
12.8 
12.9 
13.1 
13.4 


13.6 
13.6 
13.5 
13.4 
13.5 


13.7 
13.9 
14.2 
14.5 
15.0 


12.37 


10.2 
10.3 
10.3 
10.3 
10.4 


10.5 
10.8 

11.1 
11.5 

11.8 


11.9 
12.0 
12.1 
12.1 
12.4 


12.7 
12.8 
12.9 
13.1 
13.4 


13.6 
13.6 
13.4 
13.4 
13.5 


13.7 
14.0 
14.2 
14.6 
15.0 


12.39 


10.2 

10.3 

10.3 

10.3 

10.3 

10.3 

10.3 

10.4 

10.5 

10.5 

10.6 

10.6 

10.8 

10.9 

11.2 

11.2 

11.6 

11.6 

11.8 

11.9 

12.0 

12.0 

12.0 

12.0 

12.1 

12.1 

12.2 

12.2 

12.4 

12.5 

12.7 

12.7 

12.8 

12.8 

12.9 

13.0 

13.2 

13.2 

13.5 

13.5 

13.6 

13.6 

13.6 

13.6 

13.4 

13.4 

13.4 

13.4 

13.5 

13.6 

13.8 

13.8 

14.0 

14.0 

14.3 

14.3 

14.6 

14.7 

15.0 

15.1 

12.42 

12.45 

1 

10.3 
10.3 
10.3 
10.4 
10.5 


10.6 
11.0 
11.3 
11.6 
11.9 


12.0 
12.0 
12.1 
12.3 
12.5 


12.7 
12.9 
13.0 
13.2 
13.5 


13.6 
13.6 
13.4 
13.4 
13.6 


13.8 
14.0 
14.4 
14.7 
15.1 


12.47 


10.3 
10.3 
10.3 
10.4 
10.5 


10.6 
11.0 
11.3 
11.6 
11.9 


12.0 
12.0 
12.1 
12.3 
12.6 


12.8 
13.0 
13.0 
13.2 
13.6 


13.6 
13.6 
13.4 
13.4 
13.7 


13.8 
14.1 
14.4 
14.8 
15.2 


10.3 
10.3 
10.3 
10.4 
10.5 


10.6 
11.0 
11.4 
11.7 
11.9 


12.0 
12.0 
12.1 
12.3 
12.6 


12.8 
12.9 
13.1 
13.4 
13.6 


13.6 
13.5 
13.4 
13.4 
13.7 


13.8 
14.1 
14.4 
14.8 
16.8 


10.24 
10.30 
10.30 
10.35 
10.46 


10.56 
10.85 
11.20 
11.55 
11.84 


11.96 
12.00 
12.08 
12.20 
12.48 


12.70 
12.85 
12.96 
13.19 
13.49 


13.60 
13.59 
13.42 
13.40 
13.56 


13.76 
14.00 
14.29 
14.65 
15.08 


12.49  I  12.51 


12.43 


9.5 

9.6 
9.7 
9.8 
9.9 


9.9 
lO.O 
10.1 
10.2 
10.3 


10.4 
10.6 
10.7 
10.8 
10.9 


11.0 
11.2 
11.2 
11.3 
11.5 


11.6 
11.7 
11.8 
11.9 
12.0 


12.0 
12.2 
12.2 
12.4 
12.4 


10.96 


11.5 

11.5 
11.5 
11.5 
11.5 


11.5 
11.5 
11.5 
11.5 
11.5 


11.5 
11.5 
11.6 
11.6 
11.6 


11.6 
11.7 
11.7 
11.7 
11.7 


11.7 
11.7 
11.7 
11.7 
11.7 


11.8 
11.8 
11.8 
11.9 
11.9 


11.63 


12.1 

12.1 
12.1 
12.1 
12.1 


12.1 
12.1 
12.1 
12.0 
12.0 


12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 


12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 


12.0 
12.0 
12.0 
12.1 
12.1 


12.1 
12.1 
12.1 
12.1 
12.1 


12.05 


Mafl  1889. 

TepMOMeTprb  ct.  lepHUMi  mapHKOMi, 
1.5  Herpa  naA'fc  noaepzHOCTbK)  aemiB. 


Datum 

ÄO 

n  0  J 

S  A  H 

Ä. 

V  0  r 

in  i  t 

t  a  g. 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10        1 

1 

12.7 

11.8 

11.7 

11.6 

~2 

11.8 

13.0 

14.5 

16.5 

17.3       1 

2 

12.7 

13.3 

13.2 

13.1 

11.7 

13.0 

14.8 

17.8 

18.5 

16.7 

1 

3 

12.1 

12.2 

12.0 

11.9 

11.6 

12.2 

14.3 

15.7 

17.3 

25.7 

2 

4 

11.7 

11.6 

11.7 

12.0 

12.0 

13.2 

20.3 

22.9 

24.1 

26.9 

2 

5 

11.8 

11.7 

11.1 

11.0 

10.8 

11.8 

14.3 

16.7 

19.0 

23.4 

2 

6 

12.1 

11.2 

10.6- 

10.0 

9.4 

n.6 

15.7 

19.5 

18.7 

21.6 

•- 

7 

9.1 

.       8.7 

8.4 

8.0 

11.5 

17.9 

20.7 

21.7 

21.9 

2 

8 

11.5 

12.4 

12.1 

10.5 

10.8 

15.4 

20.5 

20.5 

22.3 

24.0 

2 

9 

13.1 

12.4 

12.8 

12.4 

13.1 

14.4 

17.1 

20.3 

21.8 

27.5 

10 

13.9 

13.7 

13.1 

12.5 

12.7 

16.2 

19.9 

21.0 

23.4 

25.5 

2 

11 

16.5 

15.5 

15.2 

12.9 

12.5 

17.5 

19.7 

20.8 

206 

23.2 

12 

15.1 

14.1 

13.6 

13.3 

12.9 

17.0 

23.6 

24.7 

27.3 

26.2 

13 

18.8 

17.5 

16.4 

15.9 

15.6 

22.5 

24.2 

22.6 

27.3 

24.6 

14 

17.2 

16.1 

15.5 

15.1 

15.3 

17.1 

18.2 

24.5 

22.6 

22.5 

15 

17.5 

16.6 

16.2 

16.1 

15.7 

23.1 

25.9 

27.5 

24.6 

22.8 

16 

14.0 

15.1 

15.7 

15.0 

14.7 

19.7 

23.7 

24.7 

24.9 

25.4 

17 

13.7 

13.3 

14.0 

13.9 

13.3 

20.0 

24.6 

26.1 

27.1 

25.1 

18 

15.0 

15.1 

14.8 

14.4 

14.3 

16.5 

21.7 

24.9 

26.7 

27.0 

19 

12.3 

12.7 

12.5 

13.9 

14.3 

14.6 

16.9 

14.9 

15.0 

15.5 

20 

12.9 

12.5 

12.7 

13.1 

13.3 

14.5 

16.9 

21.9 

18.2 

24.0 

21 

14.2 

14.8 

14.7 

15.9 

15.1 

14.5 

14.5 

15.4 

13.5 

14.2 

22 

14.3 

14.3 

14.3 

14.3 

14.2 

14.7 

14.7 

16.0 

17.7 

20.3 

23 

15.0 

15,0 

15.1 

14.1 

14.0 

13.9 

13.4 

13.3 

13.5 

13.7 

24 

12.5 

11.0 

11.5 

11.0 

11.1 

13.3 

14.8 

17.4 

13.9 

14.9 

25 

13.9 

14.1 

13.7 

13.0 

12.5 

12.6 

12.8 

13.2 

13.2 

13.0 

26 

12.2 

12.4 

11.9 

11.7 

11.7 

12.2 

12.7 

13.4 

14,7 

16.9 

27 

13.3 

13.2 

13.1 

12.9 

13.0 

13.3 

13.5 

13.8 

13.5 

12.9 

13.9 

13.7 

13.6 

13.8 

13.7 

13.8 

11.2 

14.7 

17.0 

21.3 

29 

15.0 

14.9 

14.6 

14.2 

14.0 

16.5 

18.7 

20.3 

24.7 

25.6 

30 

14.2 

14.2 

13.7 

14.9 

15.6 

16.5 

22.1 

27.4 

25.1 

" 

14.5 

13.7 

13.0 

13.0 

13.7 

21.6 

23.3 

27.9 

28.0 

29.7 

CpeiR. 
IMttel. 

13.76 

13.51 

13.29 

13.09 

12.96 

15.37 

18.00 

19.72 

20.47 

21.75 

2 

Mai  1889. 

Thermometer  mit  geschwärzter  Kugel 


369 


1.5 

Meter 

Ober  dem 

Erdboden. 

Dl'i 

n  ( 

[>     n  0 

ji  y  A  4  H. 

• 

N  a  c 

h  in 

i  t  t  a  g. 

Cpej(0. 

Mittel 

Q 

1 

2 

3 

1 

4 

6 

■ 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

'    19.0 
"    19.3 
,     21.0 
1     27.1 

23.6 

1 

19.8 
21.2 
23.1 
23.7 
25.0 

• 

21.7 
19.6 
22.0 
20.1 
25.0 

18.3 
18.5 
25.0 
25.6 
23.7 

17.5 
15.0 
21.6 
12.5 
23.7 

16.4 
12.1 
18.9 
13.1 
19.2 

15.1 
11.1 
16.8 
13.9 
17.1 

13.9 
11.1 
15.2 
12.9 
16.9 

13.7 
11.1 
13.3 
12.5 
16.0 

13.6 
10.8 
13.3 
12.3 
14.9 

13.7 
12.1 
13.4 
12.4 
13.7 

12.9 
11.7 
12.1 
12.7 
12.8 

15.05 
14.78 
16.98 
17.31 
17^8 

22.9 
j     23.9 

25.8 
i     27^ 

30.4 

24.5 
'24.8 
25.2 
26.9 
28.4 

23.3 
25.7 
26.4 
23.7 
29.4 

25.0 
23.5 
26.7 
23.1 
33.2 

23.7 
21.5 
23.6 
21.7 
28.8 

20.6 
20.1 
21.1 
17.9 
28.6 

15.3 
17.8 
19.2 
16.3 
2L.8 

14.3 
15.5 
17.2 
15.7 
18.2 

12.4 
14.7 
17.4 
15.3 
16.7 

11.4 
13.9 
17.0 
15.9 
14.5 

11.0 
13.4 
15.1 
14.7 
13.9 

9.5 
12.2 
14.1 
13.9 
13.0 

16.57 
17.05 
19.10 
18.75 
20.97 

24.9 
28.9 
26.4 
24.1 
30.4 

27.4 
81.6 

29.1 
25.1 
29.5 

27.6 
30.5 
25.9 
24.7 
20.7 

26.0 
26.3 
26.5 
24.1 
28.0 

22.4 
23.6 
26.5 
22.7 
25.3 

23.0 
22.4 
23.6 
21.6 
23.1 

20.9 
21.1 
22.0 
20.1 
23.1 

17.9 
20.1 
21.0 
18.5 
21.9 

16.7 
18.7 
19.4 
18.1 
21.9 

16.6 
19.2 
19.4 
17.5 
20.2 

15.0 
18.2 
18.1 
17.0 
16.1 

15.0 
19.5 
16.5 
16.7 
13.9 

19.96 
21.81 
22.32 
19.99 
22.80 

23.8 
24.7 
25.2 
17.2 
25.6 

25.9 
29.7 
21,2 
15.5 
23.6 

21.3 
25.5 
21.7 
15.3 
26.3 

21.5 
19.2 
23.3 
15.0 
21.6 

20.3 
22.0 
24.5 
14.9 
20.6 

18.3 
19.9 
21.1 
14.9 
21.p 

17.2 
18.7 
19.0 
15.0 
18.5 

17.2 
17.4 
17.4 
14.7 
17.3 

16.3 
16.6 
15.7 
14.1 
16.3 

15.5 
15.9 
14.3 
13.8 
15.2 

15.0 
16.2 
13.4 
13.1 
15.0 

14.8 
15.1 
13.0 
12.9 
14.1 

19.63 
20.34 
19.91 
14.70 
18.44 

17.9 
23.7 

14.6 
18.4 
14.8 

16.5 
22.6 
16.0 
14.6 
16.3 

14.6 
21.5 
20.0 
16.9 
16.2 

14.3 
18.7 
19.5 
16.4 
14.8 

14.7 
18.1 
18.8 
15.7 
14.7 

14.5 
17.7 
22.4 
15.5 
14.3 

14.7 
16.7 
16.3 
14.9 
13.7 

14.4 
16.1 
15.6 
15.1 
13.0 

14.3 
16.0 
15.8 
14.7 
12.C 

14.3 
15.9 
15.4 
14.1 
12.2 

14.4 
15.6 
13.8 
14.0 
12.2 

14.2 
14.8 
13.3 
14.0 

12.1 

1 

14.88 
17.24 
15.76 
14.58 
13.62 

20.9 
19.1 
26.7 
26.4 

27.9 

19.0 
18.7 
26.3 
27.7 
29.3 

18.0 
20.5 
27.1 
28.4 
28.0 

16.7 
19.8 
26.4 
28.8 
28.5 

16.6 
19.3 
22.9 
27.3 
23.2 

15.0 
19.3 
21.8 
26.6 
27.6 

14.0 
17.3 
i     18.9 
20.9 
22.3 

13.6 
16.0 

17.1 
18.7 
19.8 

13.5 
15.4 
16.0 
16.8 
18.1 

13.5 
15.1 
15.3 
15.7 
16.8 

13.5 
14.3 
15.3 
16.1 
15.8 

13.4 
14.3 
14.9 
14.0 
15.8 

14.81 
15  0.: 
18.51 
20.77 
21.38 

30.2 

30.6 

30.8 

30.5 

27.0 

27.8 

23.9 

1 

1 

20.5 

19.6 

18.8 

17.8 

16.7 

1 
22.94 

23.62 

23.83 

23.50 

22.85 

20.99 

19.98 

i 

!  17.86 

16.59 

15.80 

15.24 

14.62 

14.00 

1 

18.19; 

1 

i 


I 


Mafl  1889. 
TepMOMCTp-b  Ha  nosepxHocTH  aeMJiH. 


Datom 

Äo 

n  0  J 

JÄH 

i. 

V  0  r 

mittag. 

1 

2 

3 

4: 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

13.0 

13.3 

13.1 

12.9 

12.7 

13.6 

14.3 

18,7 

18,5 

21.6 

19 

2 

13.5 

13.0 

12.8 

12.3 

11.5 

12.1 

15.2 

18,9 

24.1 

22.5 

17 

3 

12.9 

12.9 

12.8 

12.4 

12.4 

13.2 

15.3 

17.9 

21.4 

.11.9 

33 

4 

13.1 

12.9 

13.3 

13.4 

13.3 

13.7 

19.7 

2&5 

37.8 

43.a 

47 

5 

14.2 

13.5 

13.1 

13.1 

13.1 

13,2 

15,5 

18.9 

21.8 

32,9 

30 

6 

14.2 

13,3 

12.4 

11.0 

10.6 

12.3 

16.5 

25.7 

29.2 

34.6 

41 

7 

10.8 

10.1 

9.5 

9.2 

10.6 

18.5 

27.2 

35.5 

40.6 

45 

9 

13.3 

14.5 

13.7 

11.7 

llj 

13.9 

21.9 

28.9 

37.0 

43.3 

48. 

9 

14.5 

13.5 

13.9 

13.8 

14.5 

16.3 

19^ 

26,9 

30.1 

44.0 

46 

10 

13.2 

12.5 

11.9 

11.5 

11.3 

12.9 

20.6 

26,3 

35.5 

42.7 

45 

11 

1B.5 

15.1 

14.3 

13.1 

12.3 

15.7 

22,5 

28.7 

30,6 

41.1 

47 

12 

16.7 

'   15.3 

14.4 

13.7 

13.5 

16.4 

23.7 

32,0 

38.5 

41.9 

50 

13 

17.5 

17.7 

16,5 

16.4 

15.9 

19.2 

-27.3 

29,5 

42,0 

34,7 

44 

14 

17.2 

17.1 

16,9 

15.9 

16.1 

18.5 

20.0 

28.1 

26.8 

27.8 

2ß 

t   « 

17.0 

16,5 

16.9 

16.6 

16.5 

19.3 

28.2 

36.2 

37.4 

34.9 

49 

16 

17.3 

17.1 

16.8 

16.6 

16.1 

18.1 

21.7 

27,0 

31.8 

36.2 

40 

17 

15.0 

15.0 

15.4 

15.3 

14.5 

16.6 

22.8 

29,6 

36.1 

41.2 

38 

18 

.    14.7 

]5.2 

14.9 

14.7 

14.1 

15.7 

23.5 

31.6 

38.7 

45.5 

49 

19 

12.7 

13.3 

13.6 

15.1 

15.7 

16.5 

17.2 

16.9 

17.5 

18.4 

19 

20 

14.7 

14.4 

14.4 

14.3 

14.3 

15.3 

20.1 

25.9 

26.4 

30.8 

35 

21 

15.8 

16.3 

16.1 

16.4 

16.1 

15.9 

16.1 

17.5 

16.7 

18.2 

17 

22 

15.4 

15.4 

15.4 

15.4 

15.4 

15,8 

16.1 

17.9 

21.9 

25.0 

23 

23 

15.9 

16.1 

16.3 

15.9 

15.7 

15.7 

14,9 

15.0 

16,0 

16.9 

21 

24 

11.6 

10,9 

11.2 

II.O 

11.6 

14,3 

16.3 

20.9 

17.5 

21.5 

21 

25 

14.4 

14.1 

13.9 

13.1 

13.0 

13.4 

14.1 

14.5 

15.9 

16.7 

16 

26 

13.1 

12.9 

12.7 

12.6 

12.6 

13.4 

13.8 

14.7 

16,7 

20.2 

21 

27 

14.* 

14.0 

13.9 

13.7 

13.8 

14.2 

15.4 

15.9 

16,5 

16.3 

18 

28 

15,3 

14.7 

14.8 

14.9 

14.9 

15.3 

16,4 

17.6 

22,9 

27.3 

30 

29 

16.1 

16.0 

15.4 

15.3 

15,1 

16,9 

20.5 

22.6 

32.1 

37.5 

43 

30 

15.6 

14,8 

14.6 

16.4 

17.2 

18.7 

24.3 

30.9 

39.7 

44.3 

48 

31 

15.6 

14,8 

14.2 

13.8 

14.3 

17.9 

27.1 

35.3 

43.8 

48.9 

51 

te- 

14.65 

14.39 

U.16 

13.92 

13.83 

15,31 

19.33 

■24.03 

28.27 

32  36 

35. 
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Mai  1889. 

Tliermometer  auf  dem  Erdboden. 


f 
1 

u 

O 

II 

0  Ji  y  ;(  H  fi 

[. 

N  a  C 

h  m 

i  t  t  a  g. 

Mittel. 

\^     /          1 

■ 

1 

^    , 

^  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

^.1 

25.T 

28.1 

22.9 

21.3 

18.6 

16.5 

15.5 

14.9 

14.3 

13.9 

18.8 

17.41 

^8.2 

31.» 

28.3 

28.2 

17.6 

15.9 

14.6 

13.8 

13.2 

13.1 

12.9 

12.8 

17.72 

^2^        37.x 
^2.6       4ff.X 

36.9 

38.3 

30.5 

23.4 

19.1 

17.1 

16.6 

14.5 

14.8 

13.9 

21.88 

3X.4 

36.7 

22.1 

19.7 

19.1 

17.2 

16.3 

15.9 

15.2 

16.3 

25.58 

^6.4       3».Ö 

1 

4;a.4 

34.1 

30.3 

29.2 

21.0 

19.3 

17.7 

17.1 

16.4 

15.6 

22.73 

46,8 1     4ä.9 

30j6 

38.8 

32.5 

24.5 

18.6 

16.1 

14.4 

13.4 

12.7 

11.4 

24.20 

49.2 

49.x 

4&.5 

37.7 

31.7 

25.6 

21.2 

18.2 

16.5 

16.7 

15.5 

13.7 

25w63 

^A1 

44.4: 

44.6 

41.7 

31.7 

27.3 

22.4 

18.9 

19.7 

18.5 

16.1 

15.6 

27  29 

iio  1 

50.& 

34.5 

32.9 

26.6 

21.1 

19.1 

18.1 

17.1 

16.2 

15.3 

13.9 

25.11 

5l!5 

44.9 

43.2 

45.9 

36.5 

30.2 

23.7 

19.4 

17.3 

15.6 

15.0 

14.1 

27.24 

1 

1 

50  3 

48.0 

40.8 

2914 

27.8 

23.3 

20.3 

18.7 

18.1 

16.5 

16.3 

27.85 

46.5 

4aw6 

47.2 

34.7 

26.4 

24.1 

21.5 

20.9 

19.4 

19.7 

19.5 

17.9 

27.99 

3&.6 

34.9 

33.1 

27.6 

23.7 

22.3 

20.6 

20.0 

18.7 

17.2 

27  66 

32.0 

31.3 

27.6 

24.6 

21.3 

19.7 

18.1 

18.1 

18.0 

16.3 

22.58 

S4J9 

53.T 

49J 

39.7 

333 

28.2 

24.9 

23.9 

23.3 

21.0 

19.1 

16.4 

30.41 

^I 

37.S  ' 
41^ 

2a4 

26.5 

24.5 

21.6 

20.2 

19.3 

18.3 

17.6 

16.5 

16.6 

24.47 

34.9 

22.9 

24w5 

23.2 

20.5 

17.9 

16.9 

16.3 

15.9 

14.7 

24.18 

23.1 

26.7 

26.9 

22.1 

18.3 

17.2 

16.1 

14.9 

13.9 

13.2 

24.31 

^r>*3.7        40-Ö  j 

17.2 

16.7 

17.3 

17.5 

16J8 

16.1 

15.8 

15.5 

14.9 

14.7 

16.49 

42.5 

30.2 

26.2 

24.2 

21.3 

18.7 

17.7 

16.8 

15.9 

15.1 

24.15 

.,    ao.9\    i».&\ 
/     32.1  \    ai-o  1 

/         2a.-|.\      2.4.-6  \ 
Tß^^X      -1.9.1 

i                                       m                                      1 

17.4 

17.3 

17.3 

16.9 

16.7 

16.1 

15.9 

15.6 

15.4 

15.4 

16.94 

27.1 

22.5 

21.1 

19.5 

18.1 

17.2 

17.1 

16.7 

16.5 

15.9 

20.08 

244 

22.5 

20.0 

20.6 

17.4 

15.8 

14.7 

14.0 

13.2 

12.3 

17.76 

20.9 

19.1 

18.1 

17.2 

16.6 

15.7 

15.4 

14.9 

14.5 

14.5 

16.73 

ia.9 

17.1 

16.9 

15.7 

14.7 

14.1 

13.7 

13.5 

13.3 

13.2 

15.29 

\ 

21.1 

19.8 

18J 

17.7 

16.3 

15.5 

14.9 

14.7 

14.7 

14.4 

16.97 

25.7 

28.3 

23.3 

21.2 

19.0 

17.1 

163 

16.1 

15.7 

15.5 

17.65 

96.3 

38.1 

281 

25.1 

21.1 

18.7 

17.4 

16.5 

16.5 

16.2 

22.22 

AOL«  1      50^ 

48.3 

433 

37.4 

29.5 

24.3 

21.5 

19.6 

18.1 

17.5 

15.9 

28.16 

52L3 

51.7 

49.7 

45.7 

31.5 

29.7 

26.2 

22.3 

20.3 

18.7 

17.5 

16.7 

29.97 

c 

fta>^ 

55^ 

5^5 

48.0 

39.1 

32.3 

28.3 

23.5 

21.4 

20.4 

19.1 

18.2 

31.95 

4 

IT.SX 

37.29 

34^5 

31.25 

26.50 

23.28 

20.19 

18.30 

17.27 

16.53 

• 

15.83 

1 

15.05 

23.18 
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Maii  1889. 

TeMnepaTypa  no^Bti 


m 


Ha  rjyÖHHi    O.Ol. 


Datum 


Ji^  0   n  0  Ä  Y  fl,  u  a. 


Vormittag, 


8 


9 


10 


I 


11       I! 


1 
2 
3 
4 
5 


6 
7 
8 
9 
10 


11 
12 
13 
14 

15 


16 
17 
18 
19 
20 


21 
22 
23 
24 
25 


26 
27 
28 


!     29 
30 


13.5 
14.0 
13.2 
14.2 
14.5 


15.0 
12.9 
14.8 
16.4 
14.1 


16.6 
18.2 
18.5 
18.4 
17.5 


18.0 
16.0 
16.0 
14.4 
15.3 


16.3 
15.7 
16.4 
12.2 
14.8 


13.4 
14.6 
15.6 
16.6 
17.4 


13.7 
13.4 
13.2 
13.9 
14.1 


13.8 
12.0 
15.8 
15.2 
13.1 


17.6 
17.2 
18.6 
18.2 
17.2 


17.6 
15.7 
16.2 
14.6 
14.8 


16.8 
15.6 
16.4 
11.6 
14.5 


13.2 
14.4 
15.1 
16.5 
16.8 


13.5 
13.2 
13.1 
14.0 
13.4 


12.5 
11,5 
15.2 
15.6 
12.5 


15.7 
16.1 
17.8 
18.0 
17.4 


17.3 
16.1 
15.8 
14.7 
14.8 


16.6 
15.6 
16.6 
11.6 
14.2 


13.0 
14.3 
15.0 
15.9 
16.4 


13.3 
12.6 
12.8 
14.1 
13.3 


11.8 
11.0 
13.4 
15.0 
12.2 


14.8 
15.4 
17.2 
17.0 
17.2 


17.1 
15.8 
15.6 
15.8 
14.4 


16.7 
15.6 
16.3 
11.3 
13.5 


12.8 
14.1 
15.1 
15.8 
17.4 


.    31  17.51      16.7        15.8  i      15.4 


Mittel. 


15.55  5    15.27  t    14.94      14.64 


13.2 
12.1 
12.8 
14.0 
13.2 


11.5 
10.5 
13.2 
15.6 
12.0 


14  0 
15.0 
17.0 
17.2 
17.2 


16.7 
15.3 
15.2 
16.3 

14.5 


16.5 
15.6 
15.8 
12.0 
13.4 


12.8 
140 
15.2 
15.6 
17.8 


15.5 


14.54 


13.8 
12.4 
13.4 
14.3 
13.6 


12.7 
11.5 
14.8 
17.0 
13.2 


16.3 
17.0 
18.8 
18.9 
19.0 


18.2 
16.3 
16.3 
16.9 
15.4 


16.3 
16.0 
15.8 
14.2 
13.6 


13.6 
14.4 
15.5 
16  9 

19.0 


14.4 
15.0 
15.2 
18.4 
15.4 


16.2 
17.5 
20.7 
19.7 
19.6 


21.9 
22.5 
26.2 
20.6 
25.8 


21.1 
21.6 
22.0 
17.5 
19.6 


16.6 
16.3 
15.5 
16.2 
14.1 


13.9 
15.4 
16.4 
20.0 
22.7 


18.0       25.7 


I 


15.58     18.83 


16.4 
17.9 
17.6 
25.7 
18.6 


24.0 
24.7 
27.4 
25.8 
26.2 


27.6 
30.4 
29.6 
26.5 
34.0 


25.8 
27.8 
28.7 
17.4 
24.8 


17.6 
17.5 
15.2 
20.0 
14.7! 


14.8 
16^1 
17.5 
22,0 
28.8 


18.2 
22.5 
20.7 
32.8 
21.1 


27.8 
32.3 
35.5 
29.4 
33.4 


30.4 
37.1 
40.8 
26.6 
37.4 


30.8 
33.0 
34.6 
18.0 
27.4 


17.4 
21.4 
15.8 
18.2 
16.0 


16.5 

16.6' 

21.8' 

30,2' 

37.7: 


32.7       41.3 


23.031    27.18 


21.1 
22.3 
29.1 
38.4 
30.8 


32.8 
39.0 
42.1 

41.4 
40.5 


40.1 
43.6 
35.7 
27.8 
37.7 


35.0 
39.2 
41.9 
18.5 
28.8 


18.2 
24.4 
16.9 
21.9 

17.1 


19  7 
16.7 
26.6 
35.8 
43.9 


19,9 
18.1 
31.2 
43.4 
30.8 


38^ 
44.5 
47.9 
46.2 
45.8 


48.5 
51.1 
43.4 
26.4 

51.0 


37.9 
37.9 
46.5 

19.3 
35.1 


17.9 
23.0 
21.3 
22.0 
17.3 


20.7 
17.8 
29.7 
41.4 
49.1 


48.2 .      53.2 


t 
3 
I 

I 


! 


31.46'    34.74      3? 


?7S 


Mai  1889. 

Temperatur  des  Erdbodens 


m 


in  der   Tl 

e  f  e 

O.Ol. 

r 
1' 

,1 

n 

0    n  0  Ji*y 

Ä  H  H. 

N  a  c 

h  m  i 

t  t  a 

g- 

GpeAH 

Mittel. 

V 

ni 

■!     l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

(     23.0 

24.8 

26.6 

22.6 

21.3 

19.0 

17.2 

16.1 

15.5 

14.9 

14.3 

14.3 

17.48 

!      27.8 

30.6 

28.5 

24.1 

19.0 

17.0 

15.3 

14.5 

13.5 

13.4 

13.3 

13.2 

17.87 

i      31.9 

35.5 

36.8 

36.8 

32.0 

25.5 

21.3 

19.0 

17.3 

16.0 

15.8 

15.1 

22.03 

50.0 

48.0 

34.1 

35.3 

24.3 

21.1 

19.9 

17.3 

17.0 

16.5 

15.8 

15,3 

25.18 

j      35.3 

38.7 

40.1 

33.9 

30.4 

25.3 

4 

22.3 

20.4 

18.8 

18.0 

17.1 

16.3 

22.61 

1 

45.5 

45.6 

40.5 

40.1 

34.8 

27.7 

21.6 

18.8 

17.0 

15.8 

15.1 

13.8 

24.82 

50.1 

49.9 

47.5 

41.0 

34.2 

28.5 

23.5 

20.6 

18.5 

18.3 

17.3 

15.6 

26.69 

49.6 

45.5 

46.0 

45.1 

35.1 

30.3 

25.1 

21.4 

21.4 

20.4 

18.2 

17.4 

28.55 

41.4 

52.5 

38.1 

34.2 

28.6 

23.2 

20.7 

19.0 

17.8 

16.8 

16.2 

14.8 

26.01 

52.3 

47.0 

44.9 

46.1 

39.2 

33.3 

26.3 

22.0 

19.6 

18.0 

16.9 

16.1 

28.16 

54.4 

54.5 

51.9 

45.2 

32.8 

30.4 

25.8 

22.8 

20.9 

20.0 

18.6 

18.0 

29.66 

48.9 

49.6 

51.2 

38.1 

29.6 

24.7 

22.5 

21.8 

20.6 

20.6 

20.4 

18.8 

29.30 

40.4 

47.3 

37.7 

36.3 

34.1 

29.4 

25.3 

23.8 

22.1 

21.3 

20.2 

18.8 

28.62 

28.2 

28.6 

32.4 

31.9 

28.4 

25.6 

22.4 

20.6 

19.2 

18.7 

18.7 

17.5 

23.10 1 

57.4 

56.2 

52.2 

43.5 

37.0 

31.2 

27.3 

25.8 

24.8 

22.7 

20.5 

17.7 

31.76 

37.7 

36.2 

29.7 

27.3 

25.4 

22.8 

21.2 

20.0 

19.2 

18.5 

17.4 

17.4 

24.55 

35.5 

38.0 

35.4 

27.3 

25.6 

24.9 

22,5 

20.1 

18.8 

18.0 

17.4 

16.4 

24.54 

38.1 

27.1 

23.7 

27.0 

27.3 

23.5 

20.9 

19.0 

17.9 

16.7 

15.8 

15.0 

24.62 , 

20.2 

18.2 

17.7 

17.0 

17.4 

17.9 

17.0 

16.4 

16.3 

15.9 

15.4 

15.3 

16.99 ; 

40.7 

42.9 

42.0 

32.4 

28.1 

25.2 

22.4 

20.0 

18.8 

17.8 

16.7 

16.0 

24.46 ! 

20.9 

19.8 

17.8 

17.6 

17.6 

17.3 

* 

17.0 

16.4 

16.2 

16.0 

15.7 

15.7 

17.26 

32.0 

32.7 

27.8 

23.4 

22.2 

20.1 

18.8 

17.8 

17.5 

17.1 

16.9 

16.4 

20.41 

23.3 

.  24.1 

23.8 

22.7 

20.1 

20.0 

17.9 

16.2 

15/1 

14.3 

13.8 

12.9 

17.95 

23.1 

20.3 

21.1 

19.3 

18.6 

17.6 

16.8 

16.0 

15.6 

15.5 

15.1 

15.0 

17.06  1 

18.6 

19.0 

19.0 

17.5 

17.1 

15.9 

15.0 

14.4 

14.0 

13.8 

13.6 

13.5 

15.52 

1 

26.7 

25.0 

21.3 

20.0 

19.0 

18.1 

16.8 

16.0 

15.3 

15.0 

15.0 

14.8 

17.12 

21.2 

• 

23.1 

25.3 

22.9 

28.3 

21.1 

.  19.4 

17.6 

16.8 

16.6 

16.1 

15.8 

17.76  j 

34.7 

35.5 

34.7 

32.5 

28.6 

25.9 

22.2 

19.7 

18.5 

17.3 

17.2 

16.8 

22.30 

48.8 

49.9 

48.8 

45,6 

40.6 

33.2 

27.0 

23.7 

22.0 

20.5 

19.7 

18.1 

28.80 

54.5 

54.4 

52.6 

46.4 

35.4 

32.0 

28.8 

24.8 

22.6 

20.8 

19.6 

18.6 

31.25 

68.4 

68.0 

55.8 

51.9 

44.1 

36.0 

30.9 

26.2 

23.7 

22.3 

21.2 

20.1 

33.54 1 

5'    37.76 

38.02 

35.65 

32.42 

28.10 

24.64 

21.65 

19.62 

18.46 

17.66 

16.94 

16.15 

23.74 

18 


274 


Maft  1889. 

TeMneparypa  noMBU 

m 

Ha    rjiyöHHt      0.02. 


1 
1 

,4UCJ[0 

Datum 

1 
1 

1 

II  0  Ä 

y  A  n 

1 

A. 

y 

Vor 

m  i  t 

tag. 

1 

1 
13.8 

2 

:    3 

4t 

1  5 

1 

6 

7 

8 

1 

9 

•10 

1 

1      11 

!       1 

14.0 

13.9 

13.5 

13.4 

13.8 

14.4 

16.0 

17.8 

20.5 

19.6 

2 

14.2 

13.7 

13.5 

13.0 

12  4 

12.6 

14.6 

17.1 

21.4 

21.9 

IS.l 

3 

13.4 

13.3 

13.2 

12.8 

12.8 

13.3 

14.8 

17.0 

20.0 

27.0 

29.3 

i        4 

14.6 

14.4 

14.4 

14.4 

14.2 

14.4 

17.5 

24.3 

30.8 

35.1 

35.5 

5 

15.11 

14.4 

14.0 

13.5 

13.5 

13.8 

15.4 

18.0 

20.3 

29.0 

2S.9 

;    6 

15.4 

13.8 

12.9 

12.5 

12.0 

13.0 

15.8 

22.5 

26.2 

30.6 

35.3 

i       7 

J4.3 

13.4 

12.4 

12.0 

11.4 

12.0 

16.5 

22.6 

28.5 

34.0 

35.3 

!       8 

16.0, 

16.4 

16.2 

15.6 

14.1 

15.3 

19.4 

24.8 

31.0 

36.9 

41.7 

9 

17.6 

16.4 

16.6 

15.8 

16.3 

17.2 

19.0 

24.0 

27.0 

35.9 

40  S 

10 

15.1 

1 

14.4 

13.6 

12.9 

12.8 

13.8 

18.9 

24.4 

31.0 

36.2 

40.7 

11 

17.4' 

17.6 

16.7 

15.8 

15.0 

16.5 

20.6 

25.3 

28.0 

34.6 

42.4 

12 

18.8 

18.2 

17.1 

16.4 

16.0 

17.1 

21.2 

27.4 

33.0 

39.0 

44.5 

13 

19.4 

19.4, 

18.5 

18.0 

17.6 

18.8 

24.6 

27.8 

35.8 

33.4 

38.2 

U 

19.2 

19.0 

18.7 

17.6 

17.8 

19.0 

20.5 

24.7 

25.6 

26.5 

25.6 

15 

18.1 

18.1 

18.0 

17.5 

17.6 

18.8 

24.0 

31.0 

35.3 

35.8 

44.4 

16 

18.5 

18.0 

17.7 

17.5 

17.1 

18.2 

20.5 

24.6 

29.2 

33.1 

36,5 

17 

16.6 

16.2 

16.5 

16.3 

15.8 

16.0 

20.6 

26.4 

31.4 

37.0 

36.1 

1     18 

16.6 

16.6 

16.4 

16.2 

15.8 

16.6 

20.9 

26.4 

31.0 

36.8 

41.0 

,,     19 

15.4 

15.4 

15.4 

16.2 

16.6 

17.0 

17.6 

17.4 

18.1 

18.3 

19.2 

1      20 

1 

15.4 

15.0 

14.8 

14.6 

14.7 

• 

15.4 

18.8 

23.6 

26.8 

26.6 

33.2 

21 

16.7 

17.2 

17.0 

17.0 

16.8 

16.6 

16.8 

17.5 

17.6 

'      18.0 

17.y 

22 

15.9 

15.7 

15.7 

15.7 

15.6 

16.0 

16.2 

17.2. 

20.8 

24.0 

90  0 

23 

16.6 

16.6 

16.6 

16.4 

16.2 

16.0 

15.8 

15.3 

15.7 

16.6 

20.H 

24 

12.6 

12.0 

12.0 

11.6 

12.2 

13.9 

15.8 

19.0 

17.8 

21.1 

21.6 

25 

15.0 

14.6 

14.4 

13.8 

13.6 

13.8 

14.2 

14.6 

15.8 

17.0 

16.9 

26 

13.5 

13.4 

13.2 

13.0 

13.0 

13.6 

13.8 

14.6 

16.2 

18.9 

20.0 

27 

14.7 

14.5 

14.4 

14.3 

14.2 

;4.5 

15.4 

16.0 

16.4 

16.6 

17.4 

28 

15.7 

15.2 

15.3 

15.2 

15.3 

15.4 

16.2 

17.2 

20.7 

25.5 

28.7 

29 

17.0 

16.8 

16.3 

16.1 

15.9 

16.8 

19.5 

21.2 

28.5 

33.6 

38.4 

30 

18.4 

17.8 

17.4 

18.0 

18.1 

19.0 

21.3 

26.3 

32.0 

37.2 

41.9 

1 

31 

19.0 

18.1 

17.1 

16.6 

16.6 

17.8 

23.3 

28.6 

35.6 

41.6 

46.3 

CpeAH. 
Mittel. 

16.13 

15.79 

15.48 

15.15 

14.98 

15.68 

18.19 

21.70 

25.33 

28.98 

:    31.75    i 
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Mai  1889. 


Temperatur  des  Erdbodens 

m 
.in   der    Tiefe     0.02. 


no    nojiyAHH. 


2 


D 


6 


22.0 
27.1 
31.2 
44.1 
33.4 


40.0 
44.2 
45.0 
37.9 
46.8 


4B.7 

45.1  i 
38.3  i 

27.2  I 
51.4 


1 


36.8 
34.8 
37.2 
20.1 
38.8 


20.6 
30.5  ' 
23.2 
22.7 

18.2 


25.6 

20.6 
33.2 
42.9 
47.8 


52.0 


35.08 


24.0 
29.5 
34.0 
44.4 
37.0 


40.6 
44.8 
41.8 
47.0 
43.4 


49.2 
45.2 
42.6 
27.8 
51.3 


35.3 
34.5 
29.0 
18.4 
41.6 


19.8 
31.9 
23.6 
20.5 
18.6 


25.4 
28.0 
35.9 
34.2 

38.4 


37.6 
43.5 
42.2 
37.2 
42.0 


47.8 
47.5 
36.2 
31.8 
47.8 


30.3 
34.2 
24.5 
18.0 
40.1 


18.0 
27.4 
23.4 
21.0 
18.8 


24.8 
22.6 
34.6 
44.0 
48.8 

21.3 
24.6 
33.4 
44.0 
48.2 

62.6 

51.4 

35.58 

34.00 

22.5 

21.3 

24.1 

19.6 

35.4 

31.6 

33.0 

27.4 

33.0 

29.5 

37.0 

33.7 

39.5 

33.9 

42,3 

35.0 

33.2 

28.8 

42.5 

38.4 

43.6 

33.4 

37.1 

30.8 

35.1 

33.1 

31.3 

27.9 

41.5 

37.2 

27.6 

26.0 

29.0 

26.0 

26.8 

27.2 

17.2 

17.4 

32.3 

28.4 

17.8 

17.6 

24.0 
23.0 
19.3 
17.6 


19.9 
22.4 
32.0 
42.4 
43.1 


22.4 
20.4 
18.8 
17.1 


19.1 
23.2 
28.8 
39.2 
36.1 


Nachmittag. 


31.44 


28.16 


19.3 

17.5 

17.3 

15.8 

25.9 

22.0 

21.8 

20.5 

25.8 

22.8 

28.6 

23.4 

28.0 

24.7 

30.8 

26.2 

24.2 

22.0 

33.3 

27.4 

30.8 

26.8 

26.1 

24.0 

29.6 

26.0 

25.7 

22.9 

32.0 

28.3 

23.6 

21.8 

25.5 

23.3 

24.5 

22.1 

18.0 

17.2 

25.7 

23.0 

17.4 

17.2 

20.5 

19.1 

19.2 

18.2 

17.7 

17.1 

16.1 

15.4 

18.3 

17.0 

21.0 

19.4 

26.4 

22.8 

34.0 

28.4 

32.4 

29.8 

36.9 

32.0 

25.05 

22.39 

8 


9 


10 


16.4 
14.7 
19.6 
17.5 
20.8 


20.6 
21.8 
22.7 
20.3 
23.5 


23.9 
23.0 
24.4 
21.2 
26.6 


20.7 
21.0 
20.2 
J6.4 
20.8 


16.5 
18.1 
16.7 
16.3 
14.6 


16.2 
17.8 
20.4 
25.4 
26.1 


27.7 


20.38 


11 


15.8 

15.2 

14.4 

13.6 

13.6 

13.4 

18.0 

16.6 

16.2 

17.3 

17.0 

16.2 

19.6 

18.4 

17.2 

18.7 

17.3 

16.4 

20.1 

19.4 

18.4 

22.2 

21.4 

19.4 

19.0 

18.0 

17.3 

21.2 

19.5 

18.2 

22.0 

21.0 

19.8 

21.6 

21.5 

21.2 

23.0 

22.0 

21.0 

20.0 

19.4 

19.2 

25.4 

23.8 

22.0 

19.8 

19.2 

18.1 

19.8 

18.8 

18.0 

19.0 

17.9 

16.9 

16.3 

16.1 

15.5 

19.4 

18.4 

17.4 

16.4 

16.1 

16.0 

18.0 

17.6 

17.3 

15.5 

14.6 

14.2 

15.8 

15.5 

15.3 

14.3 

14.0 

13.8 

-15.6 

15.4 

15.2 

17.0 

16.6 

16.2 

19.0 

17.8 

17.6 

23.4 

21.8 

21.0 

24.0 

22.3 

21.0 

25.4 

23.7 

22.4 

19.23 

18.38 

17.62 

12 


Cpew. 
Mittel 


14.4 
13.4 
15.6 
15.6 
16.4 


15.0 
16.8 
18.4 
15.9 
17.5 


19.0 
19.9 
19.8 
18.2 
19.6 


17.9 
17.2 
16.1 
15.3 
16.7 


15.9 
16.6 
13.4 
15.1 
13.6 


15.1 
16.0 
17.2 
19.5 
20.0 


17.40 
17.78 
21.71 
24.29 
22.29 


24.02 
25.52 
27.42 
25.31 
27.20 


28.44 
28.31 
27.69 
23.03 
30.58 


24.48 
24.30 
24.17 
17.16 
24.12 


17.39 
20.32 
17.98 
17.02 
15.56 


17.06 
17.67 
22.13 
27.83 
29.67 


21.4     32.01 


16.85 


23.22 


18* 
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MaÄ  1889. 

TeMnepaTypa  noHBU 


■m 


Ha   rxyÖHHit     0.05.  , 


1                           -       Tl 

^HCJIO 

Datum 

Äo 

n  0  j 

y  Ä  H 

JI. 

Vor 

m  i  t 

t  a  g. 

.  -^ 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11     '   it 

1     1 

15.1 

14.9 

14.7 

14.5 

14.4 

14.3 

14.5 

15.1 

16.1 

17.6 

18.3     Ä 

2 

15.4 

14.9 

14.7 

14.2 

13.8 

13.5 

-  13.8 

15.2 

17.3 

19.0 

18.1     « 

3 

14.3 

14.1 

14.1 

13.7 

13.6 

13.7 

14.0 

15.2 

16.6 

19.3 

23.1     S 

4 

16.6 

16.1 

15.6 

15.4 

15.3 

15.1 

15.6 

18.5 

22.2 

26.1 

29.4     a 

5 

15.6 

14.9 

14.3 

13.9 

13.6 

13.5 

14.1 

15.4 

16.9 

20.6 

24.D     S 

6 

17.3 

16.6 

15.5 

14.5 

14.1 

14.1 

14.5 

17.2 

20.1 

22.9 

26.5    a 

7 

16.9 

16.0 

15,1 

14.5 

14.0 

13.8 

14.5 

17.2 

20.5 

24.2 

27.1      2 

8 

19,2 

18.6 

18,3 

17.5 

16.9 

16.6 

17.4 

19.5 

22.3 

25.3 

28.4      S 

9 

20.9 

20.0 

19.4 

18.7 

18.5 

18.4 

18.7 

19.9 

21.4 

24.3 

27.5      ! 

10 

18.9 

18.1 

17.3 

16.5 

16.3 

• 

16.1 

17.0 

19.4 

22.3 

25.8 

29.0      1 

11 

20.8 

20.4 

19.8 

19.2 

18.9 

18.4 

19.1 

20.7 

22.3 

24.2 

27.7      3 

12 

21.9 

21.3 

20.7 

20.0 

19.5 

19.1 

19.6 

21.8 

24.2 

26.5 

29.1      i 

13 

22.3 

21.9 

21.3 

20.9 

20.5 

20.3 

21.1 

22.5 

24.7 

26.4 

27.3      l 

14 

22.5 

21.9 

21.5 

20.9 

20.6 

20.4 

20.7 

21.1 

22.4 

23.1 

23.3      S 

15 

20.5 

20.2 

20.1 

19.7 

19.5 

19.4 

20.2 

22.5 

25.4 

26.9 

29.3      3 

16 

20.7 

19.9 

19.1 

18.9 

18.6 

18.6 

19.3 

21.1 

23.8 

27.0 

30.1      3 

11    17 

18.8 

18.1 

18.0 

17.7 

17.4 

16.9 

18.2 

21.0 

24.5 

28.5 

29.9      2 

1    13 

18.7 

18.3 

17.9 

17.7 

17.5 

17.3 

18.3 

20.8 

23.9 

27.2 

30.2      l 

1     19 

18.1 

17.5 

17.3 

17.3 

17.4 

17.5 

17.8 

17.9 

18.0 

18.1 

'      18.3      1 

20 

15.5 

15.4 

15.2 

15.0 

14.9 

15.3 

•16.1 

18.3 

21.1 

21  3 

25.6      1 

21 

17.8 

17.7 

17.7 

17.5 

17.4 

17.2 

17.1 

17.1 

17.5 

17,5 

11 X 

22 

16.3 

16.3 

16.2 

16.2 

16.1 

16.0 

16.1 

16.5 

17.9 

20.2 

20.2    : 

1     23 

17.3 

17.1 

17.1 

17,0 

16.3 

15.1 

15.0 

14.5 

14.6 

15.3 

16.1'      ' 

E     2^ 

14.1 

13.7 

13.3 

12.9 

12.9 

13.1 

14.2 

15.7 

16.5 

17.6 

18.S 

25 

15.4 

15.4 

15.0 

14.5 

14.3 

14.2 

14.3 

14.4 

14.9 

15.6 

15.S 

26 

U.l 

14.1 

13.8 

13.7 

13.6 

13.7 

13.9 

14.2 

14.9 

16.1 

17.7 

27 

15.4 

15.1 

15.0 

14.6 

14.6 

;      14.7 

14.9 

15.3 

15.8 

16.0 

16.2 

28 

16.2 

15.9 

15.7 

:      15.6 

15.5 

!      15.5 

15.7 

16  2 

17.5 

20.4 

23,1 

29 

17.8 

17.5 

17.1 

;      16  8 

16.6 

16.6 

17.5 

18.5 

21.5 

24.8 

29.3 

30 

20.1 

19.2 

18.7 

1      18.4 

18.5 

18.7 

19  3 

22.1 

24.7 

28.7 

32.0 

31 

21.7 

20.9 

19.5 

19.1 

18.7 

18.6 

20.1 

22.6 

265 

;   ^0.3 

i 

33.5 

Cpex". 
Mittel. 

17.94 

:    17.48 

17.06 

16.68 

16.45 

16.31 

16.86 

18.80 

20.27 

22.48 

24.62     3 

Mai  1889. 

Temperatur  des  Brdbodens 


»77 


m 


in  der   Tiefe   0.05, 


no    noj[y;(HH. 


Nachmittag. 


l 


8 


9 


10 


11 


12 


GpeAR. 
MitteL 


18.7. 
22.2 
27.6 
33.9 
27.6 


31.4 
32.1 
32.2 
29.8 
33.9 


32.9 
32.7 
30.1 
23.9 
33.9 


32.3 
31.2 
32.3 
19.3 
32.2 


18.7 
24.7 
20.3 
19.9 
16.6 


20.9 
18.0 
26.3 
34.9 
36.9 


38.3 


27.93 


20.3 

21.5 

24.0 

24.3 

28.6 

30.4 

35.8 

32.4 

30.5 

32.0 

32.7 
33.3 
32.3 
31.9 
34.1 


34.3 
83.5 
30.4 
24.4 


32.5 
34.1 
32.9 
31.6 
34.1 


35.0 
34.2 
30.7 
25.8 


Ö.J.Ö 

Qt».Q 

31.7 
29.5 
29.6 
18.7 
34.0 

30.3 
31.0 
26.5 
17.6 
33.6 

19.1 
27.1 
20.2 
19.6 
16.9 

18.5 
26.1 
20.6 
19.4 
17.3 

21.9 
19.6 
28.3 
36.1 
38.2 

20.5 
20.5 
28.2 
36.5 
38.6 

39.3 

89.6 

28,74 

28.76 

22.2 
23.5 
30.5 
29.6 
30.5 


31.8 
33.2 
33.1 
29.9 
33.8 


34.8 
33.0 
30.1 
26.7 
34.6 


21.4 
21.6 
29.8 
29.3 
28.7 


31.0 
31.3 
32.1 
28.5 
33.6 


32.7 
31.3 
29.7 
26.3 
33.5 


28.0 

26.5 

29.1 

26.5 

25.9 

25.8 

16.7 

16.5 

31.2 

28.7 

18.0 

17.7 

24.4 

22.9 

21.1 

20.1 

18.8 

18.4 

17.2 

16.8 

19.5 

18.9 

20.5 

21.0 

28.3 

27.0 

36.1 

35.3 

37.0 

35.2 

39.3 

38.2 

28.01 

26.98 

20.3 
19.6 
27.1 
24.9 
26.8 


29.0 
29.2 
30.3 
26.5 
31.8 


30.7 
28.7 
28.9 
25.7 
31.7 


25.0 
25.5 
25.2 
16.7 
26.3 


17.7 
21.3 
19.3 
17.7 
1'6:4 


18.4 
20.3 
25.5 
33.1 
32.3 


35.7 


25.41 


19.1 
17.9 
24.4 
22.6 
24.7 


26.1 
27.2 
28.3 
25.0 
29.8 


29.1 
27.0 
27.6 

24.7 
29.9 


23.5 
24.6 
23.9 
16.5 
24.5 


17.4 
20.2 
18.7 
17.3 
15.9 


17.5 
19.5 
23.6 
30.1 
30.7 


33.4 


23.89 


18.1 
16.5 
22.1 
20.9 
22.9 


23.7 
25.2 
26  2 
23.4 
27.6 


27.3 
25.9 
26.5 
23.7 
28.5 


22.5 
23.1 
22.6 
16.4 
22.7 


17.1 
19.3 
17.6 
16.7 
15.3 


16.9 
18.7 
21.8 
27.3 
28.7 


31.0 


22.46 


17.3 

16.5 

15.4 

15.0 

20.4 

19.0 

19.5 

18.4 

21.5 

20.3 

21.8 

20.3 

23.5 

22.1 

24.7 

23.8 

22.4 

21.3 

25.7 

24.1 

25.9 

24.5 

23.0 

24.1 

25.5 

24.7 

22.9 

22.1 

27.5 


21.5 
22.0 
21.6 
16.3 
21.3 


16.9 
18.7 
16.6 
16.4 
15.1 


16.4 
17.7 
20.5 
25.4 
26.9 


29.0 


21.33 


26.5 


20.9 
20.9 
20.5 
16.1 
20.1 


16.6 
18.3 
15.9 
16.1 
14.7 


16.0 
17.3 
19.3 
23.7 
25.1 


27.4 


20.37 


16.1 
14.6 
18.0 
17.9 
19.2 


19.1 
21.2 
22.7 
20.6 
22.6 


23.5 
23.5 
23.9 
21.5 
25.5 


20.2 
20.1 
19.7 
15.7 
19.1 


16.5 
17.9 
15.5 
15.9 
14.5 


15.8 
16.8 
18.7 
22.4 
23.9 


26.1 


19.64 


15.8 
14.4 
17.4 
17.1 
18.4 


17.8 
20.2 
21.7 
19.9 
21.2 


22.6 
22.9 
23.1 
21.2 
24.4 


19.5 
19.4 
18.9 
15.5 
18.0 


16.3 
17.5 
14.8 
15.5 
14.3 


15.6 
16.5 
18.1 
21.2 
22.8 


24.8 


18.93 


17.28 
17.42 
20.60 
22.48 
21.04 


22.48 
23.18 
24.62 
23.68 
25.04 


25.65 
25.71 
25.42 
22.95 
26.77 


23.81 
23.38 
23.05 
17.32 
22.30 


17.52 
19.58 
17.33 
16.45 
15.45 


16.56 
17.11 
20.70 
25.31 
27.15 


28.74 


21.81 
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Mafi  1889, 

TeMnepaTypa  ho^bh 


m 


Ha    rjyÖHH'fe      0.10, 


Hhcjo 
IDatum 


^0    noJiyAHH. 


Vormittag. 


1 


2 


8 


10 


11    '    !3 


1 
2 
3 
4 
5 


6 

7 

8 

9 

10 


11 
12 
13 
14 
15 


16 
17 
18 
19 
20 


21 
22 
23 
24 
25 


26 
27 
28 
29 
30 


31 


CpeÄH. 

Mittel,  i 


17.2 
16.4 
15.4 
18.1 
16.3 


19.3 
19.0 
20.7 
22.1 
20.2 


22.0 
22.9 
23.2 
23.1 
21.1 


22.8 
20.8 
20.5 
20.0 
16.8 


19.7 
17.0 
18.3 
16.2 
16.4 


15.2 
16.3 
17.0 
19.0 
21.6 


23.5 


19.29 


16.8 
16.2 
15.3 
17.6 
15.9 


18.2 
18.0 
20.0 
21.4 
19.6 


21.4 
22.3 
22.6 
22.5 
20.9 


21.8 
20.2 
20.0 
19.2 
16.5 


19.4 
16.8 
18.1 
15.8 
16.2 


15.0 
16.0 
16.8 
18.6 
21.1 


22.6 


18.80 


16.4 
16.0 
15.2 
17.1 
14.8 


17.2 
17.3 
19.6 
20.7 
18.8 


20.9 
21.6 
22.1 
22.0 
20.5 


21.0 
19.8 
19.6 
19.0 
16.2 


19.2 
16.8 
18.0 
15.3 
16.1 


14.8 
15.8 
16.6 
18.3 
20.7 


21.6 


18.35 


16.2 
15.6 
14.8 
16.7 
14.8 


16.5 
16.8 
19.1 
20.1 
18.3 


20.2 
21.2 
21.6 
21.6 
20.3 


20.8 
19.5 
19.3 
18.8 
16.1 


18.8 
16.8 
17.8 
15.0 
15.9 


14.6 
15.6 
16.4 
18.0 

19.8 


21.0 


18.00 


16.1 

15.9 

15.4 

14.9 

14.6 

14.6 

16.6 

16.3 

14.6 

14.6 

16.1 

15.7 

16.2 

15.6 

18.6 

18.0 

19.7 

19.4 

18.0 

17.6 

19.9 

19.5 

20.6 

20.1 

21.2 

20.8 

21.2 

21.0 

20.0 

19.8 

20.6 

20.2 

19.1 

18.6 

19.0 

18.7 

18.7 

18.6 

16.1 

16.1 

18.7 

18.5 

16.6 

16.4 

17.1 

15.8 

14.7 

14.6 

15.6 

15.4 

14.6 

14.6 

15.6 

15.5 

16.2 

1          17  C 

16.2 
17  a 

19.8 


20.6 


17.73 


19.6 


20.2 


17.44 


15.8 

15.8 

14.8 

15.4 

14.6 

15.0 

16.2 

17.1 

14.8 

15.4 

15.7 

16.4 

15.6 

16.6 

18.0 

18.8 

19.4 

19.6 

17.6 

18.5 

19.4 

20.1 

20.1 

21.0 

21.1 

21.9 

20.9 

21.1 

20.0 

21,1 

20.2 

20.9 

18.8 

19.9 

18.8 

19.8 

18.6 

18.5 

16  2 

17.1 

18.2 

18.2 

16.4 

16.6 

15.6 

15.4 

14.9 

15.4 

15.3 

15.3 

14.6 

14.6 

15.4 

15.6 

16.1 

16.3 

17.8 

18.2 

19.8 

20.6 

20.3 

21.4 

17.45 

17.99 

16.2 
16.1 
15.7 
18.8 
16.3 


17.9 
18.2 
20.2 
20.6 
20.0 


21.0 
22.4 
23.2 
21.8 
23.0 


22.1 
21.8 
21.6 

18.4 
18.6 


18.2 
17.0 
15.2 
16.2 
15.4 


14.9 
15.7 
16.7 
19.4 

21.8 


23.2 


18.95 


16.9 
17.2 
16.8 
21.2 
17.7 


19.4 
20.5 
22.3 
22.0 
22.2 


22,2 
24.1 
24.9 
22.4 
24.5 


23.8 
24,0 
23.8 
18.2 
19.6 


18.2 
18.2 
15.5 
16.6 
15.7 


15.4 
15.9 
17.9 
21.0 
24.0 


25.6 


20.25 


I 


i 

I 

1 

3 


17.6 
17.6 
19.0 
23.6 
20.2 


21.4 
22.8 
24.6 

24.2 
24.5 


24.4 
26.1 
25.6 
2%S 

26.2 


25.6 
25.8 

26.1 
18.2 

21.2 


18.3 
19.1 
16.1 
17.6 

16.0 


16.3 
16.0 
19.5 
22.S 
26.4 


2ao 


21.73     22 


1 
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m 


in    d 

er    T 

iefe 

0.10 

• 

1 
Ol 

n 

1 

n 

0    nojyAHH. 

> 

N  a  c 

h  111  i 

t  t  a 

g. 

12 

CpCAH. 
Mittel. 

17.66 
17.44 
19.39 1 
21.72  i 
19.69, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

18.0 
19.0 
22.4 
27.9 
22.2 

18.8 
20.3 
23.5 
29.8 
23.9 

1     19.6 
21.5 
24.8 
29.5 

i     25.2 

1 

1 

20.4 
1     21.6 
25.6 
28.2 
25.6 

1     20.3 
21.0 
26.0 
28.2 
25.2 

20.0 
20.1 
j     25.2 
26.0 
24.4 

19.4 
19.0 
23.8 
24.2 
23.4 

18.8 
18.1 
22.4 
22.8 
22.4 

18.2 
17.0 
21.2 
21.4 
21.6 

1 

17.6 
16.3 
20.2 
20.2 
'     21.2 

17.1 
15.9 
19.3 
19.3 
20.7 

j 

16.9 

15.6 

18.7! 

18.4 

20.1 

25.6 

27.1 

28.3 

;       27.1 

1      29.1 

27.3 
!     28.9 
29.2 
28.2 
30.2 

28.2 
29.8 
29.9 
29.2 

:     30.7 

1 

28.2 
'     30.1 
30.3 
28.6 
30.8 

'     28.2 
29.5 
30.3 
27.6 
31.0 

1 

1     27.4 
28.4 
29.3 

'     26.6 
30.3 

26.0 
27.1 
28.0 
25.4 
29.1 

24.4 
25.7 
26.6 
24.1 
27.6 

23.0 
24.2 
25.4 
23.2 
26.2 

'     21.8 
23.3 
24.6 
22.6 
24.9 

20.8 
22.4 
23.7 
21.8 
23.8 

19.7 : 

216, 

22.8 

21.1 

22.8 

21.58 
22.50 
23.95 
23.37 

24.11 

29.0 
29.8 
28.5 
23.3 
30.7 

1 

30.6 
30.6 
28.8 
23.8 
32.3 

31.7 
31.5 
29.4 
24.4 
33.2 

32.1 
'31.6 
29.2 
25.2 
33.1 

31.4 
30.6 
28.9 
25.4 
1     32.5 

30.0 
29.0 
28.5 
25.2 
31.4 

28.8 
27.3 
27.fi 
24.4 
30.0 

27.6 
26.4 
26.6 
23.8 

28.8 

26.4 
25.6 
25.8 
23.3 
27.8 

25.3 
24.9 
25.1 
22.5 
27.0 

24.2 
24.3 

24.4 
22.0 
26,1 

'    23.6 
23.7 
23.8 
21.7 

25.0 

24.94 
25.25 
25.09 
22.85 
26.00 

28.4 
27.6 
29.5 
19.0 
25.5 

28.7 
27.6 
28.8 
19.2 
27.0 

28.5 
28.4 
27.1 
18.5 
27.9 

27.6 
28.2 
26.2 
17.8 
27.9 

'     26.7 
26.9 

1     25.8 
17.5 

26.8 

!     25.8 
26.0 
25.5 
17.5 
25.6 

24.7 
25.4 
24.7 
17.5 
24.6 

23.9 
24.3 
23.8 
17.3 
23.6 

23.2 
23.4 
23.0 
17.2 
22.6 

22.5 
22.5 
22.2 
17.1 
21.8 

21.9 
21.8 
21.4 
17.0 
21.0 

21.4 
21.2 
20.7 
16.8 
20.1 

23.77 
23.25 
23.09 ' 
18.221 
21.18. 

18.6 
21.4 
18.8' 
19.0 
16.4, 
t 

18.9 
23.0 
19.6 
19.2 
16.7 

18.9 
23.3 
20.0 
19.0 
16.9 

18.6 
23.0 
20.4 
19.0 
17.1 

18.2 
22.2 
20.3 
18.7 
17.0 

18.0 
21.6 
19.8 
18.4 
16.8 

17.9 
21.0 
19.6 
18.1 
16.6 

17.7 
20.3 
19.0 
17.8 
16.3 

17.5 
19.8 
18.3 
17.5 
16.0 

17.3 
19.3 
17.7 
17.1 
15.7 

17.1 
19.0 
17.2 
16.8 
15.5 

17.0 
18.6 
16.7 
16.6 
15,2 

18.31 

19.18 

17.82 

17.00. 

16.07 

1 

18.2 ; 

16.8 

22.0 ; 

27.8 
30.8 

19.3 
17.7 
24.0 
29.3 
32.3 

19.5 
18.5 
24.7 
30.7 
33.4 

19.2 

19.1' 

25.4 

31.2 

33.5 

18.8 
19.4 
25.1 
31.0 
32.9 

18.5 
19.5 
24.4 
30.4 
31.4 

18.1 
19.3 
23.5 
29.2 
30.2 

17.7 
18.9 
22.4 
27.7 
28.9 

17.3 
18.4 
21.2 
26.2 
27.6 

16.9 
18.0 
20.6 
24.9 
26.3 

16.7 
17.6 
19.9 
23.8 
25.2 

16.4 
17.3 
19.4 
22.8 
24.0 

16.60 
17.09 
19.97 
23.70 
25.84 

.     32.4 

33.9 

34.8 

85.2 

35.0 

33.9 

32.5 

31.0 

29.5 

28.2 

27.0 

26.0 

27.41 

iL 

24.52 

25.53 

.  26.09 

26.13 

25.75 

25  00 

24.08 

23.12 

22.23 

21.47 

20.80 

20.18 

21.42 
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Datum 


1 

19.4 

2 

17.5 

3 

17.0 

4 

19.0 

5 

20.3 

6 

19.7 

7 

20.7 

8 

21.6 

9 

22.6 

10 

21.7 

11 

23.3 

12 

23.8 

13 

23.8 

14 

23.8 

15 

22.0 

16 

25.1 

17 

22.2 

18 

22.0 

19 

21.8 

20 

18.5 

21 

20.9 

22 

18.0 

23 

19.1 

24 

18.2 

25     , 

1 

17.4 

1 
26 

16.4 

27 

17.1 

28 

17.6 

29 

19.7 

30     1 

1 

22.3 

31     , 

23.9 

1 

1 

OpCAH. 

Nlittol. 
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m 


Ha    rjyÖHHi     0.20. 


17.9 
19.0 
17.9 
17.3 


16.3 
16.9' 
17.5 
19.5 
21.9 


23.5 


20.21 


^0    noayAHA. 


Vormittag. 


17.9 
18.^ 
17.7 
17.2 


16.2 
16.9 
17.3 
19.2 
21.6 


22.9 


19.1 

18.5 

17.3 

17.1 

16.8 

16.6 

18.6 

18.3 

19.7 

19.3 

19.3 

18.9 

20.1 

19.5 

21.2 

20.7 

22.2 

21.8 

21.3 

20.9 

22.8 

22.3 

23.4 

22.9 

23.5 

23.1 

23.5 

23.1 

21.8 

21.5 

24.5 

23.7 

21.9 

21.6 

21.6 

21.3 

21.3 

21.1 

18.3 

18.1 

20.6 

20.4 

18.3 
16.9 
16.4 
17.9 
19.0 


18.7 
19.1 
20.4 
21.4 
20.4 


21.8 
22.5 
22.8 
22.7 
21.2 


23.3 
21.1 
20.9 
20.7 
18.0 


20.0 

17.9 
18.7 
17.5 
17.0 


16.1 
16.8 
17.2 
19.0 
21.1 


22.4 


8 


10 


181 
16.7 
16.2 
17.7 

18.7 


18.3 
18.8 
20.0 
21.1 
20.1 


21.5 
22.1 
22.4 
22.5 
21.1 


22.9 
20.9 
20.6 
20.4 
17.9 


19.8 
17.7 
18.5 
17.2 
16.9 


16.0 
16.6 
17.2 
18.8 
20.9 


22.1 


19.891    19.59;    19.35 


17.9 
16.5 
16.0 
17.4 
18.3 


18.0 
18.4 
19.6 
20.7 
19.7 


21.2 
21.8 
22.2 
22.2 

20.9 


22.5 
20.5 
20.4 
20.1 
17.7 


19.6 
17.6 
18.4 
16.9 
16.9 


15.9 
16.5 
17.0 
18.5 
20.5 


21.7 


19.08 


17.6 
16.4 
15.8 
17.2 
18.1 


17.7 
17.9 
19.3 
20.3 
19.3 


20.8 
21.4 
21.9 
21.9 
20.7 


22.1 
20.3 
20.3 
19.9 
17.7 


19.4 
17.5 
18.3 
16.7 
16.7 


15,8 
16.4 
16.9 
18.4 
20,3 


21.3 


18.85 


17.4 
16.3 
15.7 
17.0 
17.7 


17.4 
17.5 
19.0 
20.1 
19.1 


20.5 
21.3 
21.7 
21.7 
20.5 


21.8 
20.1 
19.9 
19.5 
17.6 


19.2 
17.5 
18.1 
16.6 
16.6 


15.7 
16.3 
16.8 
18.2 
20.0 


17.2 
16.1 
15.7 
16.9 

17.7 


17.2 
17.3 
18.8 
19.9 
18.9 


20.3 
21.1 
21.6 
21.5 
20.5 


21.6 
20.0 
19.8 
19.5 
17.6 


19.0 
17.4 
17.9 
16.5 
16.5 


15.7 
15.2 
16.8 
18.1 
20.0 


21.0       20.9 


18.64 


18.52 


17.1 
16.1 
15.7 
17.1 
17.6 


17.2 
17.3 
18.8 
19.9 
19.0 


203 
21.1 
21.7 

21.5 
20.8 


21.6 
20.1 
19.9 
19.4 
17.8 


18.9 
17.5 
17.8 
16.5 
16.4 


15.6 
16.2 
16.8 
18.1 
20.0 


11 


17.1 
16.3 
15.8 
17.5 
17.7 


17.4 
17.7 
19.1 
19.9 
19.3 


20.4 
21.3 

21.5 
21.2 


21.8 

20.5 
20.4 
19.3 
18.1 


18.S 
17.5 
17.T 
16.6 
16.4 


lo.T 
16.2 
16.V^ 
18.4 
20.3 


li 


11 
:i 
II 
) 

1! 


2t 
21 


t 


i< 

U 
11 
W 


li 
II 

l! 

t 


21.0 1       21.3      2 


18.54 


18.71     li 
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m 


in   der   Tiefe    0.20. 


1 

1 

II 

0     n  < 

0  J  y  A  H  H, 

» 

N  a  c 

h  m  j 

[  t  t  a 

^  g- 

CpenH. 
Mittel 

• 

1 

1   ,^ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

\o 

11 

12 

1 

17.3 

;  17.4 

17.5 

17.8 

18.0 

18.3 

18.3 

18.3 

18.3 

18.1 

17.9 

17.8 

1 

17.91 

16.6 

16.9 

17.2 

17.7 

18.1 

18.3 

18.3 

18.3 

18.1 

173 

17.5 

17.3 

17.15 

16.8 

17.5 

18.1 

18.8 

19.3 

19.9 

20.2 

20.3 

.20.2 

20.0 

19.7 

19.3 

17.67 

;     18.9 

19.9 

20.9 

21.8 

22.3 

22.6 

22.6 

22.3 

22.0 

21.5 

21.1 

20.5 

19.55 

18.5 

19.0 

19.6 

20.3 

20.7 

21.1 

21.2 

21.2 

21.1 

20.9 

20.6 

20.1 

19.43 

i     1S.O 

19.3 

20.1 

21.0 

21.7 

22.1 

22.5 

22.5 

22.3 

22.1 

21.6 

21.1 

19.69 

i     18.9 

19.9 

20.9 

21.8 

22.5 

23.0 

23.3 

23.3 

23.1 

22.8 

22.4 

22.0 

20.27 

1     20.4 

21.3 

22.1 

22.8 

23.4 

23.9 

24.1 

24.2 

24.1 

23.7 

23.4 

23.0 

21.44 

1     20.9 

21.4 

22.1 

22.8 

23.2 

23,3 

23.4 

23.3 

23.1 

22.7 

22.4 

22.1 

21.70 

1     20.7 

21.8 

22.7 

23.6 

24.2 

21.7 

25.1 

25.1 

25.1 

24.7 

24.3 

23.9 

21.90 

1     21.4 

22.3 

23.2 

24.1 

24.9 

23.4 

25.6 

25.5 

25.3 

25.1 

24.7 

24.3 

22.82 

22.5 

23.3 

21.0 

24.8 

25.3 

25.7 

25.7 

25.3 

25.1 

24.8 

24.5 

24.1 

23.31 

22.8 

23.4 

23.8 

24.3 

24.7 

24,9 

25.1 

25.1 

24.9 

24.7 

24.4 

24.1 

23.38 

!     21.7 

21.8 

22.0 

22.1 

22.4 

22.7 

22.8 

22.9 

22.8 

22.7 

22.4 

22.2 

22.33 

22.4 

23.4 

24.4 

23.4 

26.1 

26.5 

26.7 

26.7 

26.5 

26.2 

25.9 

25.5 

23.32 

1 

22.7 

23.2 

23.6 

23.9 

24.0 

24.0 

23.9 

23.7 

23.4 

23.2 

22.8 

22.5 

'23.08 

21.7 

22.1 

22.7 

23.2 

23.5 

23.7 

23.7 

23.5 

23.3 

23.1 

22.7 

22.S 

21.90 

21.9 

22.7 

23.4 

23.7 

23.6 

23.6 

23.5 

23.3 

23.1 

22.9 

22.5 

22.2 

2J.85 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

19.1 

19.0 

19.0 

18.9 

18.7 

18.7 

18.5 

19.59 

19.1 

19.9 

20.7 

21.4 

21.9 

22.2 

1 

22.3 

22.2 

22.1 

21.8 

21.5 

21.1 

19.67 

18.7 

18.6 

18.7 

ia.7 

18.7 

18.7 

18.6 

18.5 

18.5 

18.3 

18.2 

18.1 

19.07 

18.1 

18.5 

19.0 

19.5 

19.9 

20.0 

20.1 

19.9 

19.9 

19  7 

19.5 

19.3 

18.56 

17.7 

17.91 

18.2 

18.5 

18.7 

18.9 

19.0 

19.0 

18.9 

18.9 

18.7 

18.5 

18.46 

17.1 

17.3! 

17.6 

17.8 

17.9 

17.9 

17.9 

17.9 

17.9 

17.8 

17.7 

17..5 

17.39 

16.4 

16.4 

16.5 

16.6 

16.7 

16.8 

16.8 

16.8 

16.7 

16.7 

16.6 

16.4 

16.71 

16.1 

16.3 

16.7 

17.1 

17.3 

17.5 

17.6 

17.6 

17.5 

17.5 

17.4 

17.2 

16.54 

16.3 

16.4 

16.5 

16.8 

17.1 

17.4 

17.7 

17.8 

17.9 

X7.9 

17.8 

17.7 

16.90 

17.6 

18.1 

18.7 

19.4 

2Ö.0 

20.4 

20.7 

20.7 

20.7 

20.5 

20.3 

20.0 

18.43 

19.6 

20.3 

21.2 

22.0 

22.8 

23.3 

23.7 

23.8 

23.7 

23.5 

23.2 

22.7 

20.61 

21.6 

22.5 

23.4 

24.4 

26.1 

25.6 

25.7 

25,7 

23.5 

25.2 

24.8 

24.3 

22.69 

22-8 

23.8 

24.8 

25.8 

26.5 

27.1 

27.6 

27.5 

27.3 

27.0 

26.5 

26.1 

24.03 

19.51 

20.06 

20.63 

21.20 

21.64 

21.89 

22.02 

21.97 

21,85 

21.63 

21.35 

21.02 

• 

20.24 
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^HCJIO 

Datum 

Jl 

,  0    n  0  , 

Ä  y  Ä  H  «. 

IJ 

;  0    n  0  . 

I  y  ;^  H   ] 

B. 

1  ~~^^B 

;;  lOl 

1 

4  . 

7 

10 

1 

4 

7 

lö 

,     J 

. 

♦19.0 

♦18.8 

18.5 

18.1 

17.8 

17.6 

17.6 

17.5 

j 

2 

17.5 

17.3 

17.3 

17,1 

16.9 

16.8 

16.9 

♦17.1 

d 

3 

♦17.1 

♦17.1 

♦16.9 

16.6 

16.5 

16.6 

16.8 

17.2 

H 

4 

17.5 

17.5 

17.4 

17.2 

17.2 

17.4 

18.1 

18.4 

in 

5 

18.5 

18.5 

18,3 

18.0 

17.8 

17.9 

18.1 

18.3 

1 

6 

18.5 

18.5 

18.3 

18.0 

17.8 

17.9 

18.3 

18.7 

M 

7 

18.9 

18.9 

18.7 

18.3 

18.1 

18.2 

18.6 

19.1 

\m 

8 

19.4 

19.4 

19.3 

19.0 

18.8 

19.0 

19.4 

19.8 

ll^H 

9 

20.1 

20.1 

20.0 

19.8 

19.6 

19.7 

19.9 

20.3 

4 

10 

20.3 

20.2 

20.0 

19.6 

19.4 

! 

19.5 

19.9 

20.4 

t 

11 

20.7 

20.7 

20.6 

20.3 

20.1 

20.2 

20.6 

21.1 

v^M^K 

12 

21.3 

21.3 

21.2 

20.9 

20.7 

20.9 

21.2 

21.5 

m 

IS 

21.7 

21.7 

21.5 

21.3 

21.1 

21.2 

21.5 

21.7 

tt4fl 

14 

21.9 

21.8 

21.7 

21.4 

21.3 

21.3 

21.3 

21.1 

m 

15 

21.1 

21.0 

20.9 

20.6 

20.6" 

•20.8 

21.3 

21.9 

m 

16 

22.2 

22.2 

22.0 

21.7 

21.6 

21.5 

21.7 

21.8 

^ 

17 

21.7 

21.6 

21.4 

21.0 

20.9 

20.9 

21.1 

21.3 

m 

18 

21.3 

21.2 

21.1 

20.7 

20.5 

20.6 

20.9 

.       21.1 

m 

19 

21.1 

21.0 

20.7 

20.5 

20.2 

♦19.9 

19.7 

19.6 

m 

20 

19.4 

19.3 

19.1 

18.8 

18.8 

19.0 

19.3 

19.7 

i 

21 

19.9 

19.9 

19.7 

19.6 

19.4 

19.2 

♦19.2 

19.1 

'1 

22 

18.8 

18.7 

18.5 

18.4 

18.3 

*18.4 

18.5 

18.7 

m 

23 

18.8 

18.8 

18.7 

18.6 

18.4 

18.3 

18.3 

18.4 

m 

24 

•  18.4 

18.3 

18.1 

.  17.9 

17.7 

17.7 

17.8 

17.9 

m 

25 

17.9 

17.8 

17.7 

17.5 

17.4 

17.3 

17.2 

17.2 

^ 

26 

17.2 

17.1 

17.0 

16.9 

16.8 

16.8 

16.9 

17.1 

it 

27 

17.1 

17.0 

17.0 

16.9 

16.8 

.      16.8 

16.9 

17.0 

m 

28 

17.1 

17.2 

17.1 

17.1 

17.0 

♦17.1 

17.5 

17.9 

n 

29 

18.2 

18.3 

18.2 

18.1 

18.1 

18.3 

18.8 

19-5 

M 

30 

19.8 

20.5 

19.9 

19.6 

19.5 

19.8 

20.3 

20.9 

,1 

31 

21.2 

21.2 

21.1 

20.8 

20.7 

20.9 

21.4 

22.1 

1 

21; 

CpeiiH. 

Mittel. 

19.47 

19.45 

19.29 

19.04 

18.90 

18.95 

19.19 

19.46 

'^ 

'■  "  •  '  — 

ij 

Mai  1889. 
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Temperatur  des  Erdbodens 

m  m         m     *   m 

in    der    Tiefe    0.84  1.65     3.26     3.99 


\, 


Vormittag. 


1 


15.3 
15.6 
15.5 
15.4 
15.5 


15.8 
16.0 
16.2 
16.4 
16.8 


17.1 
17.3 
17.6 
18.0 
18.2 


lflL2 
18.4 
18.6 
18.6 
18.6 


18.3 
18.2 

18.0 
17.8 
17.6 


17.4 
17.2 
16.9 
16.8 
17.0 


17.4 


A    17.15 

Vi, 


— 


10 


Nachmittag. 


J 


10 


15.3 
15.6 
15.5 
15.4 

15.5 


15.8 
16.0 
16.3 
16.5 
16.9 


17.1 
17.3 
17.7 
18.0 
18.2 


18.3 
18.4 
18.6 
18.6 
18.6 


18.3 
18.2 
17.9 
17.8 
17.6 


17.4 
17.2 
16.9 
16.8 
17,0 


17.4 


17.16 


15.4 
15.6 
15.5 
15.4 
15.6 


15.8 
16.0 
16.3 
16.5 
16.9 


17.1 
17.4 
17.7 
18.0 
18.2 


18.3 
18.5 
18.6 
18.6 
18.5 


18.3 
18.2 
17.9 
17.8 
17.6 


17.3 
17.1 
16.9 
16.9 
17.1 


17.5 


17.18 


15.5 
15.6 
15.5 
15.4 
15.6 


15.8 
16.0 
16.3 
16.6 
16  9 


17.2 
17.5 

17.8 
18.1 
18.2 


18.3 
18.6 
18.6 
18.6 
18.5 


18.2 
18.2 
17.9 
17.8 
17.5 


17.3 
17.0 
16.9 
16.8 
17.1 


17.6 


17.19 


15.5 
15.6 
15.5 
15.4 
15.6 


15.9 
16.1 
16.3 
16.7 
16.9 


17.2 
17.5 
17.8 
18.1 
18.2 


18.4 
18.6 
18.6 
18.6 
18.5 


18.2 
18,1 
17.9 
17.7 
17.5 


17.2 
17.0 
16.9 
16.9 
17.2 


17.7 


17.20 


15.5 
15.6 
15.5 
15.4 
15.7 


15.9 
16.2 
16.3 
16.7 
17.0 


17.2 
17.6 
17.9 
18.2 
18.3 


18,4 
18.6 
18.6 
18.6 
18.4 


18.2 
18.1 
17.9 
17.7 
17.5 


17.2 
17.0 
16.9 
16.9 
17.2 


17.7 


17.22 


15.6 
15.6 
15.4 
15.5 
15.7 


15.9 
16.2 
16.4 
16.8 
17.0 


17.3 
17.6 
17.9 
18.2 
18.2 


18.4 

18.6 

18.6 

18.6 
18.4 


18.2 
18.0 
17.9 
17.7 
17.5 


17.2 

17.0 
16.9 
16.9 
17.3 


17.8 


17.24 


17.4 


17.2 
16.9 
16.8 
17.0 
17.3 


17.8 


17.22 


.CpeAH. 
Mittel 


15.6 

15.46 

15.5 

15.59 

15.4 

15.48 

15.4 

15.41 

15.7 

15.61 

16.0 

»5.86 

16.1 

16.08 

16.4 

16.31 

16.8 

16.62 

17.0 

16.92 

17.3 

17.19 

17,6 

17.48 

17.9 

17.79 

18.2 

18.10 

18.2 

18.21 

18.5 

18.35 

18.6 

18.54 

18.6 

18.60 

18.6 

18.60 

18.3 

18.48 

18.2 

18.24 

18.0 

18.12 

17.8 

17.90 

17.6  ' 

17.74 

17.52 


17.28 
17.05 
16.89 
16.88 
17.15 


17.61 


17.20 


1      no  noiyAHR. 
1    Nachmittags. 


12.6 

12.7 
12.9 
13.0 
13.1 


13.2 
13.4 
13.5 
13  6 
13.7 


13.9 
14.0 
14.2 
14.4 
14.5 


14.7 
14.9 
15.1 
15.2 
15.3 


15.4 
15.5 
15.6 
15.6 
15.7 


15.7 

15.7 
15.6 
15.6 
15.5 


15.5 


14.49 


11.9 
11.9 
12.0 
12.0 
12.0 


12.1 
12.1 
12.1 
12.2 
12.2 


12.2 

12.3 

12.4 

♦12.4 

♦12.5 


♦12.5 

•12.6 

♦12.6 

12.7 

12.7 


12.8 
12.8 
12.9 
12.9 
12.9 


13.0 
13.0 
13.1 
13.1 
13.2 


18.2 


12.53 


12.1 

12.1 
12.1 
12.1 
12.1 


12.1 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 


12.2 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 


12.3 
12.3 
12.4 
12.4 
12.4 


12.4 
12.4 
12.5 
12.5 
12.5 


12.5 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 


12.7 


12.34 


Jl 
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lK)Hb   1889. 
TepM0M6Tprb  CB  HepHUM-b  mapHKOMt 
1.5  lerpa  naA'B  noBepxHOCTBR)  seuri.* 


(Datum 


1 
2 
3 
4 


5 
6 
7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


25 
26 
27 
28 
29 


30 


Cpe;iH. 

Mittel 

I 


1 


16.0 
16.7 
19.1 
17.4 


18.3 
16.6 
15.2 
11.2 
13.0 


15.1 
16.9 
16.9 
14.0 
16.1 


12.7 
15.0 
16.5 
15.2 

14.7 


17.4 
17.7 
16.6 
19.0 
19.3 


19.1 
16.7 
18.4 
15.4 
13.1 


16.0 


16.1 
16.6 
19.2 
19.3 


17.5 
17.7 
15.5 
10.9 
12.7 


14.5 
16.8 
15.8 
13.6 
15.7 


13.0 
15.0 
15.9 
15.8 
14.3 


17.4 
17.6 
17.4 
17.9 
18.1 


20.0 
16.9 
17.6 
15.3 
12.7 


15.5 


Ji^  0      nOJiyAHH. 


Vormittag. 


16.1 
16.8 
19.2 
17.2 


18.2 

nj» 

15.3 
10.8 
12.0 


14.5 

ie.7 

15.7 
12  7 
15.7 


13.0 
15.2 
15.2 
15.8 
14.8 


16.7 
17.3 
17.1 
17.3 
17.5 


19.3 
17.0 
17.7 
15.3 
12.7 


15.6 


16.18 


16.08 


15.85 


16.7 
15.3 
iS.l 
15.8 


17.5 
17.5 
15.1 
10.7 
11.7 


14.2 
16.3 
15.7 
13.0 
15.3 


12.3 
14.6 
14.1 
15.9 
15.2 


15.7 
17.7 
16.6 
16.5 
17.5 


16.4 
17.3 
16.4 
14.8 
11.3 


14.5 


15.32 


8 


17.6 

18.7 

19.0 

17.0 

15.7 

22.8 

27.1 

25.5 

17.8 

19.1 

22.5 

24.6 

15.0 

21.4 

25.5 

27.8 

17.5 

18.4 

21.0 

21.2 

16.7 

19.9 

19.6 

26.7 

14.5 

13.2 

14.5 

16.2 

11.0 

12.1 

13.3 

18.1 

12.1 

13.3 

14.5 

16.6 

14.2 

16.8 

18.0 

19.0 

16.1 

17,1 

18.9 

19.5 

15.7 

16.6 

16.2 

15.0 

13.3 

19.6 

24.6 

25.3 

15.9 

16.6 

17.5 

22.8 

12.6 

20.4 

23.7 

25.2 

15.1 

17.0 

19.5 

25.1 

14.2 

20.5 

23.9 

26.0 

16.4 

f5.2 

16.8 

17.7 

15.6 

16.8 

19.7 

26.7 

16.3 

227 

23.7 

23.5 

17.9 

18.7 

21.4 

22.5 

17.0 

18.0 

20.0 

23.0 

17.0 

20.6 

22.2 

25.3 

16.9 

21.7 

24.4 

25.4 

16.9 

16.6 

16.7 

17.2 

17  8 

22.6 

23.5 

25.2 

16.5 

17.0 

17.6 

19.2 

15.0 

15.9 

23.2 

20.6 

10.8 

18.3 

22.5 

25.4 

14.6 

21.4 

22.7 

24.6 

15.46 

18.30 

20.46 

22.26 

17.6 
29.5 
27.3 

27.8 


10 


19.5 
29.8 
27.4 
30.2 


II 


29.5 
29.S 
29.3 

31.0 


26.0 

24.6 

1     24.2 

21.5 

15.6 

i     22.1 

16.8 

20.4 

22.7 

19.6 

22.1 

21.3 

21.0 

23.6 

20.5  . 

20.4 

23.2 

23.7      1 

20.7 

22.1 

24.0      1 

15.2 

17.6 

21.1      i 

26.7 

28.6 

29.3      i 

27.0 

26.8 

27.9      i 

1 

29.5 

28.3 

23.4      3 

27.9 

27.9 

27.9      1 

28.7 

28.1 

2^.7      J 

18.0 

20.7 

21. S      1 

27.5 

30.3 

;     31.4      \ 

26.6 

31.3 

27.7    : 

28.3 

24.9 

27.5 

26.3 

29.2 

31.7 

27.7 

29.3 

31.1 

26.7 

28.5 

30.4  : 

16.7 

16.7 

16.9  i 

27.0 

27.7 

27.5 

20.0 

21.3 

22.2 

19.7 

23.3 

23.8 

25.5 

27.9 

28  1   1 

1 

27.5 

29.7 

26.6 

1 
1 

23.99 

25.22 

26.32 

Juni  1889. 

Thermometer  mit  geschwärzter  Kugel 
1.5  Meter  über  dem  Erdboden. 
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i 

n 

0     n  ( 

0  Ji  y 

A  H   H, 

» 

N  a  c 

h  m  i 

t  t  a 

10 

11 

12 

CpeAH. 
Mittel 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

25.1 
30.4 
30.3 
30.0 

23.8 
30.7 
29.7 
28.9 

24.2 
29.5 
29.2 
31.5 

26  3 
27.2 
26.9  i 
31.8 

25.5 
25.8 
26.3 
24.8 

24.6 
25.1 
23.9 
16.6 

22.1 
23.4 
23.3 
16.5 

19.9 
21.6 
22.5 

17.8 

18.7 
20.2 
20.7 
17.3 

17.5 
20.3 
20.4 
17.3 

17.9 
19.6 
20.8 
16.8 

17.8 
19.8 
18.3 
17.3 

1 

20.52 
23.73 
23.60 
22.76 

24.2 
20.5 
21.8 
25.3 
20.5 

23.9 
22.1 
16.7 
28.7 
18.5 

21.9 
22.0 
12.9 
23.9 
19.7 

19.1 
21.7  ■ 
14.6 
28.1 
17.81 

19.7 
24.9 
13.3 
26.7 
18.9 

18.6 
23.1 
12.6 
19.1 
16.8 

17.9 
18.3 
12.1 
17.1 
15.4 

16.8 
16.9 
10.1 
14.2 

15.7 

17.0 
16.5 

9.8 

13.9 
15.4 

17.0 
15.7 
11.2 
13.6 
15.4 

16.7 
15.7 
12.3 
13.1 
15.4 

! 
16.9' 
15.4 
11.5 
12.7; 
15.3 

19.97 
19.54 
15.05 
17.53 
16.30 

21.0 
26.0 
20.4 
29.4 
31.7 

21.6 
25.7 
20.7 
27.4 
22.6 

19.6 
25.1 
21.9 
28.5 
20.2 

17.6 

22.2 

20.3' 

25.0 

19.6 

19.4 
22.3 
21.0 
17.5 
20.5 

18.1 
19.7 
20.2 
19.4 
20.8 

17.9 
19.5 
19.1 
18.9 
20.4 

17.6 
17.3 
17.4 
17.7 
17.1 

17.6 
17.3 
16.4 

17.7 
16.9 

17.3 
15.8 
15.1 
16.6 
15.3 

17.1 
15.5 
14.1 
15.7 
15.2 

* 

16.9 
15.3 
13.9 
16.5 
13.6 

18.32 
19.68 
17.64 
20.85 
19.95 

29  7 
2S.9 
30.0  1 
26.7 
28.0 

29.8 
30.7 
32.7 
28.7 
24.5 

31.2 
30.4 
26.5 
28.9 
18.8 

33.0 
31.2 
26,8 
27.1  i 
21.2 

^7.8 
31.5 
29.7 
27.7 
23.3 

27.1 
28.7 
24.8 
23.1 
25.6 

21.3 
27.1 
21.3 
19.7 
19.6 

19.0 
21.8 
18.4 
17.7 
18.4 

18.5 
19.1 
17.8 
16.9 
18.0 

16.5 
19.1 
17:5 
16.7 
17.7 

14.9 
18.8 
17.9 
15.3 
17.7 

14.8 
17.1 
15.0 
15.0 
17.7 

22.23 
23.05 
22.44 
19.95 
21.18 

31.7 
26.4 
29.2 
31.2 
31.6 

31.4 
26.8 
1    31.2 
32.3 
34.1 

28.0 
24.9 
29.8 
31.9 
86.5 

31.2 
24.5 
33.0 
32.8 
34.4 

26.0 
25.1 
32.0 
30.6 
34.3 

22.6 
23.5 
'     30.4 
29.7 
32.6 

18.9 
21.7 
24.9 
27.1 
27.6 

17.9 
21.1 
20.9 
22.3 
21.7 

18.6 
19.9 
20.2 
22.5 
19.8 

18.6 
16.6 
21.0 
22.7 
19.6 

18.3 
16.9 
19.9 
20.2 
18.7 

18.0* 
16.9 
19.1 
1     19.9 
19.3 

22.92 
21.74 
23.88 
24.90 
25.31 

22.6 
27.9 
25.2 
25.9 
30.0 

24.4 
24.8 
24.1 
;     26.4 
30.0 

24.7 
27.5 
24.8 
27.0 
30.6 

'     29.0 

26.9 

1     25.5 

1     25.7 

25.4 

28.8 
26.9 
24.0 
24.5 
27.7 

22.1 
21.5 
:     22.7 
22.9 
26.4 

20.4 
22.1 
18.7 
20.1 
21.6 

17.9 
19.8 
16.8 
17.7 
20.4 

18.3 
19.3 
16.3 
17.1 
19.0 

18.2 
19.0 
16.2 
17.1 
18.2 

18.1 
18.7 
15.7 
15.5 
17.5 

18.3 
19.2 
15.5 
:     13.9 
17.7 

19.75 
22.52 
1970 
20.05 
21.70 

28.4 

16.9 

29.2 

1 

i     28.8 

24.0 

23.5 

22.3 

20.0 

20.2 

19.1 

18.6 

17.9 

21.96 

,  27.00 

1 

26.83 

25.99 

25.82 

25.02 

22.86 

1 

20.54 

18.48 

1 

17.90 

17.41 

16.95 

1 

16.55 

20.96 
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^HCJO 

Datum 


1 
2 
3 
4 


5 

6 
7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


25 

26 
27 
28 
29 


30 


Ih)hb  1889. 

TepMOMerpt  Ha  noeepxHOCTH  seMJiH. 


1 


17.7 
18.0 
20.7 
19.3 


18.4 
16.2 
14.6 
10.7 
15.7 


16.6 
18.0 
16.6 
14.8 
14.7 


14.1 
18.5 
17.4 
19.0 

15.8 


17.7 
20.5 
18.5 
18.9 
17.5 


19.7 
16.8 
17.8 
15.8 
14.4 


17.6 


CpeÄH. 
Mittel. 

1 


17.07 


17.5 
17.4 
20.6 
18.2 


17.9 
16.8 
15.0 
10.4 
15.2 


16.1 
17.7 
16.0 
14.2 
14,6 


13.7 
18.2 
16.6 
18.4 
15.3 


17.4 
20.3 
18.6 
17.7 
16.8 


20.2 
16.6 
17.0 
15.7 
14.0 


^0    uojyAHÄ. 


Vormittag. 


17.4 
17.8 
20.2 
17.0 


17.4 
16.6 
14.8 
10.2 
14.2 


16.1 
17.6 
16.0 
13.7 
14.2 


14.1 
17.7 
16.0 
17.8 
15.8 


16.4 
20.1 
18.8 
17.1 
16.4 


20.5 
16.2 
17.0 
15,4 
13.3 


16.8        16.1 


19.6 
16.0 
16.4 
15.2 
12.5 


15.2 


18.3 

18.0 

16.6 

16.4 

19.6 

18.8 

16.1 

15.8 

17.1 

17.2 

16.5 

16.2 

14.8 

14.8 

10.2 

10.0 

13.5 

14.2 

15.5 

15.6 

17.4 

17.2 

16.0 

16.5 

13.8 

13.5 

14.0 

15.1 

12.9 

12.8 

17.5 

17.6 

15.2 

15.0 

17.9 

18.2 

16.3 

16.7 

15.7 

16.4 

20.0 

20.1 

18.4 

18.6 

16.3 

16.2 

16.0 

16.1 

19.8 
16.2 
15.6 
15.1 
12.3 


15.2 


19.1 
18.6 
20.8 
17.3 


18.8 
18.4 
15.0 
11.5 
15.6 


17.8 
18.4 
18.0 
14.7 
16.5 


15.5 
19.0 
17.2 
18.1 
18.0 


18.4 
21.2 
19.8 
17.2 
16.6 


19.4 
17.0 
15.8 
15.6 
13.6 


16.4 


2U6 
25.5 
26.2 
25.1 


22.1 
19,8 
16.6 
16.0 
17.4 


19.6 
20.6 
17.8 
22.6 
18.6 


25.6 
21.6 
26.5 
18.8 
21.3 


23.5 
22.5 
21.6 
21.8 
22.8 


20.2 
21.6 
17.8 
20.8 
20.6 


23.0 


I 


8 


9 


19.6 
28.8 
31.4 
30.4 


23.8 
30.0 
18.6 
21.4 
20.4 


22.0 
22.2 
18.7 
29.0 
26.2 


35.0 
29.8 
35.0 
19.7 
30.0 


26.8 
23.6 
25.4 
26.0 
28.0 


20.4 
26.9 
20.7 
24.4 
27.2 


29.3 


16.70 


16.40 


16.02 


16.04 


17.31 


21.32 


25.69 


20.8 
35.6 
38.5 
35.0 


31.4 

27.0 
20.0 
27.1 
29.0 


26.3 
24.8 
19.7 
34.6 

38.8 


42.9 
35.3 
43.3 
23.0 
35.0 


30.7 
31.6 
29.5 
30.5 
33.6 


19.8 
30.7 
23.2 
26  5 
31.3 


36.0 


10 


24.5 
42.2 

47.0 
42.0 


32.3 
19.9 
24.6 
31.7 
32.6 


29.3 
26.7 
25.9 
41.8 
43.2 


50.9 
39.2 
49.9 
24.6 
45.6 


41.3 
27.6 
32.9 
34.4 
38.8 


21.2 
32.8 
25.9 
29.2 
39.0 


41.8 


11 


1. 


33.0 

« 

47.6 

'l 

51.0 

^ 

48.4 

H 

33.2 

Vi 

28.7 

^l 

28.2 

31 

37.8 

11 

26.0 

JC 

32.9 

il 

32.4 

V 

26.3 

23 

47.7 

M 

52.6 

5i 

,     57.2 

a) 

42.7 

1 

53.0 

>i 

23.1 

M 

54.4 

y{ 

!     43.2 

-^ 

31.7 

•'' 

35.3 

^ 

38.2 

U 

:      43.2 

41 

20.S 

; 

32.6 

3 

28.b 

% 

35.6 

i 

43.0 

\ 

35.3       4 


30.38 


34.63 


38.21     41 
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Juni  1889. 

Thermometer  auf  dem  Erdboden. 


11 

0    n  ( 

>  Ä  y 

Ä  H  lU 

1 

i  a  c 

h  m  i 

t  t  a 

g- 



CpeAH. 
Mittel. 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  . 

12 

28.7 

28,3 

28.0 

29.1 

27.8 

25.6 

23.3 

21.2 

20.3 

19.0 

19.0 

19.2 

22.84 

53.8 

45.3 

45.2 

37.0 

31.4 

29.4 

26.8 

24.4 

22.6 

22.3 

21.8 

21.4 

29.89 

55.6 

55.3 

47.3 

34.8 

34.9 

29.3 

26.6 

25.2 

22.9 

22.8 

21.1 

19.8 

31.95 

46.2 

45.2 

51.7 

50.2 

31.8 

21,5 

21.4 

21.2 

20.8 

20.2 

19.1 

19.0 

29.39 

33.3 

33.8 

27.2 

22.7 

23.1 

21.4 

19.6 

17.9 

17.2 

16.7 

16.8 

16.9 

23.11 

23.8 

26.2 

26.3 

24.8 

26.4 

22.8 

19.5 

16.6 

15.7 

15.0 

14.6 

14.6 

21.00 

28.7 

21.2 

16.8 

19.7 

17.4 

16.6 

15.1 

12.7 

11.8 

12.0 

11.8 

11.1 

17.63 

45.7 

46.0 

38.2 

-43.6 

35.4 

25.4 

20.9 

18.4 

16.6 

16.8 

15.9 

15.5 

24.08 

25.7 

23.8 

24.8 

21.4 

21.4 

19.0 

18.3 

17,4 

17.4 

1 

16.2 

16.7 

16.7 

19.71 

27.8 

27.6 

24.6 

22.6 

23.4 

21.0 

19.8 

18.7 

18.6 

18.2 

18.4 

18.4 

21.70 

37.1 

36.1 

36.4 

30.3 

28.4 

23.6 

22.1 

18.7 

17.3 

16.2 

15.6 

15.8 

23.59 

25.4 

26.0 

26.2 

24.1 

24.6 

23.3 

21.1 

19.0 

17.8 

16.2 

15.0 

15.0 

20.28 

52.7 

41.5 

39.0 

32.7 

21.7 

22.2 

21.5 

19.7 

17.7 

16.3 

15.6 

15.1 

26.12 

58.1 

38.0 

25.0 

23.4 

23.5 

24.3 

23.4 

19.3 

18.3 

16.2 

15.5 

15.2 

25.94 

62.1 

58.9 

55.9 

55.4 

43.0 

33.6 

27.6 

23.6 

22,5 

20.1 

18.9 

18.6 

33.08 

51.6! 

52  5 

50.3 

47.5 

41.7 

31.6 

27.8 

25.3 

23.0 

20.4 

19.3 

18.2 

30.58 

56.7 

57.9 

40.8 

38.0 

39.7 

.  32.4 

28.3 

22.2 

20.8 

19.8 

20.2 

18.2 

31.41 

34.9 

41.4 

36.5 

35.8 

32.9 

26.4 

23.2 

20.7 

19.5 

18.3 

17.1 

16.3 

24.07 

44.4 

34.8 

24.8 

24.0 

26.8 

24.5 

21.0 

19.5 

18.3 

18.2 

18.1 

18.1     26.38 

1 

50.9 

55.2 

46.2 

42.3 

31.7 

25.8 

23.2 

21.5 

21.8  ' 

21.4 

21.4 

1 

21.0  '  29.19 

29.6 

30.7 

27.6 

26.2 

25.8 

24.5 

23»2 

21.8 

21.5 ; 

19.2 

19.3 

18.2 

24.01 

40.4 

42.3 

42.3 

39.7 

36.0 

31.8 

25.6 

22.7 

21.1  ' 

20.2 

19.4 

18.8 

1  27.31 

42.2 

42.9 

41.2 

39.4 

35.6 

28.7 

25.5 

22.6 

21.2  i 

20.0 

19.2 

18.1 

,  27.14 

47.4 

48.5 

47.4 

43.8 

40.0 

35.8 

28.2 

25.0 

23.0 

21.5 

20.5 

19.9 

1  29.72 

28.2 

28.6 

30.2 

30.5 

29.3 

25.2 

22.7 

21.0 

19.8 

18.6 

17.6 

17.9 

22.36 

38.4 

34.3 

37.8 

35.4 

33.6 

26.2 

23.3 

21.2 

19.6 

18.3 

18.0 

17.8 

25.05 

40.4 

40.8 

39.2 

37.2 

33.1 

25.5 

22.4 

20.0 

18.7 

18.0 

17.0 

16.4 

24.25 

42  4 

41.8 

40.5 

35.8 

31.6 

25.3 

22.2 

19.5 

18.3 

17.2 

16.5 

15.3 

24.88 

46.6 

46.3 

45.7 

37.2 

37.4 

28.2 

25.3 

23.0 

21.0 

20.7 

19.0 

19.3 

27.17 

40.3 

26.1 

37.5 

36.1 

30.2 

27.7 

25.6 

22.4 

21.2 

20.2 

19.3 

18.5 

26.25 

41.30 

39.24 

36.69 

34.02 

30.65 

25.95 

23.08 

20.75 

19.54 

18.54 

17.92 

17.48 

25.67 
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lH)Hb  1889. 


TeMnepaTypa    noHBU 

m 
Ha    rjiyÖHH*      O.Ol. 


Ihcio 
Datum 


1 

2 
3 
4 


5 
6 
7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


15 

16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


25 
26 
27 
28 
29 


30 


1 


19.4 
18.6 
22.0 
20.2 


19.0 
16.7 
15.1 
10.9 
16.4 


16.9 
18.3 
17.4 
15.4 
15.6 


15.9 
19.2 
19.3 
19.7 
16.6 


18.1 
20.8 
18.7 
19.2 
18.5 


20.7 
17.1 
18.3 
16.8 
15.7 


18.9 


^0    no^y^HH. 


19.1 
17.9 
21.6 
19.2 


18.4 
17.4 
15.3 
10.8 
16.1 


16.6 
18.1 
16.9 
14.9 
15.4 


15.4 

18.9 
18.5 
19.0 
16.2 


17.8 
20.6 
18.9 
18.2 
17.7 


20.9 
16.9 
17.7 
16.7 
15.2 


18.0 


l 


Cdgäh. 
Irfittel 


17.85 


17.48 


4 


6 


18.7 
18.3 
21.1 
17.9 


17.9 
17.2 
15.3 
10.6 
15.0 


16.4 
17.8 
16.7 
14.3 
14,9 


15.4 
18.4 
17.6 
18.5 
16.5 


16.8 
20.3 
18.9 
17.6 
17.3 


21.0 
16.4 
17.5 
16.3 
14.5 


17.3 


17.08      16.66 


19.2 
17.1 
20.7 
17.1 


17.5 
17.0 
15.6 
10.3 
14.2 


15.9 
17.7 
16.7 
14.3 

14.8 


14.4 
18.1 
16.9 
18.4 
16.8 


16.2 
20.3 
18.5 
16,9 
16.6 


19.7 
16.1 
16.9 
15.9 
13.6 


16,3 


19.1 
16.9 
20.2 
16.6 


17.6 
16.6 
15.2 

10.1 

14.7 


15.8 
17.5 
16.7 
14.0 
15.5 


14.1 
17.9 
16.5 
18.6 
17.2 


16.6 
20.3 
18.8 
16.6 
16.5 


20,1 
16.4 
16.1 
15.9 
13.2 


16.1 


16.58 


19.7 
18.5 
21.3 
18.0 


19.0 
18.3 
15.5 
11.5 
16.0 


17.7 
18.4 
18.1 
15.0 
16.6 


16.0 
19.1 
17.9 
18.5 
18.2 


18.0 
21.3 
19.7 
17.6 
17.8 


19.7 
17.6 
16.4 
16.1 
14.6 


17.1 


17.64 


Vormittag. 


22.3 
24.3 
25.2 

24.2 


21.7 
19.7 
16.9 
15.9 
17.5 


19.0 
20.3 
18.3 
21.2 
18.5 


23.0 
21.4 
24.1 
19.1 
20.9 


22.8 
22.3 
21.4 
21.4 
21.9 


20.3 
21.0 
18.2 
19.9 
19.8 


22.1 


I 


20.82 


8 


10 


11      u 


20.2 
27.6 
29.6 
29.3 


23.4 
27.2 
18.4 
20.3 
19.9 


21.4 
21.7 
18.9 
26.9 
24.1 


26.1 
23.3 
24.7 
25.4 
26.7 


20.7 
25.8 
20.5 
23.5 
25.3 


27.4 


24.62 


21.2 
33.8 
35.6 
33.8 


30.5 
27.6 
20.0 
25.9 
27.7 


25.5 
24.5 
19.9 
32.4 
34.5 


31.0 

38.0 

27.6 

32.8 

31.2 

38.1 

19.9 

22.5 

27.7 

32.4 

29.1 
30.0 
28.5 
29.2 
31.7 


20.1 
29.0 
23.1 
26.8 
29.5 


33.3 


28.90 


24.2 
38.9 
44.6 
38.6 


31.8 
21.1 
23.7 
29.8 
31.4 


28.3 
25.8 
24.8 
38.1 
40.2 


45.4 
36,3 
44,9 
24.4 

40.2 


36.8 
27.2 
31.7 
33.0 
36.3 


21.3 
30.9 
25.5 
27.7 
35.9 


38.3 


3U 
43.9 

50.6 
44.0 


32.5 
28.2 
27.5 

35.7 
26.7 


31.8 
30.5 
25.S 

43.1 
46.6 


52.0 
39.6 
50.3 
25.0 
47.7 


39.2 
30.6 
33.9 
36.7 
40.0 


21.0 
30.9 
28.2 
32.9 
39.7 


34.6 


II 
4 


3« 

U 
31 


^ 


32.^7   ;  36.03 
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Juni  1889. 

Temperatur  des  Erdbodens 


m 


in    der   Tiefe    O.Ol. 


Xr   o    nojyAHH. 


Nachmittag. 


/ 


.3 
O 


34.6 

24.9 

28.7 

43.0 

25.5 


28.4 
35.1 
25.9 
51.0 
53.6 


36.2 
26- i 
22.e 
42.T 


26.0 
35.7 
26.1 
42.2 
41 -O 


8 


10 


11 


12 


0 


peÄH 
IBüttel 


27.7 

51.6 
50.2 


2Ö.6 
26.6 
17.4 
37.4 


.9 


k2 
36.3 

26.1 
3S.6 
26.6 


28.7 
39.1 
38.0 
49.5 


25.7 
24.7 
19.7 
41.2 
21.9 


23.8 
32.3 
24.3 
34.4 
24.5 


54.8 
46.6 
39.2 
35.0 
24.7 


*41.6 
26.5 
38.6 
38.7 
42.7 


29.7 
35.6 
36.8 
36.6 
38.7 


36.1 


34.32 


27.9 
33.4 
37.2 
34.8 


23.8 
25.7 
17.9 
35.1 
21.7 


23.7 

29.4 
24.8 
27.7 
24.4 


45.2 
42.7 
40.3 
33.3 
26.7 


♦34.6 
25.9 
36.1 
36.0 
39.9 


28.8 
34.2 
34.1 
33.3 
3l4 


31.7 


31.59 


26.1 
31.0 
31.6 
23.9 


22.5 
23.7 
17.3 
28.4 
19.9 


21.7 
25.6 
23.8 
23.5 
25.3 


36.6 
35.7 
34.0 
27.9 
25.3 


♦29.4 
24.7 

♦32.7 
31.1 
34.9 


25.3 
27.6 
28.4 
28.5 
31.1 


28.7 


27.54 


24.1 
28.6 
28.7 
22.2 


20.7 
20.4 
16.0 
24.1 
1$.9 


20.4 
23.8 
21.6 
22.5 
24.5 


30.2 
30.4 
28  5 
24.3 

21.7 


♦26.2 
23.-5 

♦26.8 
27.3 
30.3 


23.1 
24.7 
24.6 
24.3 
27.5 


26.9 


24.56 


21.7 
26.5 
27.1 
21.9 


19.0 
17.9 
13.6 
20.1 
18.1 


19.4 
21.2 
19,6 
20.8 
21.1 


26.0 
27.7 
24.6 
21.9 
20.1 


♦24.0 
22.2 

♦23.9 
24.4 

27.1 


21.4 
22.5 
21.7 
21.6 
24.9 


24.0 


22.20 


20.9 
24.5 
55.2 
21.7 


18.2 
16.6 
12.6 
18.3 
17.7 


19.1 
19.1 
18.5 
18.8 
20.1 


24.5 
25.6 
22.9 
20.5 
18.9 


♦23.2 
21.7 

♦22.4 
22.5 
24.9 


20.1 
21.0 
20.2 
19.9 
22.9 


22.5 


20.83 


19.7 
23.9 
24.3 
21.0 


17.6 
15.9 
12.2 
17.7 
16.7 


18.5 
17.9 
16.9 
17.5 
18.3 


22.6 
23.1 
21.8 
19.3 

18.7 


♦22.1 
19.7 

♦21.1 
21.2 
23.1 


19.0 
19.3 
19.2 
18.6 
21.9 


21.3 


19.67 


19.4 
23.2 
22.3 
19.9 


17.5 
15.3 
11.9 
16.7 
17.1 


18.5 
17.0 
15.7 
16.7 
17.2 


19.9 
21.6 
21.8 
18.2 
18.6 


♦21.6 
19.7 

♦20.1 
20.4 
21.9 


17.8 
18.7 
18.3 
17.9 
20.5 


20.3 


18.86 


19.6 
22.9 
20.9 
19.5 


17.5 
15.1 
11.4 
16.3 
16.9 


18.5 
17.0 
15.5 
16.1 
16.9 


19.6 
20.4 
19.6 
17.5 
18.4 


21.3 
18.7 
19.3 
19.2 
21.1 


18.2 
18.5 
17.7 
16.6 
20.3 


19.5 


18.33 


23.25 
30.10 
32.86 
29.32 


23.76 

21.28 

17.94, 

23.85 

20.09 


21.79 
23.98 
20.60 
26.15 
25.85 


32.83 
30.47 
31.61 
24.28 
25.84 


28.52 
24.02 
27.25  i 

27.28 ' 
29.39 


22.45 
25.18 1 
24.69 1 
25.23 1 
27.25 


26.46 


25.79 


19 
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Ik)hb  1889. 

TeMneparypa    noHBti 

m 
na  r  xy  6uB'k    0.02. 


Ihcjo 

1 

^ 

ÄO 

n  0  j[ 

y  Ä  H 

A. 

Vor 

m  1  t 

t  a  g. 

Datum 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

20.5 

20.2 

19.7 

19.7 

19.8 

23.0 

22.3 

20.6 

21.0 

23.4 

23.5 

2 

19.0 

18.2 

18.4 

17.4 

17.2 

18.2 

23.2 

26.4 

31.9 

36.8 

41.5 

3 

22.5 

22.1 

21.4 

21.2 

20.6 

21.1 

24.3 

27.9 

32.2 

38.6 

43.3 

4 

20.8 

19.9 

18.6 

17.7 

17.2 

ISO 

23.2 

27.8 

32.1 

36.6 

41.6 

5 

19.5 

18.8 

18.4 

18.0 

18.0 

18.8 

21.3 

23.0 

29.2 

30.9 

31.9 

6 

17.4 

17.5 

17.5 

17.3 

17.0 

17.9 

19.5 

25.6 

27.0 

21.2 

27.8 

7 

l5.6 

15.8 

15.6 

15.4 

15,5 

15.6 

16.8 

18.0 

19.8 

22.8 

26,2 

8 

11.3 

11.1 

11.0 

10.8 

10.4 

11.4 

15.8 

19.4 

24.4 

28.2 

33.4 

9 

16.6 

16.3 

15.6 

14.8 

15.1 

16.0 

17.2 

19.9 

26.1 

29.6 

26.4 

10 

17,0 

16.6 

16.5 

16.0 

15.9 

17.5 

18.5 

20.8 

24.6 

23.8 

30.2 

11 

18.4 

18.2 

18.0 

18.0 

17.8 

18.3 

19.8 

21.2 

24.1 

25.1 

2U 

12 

17.6 

17.2 

17.0 

17.0 

17.0 

17.8 

18.2 

18.6 

19.5 

23.5 

24.5 

13 

15.8 

15.2 

14.6 

14.6 

14.2 

15.0 

20.2 

25.4 

30.7 

33.8 

40.6 

U 

16.5 

15.9 

15.5 

15.4 

15.8 

16.8 

18.3 

22.7 

31.3 

36.6 

40.4 

15 

16.8 

16.2 

16.0 

15.3 

14.8 

16.1 

21.5 

27.8 

33.0 

38.8 

44.4 

16 

19.6 

193 

18.7 

18.4 

18.4 

19.1 

20.9 

26.1 

31.3 

34.4 

37.6 

17 

20.2 

19.4 

18.6 

17.7 

17.1 

17.9 

23.2 

29.1 

34.4 

39.1 

43.5 

18 

20.2 

19.5 

18.8 

18.8 

18.8 

13.7 

19.2 

19.9 

22.2 

23.9 

24.5 

19 

17.4 

16.9 

16.8 

16.9 

17.4 

18.2 

20.5 

26.1 

30.8 

37.6 

42.8 

20 

18.4 

18.1 

17.3 

16.6 

16.8 

17,9 

22.4 

25.4 

27.8 

34.4 

37.6 

21 

♦21.4 

*21.0 

♦20.7 

20.5 

20.4 

21.2 

22.1 

23.0 

28.9 

27.0 

23.9 

22 

18.8 

19.0 

19,0 

18.6 

18.8 

19.6 

21.1 

24.2 

27.8 

30.9 

33.0 

23 

19.7 

18.9 

18.3 

17.6 

17.2 

17.7 

20.6 

24.0 

27.1 

30.4 

33.6 

24 

19.2 

18.5 

18.0 

17.4 

17.2 

17.8 

21.1 

25.0 

29.4 

33.4 

37.0     j 

25 

21.3 

21.3 

21.5 

20.2 

20.4 

20.2 

20.4 

20.7 

20.4 

21.2 

21.0 

26 

17.8 

17.4 

17.0  j 
17.8  ^ 

16.6 

16.8 

17.3 

20.3 

24.3 

27.3 

29.7 

30.3 

27 

18.8 

18.2 

17.4 

16.6 

16.6 

18.1 

19.8 

22.2 

24.3 

26.6 

28 

17.5 

17.2 

16.8 

16.4 

16.2 

16.4 

18.a 

22.1 

26.2 

26.8 

30.3 

29 

16.6 

16.1 

15.3 

14.4 

14.1 

14.8 

19.0 

23.6 

27.8 

32,8 

36.4 

30 

19.8 

18.8 

18.1 

17.0 

17.0 

17.4 

21.1 

25.6 

30.6 

35.0 

1 

33.6 

GpeÄH. 
Äfittel. 

18.40 

17.96 

17.55 

17.10 

16.98 

17.64 

20.30 

23.47 

27.37 

30.52 

33.64    i 

• 

1 
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m 


in  der  Tiefe     0.02. 


o, 


no    nojEy^HH. 


Nachmittag. 


8 


10 


11 


12 


CpexB. 
Mittel 


1 

m 


28.0 

28.1 

45.8 

43.5 

50.4 

51.3 

43.0 

43.2 

34.2 

35.8 

25.6 

26.1 

28.0 

23.5 

40.8 

40.2 

24.8 

25.6 

28.5 
33.4 
25.4 
45.0 
46.2 


51.6 
44.9 
49.4 
32.4 
41.3 


41.2 
29.2 
37.2 
37.8 
41.6 


26.5 
34.8 
35.4 
38.0 
40.8 


I     38.2 

1 


IH. 

eLi 


1 


37.31 


26.3 
34.1 
25.8 
39.8 
40.2 


52.0 

46.0 
51.5 
37.4 
36.1 


45.2 
30.1 
40.4 
38.6 
42.8 


26.8 
35.5 
38.0 
38.6 
40.8 


30.2 


37.12 


27.3 
44.4 
48.6 
45.2 


29.9 
26.6 
17.8 
36.0 
24.8 


25.2 
34.4 
25.8 
37.6 
29.3 


50.7 
45.1 
42.4 
35.1 
26.1 


43.6 
28.0 
40.8 
38.2 

42.8 


29.1 
36.0 
37.2 
38.1 
42.8 


34.8 


35.46 


28.2 
38.4 
38.1 
44.8 


26.2 
24.4 
19.2 
38.6 
22.4 


27.5 
33.8 
37.0 
35.6 


24.4 
25.2 
18.0 
33.7 
21.7 


24.0 

23.6 

31.8 

29.0 

24.4 

24.5 

34.1 

29.4 

26.2 

25.2 

50.3 

43.4 

43.6 

41.0 

38.2 

38.6 

34.1 

32.8 

25.3 

26.6 

♦40.0 

♦33.5 

26.6 

25.8 

37.3 

35.3 

37.3 

35.3 

41.2 

39.0 

29.0 

28.2 

34.6 

33.4 

35.3 

33.8 

36.0 

33.2 

38.4 

36.2 

35.4 

31.9 

33.45 

31.22 

26.0 
31.3 
32.3 
25.6 


23.1 
24.5 
17.5 
28.9 
20.4 


22.0 
25.9 
23.8 
24.7 
25.6 


36.9 
36.5 
31.2 
28.2 
25.8 


♦29.7 
24.9 
32.7 
32.3 
35.8 


25.7 
28.3 
29.9 
29,7 
32,2 


29.1 


28.12 


24.2 
29.3 
29.7 
23.0 


2L.4 
21.3 
16.4 
24.8 
19.1 


20.7 
24.1 
21.8 
23.4 
25.0 


31.2 
31.4 
29.8 
25.0 
22.4 


♦27.1 
23.6 

♦27.4 
28.2 
31.4 


23.9 
25.5 
25.8 
25.5 
28.6 


27.3 


25.28 


22.3 
27.3 
27.9 
22.6 


19.8 
18.6 
14.2 
21.2 
18.4 


19.8 
21.9 
20.0 
21.7 
22.2 


27.4 
28.6 
26.3 
22.6 
20.8 


♦25.5 
22.2 

♦25.2 
25.3 
28.0 


22.1 
23.2 
22.8 
22.7 
25.8 


24.8 


23.04 


21.1 
25.3 
26.3 
22.2 


18.9 
17.5 
13.0 
19.3 
18.0 


19.3 
19.9 
19.0 
19.8 
21.2 


25.6 
26.4 
24.5 
21.2 
19.6 


*24.4 
21.9 

♦23.1 
23.5 
25.8 


20.8 
21.6 
21.1 
21.0 
23.8 


23.3 


21.61 


20.2 
24.4 
25.2 
21.5 


18.4 
16.6 
12.4 
18.2 
17.0 


19.6 
24.0 
23.7 
20.5 


18.0 
16.0 
12.2 
17.3 
17.2 


18.8 

18.6 

17.6 

17.6 

17.4 

16.2 

18.4 

17.5 

19.4 

18.3 

24.3 

20.8 

24.1 

22.6 

23.1 

22.8 

20.1 

19.1 

19.2 

19.0 

♦23.2 

♦22.8 

20.0 

19.9 

♦22.0 

20.8 

21.9 

21.1 

24.0 

22.8 

19.7 

18.6 

20.2 

19.4 

20.0 

19.1 

19.6 

18.8 

22.7 

21.4 

22.0 

21,1 

20.39 

19.56 

19.8 
23.5 
21.4 
20.0 


18.0 
15.6 
11.8 
16.8 
17.0 


18.6 
17.6 
15.9 
16.9 
17.8 


20.2 
21.4 
21.9 
18.1 
18.8 


♦22.1 
18.8 
20.0 
20.1 
21.9 


18.6 
19.0 
18.4 
17.4 
20.8 


20.2 


23.32 
29.31 
31.45 
28.57 


23.88 
21.40 
17.93 
23.35 
20.12 


21.59 
23.68 
20.55 
25.57 
25.22 


30.96 
29.91 
30.41 
24.20 
25.27 


28.02 
24.00 
27.02 
26.69 

28.80 


22.56 
24.90 
24.46 
24.97 
26.77 


26.25 


18.95 


25.37 


19^ 
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TeMnepaTypa  noHBM 


m 


Ha   rjy6HHt    0.05. 


iDamm 


^0    nojy;:(uii. 


Vormittag, 


1 


! 


1 

2 
3 
4 


5 

6 
7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


25 
26 
27 
28 
29 


30 


^ 


JpeÄH. 
littel. 


23.9 
20.3 
28.5 
23.5 


21.1 
18.8 
17.3 
12.7 
18.0 


17.5 
18.9 
18.6 
17.1 
18.3 


19.1 
21.9 
22.3 
22.4 
19.5 


19.8 
22.^ 
19.5 
21.3 
22.0 


23.9 
19.4 
20.4 
20.1 
19.7 


22.4 


20.18 


23.1 
19.7 
23.1 
22.4 


20,6 
18.5 
17.1 
12.5 
17.6 


17.4 
18.6 
18.3 
16.7 
17.9 


18.4 
20.8 
21.5 
21.4 
19.1 


19.5 
22.0 
19.6 
20.7 
21.3 


23.5 
18.9 
19.9 
19.5 
19.0 


21.5 


19.67 


22.4 
19.3 
22.4 
21.3 


20.1 
18.5 
16.9 
12.3 
17.1 


17.1 
18.5 
18.0 
16.1 
17.2 


17.8 
20.2 
20.6 
20.5 
18.3 


19.1 
21.8 
19.5 
20.1 
20.6 


23.3 
18.5 
19.5 
19.1 
18.2 


20.7 


19.17 


21.8 
18.9 
22.1 
20.3 


19.6 
18.4 
16.7 
12.1 
16.5 


16.9 
18.3 
17.7 
15.9 
17.1 


17.4 
19.7 
19.9 
20.3 
18.1 


18.5 
21.6 
19.5 
19.5 
19.9 


22.6 
18.1 
191 
18.7 
17.5 


19.9 


18.75 


21.5 
18.5 
21.9 
19.7 


19.4 
18.1 
16.7 

16.2 


16.7 
18.2 
17.7 
15.5 
17.0 


16.9 
19.4 
19.8 
20.0 
18.4 


18.2 
21.3 
19.4 
19.0 
19.5 


21.9 
17.9 
18.6 
18.3 
17.2 


19.5 


18.46 


21.3 

18.4 
21.3 
19.2 


19.3 
18.1 
16.5 
11.9 
16.2 


17.1 
18.2 
17.8 
15.5 
17.2 


16.8 
19.5 
19.0 
19.8 
18.5 


18.3 
21.4 
19.5 
18.8 
19.3 


21.6 
17.9 
18.3 
18.2 
16.7 


19.1 


18.36 


21.9 
20.1 
22.1 
21.0 


21.4 
18.9 
16.8 
13.5 
16.9 


17.3 
18.6 
48.1 
17.3 
17.9 


18.5 
20.2 
20.6 
19.8 
19.3 


20.1 
21.9 
20.1 
19.9 
20.6 


21.3 
19.3 
18.7 
18.5 
18.1 


19.31 


8 


10 


21.9 
22.9 
23.9 
28.7 


21.4 
21.2 
17.4 
15.5 
17.4 


18.7 
19.8 
18.3 
20.4 
19.2 


21.7 
22.2 
23.5 
19.7 
21.3 


22.6 
22.8 
21.7 
21.6 
22.9 


21.4 
21.5 
19.3 
20.4 
20.8 


20.5  I     22.9 


20.93 


24.1 
18.3 
18.7 
20.1 


20.7 
21.0 
18.6 
24.0 
23.1 


25.5 
25.9 
27.1 
20.9 
25.2 


23.9 
24.7 
23.8 
23.7 
25.7 


21.3 
23.5 
21.7 
23.2 
24.1 


26.1 


23.32 


21.4 

22.3 

25.9 

29.2 

26.3 

30.5 

26.9 

30.5 

24.2 

'     26.7 

22.4 
19.6 
21.8 
23.5 


52.3 
21.9 

20.1 
27.7 
28.5 


29.4 
29.1 
30.7 
22.0 

29.1 


28.0 
25.4 
26.3 
26.1 
28.9 


21.3 
25.7 
22.2 
23.7 
27.5 


11 


24.7 
32.5 
34.3 

34.3 


28.: 
24.2 

21.3 
25.7 
24.5 


24.7 
24.1 

21.9 
31.7 
3Z4 


33.2 
32.1 
34.0 
22.6 
33.2 


31.3 
26.5 
28.4 
28.4 

31.9 


21.3 
26.? 
23.6 
26.1 
30.5 


29.4         31.4 


25.73      28.20 


Juni  1889. 

Temperatur  des  Erdbodens 


293 


m 


in  der   Tiefe    0.05. 


\ 

1 

1 

n  0 

n  0  J 

JÄH 

H. 

N  a 

c  h  in 

litt 

a  g. 

CpeARJ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

•      7 

8 

9 

10 

11 

12 

Mittel  1 

27.6 
38.4 
39.5 
38.7 

27.1 
39.1 
40.6 
38.9 

26.2 

38.9 

40.6 

39.3 

26.2 
36.8 
37.5 
39.5 

26.5 
31.0 
35.6 
36.7 

26.0 
31.8 
33.5 
32  0 

25.0 
30.1 
31.6 
27.6 

23.8 
28.4 
29.9 
25.3 

22.5 
26.7 
28.5 
24.1 

21.8 
25.5 
27.3 
23.2 

20.9 
24.7 
26.4 
22.4 

20.7 
24.2 
24.8 
21.7 

23.68 
27.50 
29.35 
27.90 

31.1 
26.3 
21.0 
32.4 
22.4 

32.2 
25.0 
23.8 
34.1 
23.9 

29.7 
25.5 
20.8 
32.7 
23.3 

27.3 
24.4 
19.3 
33.3 
22.5 

25.5 
24.4 
19.0 
31.6 
21.6 

24.3 
24.4 
18.3 
29.3 
21.1 

23.1 
23.3 
17.6 
26.5 
20.2 

21.7 
21.5 
16.5 
23.4 
19.3 

20,8 
20.2 
14.6 
21.7 
18.9 

20.1 
19.1 
13.5 
20.3 
18.1 

19.5 
18.3 
13.3 
19.1 
17.9 

19.3 
17.7 
13.1 
18.4 
17.6 

23.60 
21.57 
18.02 
21.69 
19.76 

27.5 

28.2 
23.1 
37.4 
37.9 

25.4 

29.9 
233 
36.5 
37.3 

25.1 
30.2 
23.6 
34.9 
31.9 

24.1 
29.9 
23.6 
33.3 
28.7 

23.2 
23.1 
23.3 
30.3 
26.7 

22.5 
26.3 
23.2 
26.7 
25.9 

21.6 
21.9 
22.4 
251 
25.3 

20.8 
23.5 
21.3 
23.5 
24.1 

20.2 
22.0 
20.3 
22.2 
22.9 

19.6 
20.5 
19.3 
20.9 
21.6 

19.3 
19,5 
18.3 
19.9 
203 

19.1 
18.9 
17.5 
19.1 
19.7 

20.90 
22.70 
20.28 
24.28 
24.34 

38.9 
37.1 
3S.7 
27.9 
37.3 

40.4 
38.9 
40.2 
30.9 
35.2 

40.5 
39.5 
38.7 
31.7 
29.4 

40.5 
39.1 
35.8 
30.5 
27.1 

39.0 
37.2 
34.9 
30.6 
26.4 

36.4 
35.5 
33.6 
28.9 
25.8 

33.7 
32.6 
31.5 
26.6 
24.5 

31.1 
30.2 
29.4 
24.8 
23.1 

29.1 
28.2 
27.5 
23.4 
21.9 

27.5 
26.2 
26.1 
22.2 
20.9 

25.4 
24.7 
25.1 
21.2 
20.5 

23.4 
23.5 
24.4 
20.5 
20.1 

28.21 
28.28 
28.38 
23.91 
24.50 

35.6 
57.5 
32.2 
32.7 
36.9 

1 

38.4 
28.3 
34.0 
33.9 
38.3 

39.6 
27.6 
34.9 
31.4 
38.9 

•38.1 
26.8 
33.3 
313 
38.7 

♦32.4 
25.9 
32.8 
33.6 
37.7 

•30.3 
25.4 
31.4 
32.3 
35.1 

•28.4 
24.5 

♦28.1 
30.1 
33.6 

•26.8 
23.7 
26.2 
27.7 
30.9 

♦25.8 
22.9 
24.6 
25.9 
28.8 

*24.6 
22.0 
23.4 
24.5 
27.0 

•23.8 
20.6 
22.5 
23.7 
25.7 

•23.0 
20.1 
21.9 
22.7 
24.7 

26.66 
23.94 
25.54 
26.06 
28.53 

23.8 
29.1 
29.9 
32.4 
34.7 

24.6 
30.5 
32.3 
33.5 
35.9 

26.3 
30.9 
32.8 
34.3 
37.4 

27.0 
31.0 
32.0 
33.5 
36.0 

26.7 
30.6 
31.6 
32.5 
34.3 

25.8 

28.7 
29.7 
30.3 
32.2 

24.5 

26.4 
27.5 
27.6 
30.2 

23.1 
24.8 
25.3 
25.5 
28.1 

22.1 
23.4 
23.5 
23.7 
26.4 

21.1 
22.1 
22.4 
22.5 
25.1 

20.3 
2^1.3 
21.5 
21.6 
23.9 

19.7 
20.7 
20.7 
20.6 
23.1 

22.93 
23.94 
24.05 
24.78 
26.20 

34.1 

32.1 

31.4 

32.9 

31.7 

29.7 

28.3 

26.8 

25.4 

24.4 

23.3 

22.5 

26.21 

1 32.11 

32J2 

32.37 

31.43 

30.15 

28.58 

26.75 

25  01 

1 

23.61 

22.43 

21.51 

20.78 1  24.59 
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1h)hb  1889. 

TeMnepaTypa  noHBti 


m 


Ha    rjyöHHi     0.10. 


Ihcio 
Datum 


JI^  0    n  0  j[  j  jt,  n  n. 


Vormittag. 


8 


10 


11    : 


1 

2 
3 
4 


5 
6 
7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
U 


15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


25 

26 
27 
28 
29 


30 


CpeAH. 

Mittel. 


25.3 

24.2 

21.8 

21.3 

24.9 

24.3 

25.4 

24.5 

23.4 

22.8 

20.8 

20.4 

19.1 

18.7 

14.5 

14.3 

19.6 

19.0 

18.6 

18.5 

19.8 

19.4 

19.8 

19.5 

18.8 

18.4 

20.7 

20.1 

20.9 

20.3 

23.7 

22.6 

24.7 

23.7 

24.6 

23.7 

21.8 

21.1 

21.5 

21A 

23.2 

22.8 

21.2 

21.0 

23.2 

22.7 

23.7 

23.0 

25.6 

25.0 

21.3 

20.8 

22.2 

21.8 

22.0 

21.4 

21.8 

21.3 

24.0 

23.4 

21.93 

21.37 

23.7 
20.9 
23.9 
23.7 


22.2 
20.2 
18.5 
14.1 
18.6 


18.2 
19.2 
19.3 
18.0 
19.2 


19.6 
21.8 
22.8 
22.8 
20.6 


20.7 
22.5 
20.8 
22.2 
22.4 


24.5 
20.4 
21.2 
21.0 
20.6 


22.6 


20.87 


23.2 

20.6 
23.4 

22.8 


21.7 
19.9 
18.2 
13.8 

18.3 


18.0 
19.2 

18.9 
17.6 
19.0 


19.2 
21.4 
22.2 
22.4 
20.2 


20.3 
22.2 
20.6 
21.6 

21.8 


24.3 
20.0 
21.0 
20.5 
19.8 


21.8 


20.46 


22.8 
20.2 
23.1 
22.1 


21.4 
19.6 
18.0 
13.6 
17.9 


17.8 
19.0 
18.7 
17.3 
18.8 


18.8 
21.2 
21.6 
22.0 
20.0 


20.0 
22.1 
20.6 
21.1 
21.5 


23.6 
19.7 
20.6 
20.1 
19.4 


21.5 


20.13 


22.3 
19.8 
22.8 
21.6 


21.1 
19.5 
17.9 
18.5 
17.6 


17.8 
18.9 
18.6 
17.1 
18.6 


18.4 
20.8 
21.0 
21.6 
19.8 


19.7 
22.0 
20.4 
20.7 
21.1 


23.2 
19.4 
20.1 
19.8 
19.0 


21.0 


19.84 


22.3 
20.1 
22.8 
21.6 


21.2 
19.6 
17.8 
13.8 

17.8 


17.8 

18.8 
18.6 
17.3 

188 


18.6 
20.9 
21.1 
21.4 
20.1 


20.0 
22.0 
20.7 
20.7 
21.3 


22.8 
19.6 
19.9 
19.7 
19.0 


21.0 


19.90 


22.4 
21.3 
23.2 
22.7 


21.6 
20.6 
18.0 
14.7 
17.8 


18.3 
19.4 
18.7 
18.5 
19.0 


19.9 
21.5 
22.2 
21.2 
20.6 


21.1 
22.4 
21.1 
21.3 
21.9 


22.5 
20.6 
20.1 
20.4 
19.9 


21.9 


20.49 


22.1 
22.8 
24.2 
24.2 


22.6 
21.9 
18.3 
16.4 
18.6 


19.1 
20.0 
18.8 
20.4 
20.5 


21.8 
23.1 
24.0 
21.2 
22.2 


22.1 
23.0 
22.1 
22.5 
23.4 


22.4 
21.9 
20.6 
21.6 
21.5 


23.5 


21.56 


22.2 
24.8 
26.3 
26.3 


24.3 
22.2 
19.0 

18.2 
20.4 


20.3 
20.6 
19.2 
22.6 
23.2 


24.2 
25.0 
26.2 
21.6 
24.3 


23.8 
24.1 
23.6 
24.0 

25.2 


22.1 
23.2 
21.4 
22.4 
23.6 


23.1 
27.1 
28.7 
28.6 


25.f 
22.1 
19.9 
20.2 
210 


21.7 
21.4 
20.3 
25.0 

25.9 


26.7 
26.9 
28.6 
22.2 
26.9 


26.1 
24.6 
25.2 
25.5 
27.1 


22.1 
24.4 
22.2 
23.5 

25.8 


25.5         27.6 


22.99   :   24.57 


I 


10 


25.4 

31.7 
33.4 
32.9 


28.0 
24.8 
22.2 
24.5 
21.6 


24.2 
24.1 
21.6 
29.9 
30.6 


31.6 
30.4 
33.0 
24.6 
31.4 


29.7 
26.0 

28.1 
28.5 
31.0 


22.9 

26.2 
25.9 
27.6 
29.3 


30.0 


f/ :   27.70 
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m 


in    der    Tiefe     0.10. 


no    nojy;^HH. 


Nachmittag. 


6 


25.7 
33.4 
35.0 
33.8 


29.0 
24.2 
22.6 
26.5 
22.2 


24.0 
25.4 
22.0 
31.2 
31.8 


33.4 
32.1 
34.6 
26.4 
31.5 


31.6 
26.3 
29.5 
29.6 
32.5 


23.8 
27.4 
27.8 
29.3 
31.0 


30.4 


25.6 

33.8 

86.0 

34.3 


28.8 
24.3 
21.7 
27.2 
22.4 


23.8 
25.9 
22.4 
31.0 
30.5 


34.6 
33.6 
35.4 
28.3 
29.7 


83.2 
26.4 
30.5 
30.6 
33.6 


24.7 
28.1 
29.0 
30.3 
32.2 


29.6 


28.60 


29.25 


25.6 
33.7 
35.3 
35.0 


27.6 
24.1 
19.9 
27.5 
22.3 


23.4 
26.6 
22.7 
30.6 
28.5 


35.0 
34.1 
34.2 
28.3 
27.7 


33.0 
26.2 
30.6 
31.1 
34.2 


25.6 
29.0 
29.4 
30.6 
32.7 


30.2 


29.16 


25.8 
32.6 
34.0 
34.6 


26.4 

24.0 ; 

19.6 
27.8  I 
2  J  .0  1 


23.0 
26.1 
22.7 
29.1 
27.0 


35.4 
34.2 
33.4 
28.3 
26.6 


•31.1 
25.8 
30.4 
31.1 
34.2 


25.9 
28.9 
29.4 
30.3 
32.1 


30.3 


28.72 


25.6 
31.4 
32.8 
32.7 


25.6 
24.0 
19.2 
26.8 
21.4 


22.6 
25.5 
22.7 
27.5 
26.1 


25.2 
30.2 
31.7 

29.7 


24.7 
23.6 
18.7 
25.8 
20.9 


22.1 
24.6 
22.5 
26.2 
25.6 


34.0 

32.6 

33.4 

32.1 

32.7 

31.6 

27.6 

27.0 

26.2 

25.7 

♦29.0 

♦28.2 

25.5 

25.1 

29.8 
30.6 
33.7 


r-    ' 


25.8 
28.4 
28.8 
29.6 
31.2 


29.4 


27.99 


*29.1 
29.9 
32.7 


25.2 
27.3 
27.9 
28.2 
30.2 


28.5 


24.7 
29.0 
30.4 
27.3 


23.8 
22.8 
17.8 
23.8 
20.5 


21.5 

23.8 
21.9 
25.1 
24.8 


30.9 
30.7 
30.? 
25.8 

24.6 


♦27.1 
24.4 

♦28.3 
28.5 
31.2 


24.4 
26.1 
26.6 
26.8 
28.8 


27.6 


27.09 


25.98 


24.0 
27.8 
29.3 
26.3 


23.0 
21.8 
16.7 
22.6 
19.9 


21.0 
22.9 
21.3 
24.0 
24.0 


29.4 
29.2 
28.8 
24.6 
23.8 


♦26.4 
23.9 

♦27.3 
27:2 
29.8 


23.6, 
25.1  ' 

25.3  1 

25.4  I 
27.6 


26.6 


24.95 


10 


23.3 
27.0 
28.3 
25.5 


22.3 
20.8 
15.4 
21.6 
19.5 


20.6 
21.8 
20.6 
23.0 
23.1 


28.2 
27.9 
27.6 
24.0 
22.9 


*25.5 
23.3 

•26.0 
26.1 
28.4 


22.9 
24.1 
24.2 
24.4 
26.4 


25.7 


24.01 


11 


22.6 
26.1 
27.5 
24.6 


21.7 
20.1 
15.0 
20.9 
19.1 


20.3 
21.0 
20.0 
22.1 
22.2 


26.8 
26.6 
26.6 
23.1 
22.3 


♦24.7 
22.4 

♦24.7 
25.3 
27.3 


22.3 
23.2 
23.4 
23.4 
25.6 


24.8 


12 


CpCÄB 

Mitte] 


23.19 


22.2 

23.92 

25.4 

26.34 

26.4 

28.29 

24.0 

27.30 

21.2 

24.02 

19.5 

21.85 

14.8 

18.68 

20.1 

20.19 

18.8 

20.00 

20.0 

20.65 

20.3 

21.94 

19.2 

20.46 

21.3 

23.32 

21.5 

23.67 

25.3 

26.45 

25.6 

26.98 

25.9 

27.63 

22.2 

24.08 

21.8 

24.22 

♦23.9 

25.33 

21.8 

23.90 

1     23.8 

25.08 

1     24  3 

25.64 

26.4 

27.36 

j     21.6 

23.71 

22.6 

23.88 

22.6 

23.97 

22.8 

24.44 

24.7 

25.47 

24.0 

25.81 

22.47 

24.15 
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TeMnepaxypa  hohbh 


m 


na   r  j  j  6  a  R  %    0.20. 


^HCIO 

i  Datum 

1 

Äo 

n  0  JT 

JÄH 

ü. 

Vor 

mittag. 

1 

2 

.3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

14 

1 

25.6 

25.0 

24.6 

24.2 

23.7 

23.3 

23.0 

22.7 

22.5 

22.3 

22.2 

VJ 

2 

22.5 

22.3 

22.1 

21.8 

21.6 

21.3 

2L.0 

20.9 

20.8 

21.0 

2i.3 

i.i 

3 

25  3 

24.5  ' 

24.1 

23.9 

23.7 

23.5 

23.1 

22.9 

22.7 

22.8 

.      23.1 

2jJ 

4 

26.2 

25.7 

23.3 

• 

24.8 

24.3 

23,8 

23.4 

23.0 

22.7 

22.9 

23.2 

23 

5 

23.1 

24  7 

24.2 

23.8 

23.6 

23.1 

22.7 

22.5 

22.3 

22.3 

22.0 

6 

22.5 

22.2 

21.9 

21.5 

21.3 

2L.1 

20.9 

20.7 

20.7 

20.8 

21.0 

2lj 

7 

21.1 

20.9 

20.5 

20.3 

20.0 

19.8 

19.6 

19.4 

19.3 

19.2 

19.2 

11 

8 

18.5 

18.2 

17.9 

17.7 

17.3 

17.1 

16.8 

16.5 

r>.4 

16.5 

16.9 

11 

9 

21.0 

20.5 

20.3 

20.2 

19.8 

19.5 

19.2 

19.0 

18.9 

18.8 

19.0 

l^\ 

10 

19.7 

19.5 

19.3 

19.2 

19.1 

18.9 

18.8 

18.7 

18.6 

18.7 

18.9 

ih 

11 

20.3 

20.2 

20.1 

20,0 

19.8 

19.7 

19.6 

19.5 

19.5 

19.5 

19.7 

\l 

12 

21.1 

20.8 

20.5 

20.2 

210 

19.8 

19.6 

19.5 

19.4 

19.3 

19.3 

1% 

13 

20.3 

20.0 

19.8 

19.5 

19.2 

19.0 

18.8 

18.6 

18.6 

18.8 

19.2 

1% 

14 

22.3 

21.7 

2L.3 

21.0 

20.8 

20.5 

20.2 

19.9 

19.8 

19.8 

2X2 

1 

n 

15 

22.5 

22.1 

21.7 

21.3 

21.0 

20.6 

204 

20.1 

19.9 

20.1 

20.6  ! 

r. 

16 

25.8 

25.1 

24.5 

24.1 

23.6 

23.2 

22.8 

22.5 

22.3 

22.3 

22.7 

ii 

17 

25.9 

25.3 

21.8 

21.3 

23.9 

23.4 

23.0 

22.6 

22.4 

22.5 

22.8 

u 

18 

26.0 

'    25.6 

23.0 

24.6 

24.2 

23.7 

23.4 

23.1 

22.8 

22.6 

22.3 

a. 

19 

23.5 

23.0 

22.7 

22.3 

22.0 

21.8 

21.5 

21.3 

21.2 

21.3 

21.7 

22 

20 

23.1 

22.8 

22.5 

22.2 

21.9 

21.7 

21.4 

21.2 

21.1 

21.3 

21.6 

21 

21 

24.7 

24.3 

J4.0 

23.7 

23.4 

23.2 

23.0 

22.9 

22.8 

22.7 

22.8 

n 

22 

23.3 

23.0 

22.7 

22.3 

22.2 

22  0 

21.8 

21.6 

21.6 

21.7 

21.9 

m 

23 

24.5 

24.1 

23.8 

23,5 

23.1 

22.8 

22.5 

22.1 

22.0 

22.1 

22.3 

u 

24 

25.2 

24.9 

24.3 

23.9 

23.7 

23.4 

22.9 

22.6 

22.4 

22.5 

22.8 

23 

25 

26.9 

26.4 

25.9 

25.6 

25.2 

21.8 

24.4 

24.1 

23.8 

23.5 

23.2 

23 

28 

23.1 

22.7 

22.5 

22.2 

21.9 

21.8 

21.5 

21.2 

21.1 

21.3 

21.7 

23 

27 

23.5 

23.1 

22.7 

22.5 

22.2 

21.9 

21.6 

21.4 

21.2 

21.1 

21.1 

2! 

28 

23.5 

23.1 

22.7 

22.3 

22.0 

21.Y 

21.4 

21.1 

21.0 

21.0 

21.1 

21 

29 

23.8 

23.5 

22.9 

22.4 

22.0 

21.7 

21.3 

20.9 

20.7 

'20.8 

21.2 

2! 

30 

25.1 

24.7 

24.3 

23.7 

23.5 

23.1 

22.7 

22.4 

22.3 

22.3 

22.7 

29 

CpeÄH. 
.Vlittel. 

23.40 

21.90 

22.63 

22.30 

22.00 

21.71 

21.41 

21.1« 

21.03 

2i.oe 

21.27 

rJ 
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m 


in    der  Tiefe    0.20. 


IIo    noJiy;i;HH. 


Nachmittag. 


22.4 
22.7 
21.3 
24.5 


23.2 

21.4 
19.7 
18.1 
19.7 


19.7 
20.3 
19.6 
2J.7 
21.7 


22.2 
23.7 
24.2 
22.4 
23.1 


22.8 
23.3 
22.8 
23.2 
24.1 


22.8 
22.5 
21.5 
21.8 
22.6 


23.9 


22.7 
23.6 
25.1 
25.3 


23.6 
21.7 
20.0 
19.0 
19.9 


20.3 
20.7 

19.8 
21.7 
22.8 


23.3 
24.3 
25.1 
22.8 
24.1 


23.5 
23.5 
23.5 
23.9 
25.0 


22.9 
23.1 
22.0 
22.6 
23.5 


24.7 


22.16 


22.80 


22.9 
24.6 
26.2 
26.2 


24.1 
22.0 
20.4 
19.7 
20.2 


20.7 
21.0 
20.1 
22.7 
23.8 


24.4 
25.1 
26.1 
23.2 
25.1 


24.3 

23.9 
24.1 
24.5 
26.0 


23.0 
23.5 
22.7 
23.4 
24.4 


25.3 


23.45 


23.1 
25.5 
27.1 
27.0 


24.5 
22.2 
20.6 
20.5 
20.4 


20.9 
21.5 
20.3 
23.5 
24.4 


25.5 
25.8 
27.0 
23.8 
25.3 


25.2 
21.1 
24.9 
25.2 
27.0 


23.2 
24.0 
23.5 
24.2 
25.3 


25.6 


24.04 


23.3 
26.1 
27.8 
27.7 


24.6 
22.3 
20.5 
21.3 
20.5 


21.1 
21.9 
20.6 
24.1 
24.6 


26.4 
26.5 
27.6 
24.3 
25.4 


26.0 
24.3 
25.5 
25.9 
27.7 


23.5 
24.5 
24.1 
24.8 
26.1 


26.0 


2L50 


23.4 
26.5 
28.1 
2S.2 


24.5 
22.4 
20.4 
21.8 
20.6 


21.2 
22.2 
20.7 
24.3 
54.6 


27.2 
27.1 
27.8 
24.6 
25.2 


26.5 
24.5 
26.0 
26.4 
28.4 


23.8 
24.8 
24.7 
25.3 
26.6 


26.3 


21.60 


8 


23.5 
26.6 
28.1 
28.3 


21.4 
€2.5 
20.3 
22.1 
20.6 


21.2 
22.4 
20.8 
24.3 
24.5 


27.6 
27.5 
28.0 
24.Ö' 
25.1 


26.8 

24.3 

28.0! 

26.7 

28.7 


24.1 
25.1 
25.0 
25.7 
26.8 


26.4 


24.94 


23.5 
26.5 
28.0 
27.9 


24.1 
22.5 
20.1 
22.2 
20.5 


21.2 
22.2 
20.9 
24.2 
24.1 


27.7 
27.5 
27.9 
24.8 
24.8 


26.7 
21.3 
26.0 
26.8 
23.9 


24.1 
25.1 
25.1 
25.7 

26.8 


26.4 


24.88 


10 


11 


23.5 
26.3 
27.7 
27.4 


23.8 
22.3 
19.9 
22.1 
20.4 


21.1 
22.2 
20.9 
23.9 
23.9 


27.5 
27.5 
27.7 
24.7 
24.5 


28.4 
24.3 
25.9 
26.8 
2S.7 


24.1 
21.9 
24.9 
25.4 
26.7 


26.2 


24.72 


23.3 
26.0 
27.4 

26.8 


23.5 
22.1 
19.5 
22.0 
20.2 


20.9 
22.0 
20.9 
23.5 
23.6 


27.2 
27.2 
27.4 
24.5 
24.2 


26.0 
24.0 
25.6 
26.3 
28.4 


23.9 
24.6 
24.7 
25.1 
S6.4 


25.8 


24.43 


23.1 
25.7 
27.0 
26.2 


23.1 
21.8 
19.2 
21.7 
20.1 


20.7 
21.7 
20.7 
23.1 
23.2 


26.9 
26.8 
26.9 
24.3 
23.9 


25.6 
23.8 
25.3 
26.1 
27.9 


23.7 
24.3 
24.3 
24.7 
26.0 


25.4 


24.11 


12 


22.9 
25.3 
26.6 
25.7 


22.8 
21.5 
18.9 
21.3 
19.9 


20.5 
21.5 
20.5 
22.7 
22.9 


26.3 
26.3 
26.5 
23.9 
23.5 


25.2 
23.5 
24.9 
25.7 
27.5 


23.5 
23.9 
23.9 
24.3 
25.6 


24.9 


23.75 


CpCÄH, 


23.28 
23.50 
25.27 
25.42 


23.58 
21.68 
19.92 
19.12 
19.94 


19.92 
20:72 
20.20 
21.27 
22.18 


23.49 
24.89 
25.27 
23.90 
23.28 


23.66 
23.68 
23.62 
24.29 
25.42 


24.14 
23.05 
22.91 
23.14 
23.74 


24.46 


22.97 
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Hbcjo 
IDatum 


1 
2 
3 

4 


5 
6 
7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


25 
26 
27 
28 
29 


30 


Ih)hb  1889. 

TeMnepaTypa  noHBLi 


m 


Ha     r  A  Y  6  E  E  i      0.40. 


^©      IIOjy^^HH. 


22.4 

21.7 
22.5 
23.5 


23.7 
22.6 
21.4 
20.1 
20.1 


19.8 
19.9 
20.4 
20.0 
20.9 


21.4 
22.7 
23.5 
24.0 
23.1 


22.8 
23.1 
22.8 
23.3 
24.0 


24.8 
23.5 
23.3 
23.2 
23.3 


23.7 


iCpeAB. 

Mitte]. 


22.38 


22.5 
21.6 
22.5 
23.5 


23.5 
22.3 
21.3 
19.8 
20.1 


19.7 
19.9 
20.4 
19.9 
20.8 


21.3 

22.7 
23.6 
23.9 
22.9 


22.6 
23.1 
22.7 
23.3 
24.0 


24.8 

23.3 
23.3 
23.2 
23.2 


23.7 


22.31 


22.3 
21.4 
22.3 
23.3 


23.2 
22.0 
21.0 
19.5 
20.1 


19.6 
19.9 
20.2 
19.8 
20.8 


21.1 
22.6 
23.3 
23.7 
22.7 


22.3 
23.1 
22.5 
23.1 
23.9 


24.7 
23.0 
23.1 
23.0 
23.1 


23.6 


22.14 


10 


IIo      lIOJy^^HH. 

1 

4 

7 

1 
10      , 

22.1 
21.1 
22.2 
23.0 


22.8 

21.7i 

20.7 

19.1 

19.8 


194 
19.7 
20.0 
19.6 
20.5 


20.8 
224 
23.0 
23.4 
22.3 


22.0 
22.8 
22.2 
22.9 
23.5 


24.4 
22.7 
22.8 
22.6 
22.7 


23.3 


21.9 
21.0 
22.1 
22.7 


22.6 
21.5 
20.5 
18.9 
19.6 


19.3 
19.7 
19.8 
19.5 
20.3 


20.7 
22.2 
22.7 
23.2 
22.1 


21.9 
22.7 
22.1 
22.7 
23.3 


24.0 
22.5 
22.6 
22.5 
22.4 


23.1 


21.85 


21.67 


21.7 

21.2 

♦22.3 

22.8 


22.5 
21.4 
20.4 
18.9 
19.6 


19.4 
19.7 
19.8 
19.7 
20.6 


20.9 
22.3 
22.9 
22.8 
22.3 


*22.1 
22.7 

♦22.2 
22.8 
23.5 


23.7 
22.5 
22.5 
22.5 
22.5 


23.2 


21.71 


21.7 
21.7 
22.8 
23.2 


22.6 
21.5 
20.4 
19.3 
19.8 


19.7 
20.1 
19.8 
20.2 
21.0 


21.5 
22.T 
23.3 
23.1 
22.6 


22.5 
22.7 
22.6 
23.2 
23.9 


23.5 


22.00 


21.7 
22.1 
23.2 
23.6 


22.7 
21.5 
20.3 
19.7 

19i^ 


19.9 
20.2 
19.9 
20.7 
21.3 


22.3 
23.2 
23.7 
23.0 
22.8 


2Z9 
22.8 
23.0 
23.7 
24.4 


23.6 

23.6 

22.7 

23.1 

22.8 

23.1 

22.7 

23.1 

22.9 

23.4 

2i 
2t 

1% 


23.7      '    2ii 


22 


.28     *   2d 


'.z::i 


i 
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Temperatur  des  Erdbodens 

m  m  m         m 

in    der    Tiefe     0.84  1.65     3.26     3.99. 


V  o  riDlttag. 


Nachmittag. 


1 

4 

'       17.9 

18.0 

18.5 

18.7 

1Ö.8 

18.8 

19.0 

19.1 

1 


19.5 
19.8 
19.7 
19.5 
19.2 


19.0 
18.9 
18.8 
18.8 

18.8 


18.9 
19.1 
19.5 
19.9 
20.2 


20.3 
20.3 
20.4 
20.4 
20.6 


20.8 
21.1 
21.0 
21.0 
21.0 


21.0 


\ 


21.0 


21.1 


21.1  II     21.1 


21.1 


19.7 
19.8 
19.6 
19.2 
19.0 


18.9 
18.8 
18.8 
18.8 
18.9 


19.0 
19.4 
19.8 
20.2 
20.3 


20.3 
20.4 
20.5 
20.6 
20.7 


21.1 
21.1 
21.1 
21.0 

21.1 


21.1 


19.8 
19.7 
19.6 
19.2 
19.0 


18.9 
18.8 
18.8 
18.8 
18.9 


19,0 
19.4 
19.8 
20.2 
20.3 


20.3 
20.4 
20.4 
20.6 
20.8 


21.1 
21.1 
21.0 
21.0 
21.0 


21.1 


CpeAH. 
iMittel 


18.4 

18.4 

18.7 

18.7 

19.0 

19.0 

19.4 

19.4 

IB.' 

,1.   19.72 


19.73 


19.74 


19.77 


19.79 


19.81 


19.82 


19.82 


18.19 
18.60 
18.88 
19.22 


19.61 
19.79 
19.68 
19.38 
19.05 


18.92 

18.82 
18.80 
18.80 
18.82 


18.96 
19.25 
19.64 
20.06 
20.29 


20.30 
20.36 
20.45 
20.49 
20.68 


20.95 
21.10 
21.06 
21.00 
21.02 


21.08 


ji 


1    HO  iioJiyAHH. 
l'  Nachmittags. 


15.6 

15.6 
15.7 
15.9 


16.0 
16.2 
16.3 
16.5 
16.6 


16.6 
16.6 
16.7 
16.7 
16.7 


16.7 
16.8 
16.8 
16.8 
16.9 


17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 


17.6 
17.7 
17.8 
17.8 
18.0 


18.0 


19.77 


16.84 


13.2 

13.2 
13.3 
13.3 


13.3 
13.4 
13.4 
13.4 
13.5 


13.5 
13.5 
13.6 
13.6 
13.7 


13.7 
13.8 
13.8 
13.8 
13.9 


13.9 
14.0 
14.1 
14.1 
14.1 


14.2 
14.2 
14.2 
14.3 
14.4 


14.4 


17      I 


13.76 


12.7 

12.7 
12.8 
12.8 


12.8 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 


12.9 
13.0 
13.0 
13.1 
13.1 


13.1 
13.1 
13.1 
13.1 
13.2 


13.2 
13.3 
13.3 
13.3 
13.4 


13.4 
13.4 
13.4 
13.4 
13.5 


18.6 


13.11 


iOO 


IjojLh  1889. 

TepMOMeTpTb  ch  HepHbiMt  mapHKOMi» 
1.5  »erpa  naA*!»  nosepzHOCTkK)  seMJiH. 


1 

1 

^HCJIO. 

1 
1 

^  0   n  0  ji  ] 

r  Ä  H  . 

fl. 

1 

Vor 

in  i  t  1 

fc  a  g. 

Datum 

'     1 
17.8 

2 
17.4 

3 

16.7 

4 

16.1 

5 
16.3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

22.0 

22.9 

24.1 

24.7 

26.3 

1      27.1 

2 

18.0 

17.6 

17.4 

16.8 

16.4 

r>.5 

17.7 

27.5 

25.6 

27.8 

27.7 

3 

19.1 

17.8 

17.9 

17.3 

17.2 

19.2 

20.1 

21.3 

25.9 

30.3 

30.3 

4 

18.7 

18.3 

17.6 

17.9 

18.1 

20.3 

22.2 

24.2 

29.9 

30.2 

31.0 

1 
5 

19.7 

19.5 

19.3 

18.8 

19.1 

22.8 

24.7 

24.7 

28.9 

30.6 

31.9 

6 

20.0 

19.7 

19.3 

19.1 

19.2 

20.5 

21.6 

21.7 

24.5 

30.7 

32.4 

7 

19.8 

19.6 

19.3 

19.2 

19.3 

20.0 

22.2 

26.6 

25.0 

25.6 

32.7 

■ 

8 

21.0 

20.5 

20.6 

19.9 

19.9 

25.0 

23.9 

26.5 

29.1 

31.7 

35.5 

9 

;    22.1 

21.6 

21.0 

20.9 

21.1 

23.0 

23.9 

27.5 

31.5 

28.6 

29.0 

10 

20.9 

20.6 

20.7 

22.1 

22.0 

21.6 

23.3 

25.3 

2S.5 

28.8 

30.6 

ä 

11 

22.3 

21.4 

19.7 

18.7 

18.3 

24.4 

27.7 

31.3 

30.3 

30.8 

31.5 

m 

12 

1    22.2 

21.1 

20.7 

20.4 

1     20.2 

20.9 

22.6 

24.7 

27.1 

29.4 

31.7 

1 

13 

18.9 

18.9 

19.0 

19.1 

19.1 

20.0 

23.5 

29.2 

32.8 

33.8 

32.4 

1 

14 

19.4 

19.7 

19.7 

18.7 

18.1 

23.9 

28.5 

31.1 

31.2 

31.7 

33.0 

' 

15 

18.9 

17.8 

17.1 

16.5 

17.0 

23.0 

25.0 

30.6 

34.9 

33.1 

34.1 

a: 

16 

22.0 

21.6 

21.3 

21.2 

21.8 

24.7 

27.0 

29.3 

31.1 

31.7 

33.7 

X 

17 

23.4 

23.4 

23.3 

22.5 

22.7 

25.4 

28.1 

30.1 

30.7 

32.1 

33.7 

M 

18 

22.8 

22.1 

21.2 

20.6 

19.9 

26.2 

30.2 

32.7 

34.3 

33.0 

37.7 

TTi 

19 

23.0 

21.5 

20.9 

21.2 

19.3 

19.9 

29.9 

2S.2 

29.8 

34.3 

37.1 

Ti 

20 

24.7 

24.4 

23.7 

22.8 

22.8 

27.2 

31.8 

28.1 

29.1 

31.3 

33.2 

m 

21 

23.6 

23.5 

23.9 

22.3 

22.3 

22.8 

27.3 

31.7 

26.5 

34.7 

29.5 

n 

22 

24.4 

19.2 

20.9 

21.4 

20.3 

21.5 

24.9 

29.3 

34.1 

31.0 

34.0 

33 

23 

21.7 

21.5 

20.4 

20.0 

20.2 

23.9 

26.2 

31.0 

33.3 

33.4 

34.6 

31 

24 

22.1 

21.6 

22.2 

20.3 

20.1 

24.1 

25.9 

27.7 

29.7 

30.4 

31.9 

» 

25 

23.0 

22.5 

18.4 

18.5 

18.3 

18.5 

18.5 

20.3 

21.6 

31.8 

28.9 

3Q 

26 

18.3 

18.4 

.  19.4 

18.7 

18.4 

19.7 

25.7 

29.2 

28.9 

31.1 

32.1 

33 

27 

21.5 

21.1 

20.5 

20.3 

19.8 

20.5 

25.4 

27.7 

27.7 

29.1 

29.3 

3Q 

28 

20.1 

19.5 

19.3 

18.8 

17.5 

23.3 

27.3 

29.6 

31.9 

31.9 

32.5 

32 

29 

20.5 

20.9 

19.3 

181* 

17.1 

22.7 

28.1 

29.5 

31.6 

31.7 

33.6 

31 

30 

20.9 

20.0 

20.1 

23.0 

21.3 

28.7 

29.2 

32.3 

32.4 

32.0 

33.5  ' 

W 

31 

21.8 

21.9 

21.4 

20.9 

21.3 

25.7 

31.1 

34.5 

31.4 

33.7 

33.1  , 

31 

3pe;iH. 
Cittcl. 

21.05 

20.47 

20.07 

19.75 

19.50 

22.48 

23.37 

27.98 

29.58 

31.18 

1 

32.24 

1 

32J 

Juli  1889. 

Thermometer  mit  geschwärzter  Kugel 
1.5  Meter  Aber  f\m\  ErclliwIeQ. 


n  o 

11    0 

J  y  A  ja  H. 

N  ac 

h  m 

t  t  a  g. 

12 

Mittül 

22.74 
23.38 

25.06 
24.44 

XI  i  .  1 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

28.7/     24.8 
29.7/     27.7 
32.1  '     32.5 
31.4        31-S 

/ 

25.3 

a6.e 

33.1 
31.4 

30.0 
28.5 
34.0 
30.7 

28.3 
31.2 

33.1 
28.0 

28.8 
31.2 
32.9 
27.0 

24.1 
26.0 
27.3 
24.2 

20.8 
22.6 
24.1 

20.9 

19.9 
21.6 
21.8 
20.7 

16.4 
20.6 
22.0 
21.0 

18.0 
19.5 
20.8 
20.5 

18.3, 
19.3 
20.2 
30.0 

34.1  1      33.a 
31.6        32.5 
33.1        34.7 
XU        33.6 
36.1        33.a 

31.1 
33.2 

34.1 
36.4 

28.8 

32.3 
36.1 
34.3 
36.2 
31.2 

32.7 
32.7 
33.3 

34.7 
31.8 

32.9 

33.9 
30.6 
33.6 
29.3 

26.3 

28.0 
26.9 
30.7 
27.2 

23.5 
23.5 
23.7 

27.9 
25.7 

21.7 

21.0 
22.5 

26.7 
23.8 

21.1 
21.3 
22.4 
24.5 
22.5 

20.9 
20.8 
22.1 

21!? 

20.1 
20.1 
21.5 
22.1 
21.1 

20.05 
-.^5.92 
2ä,90 
27.95 
26.45 

\    32.0  1      31  .B 
*     32.1. '1      34.1 
ft     30.1        26.0 
.'l     3V.«.\     30.5 

s1    31.11    3e.Q 

35.0 
30.e 
27.4 
31.2 

36.8 

*  3B.7 

30.8 
25.4 
31.7 
38.7 

29.8 
29.8 
23.2 
31.3 
36.0 

29.6 

27.2 
22.1 
30.6 
36.4 

27.9 
26.1 
22.0 
26.3 

26.5 
25.1 

20.8 
24.0 
26.4 

25.3 

24.7 
20.2 
23.1 
23.4 

24.6 
24.1 

20.1 
23.1 
22.4 

24.1 
23.3 
19.7 
22.0 

22.0 

23.2 
22.7 
18.6 
21.6 
20.5 

26.75 
26.69 
23.89 ! 
26.10 
27.92 

>      34.9        37.2 
1      35.;         38-7 
36.3         37.4 
:      38.91       38.7 
.      38.3\      40.1 

36.9 
37.1 
37.8 
40.3 
41.1 

38.6 
36.7 
38.1 
39.7 
40.0 

38.1 

3717 
38.7 
39.8 

36.6 
33.0 
34.0 

37.9 
37.0 

31.2 
28.0 
29.4 
33.1 
31.2 

25.8 
26.0 
26.7 
27.7 
26.9 

24.7 
25.5 
25.7 
26.0 
26.5 

22.0 
25.0 
24,5 
26.6 
25.5 

23.2 
24.5 

24.1 
24.8 
24.5 

22.6 
24.2 
23.3 
22.8 
25.4 

28.29 
28.58 
29.39 
30.66 
29.95 

1      37.1  \      35.8 
31.2  \       34.1 
33.7  \       30.3 
3Z.7  \      32.9 

r       35 .0  l      35.6 

35.7 
40.2 
33.8 
32.5 
35.9 

38.5 
37.7 
36.1 
31.6 
36.7 

36.9 
38.it 
32.0 
33.5 
34.3 

31.3 
35.3 
30.0 
34.3 
30.8 

27.3 

29.5 
27.5 
27.7 

27.7 

27.1 
2S.8 
26.0 
26.1 
25.6 

25.3 

24.9 
25.0 
25.9 
24.4 

26.5 
25.5 
24.7 
18.6 
23.7 

25.9 
24.2 
23.8 
19.9 
23.0 

26.6 
23.1 
22.1 
21.6 
22.5 

29.35 
28.70 
27.46 
27.35 
27.66 

s 

:.      ai.e 

U         32.7 
U        28.7 
U        32.9 

W  ^''■'' 

34.B 
30.1 
32.3 

35.7 
37.8 

36.1 
33.1 
32.2 

33.Ü 
37.5 

34.8 
35.3 

3E.7 
30.7 
38.2 

30.4 

27.1 
32.3 

35.7 
38.8 

27.7 
26.2 

30.8 
35.6 
38.1 

25.3 
23.5 
25.3 

2B,8 
27.9 

23.6 
23.1 
23.3 
25.7 

25.0 

19.G 
22,5 
22.0 
24.2 
243 

16.0 
22.1 
21.4 
22.5 
22.3 

17.7 
21.6 
20.1 
22.7 
21.8 

18.1 
21.5 
20.9 
21.6 

21.0 

24.66 
26.50 
25.68 

37.27 
28.18 

86,1 
32.1 

36.7 
33.7 

36.1 

30.e 

37.0 

31.8 

34;6 

31.5 

29.B 
29.7 

26.8 
28.3 

28.3 
27.8 

25.1 
24.8 

22.9 
24.1 

22.6 
23.8 

28  95 
28.36 

fii  «•« 

3W9 

34.12 

34.45 

33.33 

31.97 

87.56 

36.02 

23.80 

22.83 

22.18 

21.73 

26.M 
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IioiB  1889. 

TepNtoMeTpnb  Ha  nosepxHOCTH  3eM;jiH. 


4hcjio 

Ao 

II  0  J 

y  Ä  H 

il. 

V  0  r 

m  i  t 

tag. 

j 

Datum 

J 

1 

1 

.    17.9 

2 
17.4 

3 

1G.4 

4 
16.0 

f) 

6 

7 

8 

9 

lO 

11 

1 

J 

15.8 

16.7 

22.6 

29.2 

34.4 

39.3 

43.4 

1 

2 

19.8 

19.2 

18.4 

17.8 

17.6 

18.0 

20.0 

28.8 

33.8 

38.2 

40.2 

m 

3 

21.8 

20.3 

20.2 

19.6 

19.4 

21.2 

22.6 

24.1 

31.2 

42.0 

47.7 

» 

4 

22.0 

21.2 

20.2 

20.6 

20.4 

22.3 

26.3 

28.4 

38.5 

46.3 

'     50.2 

i 

5 

22.5 

21.9 

21.2 

20.5 

20.9 

21.6 

25.2 

29.2 

38.4 

44.7 

44.7 

J 

K 

22.8 

22.5 

22.0 

21.5 

21.6 

23.2 

24.7 

25.6 

29.0 

42.7 

50.0 

m 

7 

22.8 

22.2 

21.4 

21.4 

21.4 

22.7 

26.0 

30.8 

32.3 

32.6 

49.7 

m 

8 

23.5 

22.7 

23.2 

22.2 

21.8 

24.0 

27.0 

31.0 

37.9 

47.1 

54.6 

m 

9 

25.4 

25.0 

24,2 

24.4 

24.4 

25.3 

27.6 

31.8 

40.6 

39.2 

38.6 

^ 

10 

24.4 

24.0 

23.7 

23.2 

23.2 

23.8 

25.2 

28.9 

32.6 

39.9 

48.7 

m 

H 

25.7 

24.7 

23.0 

22.1 

21.3 

22.2 

30.3 

36.9 

42.2 

47.7 

50.2 

Ml 

12 

24.8 

23.6 

23.2 

23.3 

23.0 

23.8 

26.3 

30.2 

34.5 

39.6 

44.4 

m 

13 

20.8 

51.1 

20,9 

20.8 

20.8 

21.6 

24.7 

31.4 

36.8 

45.8 

50.1 

s« 

14 

20.1 

20.3 

20.2 

19.0 

18.3 

19.7 

25.3 

32.8 

37.0 

45.0 

50.1 

sk 

15 

21.4 

20.3 

19.7 

19.0 

18,8 

20.9 

26.3 

35.4 

43.0 

49.9   1 

54.7 

jXi 

1     1« 

23.4 

22.7 

22.3 

21.7 

21.8 

23.3 

29.8 

36.6 

42.7 

48.0 

53.5 

m 

17 

20.2 

25.2 

24.6 

23.3 

23.1 

24.8 

30.8 

37.2 

43.7 

49.1 

53.5 

Ü) 

18 

21.4 

23.5 

22,8 

22.2 

21.2 

23.7 

29.8 

38.2 

'     46.8 

53.3 

57.6 

A 

•     19 

1 

24.5 

1 

1     23.2 

1 

22.5 

22.2 

1 

21.3 

22.0 

29.4 

35.0 

34.4 

1 

48.6 

55.7 

ST, 

20 

20.9 

!     2«.  2 

i     26.0 

l     24.7 

24.3 

25.2 

31.6 

37.2 

1 

'     37.1 

41.3 

46.4 

a 

'     21 

2:>.G 

'     25.2 

24.7 

;     22.5 

21.5 

,     22  3 

'     27.3 

38.2 

1     37.3 

45.8 

34.8 

31 

•>•> 

^  ^ 

23.7 

'     22  7 

1     22.6 

'     22.1 

22.0 

22.8 

!     25.6 

31.7 

'     36.4 

40.2 

46.1 

« 

23 

23.8 

22,6 

.     22.0 

'     21.6 

215 

21.8 

:     26.6 

35.2 

;     43.2 

49.5  ! 

53.9 

4 

24 

22  7 

1 

22.3 

21.2 

20.7 

20-2 

! 

20.8 

• 

1 

'     24.6 

28.3 

1 

!     31.8 

1     33.8  ! 

1                  : 
1                  1 

36.8 

3* 

2:» 

1 

22.5 

23.0 

21.7 

:    21.3 

.     20.4 

1 

1 

i     21.0 

21.6 

'     25.5 

!     27.3 

■                                    1 

35.3 

37.5 

tt 

2t> 

21.4 

2v>.9 

20.9 

,     20.8 

20.6 

20.9 

24.9 

1     29.0 

33.3 

36.2 

39.0 

i 

•>- 

19.4 

19.0 

18.4 

18.2 

18.0 

18.0 

22.6 

i     26.7 

30.2 

32.8 

34JJ 

2S 

19.S 

2i>,l 

19.5 

1S.7 

IS.O 

'     18.7 

'     24.1 

29.2 

33.6 

37.8 

42.5 

A 

29 

21,0 

2i\3 

19.3 

1S.4 

IS.O 

■     1S.3 

24.6 

i     29.8 

36.0 

42.4 

• 

47.0 

si 

:w 

J4.0 

23.5 

23.0 

23.0 

1 

22.7 

23.3 

.     2S.2 

34.0 

40.4 

1 
47.4 

5LÖ 

4 

31 

■    2:>.7 

5i5.2 

24.5 

23.8 

23.6 

2U 

29.3 

37.4 

42.2 

* 

.     48.2 

50.3 

« 

• 
• 

32.32 

'  21.74 

21.13 

20.S7 

21.SS 

'  2^.16 

■ 

'  31.73 

36.73 

• 

•  4i59 

1 

1 
4T.0Ö 

4 
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), 


'M 


no     nojy^üHH. 


Nachmittag. 


1 


0 


6 


8 


10 


11 


■ 

46.7 

34.3 

35.2 

41.5 

36.5 

30.3 

26.6 

23.2 

21.7 

20.3 

19.4 

,     42.0 

38.8 

33.4 

35.3 

38.0 

31.4 

27.8 

25.7 

23.9 

22.9 

22.2 

'      51.7 

52.0 

50.8 

46.4 

42.7 

35.0, 

31.4 

28.0 

26.3 

25.0 

24.7 

52.3 

50.9 

49.2 

44.8 

39.0 

31.0 

29.0 

25.4 

21.0 

23.8 

23.5 

52.2 

49.0 

42.8 

42.6 

41.5 

36.3 

31.2 

23.2 

25.7 

25.0 

24.4 

50.2 

48.0 

47.7 

44.8 

38.8 

36.6 

32.3 

28.4 

26.5 

25.4 

24.5 

54.9 

55.3 

52.4 

48.8 

43.7 

35.2 

31.0 

23.6 

26.7 

26.3 

25.7 

47.4 

55.6 

53.0 

50.0 

45.6 

36.2 

34.2 

31.6 

29.7 

28.2 

27.3 

1 

51.5 

48.6 

37.8 

39.8 

42.4 

34.6 

31.2 

29.0 

27.0 

25.6 

24.4 

49.9 

47.8 

53.5 

50.2 

37.6 

35.8 

32.6 

30.6 

29.4 

23.4 

27.6 

'     55.7 

51.4 

41.5 

39.7 

36.6 

33.3 

31.4 

29.3 

28.2 

27.6 

26.6 

'     44.7 

34.3 

36.2 

33.7 

28.4 

26.2 

24.6 

23.3 

22.7 

22.6 

22.1 

\    46.2 

40.6 

41.7 

39.2 

36.2 

32.6 

*28.5 

♦26.4 

*24.6 

•24.5 

♦23.3 

55.1 

r 

54.4 

52.9 

49.8 

44.6 

39.0 

31.4 

28.0 

26.0 

24.6 

23.2 

i,     59.3 

57.2 

55.0 

50.9 

46.3 

33.6 

33.3 

29.3 

27.3 

25.9 

25.2 

l'     59.1 

58.3 

55.9 

51.6 

43.2 

3S.6 

32.3 

29.3 

27.7 

27.8 

27.0 

1     60,5 

59.1 

56.4 

52.9 

47.4 

40.2 

33.8 

30.3 

28.2 

27.5 

26.5 

dO.8 

59.3 

56.9 

53.1 

46.8 

40.7 

34.7 

30.6 

28.5 

28.4 

27.7 

60.1 

59.9 

55.9 

53.1 

48.0 

40.8 

31.6 

30.2 

29.0 

27.8 

27.4 

55.5 

52.7 

53.0 

51.8 

45.8 

36.1 

32.3 

29.6 

23.5 

28.2 

27.6 

41.1 

48.3 

53.4 

50.5 

45.7 

39.2 

32.3 

28.2 

27.8 

27.9 

27.4 

45.0 

33.9 

44.6 

46.3 

39.3 

35.0 

31.2 

29.0 

27.8 

27.0 

26.0 

42.3 

33  8 

38.3 

37.2 

40.3 

36.5 

31.3 

28.3 

27.2 

21.7 

23.2 

42.6 

44.0 

44.2 

42.2 

.   37.0 

33.0 

29.4 

26.6 

25.2 

23.8 

23.0 

'    40.8 

40.7 

39.2 

35.7 

32.3 

28.7 

27.4 

25.0 

22.8 

20.8 

21.3 

-    38.7 

36.0 

36.2 

36.3 

2S.3 

26.6 

23.6 

22.1 

21.4 

20.8 

20.4 

37.8 

39.3 

38.7 

37.0 

34.3 

29.8 

25.5 

23.0 

21.8 

20.8 

20.0 

47.4 

48.4 

43.8 

36.3 

38.7 

34.5 

30.3 

27.2 

25.8 

24.3 

22.8 

51.5 

51.9 

49.0 

47.6 

43.5 

37.0 

31.7 

23.2 

25.6 

25.0 

25.0 

1 
t    '     55.5 

55.1 

53.2 

49.7 

44.6 

38.8 

33.7 

30.6 

28.6 

27.4 

26.6 

;    40.6 

i 

41.3 

39.6 

35.4 

37.3 

34.6 

31.8 

31.0 

30.0 

27.8 

27.0 

IH. 

49.65 

1 

47.97 

46.50 

44.33 

40.34 

34.94 

30.72 

27.88 

26.34 

25.26 

24.61 

12 


CpeÄH. 
Mittel. 


20.0 
22.0 
23.1 
23.0 


23.7 
23.3 
24.5 
25.6 
24.2 


26.9 
25.8 
21.6 
•22.6 
22.2 


24.2 
26.4 
25.4 
25.5 
27.7 


27.2 
24.0 
24.6 
23.1 
22.3 


20  9 
19.7 
20.6 
22.0 
24.3 


25.8 
25.8 


23.81 


28.08 
28.26 
32.42 
32.66 


32.74 
32.80 
33.75 
35.34 
32.60 


34.22 
34.50 
29.75 
♦31.42 
33.85 


35.87 
36.69 
37.76 
38.19 
37.11 


35.81 
33.39 
32.26' 
32.46 

29.79 


28.04 
27.46 
26.78 
30.37 
32.79 


36.00 
33.57 


32.80 
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TeMnepaTypa  noMBu 


m 


1 

[la    rjiyöHHt   0,01. 

HlCJO. 

Datum 

^0   n  0  J!  ; 

)r  A  H  . 

ff. 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

19.0 

18.3 

17.5 

17.0 

16.5 

17.5 

22.1 

27.4 

32.1 

36.7 

40.6     4 

2 

20.7 

20.2 

19.3 

18.5 

17.9 

18.5 

20.3 

26.9 

31.6 

35.8 

38.S     '• 

3 

22.6 

21.3 

21.1 

20.5 

20.2 

21.3 

22.5 

23.5 

29.4 

38.1 

42.0 

4 

23.6 

22.5 

21.4 

21.4 

21.2 

2i5 

25.7 

27^ 

35.4 

42.1 

45.7 

1 

« 

5 

23.7 

23.1 

22.6 

21.6 

21.7 

22.3 

24.2 

28.1 

35.1 

40.8 

40.9 

6 

24.3 

23.6 

23.1 

22.5 

22.5 

23.5 

24.7 

25.3 

28.0 

38.2 

1      45.5 

7 

24.2 

23.5 

22.7 

22.3 

22.3 

23.1 

25.4 

29.2 

31.4 

31.9 

44.3      ' 

8 

25.1 

24.1 

24.2 

23.3 

22,9 

24.3 

26.6 

29.7 

35.7 

42.8 

49.5 

9 

• 

26.6 

26.2 

25.3 

25.2 

25.2 

25.7 

27.4 

30.4 

37.3 

38.2 

37.7 

10 

25.3 

25.0 

24.5 

23.9 

23.8 

24.2 

25.1 

28.0 

31.1 

37.2 

1 

44.6 

11 

■ 

26.9 

25.8 

24.4 

23.5 

22.7 

23.2 

28.9 

33.5 

38.7 

44.3 

47.5 

12 

26.1 

24.7 

24.4 

24.3 

24.1 

24.4 

26.2 

29.3 

33.1 

37.1 

39.9 

13 

21.7 

21.7 

21.6 

21.4 

21.4 

21.8 

24.2 

29.4 

34.5 

42.9 

46.S 

14 

20.7 

20.6 

20.6 

19.5 

18.9 

20.2 

24.2 

30.5 

34.1 

40.8 

45.9 

i     15 

22.9 

21.9 

21.1 

20.5 

20.1 

21.4 

25.7 

32,3 

39.3 

46.1 

51.5 

1     16 

24.8 

24.0 

23.5 

22.9 

22.9 

23.8 

28.8 

34.6 

40.3 

45.7 

50.6 

1    17     1 

26.4 

26.1 

25.5 

24.4 

24.1 

25.1 

29.9 

,     35.5 

41.4 

46.6 

51.1 

■    18     ' 

25.8 

24.9 

24.1 

23.4 

22.5  1 

24.0 

28.7 

36,0  ' 

43.6 

49.9 

55  0 

;  19    1 

26.0 

24.5 

24.1 

23.5 

22.7  , 

23.1 

28.1 

34.3 

34.1 

46.3 

53.4 

3          ' 

^     20     ' 

28.2 

27.4 

27.0 

25.8 

25.1  : 

25.5 

30.7 

37.6 

37.3 

41.5 

45.4 

.     21     i 

26.1 

26.1 

25.7  1 

23.3 

22.3  . 

22.6  1 

26.5 

35.5  1 

36.6 

43.0 

35.1 

22     . 

23.9 

23.2 

23.0  . 

22.5 

22.5  1 

23.0  1 

25.4 

30.6 

35.2 

38.9 

43.3 

23     ! 

24.9 

23.7 

23.1 

22.5 

22.3  1 

23.2  i 

26.3 

33.5 

40.6 

46.9  j 

51.5 

24 

22.9 

22.5 

21.4 

20.9 

20.5 

20.8 

24.2 

27.7  , 

30.9 

32.7 

35.9 

25 

23.1 

23.4 

22.1 

21.7 

20.8  ; 

21.2 

.21.8 

25.1 

27.0 

34.0 

36.7 

i     26 

1                          t 

21.5 

21.1 

21.1 

21.1 

20.7  . 

20.9 

24.3  , 

28,2 

32.2  ' 

35.2 

37.5  • 

27      ' 

19.4 

19.1 

18.5 

18.4 

17.9  i 

17.9  ' 

21.9  . 

25.7 

29.0 

31.6 

33.2 

28 

20.1 

20.3 

19.7  j 

19.1 

18.4  ! 

18.9  : 

23.6 

28.2  , 

32.7 

371 

41.5 

29     • 

1 

21.7 

20.9 

20.1 

19.1 

18.5 

18.8 

23.9  } 

29.1 

1 

343 

40.1 

44.2 

■ 
i     30 

24.9 

24.3 

23.9  , 

23.7  i 

23.4 

23.7  i 

27.4 

1 

32.0 

37.5 

43.6 

47.5 

31 

26.5 

1 

26.0 

25,2 

24.6  i 

24.4  i 

1 

24.9 

28.6 

35.2 

39.6 

45.2  1 

48.8 

1 

'CpejiB.  • 

.\ßtteL 

23.66 

23.23 

22.64 

22.01 

21.63 

1 

22.30 

t 

25.59 

i 

30.31  ; 

1 

34.89  i 

1 

40.36 

1 

44.25     4 

4S 
31 
4S 
Ol 

3?; 


^T.< 
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Juli  1889.  . 

Temperatur  des  Brbdodens 

m 

in    der     Tiefe    O.Ol. 


1 

II 

0    n  0 

>  J  y  Ä  H  H. 

N  a  C 

h  m  i 

i  t  t  a 

^  g- 

CpeAH 
Mittel. 

a,! 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

i'    44.6 

i 

36.1 

35.0 

40.1 

37.1 

33.0 

28.7 

25.4 

23.5 

21.9 

20.9 

20.9 

28.18 

l|    40.7 

38.2 

33.9 

34.9 

36.4 

3^5 
3f8 

29.5 

27.2 

25.4 

24.1 

23.3 

22.9 

28.32 

'    48.6 

49.4 

48.8 

46.1 

42.8 

33.4 

30.3 

28.1 

26.5 

26.1 

24.6 

32.16! 

1    49.5 

48.1 

48.0 

44.7 

40.5 

34.5 

31.3 

27.9 

• 

26.1 

25.4 

24.9 

24.3 

32.60 ' 

1 

:    48.2 

46.7 

42.5 

42.1 

41.3 

37.0 

33.1 

30.1 

27.6 

26.6 

25.8 

25.2 

32.39 

r    47.4 

46.6 

47.0 

44.2 

39.6 

38.2 

33.9 

30.6 

28.5 

27.3 

26.1 

24.9 

32.74 

,'    50.7 

51.5 

50.1 

47.4 

43.7 

38.1 

33.1 

30.4 

28.5 

27.7 

27.0 

25.9 

33.47 

45.9 

51.9 

51.2 

49.2 

45.9 

38.1 

35.5 

32.9 

31.3 

29.6 

28.7 

27.2 

35.101' 

46.3 

46.7 

38.6 

39.4 

41.2 

35.4 

32.5 

30.4 

28.5 

27.1 

25.9 

25.4 

32.52 1 

'    49.2 

47.0 

51.0 

49.0 

39.4 

36.9 

34.0 

31.9 

30.6 

29.6 

28.5 

27.7 

34.01 

'    53.7 

50.0 

42.3 

39.8 

37.2 

34.5 

32.6 

30.8 

29.4 

28.6 

27.7 

26.9 

34.34 

!'    44.1 

35.9 

* 

36.6 

34.7 

29.3 

27.1 

25.4 

24.1 

23.5 

23.3 

22.8 

22.3  i 

29.73  i 

,    44.2 

40.9 

40.8 

39.1 

36.6 

34.0 

♦29.8 

♦27.7 

•25.8 

♦25.5 

♦23.9 

•23.1  1 

♦31.21] 

,    52.3 

1, 

52.7 

51.9 

49.0 

44.9 

39.9 

33.4 

29.9 

27.9 

26.2 

24.8 

23.7 

1 

33.44 1 

1 

"    57.1 

56.7 

54.9 

51.9 

47.5 

41.6 

35.1 

31.2 

*  29.1 

27.6 

26.6 

1 
25.5  1 

i 
35.95 

l    56.8' 

56.8 

55.6 

52.0 

45.2 

40.8 

34.3 

31.3 

29.4 

28.9 

28.3 

27.4 

36.82  1 

57.9  1 

57.7 

56.0 

53.1 

48.6 

42.4 

35.8 

32.1 

29.8 

28.9 

28.0 

26.9 

37.87  1 
38.44 ! 

59.3' 

69.4 

57.3 

54.3 

48.6 

42.7 

36.4 

32.5 

30.3 

29.6 

29.1 

26.91 

'    59.3 

i 

59.1 

55.9 

53.5 

49.3 

42.9 

36.4 

32.1 

30.4 

29.3 

28.7 

28.6' 

37.55 ; 

1 

51.51 

52.1 

52.6 

51.1 

46.2 

37.8 

33.9 

31.0 

29.8 

29.3 

28.7 

28.1 

36.14 : 

38.4: 

47.3 

51.2 

50.3 

46.1 

40.6 

33.9 

29.6 

28.9 

28.7 

28.3 

24.31 

33.40 

43.7, 

36.8 

43.6 

45.1 

39.9 

36.1 

32.3 

30.1 

28.8 

27.7 

26.9 

25.61 

32.25 , 

^  V  g    m          1 

42.8 

38.5 

38.1 

37.5 

40.4 

37.3 

32.5 

29.5 

28.1 

22.5 

23.6 

23.5 

32.60  i 

41.9; 

43.7 

43.7 

« 

41.7 

37.5 

34.1 

30.5 

27.5 

25.9 

24.7 

23.7 

22.9 

1 

29.85 

1 

1 

39.8  ' 

39.9 

38.6 

35.6 

32.7 

28.9 

27.8 

25.3 

23.6 

21.7 

21.6 

21.4 

28.05 , 

37.3 

35.7 

35.8 

35.6 

28.4 

26.8 

23.9 

22.2 

21.6 

20.9 

20.4 

19.7 

27.15 

38.0' 

39.4 

39.1 

37.5 

34.9 

31.3 

26.5 

23.9 

22  5 

21.4 

20.6 

20.9 

26.90 

46.4  1 

47.3 

43.5 

37.5 

38.9 

35.7 

31.3 

28.3 

26.7 

25.2 

23.6 

22.7 

30.47 

49.4] 

1 

50.5 

49.3 

47.1 

43.5 

38.9 

33.5 

29.9 

28.1 

26.7 

26.1 

25.3 

32.78 

1 

52.6 

52.9 

51.9 

49.3 

45.2 

40.4 

35.3 

32.1 

30.2 

28.7 

27.9 

26.9 

35.67 

41.2 

41.2 

39.2 

35.9 

37.6 

35.0 

32.6 

31.6 

30.6 

28.9 

27.9 

26.7 

33.58 

L  «.70 

46.99 

45.94 

44.15 

40.85 

36.49 

32.20 

29.35 

27.69 

26.45 

25.69 

24.78 

32.76 

20 
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m 


Ha    rjyÖHHt    0.02. 


4hcjio. 
Datum 


J^o     iiojyAHa. 


2 


1 

2 
.3 
4 


5 
6 

7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


25 
26 
27 
28 
29 


30 
31 


19.4 
21.2 
23.0 
24.4 


24.4 
25.0 
25.1 
26.0 
27.4 


26,0 
27.6 
27.0 
22.8 
21.4 


24.G 
26.5 
28.0 
27.6 
28.0 


29.5 
28.0 
26.0 
26.0 
23.6 


23.8 
22.0 
20.2 
21.0 
23.0 


26.0 
27.5 


I 


19.0 
20.7 
21.8 
23.3 


23.8 
24.3 
24.4 
25.0 

27.1 


25.6 
26.8 
25.6 
22.4 
21.1 


23.6 
25.8 
27.2 
26.8 
26.5 


28.6 
27.4 
24.0 
25.0 
23.1 


23.9 
21.6 
19.8 
21.0 
22.1 


25.4 
27.0 


Vormittag, 


3 


23.8 
23.6 
24.9 
26.0 


25.1 
25.7 
25.3 
22.3 
21.1 


22.8 
25.1 
26.6 
26.0 
26.0 


28.2 
27.0 
23.7 
24.3 
22.3 


22.8 
21.5 
19.3 
20.4 
21.1 


I 


5 


18.2 

17.5 

19.9 

19.2 

21.6 

21.1 

22.1 

22.0 

23.2 

22.4 

23.3 
23.1 
24.1 
25.6 


24.6 
24.6 
25.2 
22.0 
20.3 


22:2 
24.3 
25.8 
25.2 
25.5 


27.3 
25.5 
23.1 
23.6 
21.5 


22.6 
21.5 
18.9 
19.8 
20.2 


I 


6 


17.1 

18.6 
20.6 
21.8 


22.3 
23.0 
22.8 
23.6 
25.6 


24.4 
24.0 
24.8 
22.0 
19.6 


21.6 
24.2 
25.6 
24.4 
24.6 


26.6 
24.6 
23.0 
23.0 
21.1 


21.7 
21.0 
18.8 
19.2 
19.6 


17.7 
18.8 
21.3 
22.6 


.1 


25.0       24.6  !     24.3 
26.3  .     25.8  !     25.4 


22.4 
23.5 
23.2 
24.2 
26.0 


24.6 
23.8 
24.6 
22.2 
20.1 


21.9 
24.4 
25.6 
24.7 
24.5 


26.4 
24.3 
23.2 
23.6 
21.4 


21.6 
21.1 
18.6 
19.3 
19.5 


24.3 
25.5 


21.3 
20.2 
22.4 
25.0 


23.6 
24.4 
24.8 
26.0 
27.0 


25.0 
27.4 
25.8 
23.9 
23.0 


25.1 
27.2 
28.2 
27.2 
26.6 


28.8 
26.2 
24.9 
25.8 
23.7 


22.0 
23.4 
21.4 
22.6 
23.0 


26.2 
27.8 


8 


9 


10 


II 


25.5 
25.0 
23.2 
26.2 


26.9 
24.9 
27.8 
28.0 
29.0 


26.9 
30.2 
28.2 
27.5 
28.0 


29.0 
31.1 
32.2 
32.1 
31.8 


35.0 
32.2 
29.0 
30.7 
26.5 


24.0 
26.5 
24.5 
26.5 
27.2 


29.6 
31.9 


MmeLi  ^*-^     ^*-^^     '^^-^^     22-^^  '  ^2-^^  !  22.74     24.84     28.29 


29.5 
29.2 
27.7 
32.3 


31.8 
26.8 
29.7 
33.1 
34.0 


29.2 
34.4 
31.0 
31.4 
31.4 


33.9 
35.3 
36.2 
37.4 
32.4 


35.2 
34.0 
33.3 
35.9 
29.3 


26.2 
30.3 
27.4 
30.5 
31.6 


33.9 
35.5 


31.93 


33.7 
33.5 
34.3 
37.9 


36.2 
34.0 
30.7 
37.9 
36.2 


33.6 
39.1 
33.8 
37.4 
36.3 


38-8 
39.4 
40.3 
42.3 
39.4 


38.3 
37.4 
37.2 
40.7 
31.2 


31.4 
33.4 
30.0 
34.5 
36.4 


38.8 
39.4 


1 


37:2 
26.3 
39.6 
41.4 


37.5 
40.1 
38.6 
43.2 
35.8 


38JB 
42.5 
35.8 
40.7 
40.0 


43.1 
43.0 
44.0 
46.6 
45.3 


40.9 
34.8 
40.0 
44.3 

34.0 


34.7 
35.5 
31.7 

38.7 
40.2 


41.8 
42.6 


1: 


41 
44 


41. 
U 
iZ 

4a 
35 


t 


^ 
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Ä  y  ji,  H  II. 

6 

• 

!s  a  c 

h  111  j 

l  t  t  a 

g- 

GpoAH 
Mittelj 

m, 
l 

4 

5 

7 

8 

1 

1 

9 

1 

10 

11 

12 

1 

,    41.4 

,    38.6 

44.5 

'    45.6 

1 

36.3 
37.0 
45.6 
45.8 

34.1 
33.6 
45.7 
45.4 

38.0 
33.8 
44.3 
43.3 

i 
36.5 
34.6 
42.0 
40.4 

34.0 
33.8 
38.6 
36.0 

29.8 
30.2 
34.5 
32.4 

26.4 
27.9 
31.3 
29.4 

24.3 
26.1 
29.1 
27.4 

1 

22.81 
24.8 
27.5' 
26.3 

21.8 
23.8 
26.6 
25.7 

21.4 
23.4 
25.5 
25.0 

27.64 
27.87 
31.44  1 
31.90 

1 

44.0 

43.9 

45.4 

1    43.0 

40.7 

1 

43.8 
44.0 
46.8 
46.3 
43.2 

41.6 
44.0 
46.5 
47.2 
38.4 

40.6 
42.7 
45.1 
46.3 
38.2 

40.1 
39.3 
42.8 
44.2 
38.8 

36.8 
38.4 
39.1 
38.8 
35.4 

34.0 
34.8 
34.7 
36.2 
33.2 

31.2 
31.8 
31.8 
33.8 
31.3 

28.8 
29.9 
29.8 
32.2 
29.6 

27.6 
28.2  i 
28.7; 
30.8 

28.2' 

1 

26.6 
27.0 
27.9 
29.5 
27.0 

25.8 

25.8 

26.9! 

28.2 

26.2 

31.54' 
31.97  i 
32.59 , 
34.00  i 
31.90 

1    45.1 
'    48.1 
'    42.7 
,:     42.8 
45.0 
1 

44.0 
46.4 
36.7 
39.8 
46.2 

46.2 
41.7 
36.2 
38.9 
46.6 

45.6 
39.5 
35.2 
37.9 
45.3 

40.3 
37.3 
31.2 
35.8 
43.0 

37.7 
35.2 
28.8 
34.0 
39.8 

35.1 
33.4 
27.0 
♦30.5 
35.3 

33.0 
31.8 
25.6 
*28.6 
32.0 

31.6 
30.5 
24.8 
♦26.6 
29.8 

30.4' 
29.4 
24.3  1 
*26.2 
28.2 

29.3 
28.6 
23.8 
♦24.5 
26.8 

28.6 
27.8 
23.3 
♦23.7 
25.6 

33.05 
33.38 
29.58 ' 
30.33 

32.03 

1 

'    48.5 
49.0 

;    50.0 
51.4 
51.4 

1 

49.4 
49.7 
51.0 
62.4 
52.0 

49.0 
49.7 
50.5 
51.8 
•50.3 

47.6 
47.6 
49.1 
50.2 
49.4 

45.0 
44.6 
46.6 
47.2 
47.2 

41.4 
41.1 
42.6 
43.0 
43.0 

36.8 
36.4 
37.8 
38.2 
ö8.3 

33.5 
33.5 
34.4 
35.0 
34.2 

31.3 
31.5 
32.2 
32.4 
32.4 

29.6 
30.6 
30.8 
31.4 
31.2 

28.6 
29.8 
29.9 
30.7 
30.2 

27.4 

28.8 
28.6 
29.0 
29.8. 

34.21 
35.21 
36.28 
36.78 
36.17 

1 

43.3 

.    34.7 

1    41.2 

41.7 

39.6 

i' 

46.6 
41.9 
36.8 
38.6 
41.4 

47.2 
44.5 
40.9 
37.2 
42.0 

46.5 
45.5 
42.1 
36.7 
40.0 

44.2 
43.6 
39.4 
38.0 
37.4 

38.9 
40.2 
36.4 
37.2 
34.8 

35.6 
35.6 
33.2 
33.5 
31.4 

32.8 
31.9 
31.2 
31.0 
28.8 

31.4 
30.5 
29.8 
29.4 
27.0 

30.5 
29.8 
28.6 
24.1 

25.8 

1 

29.8 
29.3 
27.8 
24.4 
24.7 

29.2 
27.3 
26.6 
24.2 
23.9 

35.05 
32.83 
31.87 
31.87  , 
29.62 

1 

'i    38.3 

1    35.5 

,    36.5 

43.3 

45.0 

38.6 
35.6 
37.6 
44.4 
46.2 

38.0 
35.6 
37.8 
41.2 
45.8 

36.0 
34.7 
36.8 
38.0 
44.6 

34.0 
29.8 
34.8 
38.1 
42.6 

29.8 
28.0 
32.0 
36.0 
39.3 

28.5 
25.2 
27.8 
32.3 
34.9 

26.3 
23.4 
25.2 
29.4 
31.6 

24.6 
22.5 
23.6 
27.6 
29.6 

'     22.9 

21.8 

1     22.5 

,     26.2 

28.1 

22.4 
21.2 
21.6 
24.8 
27.3 

22.1 
20.6 
21.6 
24.0 
26.5 

28.07 
27.06; 
26.79 , 
30.02 
32.02 

1    46.3 
40.1 

1' 

47.2 
39.4 

47.1 
37.8 

45.9 
36.1 

43.6 
36.9 

40.6 
35.1 

36.7 
33.2 

33.8 
32.2 

31.9 
31.4 

30.2 
29.8 

29.2 

28.8 

28.1 
27.8 

34.38 
32.81 

.1 

1|  '^''^ 

43.57 

42.98 

42.02 

39.98 

36.96 

33.44 

30.78 

29.02 

27,65 

26.75 

25.89 

31.91 

20* 
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m 
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^  0    II  0  J  y  Ä  H  a. 


V  0  r  m  i  t  t  a  1?. 


iMittcl. 


24.5 
22.1 
21.0 
22.6 
24.2 


27.0 
28.4 


25.67 


6 


20.4 
21.5 
23.0 
24.2 


24.6 
25.0 
25.2 
26.0 
27.4 


26.3 
26.8 
26.9 
23.7 
22.0 


24.2 
26.4 

28.0 
27.8 
28.2 


29.6 
28.4 
25.4 
25.4 
23.2 


23.8 
22.4 
20.7 
22.0 
23.3 


26.5 
27.7 


25.03 


19.8 
20.9 
22.4 
23.9 


24.2 
24.7 
24.8 
25.6 
27.2 


26.0 
26.2 
26.4 
23.6 
21.5 


23.6 
26.2 
27.6 
27.2 
27.4 


28.9 
27.4 
24.9 
24.8 
22.7 


23.2 
22.Ü 
20.4 
21.4 
22.4 


26.2 
27.3 


24.54 


19.4 

20.8 

20.5 

20.8 

22.4 

22.8 

23.8 

24.6 

23.9 

24.2 

24.6 

25.0 

24.6 

25.0 

25.4 

26.1 

27.1 

27.3 

25.8 

25.8 

25.6 

26.4 

26.1 

26.4 

23.5 

23.9 

21.2  i     22.3 


I 


23,4 

26.0 
27.2 
26.6 
27.0 


28.5 
26.8 
24.6 
24.7 
22.3 


22.4 
21.8 
20.1 
21.0 
22.1 


26.0 
27.1 


24.23 


24.5 
26.6 
27.7 
27.2 
27.2 


22.5 
22.4 
20.9 
22.0 
23.1 


26.4 
27.5 


24.78 


12 


23.1 

25.6 

22.4 

25.2 

23.2 

24.8 

25.5 

28.0 

26.0 

27.8 

25.3 

26.0 

26.4 

27.7 

27.0 

29.6 

28.1 

30.5 

26.4 

27.6 

28.2 

30.3 

27.4 

28.9 

25.2 

28.3 

24.9 

27.9 

26.4 

'     29.6 

28.5 

31.0 

29.4 

28.8 
29.2 


28.6 

31.0 

26.7 

29.2 

25.1 

26.6 

25.4 

27.6 

23.1 

24.7 

23.0 
24.3 
22,7 
24,6 
25.6 


28.4 
29.6 


31.6 
32.0 
30.6 


32.4 
30.6 
29.4 
30.8 
26.7 


24.6 
26.6 
24.9 
27.5 
38.6 


30.9 
31.9 


26.41   '  28.64 


29.0 
28.8 
28.3 
32.0 


31.2 
28.1 
28.9 
33.0 
33.2 


29.6 
33.4 
30.7 
31.5 
31.0 


33.2 
33.5 
34.2 
35.0 
32.9 


33.6 
32.7 
32.2 
34.6 
28.5 


27.6 
29.4 
27.1 
31.0 
32.4 


34.1 
34.6 


31.46 


I 


I 


%. 


11 


31.6 
31.3 
33.0 
35.5 


33.4 
33.5 
32.2 
36.5 
33.3 


32.9 
36.6 
32.2 
34.2 
34,3 


36.6 
36.2 
36.C 
38.Ü 
36.5 


35.2 
32.7 
33.9 
37.3 
30.8 


30.3 
31.2 
29.6 
34..S 
35.6 


36.3 
37.3 


34.16       36 


36J 

3t..: 

37J 

37. 


3^, 
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i  'A- 

1 

1 

Cpew; 

i; 
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1 

3 

4 

5 

34.3 
32.1 
39.4 
38.9 

G 

33.1 
32.6 
37.8 
36.3 

'     i 

31.1 
31.2 
35.5 
33.9 

8     i 

29.0 ' 
29.4, 
33.0! 

31.8 

1 

i>     1 

27.1 
27.9 
31.2 

29.8 

t 

10 

25.6 
26.7 
29.6 
28.5 

11 

12 

Mittel. 

36.3 

34.4 

38.5 

,    40.0 

35.1 
34.3 
40.0 
41.0 

33.1 
32.8 
40.6 
41.1 

34.2 
32.0 
40.4 
40.3 

24.5 
25.7 
28.7 
27.7 

1 

23.5 ';  27.30 
25.0 1   27,37  1 
27.6     30.42, 
27.0,   31.22 

1 

38.3 
.    39.1 
39.3 
38.8 
35.5 

39.4 
39.4 
41.1 
40.2 
37.8 

38.7 
39.4 
41.7 
41.6 
37.0 

37.6 
40.0 
41.4 
41.6 
36.1 

37.7 
38.5 
40.4 
41.2 
35.8 

36.4 
37.4 
38.6 
39.0 
35.1 

34.8 
35.6 
36.0 
36.6 
33.8 

1 
32.6. 
33.6 
33.6. 
35.0 
32.4 

31.1' 
31.6  ' 
31.9 
33.6 
31.2 

29.5 
30.1 
30.6 
32.4 
30.0 

28.6 
29.0 
29.7 
31.3 
29.0 

1 

27.8  '  30.86' 
27.8    31.25 
28.8     31.82 
30.2  '  32.97 : 
28.1     31.50' 
1, 

39.1 
41.2 
39.0 

39.4 
41.4 
36.3 

40.4 
39.8 
35.2 

40.9 
38.1 
34.5 

39.6 
36.8 
32.4 

37.6 
35.6 
30.5 

35.8 
34.3 
29.0 

34.0 
33.1 
27.7 

• 

32.8 
32.0 
26.8 

31.7 
31.0 
26.2 

'     30.7 
30.2 
25.7 

30.1 1   32.09 
29.4,   32.51 
25.2,   29.72 
-      *29.78 

39.4 

40.6 

41.3 

41.0 

40.2 

38.6 

36.2 

33.8 

31.8 

30.9 

28.9 

27.7  1,  30.83 

i             j 

41.1 
41.0  ' 
41.3 
41.9 
41.1 

42.3 
42.2 
42.8 
43.3 
42.5 

42.6 
42.9 
43.1 
48,6 
42.7 

42.1 
42.3 
43.0 
43.3 

42.7 

41.3 
41.4 
42.3 
42.7 
42.3 

39.9 
39.8 
40.8 
41.1 
40.9 

37.6 
37.5 
38.6 
39.0 
38.9 

35.3 
35.4 
36.4 
36.7 
36.6 

33.4 
33.6 
34.5 
35.2 
34.8 

31.7 
32.3 
33.0 
33.6 
33.5 

!     30.7 

,     31.4 

32.0 

32.7 

32.4 

1:                ! 

29.6     32,74 

30.6  33.65 
31.1'   34.50 
31.5  ;  34,82 

31.7  '  34.48. 

1 

36.3 
31.3 
36.9 
38.9 
36.0 

38.9 
34.3 
35.8 
36.7 
37.8 

39.6 
37.2 
36.5 
35.5 
38.7 

40.2 
38.4 
37.9 
34.9 
37.8 

40.0 
38.6 
37.5 
34.7 
37.0 
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31.4 

31.0 

29.55 

29.3 

30.4 

31.1 

31.7 

32.0 

32.3 

32.3 

32.1 

31.8 

31.5 

31.2 

30.9 

30.21 

,1  '28.4 

•28.9 

•29.4 

•29.9 

•30.3 

♦30.5 

•30.5 

•30.3 

29.9 

29.5 

29.1 

28.7 

1*29.22 
*28.38 

27.4 

1 

28.4 

29.5 

30.3 

31.2 

31.8 

32.2 

32.3 

32.1 

31.7 

31.3 

30.9 

28.37 

1 

;  29.1 

30.1 

31.0 

31.9 

32.5 

33.1 

33.3 

33.4 

33.3 

33.1 

32.5 

32.1 

30.25 

!    30.2 

31.1 

31.9 

32.8 

33.6 

34.0 

34.3 

34.2 

33.9 

33.5 

33.1 

32.5 

31.29 

'    30.9 

31.7 

32.6 

33.5 

34.1 

34.6 

34.9 

34.9 

34.7 

34.3 

33.8 

33.3 

31.97 

31.1 

32.1 

33.1 

33.9 

34.5 

34.9 

35.8 

35.3 

35.1 

34.7 

34.2 

33.5 

32.35 

,'    31.0 

31.9 

32.7 

33.3 

34.1 

34.7 

34.9 

34.9 

34.7 

34.4 

34.0 

33.5 

32.36 

J    31.1 

31.5 

31.9 

32.5 

32.9 

33.4 

33.6 

33.6 

33.4 

33.1 

32.8 

32.3 

32.01 

'.    30.1 

30.1 

30.4 

30.7 

31.3 

31.8 

32.3 

32.4 

32.4 

32.1 

31.8 

31.5 

30.92 

;    29.6 

30.3 

30.7 

31.1 

31.5 

31.8 

32.0 

32.0 

31.8 

31.5 

31.1 

30.7 

30.25 

29.9 

30.7 

31.2 

31.5 

31.6 

31.7 

31.7 

31.7 

31.6 

31.4 

31.0 

.30,4 

30.04 ; 

27.7 

1 

28.3 

29.0 

29.7 

30.4 

30.8 

31.0 

30.9 

30.6 

1 

30.2 

29.7 

29.2 

28.72  i 

1 

;    26.9 

27.7 

28.5 

29.2 

29.7 

30.0 

30.1 

29.8 

29.5 

29.1 

28.5 

27.9 

27.86 

\    26.9 

27.5 

28.0 

28.5 

28.9 

29.0 

28.9 

28.5 

28.2 

27.7 

27.2 

26.7 

26.92 

25.5 

26.2 

26.9 

27.6 

28.1 

28.6 

28.8 

28.7 

28.4 

28.0 

27.5 

27.0 

26.19 

26.6 

27.9 

28.9 

29.9 

30.5 

30.8 

31.0 

31.0 

30.8 

30.4 

29.9 

29.4 

i  27.44 

28.0 

1 

29.2 

30.4 

31.6 

32.5 

33.1 

33.4 

33.3 

33.0 

32.5 

32.0 

31.5 

29.28 

'    29.5 

30.3 

31.0 

31.8 

32.4 

32.9 

33.2 

33.3 

33.1 

32.8 

32.3 

31.9 

30.58 

30.5 

1 

31.1 

31.5 

31.9 

31.9 

32.0 

32.0 

31.9 

31.9 

31.7 

31.3 

31.1 

30.78 

< 

4 

28.26 

29.02 

29.77 

30.48 

31.04 

31.44 

31.66 

31.64 

31.45 

31.12 

30.70 

30.24 

29.21 
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Ih)jb  1889. 

TeMnepaxypa  hoheh. 


m 


Ha    rjy6HBt    0.40. 


Hhcjo. 
iDatum. 


^0    noJiyAHH. 


1 

2 
3 

4 


5 
6 

7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


15 
16 
17 

18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


25 
26 
27 
28 
29 


30 
31 


CpcAH. 
iMittel. 


29.5 
30.1 
30.7 


80.7 

30.5 
29.7 
29.3 

29.2 


28.8 
28.3 
27.3 
27.3 
28.1 


28.9 
29.2 


28.03 


23.9 

24.1 

24.2 

24.2 

24.5 

24.6 

25.7 

25.8 

26.5 

26.5 

26.8 

26.7 

27.1 

27.1 

27.5 

27.5 

28.1 

28.2 

28,1 

28.0 

28.3 

28.3 

28.6 

28.6 

28.0 

27.7 

27.2 

27.1 

28.0 

28.1 

28.9 

28.9 

29.5 
30.1 
30.6 


30.7 
30.3 
29.7 
29.2 
29.1 


.28.7 
28.3 
27.1 
27.3 
28.1 


28.9 
29.3 


28.01 


23.7 
24.1 
24.4 

25.7 


26.3 
26.6 
26.9 
27.3 
28.1 


27.8 
28.1 
28.4 
27.4 
26.9 


27.9 
28.8 
29.4 
29.9 
30.3 


30.5 
30.1 
29.4 
29.0 

28.7 


28.5 
28.0 
26.8 
27.1 
27.9 


28.7 
29.1 


27.80 


10 


23.4 
23.8 
24.3 
25.4 


26.1 
26.3 
26.6 

27.1 
27.8 


27.5 
27.9 
28.1 
27.1 
26.6 


27.6 
28.5 
29.1 
29.4 
30.0 


30.2 

29.8 
29.1 
28.7 
28.5 


28.1 
27.3 
26.4 
26.8 
27.5 


28.5 
28.9 


27.50 


IIo      UOJiy^HH. 


1 


23.1 
23.6 
24.1 
25.3 


25.8 
26.1 
26.4 
26.9 
27.6 


27.3 
27.7 
27.8 
26.9 
26.4 


27.4 
28.3 
28.8 
29.5 
29.7 


30.0 
29.5 
28.8 
28.5 
28.0 


27.8 
27.0 
26.2 
26.5 
27.3 


28.2 

28.7 


27.26 


23.3 
23.7 
24.2 
25.4 


25.9 
26.1 
26.4 
27.0 
27.6 


27.3 
27.8 
27.8 
27.1 
26.7 


27.5 
28.3 
28.9 
29.5 
29.8 


29.9 
29.3 
28.8 
28.6 
27.9 


27.7 
27.0 
26.2 
26.7 
27.5 


28.2 
28.7 


27.32 


23.7 
24.0 
24.7 
25.8 


26.1 
26.4 
26.8 
27.3 

27.8 


27.6 
28.1 
28.0 
27.1 
27.0 


28.0 
28.7 
29.3 
29.8 
30.0 


30.0 
29.4 
28.9 
28.9 
28.2 


27.9 
27.1 
26.6 
27.3 
27.9 


28.5 
28.9 


27.61 


10 


24.0 
24.3 
25.3 
26.3 


26,6 
26.8 
27.2 
27.9 
28.0 


28.0 
2a5 
28.1 
27.2 
27.6 


28.6 
29.3 
29.8 
30.6 
30.5 


30.3 
29.6 
29.2 
29.1 

28.6 


28.1 
27.3 
27.1 
27,9 
28.5 


I 

■  C3€ 

I 


5i£ 


26J 
27. 
•27J 


■TT' 
-•  ■ 

25: 

2iJ 


.1 


29.0  a 

29.1  t 


28.01       21 


Juli  1889. 
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ni 

m 

m 

m 

0 

i  n 

der 

Tie 

f  e    0.84 

• 

1.65 

3.26 

3.99. 

0. 

V 

0  r  m 

1 1 1  a  g. 

N  a  c  h  in 

1  tta 

^  1 

CpCÄH. 

Mittel. 

l'  no  nojyxHH. 
1    Nachmittags. 

"1 

1 

1 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

1 
10 

,,       21.1 

21.1 

21.1 

21.2 

21.2 

21.2 

21.2 

21.2 

21.16 

18.1 

U.5 

14.8 

21.2 

21.2 

21.3 

21.3 

21.3 

21.3 

21.3 

21.4 

21.29 

18.2 

14.5 

13.6 

21.4 

21.4 

21.4 

21.5 

21.5 

21.5 

21.6 

21.6 

21.49  i 

18.2 

14.5 

13.7 

21.6 

21.6 

21.6 

21.7 

21.7 

21.9 

21.9 

21.9 

21.74 

18.3 

14.6 

13.7 

1 

21.9 

22.0 

22.1 

22.1 

22.1 

2212 

22.2 

22.3 

1 

22.11  "; 

18.4 

14.6 

13.7 

22.4 

22.4 

22.4 

22.5 

22.5 

22.6 

22.6 

22.6 

22.50 

18.6 

14.6 

13.7 

22.6 

22.7 

22.7 

22.7 

22.8 

22.9 

22.9 

22.9 

22.78 

18.7 

14.7 

13.7 

22.9 

23.0 

23.0 

23.0 

23.1 

23.1 

23.2  1 

23.2 

23.06 

18.8 

14.7 

13.8 

23.2 

23.3 

23.3 

1 

23.4 

23.4  , 

23.5 

23.5  1 

i 

\ 

23.5 

23.39 

18.9 

14.8 

13.8 

23.6 

23.6 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

1 

23.8  1 

23.8 

23.70  ' 

19.1 

14.8 

13.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.9 

23.9 

24.0 

24.0 

24.0 

23.90 

19.2 

14.8 

13.9 

24.0 

24,1 

24.1 

24.1 

24.2 

24.2 

24.2 

24.2 

24^4  i 

19.4 

15.0 

13.9 

.      24.2 

24.3 

24.3 

24.3 

24.3 

24.3 

24.3  ; 

24.3 

24.29  ' 

19.6 

15.0 

14.0 

24.2 

24.2 

24.2 

24.2 

24.2 

24.1 

24.1 

24.1 

24.16 

1 

19.7 

15.0 

14  0 

1 

24.1 

24.1 

24.1 

24.1 

24.1 

24.1 

24.2 

24.2 

24.12 

19.8 

15.0 

1    14.0 

24.2 

24.2 

24.3 

24.4 

24.4 

24.5 

24.5 

24.5 

24.38 

20.0 

15.1 

14.1 

24.5 

24.6 

24.7 

24.7 

24.8 

24.8 

24.9 

24.9 

24.74 

20.1 

15.2 

14.1 

24.9 

25.0 

25.0 

25.1 

25.2 

25-2 

25.2 

25.3  r  25.11 

20.2 

15.2 

1     14.1 

25.4 

• 

25.4 

25.4 

25.5 

25.5 

25.6 

25.6 

25.7  i   25.51 

1 

20.3 

i 

1     15.2 

i     14.1 

1 

25.7 

25.7 

25.7 

25.8 

25.9 

25.9 

26.0 

'i 
26.0  1  25.84 

20.5 

15.3 

1 

:     14.1 

26.0 

26.0 

26.0 

26.1 

26.1 

26.2 

26.2 

26.1  "  26.09 

20.6 

15.3 

,     14.2 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

1     26.1 

'  26.10 

20.8 

;   15.4 

,     14.2 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.0     26.09 

21.0 

i     15.5 

1     14.3 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

25.9      25.99 

21.1 

15.6 

1 

14.3 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.8 

25.8 

1  25.88 

21.3 

15.6 

14.3 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.7 

25.7 

25.6 

25.75 

21.4 

;     15.6 

14.4 

25.6 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.4 

25.4 

25  49 

21.5 

15.7 

'     14.4 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

,  25.25 

21.5 

15.7 

'     14.4 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.20 

21.5 

'     15.8 

14.5 

25.2 

25.2 

25-3 

25.3 

25.3 

25.4 

25.4 

25.4 

25.31 

21.5 

15.9 

1     14.5 

25.4 

25.5 

25.5 

25.5 

25.6 

25.6 

25.6 

25.7 

25.55 

21.6 

lb.9 

1  14.5 

• 

24.18 

24.20 

» 
24.22 

24.26 

24.28 

24.31 

24.32 

24.32 

24.26 

19.93 

15.13 

1 

,  14.04 

—             * 
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AßrycT-B  1889. 

TepMOMÖTpi»  Ch  MCpHWMT>  iirapuKOMt 
l.r>  Merpa  naj^b  noBcpxHocTbio  seMJiB. 


1, 
^HCJIO. 

Datum. 

1 
2 
3 

1 

I,-  -  — 
'      1 

21.7 
21.9 
20.3 

)\ 

0    n 

0  J  y 

4 

21.2 
21.1 
19.3 

Ä  11   JI. 

1 
G 

21.9 
21.6 
20.3 

V   0 

r  m  i 

t  t  a 

2 
'     19.6 

;   21.8 

19.9 

3 

19.4 
21.7 

'     20.3 

1 

i     5 

21.4 

!     21.3 

20.1 

7 

8 

9 

10 

11 

24.0 
23.3 

19.6 

i     25.3 

1     27.0 

21.9 

30.5 
,     28.5 
1     23.7 

30.8 
30.9 
25.4 

32.1 

29.4 

I 

4 
5 
6 

7 
8 

18.1 
18.6 
17.3 
17.7 
17.3 

18.2 
18.6 
16.5 
17.7 
17.9 

17.7 
18.5 
15.7 
17.7 
'     17.5 

18.4 
18.2 
15.9 
17.5 
15.7 

17.8 
18.0 
15.4 
15.6 
15  9 

20.7 

17.9 

16.8 

1     21.6 

i     21.1 

i 

23.5 
18.5 
19.2 
26.6 
24.9 

24.9 
19.4 
25.0 
28.1 
28.2 

1 

.     26.6 

19.3 

29.0 

28.9 

1     28.9 

27.1 

16.9 

30.4 

.     29.4 

1     30.4 

1 

1 

27.1 
19.Ö 

3*r'> 

29.7 
32.2 

9 
10 
11 
12 
13 

1     17.5 
'     17.5 
16.5 
i     21.9 
'     20.7 

17.0 
16.1 
15.9 
21.4 
19.8 

15.9 
15.9 
15.5 
20.9 
19.1 

15.2 
15.4 
14,9 
20.0 
20.2 

15.7 
15.2 
14.3 
18.9 
20.5 

19.6 
18.1 
19.0 
21.7 
21.3 

23.0 
24.9 
24.6 
26.2 

'     29.5 

] 

28.6 
28.6 
28.4 
29.9 
31.1 

30.3 
32.0 
31.7 
'     32.3 
31.8 

30.8 
31.7 
33.4 
33.4 
32.4 

32.3 
32.1 
35.J 
34.1 

30.^ 

14 
15 
16 
17 
18 

18.5 
20.7 
!     23.8 
24.9 
21.1 

18.1 
20.5 
23.4 
23.1 
21.3 

17.3 
20.1 
22.3 
23.1 
21.6 

16.0 
18.9 
22.0 
22.3 
21.3 

15.8 
18.8 
21.5 
21.3 
21.0 

20.0 
22.9 
23.3 
21.1 
21.3 

25.8 
'     26.8 
26.5 
25.0 
25.0 

28.8 
29.7 
25.4 
28.0 
28.2 

31.4 
32.7 
34.1 
31.1 

27.8 

32.9 
33.7 
34.6 
31.9 
28.6 

34.:» 

34.7 
35.8 
33.1 

29.5 

19 
20 
21 
22 
23 

19.5 
20.8 
15.1 
19.7 
222 

1^.7 
20.5 
14.3 
18.2 
20.8 

19.4 
20.2 
13.7 
18.3 
20.4 

19.9 
19.7 
13.2 
17.3 
20.9 

19.5 
19.2 

16.4 
20.9 

19.6 
19.7 
16.2 
19.0 
-21.0 

20.7 
21.1 
22.1 
26.9 
24.8 

22.8 
22.9 
27.1 
29.3 
30.1 

1 

24.7 
21.5  ' 
29.5  : 
31.7 
29.8 

1 

26.8 
22.7 
30.8 
31.5 
30.9 

1 

28.8 
'     25.1 
32.2 
33.0 
31.8 

24 

25   : 

26 

27      1 

28    : 

19.9 
18.2 
17.1 
15.9 
16.0 

19.6 
20.5 
16.4 
15.6 
15.6 

18.1 
20.1 
15.0 
15.1 
15.5 

16.6 
17.5 
14.4 
14.7 
15.9 

17.0 
16.2 
12.9 
13.3 
14.8 

17.6 
16.9 
15.7 
15.5 
16.2 

24.4 
17.8 
21.9 
23.2 
23,1 

28.6 
20.4 
28.1 
28.6 
29.4  . 

27.4  ■ 
21.3 
33.4  ' 
32.4 
28.9  t 

30.2 
25.1 
34.4 
31.2 
33.1 

33.3 
26.0 
33.0 
33.7 
33.2 

29 
30 
31 

17.6 
18.8 
19.3 

16.8 
17.7 
18.3 

16.2 
17.2 
17.5 

16.5 
16.3 
15.9 

15.6 
15.7 
15.4 

16.6 
16.9 
16.8 

18.4 
26.3 
27.8 

1 

29.2 
30.1 
29.6 

32.3 
31.2 
31.0 

• 

32.1 
33.1 
31.6 

34.3 
35.7 
32.8 

CpeAH. 

IVTittel. 

19.23 

18.74 

18.29 

17.82 

17.35 

19.29 

23.72 

27.18  , 

* 

1 

29.22 

30,26 

1 
31.35     2 
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August  1889. 

Tliermometer  mit  geschwärzter  Kugel 
1.5  Meter  über  dem  Enlboden. 


1 

n 

0    n  C 

^  Ji  y  . 

i(  H  H. 

N  a  c 

h  m 

i  t  t  a  g. 

1 
jGpe;iH. 

1 

1                1 

—  —  — 



-  —  - 

—       - 

—    — 

— 



1 

Mit  toi. 

1     ; 

1 

2 

3 

4 

^ 

0 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 



32.3 ; 

30.3 

33.7 

32.4 

27.4 

25.2 

23.5 

23.3 

23.4 

22.7 

22.6 

22.5 

25.75 

32.1  1 

29.9 

32.7 

31.7 

29.7 

27.8 

23.7 

22.5 

21.6 

21.7 

20.9 

20.5: 

25.58 

27.1 : 

1 

27.6 

29.« 

26.1 

24.5 

23.7 

22.1 

21.0 

20.2 

19.9 

19.5 

19.1. 

1 

1  22.79 

1 

28.7  ! 

29.6 

30.7 

30.4 

30.3 

25.8 

22.8 

21.8 

20.8 

20.7 

19.7 

18.7  1 

1 

'  23.72 

21.0  : 

20.8 

20.2 

22.7 

21.8 

20.7 

19.7 

19.2 

18.9 

18.7 

17.5 

1?.3 

19.28 

31.6 

32.1 

33.0 

33.1 

33.3 

30.0 

24.6 

21.1 

21.0 

18.9 

18.9 

1     18.1' 

i  24.02 

33.1 

33.7 

34.1 

34.1 

33.7 

31.0 

25.9 

23.8 

20.9 

19.7 

19.1 

16.3  i 

25.32 

34.1 

34.1 

35.4 

34.5 

34.5 

31.2 

24.9 

23.1 

22.5 

20.3 

18.9 

17.9 

25.59 

34.2 

34.0 

36.0 

35.1 

33.9 

31.0 

24.6 

22.7 

22.2 

21.3 

20.1 

18.7 

25.53 

33.9 

34.9 

34.9 

34.2 

34.0 

32.0 

25.7 

23.2 

21.6 

20.0 

18.2 

17.4 

25.41 

37.5  : 

36.8 

•     33.5 

36.6 

36.6 

31.3 

26.6 

25.8 

24.7 

24.0 

22,9 

22.5 

26.75 

36.3 

37.3 

37.1 

38.1 

37.9 

34.5 

29.5 

27.6 

26.0 

22.7 

21.9 

21.2; 

28.55 

29.0  , 

« 

25.5 

29.9 

29.8 

35.4 

31.3 

24.7 

23.3 

22.0 

21.9 

19.7 

19.1 1 

1 

1  25.84 

1 

35.8 

38.0 

37.2 

37.2 

35.6 

33.9 

26.6 

25.5 

23.6 

22.8 

22.3 

21.7 

27.22 

36,7 

36.5 

37.0 

33.3 

31.7 

31.9 

27.6 

27.3 

26.7 

25.2 

24.1 

24.3 

28.22 

35.1 

37.0 

37.7 

32.5 

33.0 

31.6 

30.1 

29.7 

29.1 

29.0 

27.4 

26.5 

29  42 

35.2 

36.6 

38.0 

36.4 

33.3 

25.S 

24.1 

23.2 

22.8 

22.3 

22.7 

21.7 

27.55 

30.9 

30.1 

30.8 

30.2 

25.4 

23.9 

22.2 

21.7 

20.7 

20.7 

20.8 

19.9 

24.71 

30.3 

30.2 

25,8 

23.8 

23.0 

23.5 

22.8 

22.5 

21.9 

22.7 

21.6 

20.8 

23.34 

25.6 

24.1 

25.2 

25.0 

25.4 

24.3 

22.3 

20.1 

19.4 

17.9 

16.9 

16.4 

21.70 

30.1 

31.8 

33.1 

28.9 

27.9 

27.1 

24.6 

23.6 

22.1 

21.5 

20.8 

20.3 

23.80 

34.9 

35.1 

36.1 

26.3 

34.2 

31.5 

25.9 

24.5 

23.5 

22.2 

22.7 

22.5 

26.87 

32.7 

31.6 

30.8 

35.1 

32.4  1 

1 

28.6 

25.3 

23.4 

22.6 

22.3 

22.0 

20.4 

26.26 

34.4 

32.0 

31.9 

33.2 

29.7 

27.4 

24.6 

25.9 

24.4 

22.9 

22.2 

23.8 

25.82 

29.5 

30.7 

35.7 

34.9 

29.8 

25.1 

22.8 

21.7 

20.6 

18  6 

18.6 

18.2 

23.12 

:$5.6 

37.3 

37.8 

36.0 

35.2 

30.8 

25.4 

21.7 

22.3 

21.2 

18.7 

16.9 

25.60 

34.5 

36.2 

35.2 

36.9 

34.9 

30.1 

24.2 

22.6 

20.9 

18.7 

17.3 

17.3 

25.05 

35.1 

37.2 

37.4 

36.5 

35.8 

30.6 

27.0 

22.2 

21.9 

20.5 

19.6 

18.7 

25.78 

36.7 

36.2 

36.8 

36.7 

36.1 

31.0 

26.3 

23.6 

21.7 

21.3 

20.1 

20.3 

26.18 

36.0 

35.7 

36.8 

37.0 

36.3 

30.7 

26.1 

23.3 

22.1 

20.4 

19.5 

19.1 

26.59 

35.5  , 

35.4 

36.4 

34.1 

31.3 

29.6 

25.4 

22.7 

22.2 

21.1 

20.8 

18.9 

25.99 

32.79  ' 

1 

32.85 

33.57 

32.99 

31.74 

28.80 

24.89 

23.34 

22.40 

21.41 

20.58 

19.97 

25.40 
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ABrycTL  1889. 

TepMOMexp'B  Ha  nosepxHOCTH  seMJiii. 


Datum. 

• 

Ä 

0    II  0  j[  y  ;(  H  fl. 

1                  1 

V  0 

r  m  i 

t  t  a  «] 

= — —  — 1 

r 

1 

2 

3      ' 

4    ; 

0 

6 

8 

9 

10 

11 

1 

1 

24.0 

1 
23.4 

1 

2?.8  ' 

22.4 

22.0 

I 
22.2 

1 

24.0 

27.0 

33.8 

41.0 

42.6 

2 

24.0 

23.6  s 

22.8 

21.1 

21.0 

21.2 

24.6 

30.0 

38.8 

46.2 

43.5 

3 

22.4 

22.2  ' 

21.9 

20.0  1 

20.5 

21.5 

21.6 

25.4 

29.6 

33.4 

40.9      1 

4 

1^.2 

1 
1 
18.4 

X7.7 

17.4 

17.0 

17.6 

24.6 

30.9 

37.2 

43.2 

46.8      d 

5 

20.6  1 

20.8 

21.1 

20.9 

20.8 

21.0 

22.0 

23.7 

24.1 

22.0 

23.0      % 

6 

19.4 

18.0 

17.6 

18.0 

17.4 

19.2 

21.6 

30.0 

38.2 

46.3 

51.1      9 

7 

20,8 

20.6  ! 

19.9 

19.5 

17.9 

19.3 

28-6 

34.0 

40.9 

46.3  : 

50.9      9 

8     ' 

i 

20.2 

21.4 

20  3 

18.4 

18.2 

19.3 

26.2 

33.6 

41.0 

46.8 

52  3       '^ 

9 

20.3 

19.4 

18.8 

18.0 

17.8 

18.9 

24.6 

32.6 

41.0 

46.7 

1 

51 .6        5 
52.1       * 

10 

20.5 

19.4 

18.6 

18.2 

17.7 

18.2 

25.0 

33.6 

41.3 

46.8 

11 

19.6 

18.8 

18.2 

17.6 

16.8 

18.0 

24.8 

33.0 

41.8 

48.9 

53.3       'd 
54.9       U 

12 

22.8 

22.2 

21.6 

21.0 

20.2 

20.7 

27.5 

35.6 

42.7 

48.8 

13 

22.8 

22.4 

22.2 

23.2 

22.7 

23.0 

29.4 

36.4 

42.6 

45,2 

43.0       ^ 

14 

20.5 

19.8 

19.1 

18.5 

17.9 

18.7 

25.0 

34.0 

42.2 

49.1 

54.1       31 

15 

23.0 

22.2 

21.7 

20.9 

20.5 

21.5 

27.6 

35.6 

43.7 

49.3 

553       5i 

16 

25.0 

24.8 

23.5 

23.0 

22.4 

22.6 

28.3 

30.8 

44.0 

49.0 

54.9       5i 

17 

25.9 

25.0 

24.4 

23.6 

23.2 

23.8 

28.4 

32.2 

41.9 

48.6 

53.2       51 

18 

23.0 

23.0 

22.7 

22  8 

22.2 

22.7 

26.2 

35.4 

39.0 

44.6 

47.6       t 

19 

20.2 

19.9 

19.2 

21.0 

21.2 

21.3 

23.8 

27.2 

32.0 

39.3 

42.6       i 

20 

21.4 

21.4 

21.1 

20.6 

20.0 

20.9 

22.6 

27.3 

24.6 

26.5 

32.6      2 

21 

16.4 

15.7 

15.0 

14.5 

14.4 

15.0 

21.7 

30.8 

39.2 

45.5 

52.4       5 

22 

21.8 

20.3 

19.5 

19.2 

18.3 

18.7 

25.3 

333 

41.4 

46.6 

52.2       5 

!    23 

24.3 

22.6 

22.4 

23.2 

23.0 

23.0 

26.7 

36.2 

40.0 

45.0 

45.8       4 

24 

20.8 

20.1 

19.6 

18.5 

18.2 

18.6 

23.4 

33.2 

35.3 

40.6 

45.4       1 

25 

20.5 

18.7 

19.0 

17.3 

16.8 

17.8 

19.1 

23.6 

22.8 

33.6 

35.6      : 

26 

19.4 

18.0 

16.4 

16.0 

15.0 

15.8 

22.4 

31.3 

40.7 

49.2 

53.1       i 

27 

18.4 

17.6 

17.1 

16.7 

15.6 

16.2 

22.5 

32.0 

41.0 

47.0 

52.7 

28 

18.7 

18.5 

18.3 

17.7 

16.6 

17.2 

25.0 

35.8 

37.0 

48.5 

53.1 

29 

19.8 

19.0 

18.8 

18.5 

18.2 

19.0 

20.4 

32.5 

41.2 

47.0 

53.6 

30 

21.2 

20.2 

19.7 

18.9 

18.2 

18.4 

24.4 

32.8 

41.3 

47.4 

54.0 

31 

20.8 

20.0 

19.2 

1S.4 

17.9 

19.0 

25.5 

33.5 

41.3 

47.5 

52.7 

CpeAH. 
Mittel. 

21.22 

20.56 

20.01 

19.50 

19.02 

19.69 

24.61 

31.74 

38.12 

44.05 

1 
4B.29     5 

August  1889. 

Thermometer  auf  dem  Erdboden 
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n  0    n  0  .1  }  A  H  H. 


Nachmittag. 


1 


2 


3 


5 


6 


45.7 
52.6 
39.8 


49.7 
25.2 
53.7 
56.1 
56.1 


56.3 
56.8 
58.1 
59.3 
36.7 


5Ö.7| 
50.7 

56.7  1 

57.3 

50.6 


45.5 
34,2 
48.2 
57.8 
45.8 


55.3 
46.4 
56.9 
56.7 
57.5 


57.5 
56.6 
56.7 


I  51.78 


9 


10    t    11 


12 


CpeAH. 
Mittel. 


t 


46.6 
44.1 
41.0 


49.2 
24.6 
52.5 
55.9 
55.5 


56.5 
56.2 
58.4 
58.0 
29.4 


58.8 
59.1 
52.5 
55.8 
49.2 


45.2 
29.2 
53.6 
56.9 
46.6 


42.4 
42.0 
56.3 
55.7 
56.5 


56.6 
56.6 
54.9 


50.19 


46.6 
48.4 
45.2 


47.8 
23.6 
50.5 
52.9 
52.9 


52.9 
53.1 
49.1 
56.1 
37.6 


56.1 
54.5 
54.4 
56.1 
47.0 


37.8 
34.4 
50.7 
54.3 
42.7 


39.0 
42.7 
51.7 
52.9 
53.9 


54.5 
54.0 
52.5 


48.58 


41.0 
44.6 
37.4 


43.2 
28.6 
46.5 
48.7 

48.1 


48.8 
48.3 
49.5 
51.1 
37.3 


51.8 
44.1 
39  7 
49.8 
41.4 


27.8 
30.0 
40.2 
49.1 
43.7 


39.0 
45.7 
46.7 

47.8 
48.4 


49.0 
49.2 
47.6 


44.00 


36.4 
38.6 
32.5 


40.6 
27.9 
40.9 
42.6 
42.4 


42.8 
42.7 
44.4 
45.2 
40.3 


45.3 
37.0 
39.8 
44.1 
34.3 


24.8 
29.6 
34.8 
41.6 
36.3 


32.6 
36.3- 
41.0  1 
41.6; 
41.8. 


42.3 
42.3 
38.5 


38.75 


31.4 
33.0 
29.1 


31.8 
24.4 
34.0 
35.4 
35.4 


35.4 
35.7 
36.6 
38.0 
34.0 


37.6 
36.3 
35.8 
31.6 
29.0 


24.6 
27.7 
31.1 
35.0 
31.7 


30.5 

30.2 ; 

33.31 
33.8' 
34.2 


34.6 
34.3 
33.2 


32.86 


28.8 
28.0 
25.8 


26.6 
22.4 
28.3 
29.6 
29.5 


29.6 
29.3 
31.0 
33.0 
27.8 


31.1 
30.7 
32.6 
28.0 
25.6 


23.2 
24.2 
27.5 
29.9 
29.0 


27.2 
25.0 
27.9 
28.0 
29.0 


29.4 
29.4 
28.1 


28.24 


27.4 
25.5 
24.0 


24.6 
21.3 
25.2 
26.6 
26.5 


26.5 
26.3 
28.1 
30.2 
25.2 


28.1 
29.0 
31.8 
25.8 
24.0 


22.8 
21.4 
25.8 
27.8 
25.9 


26.7 
23.5 
25.1 
25.4 
26.0 


26.8 
27.0 
25.8 


26.00 


26.6 
24.3 
22.7 


23.5 
21.3 
23.7 
24.3 
24.6 


24.8 
24.2 
26.7 
28.2 

24.8 


26.8 
28.3 
30.6 
24.8 
24.0 


22.5 
19.7 
25.1 
27.7 
24.8 


25.5 
22.0 
23.7 
23.6 
24.4 


25.1 
25.3 
24.7 


24.78 


25.6 
23.1 

21.8 


23.0 
20.8 
22.8 
22.8 
23.5 


23.4 
23.0 
25.4 
26.3 
23.4 


25.6 
26.8 
30.3 
24.3 
22.2 


22.2 
18.8 
24.4 
25.6 
24.2 


24.2 
20.7 
22.2 
22.0 
22.9 


23.8 
23.9 
23.8 


23.67 


24.7 
22.4 
21.2 


21.7 
19.6 
22.7 
21.9 
22.3 


23.2 
21.8 
24.4 
24.5 
22.3 


24.6 
25.5 
29.1 
23.7 
22.3 


21.3 
18.0 
23.6 
25.6 
23.4 


23.8 
20.8 
20.6 
20.7 

21.8 


22.6 
22.4 
23.2 


22.76 


24.3 
22.5 
20.5 


20.4 
19.6 
21.0 
21.0 
21.1 


21.6 
20.6 
23.6 
23.6 
21.2 


31.37 
32.05 
28.80 


30.95 
22.66 
32.08 
33.82 
33.77 


33.62 
33.55 
34.28 
36.17  i 
30.66 


23.9     35.24 
25.4  li  35.70  j 
27.5!   36.10 


23.5 
21.0 


20.8 
17.3 
22.9 
25.4 
21.8 


24.2 
20.6 
19.3 
19.5 
20.8 


21.9 
21.4 
21.6 


21.93 


35.48 
32.00 


27.95 
24.72 
31.01 
34.58 
32.04 


30.61 
27.48 
32.40 
32.52 
33.34 


33.70 
33.96 
33.50 


32.13 
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m 


Ha    rjydHHt   O.Ol. 


Datinn. 

;i 

,  0     n 

0  J  y 

rl     H     Ä. 

V  0 

r  in  i 

t  t  a 

g- 

1 

1 
1 

1 

2 

3 

4 

'      5 

1 

6 

/ 

8 

9 

10 

'     11 

1' 

1 

24.7 

23.9 

23.3 

22.7 

22.3 

22.3 

23.9 

26.5 

31.6 

37.9 

!     39.9 

i»i 

2 

24.7 

24.5 

23.5 

21.9 

21.5 

21.5 

24.2 

29.1 

34.7 

41.5 

42.2 

\t 

3 

23.5 

23.1 

22.7 

21.4 

21.1 

21.9 

22.7 

24.8 

28.3 

31.9 

38.9 

1 

1% 

4 

20.7 

19.7 

19.1 

18.7 

18.1 

18.5 

23.4 

28.9 

34.6 

40.0 

43,8 

47 

5 

21.8 

21.8 

21.9 

21.7 

21.7 

21.7 

22.3 

23.7 

24.6 

23.2 

23.4 

n 

6 

20.2 

19.0 

18.7 

18.7 

18.3 

19.5 

21.3 

27.5 

34.9 

42.4 

47.6 

^ 

7 

22.1 

21.9 

20.9 

20.7 

19.3 

20.0 

26.7 

31.6 

38.3 

43.8 

48.6 

9] 

8 

21.6 

22.3 

21.5 

19.9 

19.4 

20.2 

25.3 

31.6 

38.2 

44.3 

:     49.5 

ii 

9 

21.9 

20.8 

20.4 

19.5 

19.1 

19.9 

24.2 

30.9 

38.0 

;   44.1 

'     49.1 

10 

22.1 

21.1 

20.3 

19.5 

19.0 

19.4 

24.5 

31.6 

38.3 

44,5 

i     49.8 

y 

11 

21.3 

20.5 

19.7 

19.2 

18.4 

18.9 

24.2 

31,1 

39.0 

45,6 

50.4 

« 

d 

12 

24.2 

23.5 

22.9 

22.3 

21.6 

21.7 

26.7 

33.5 

40.0 

:     46.4 

51.7 

> 

13 

24.2 

24.1 

23.4 

24.0 

23.6 

23.8 

28.2 

34.7 

40.3 

43.7 

,     42.4 

4 

14 

21.7 

21.1 

20.4 

19.9 

19.2 

19.6 

24.4 

31.7 

39.3 

45.7 

1 

1     51.2 

• 

9 

15 

i     24.4 

23.5 

23.1 

22.2 

21.9 

22.3 

26.8 

33.5 

40.7 

47.0 

52.4 

ö( 

16 

26.1 

25.5 

24.5 

24.1 

23.7 

23.7 

27.7 

31.4 

40.9 

46.8 

:     52,1 

u 

17 

27.1 

26.3 

25.5 

24.7 

24.3 

24.5 

28.1 

31.5 

39.9 

46.7 

51.7 

a 

1'     18 

24.4 

24.3 

23.1 

23.5 

23.2 

23.5 

25.2 

33.3 

37.3 

42.9 

46.5 

41 

1, 

:    19 

21.7 

21.2 

20.5 

21.9 

21.9 

22.1 

24.1 

27.3 

31.7 

39.0 

4>,7 

t 

20 

1     21.8 

21.7 

21.5 

21.3 

21.0 

21.3 

22.7 

26.9 

25.2 

26.5 

31.6 

21 

!    17.8 

17.1 

16.3 

15.7 

15.6 

16.1 

20.8 

28.3  ' 

35.8 

42.5 

49.3 

s 

22 

'     23.1 

21.6 

20.9 

20.4 

19.7 

19.7 

24.4 

31.4 

38.7 

44.8 

50.5 

B 

23 

25.6 

23.9 

23,7 

23.9 

24.1 

23.7 

26.4 

34.2 

38.5 

43.9 

44.1 

4 

24 

22.2 

21.4 

20.9 

19.9 

19.4 

19.6 

23.0 

31.0 

34.3 

38.4 

42.7 

< 

25 

22.6 

19.8 

19.1 

18.7 

18.1 

18.7 

19.8  ; 

23.5 

23.2 

31.8 

35.0 

3 

26 

20.8 

19.5 

17.9 

17.5 

16.7 

16.9 

21.3 

28.8 

36.7 

43.9 

49.9 

$ 

27 

20.2 

19.3 

18.7 

18.2 

17.3 

17.5 

21.8 

29.5 

37.1 

44.3 

49.9 

s 

28 

20.6 

20.2 

19.7 

19.4 

18.2 

18.3 

24.1 

32.3 

35.3 

453 

49.7 

^ 

29 

21.5 

20.6 

20.1 

19.9 

19.5 

19.8 

21.0 

30.0 

37.9 

44.5 

50.7 

» 

i    30 

22.6 

21.7 

21.1 

20.1 

19.5 

19.5 

23.4 

30.6 

38.4 

45.2 

50.8 

5 

:    31 

22.1 

21.5 

20.8 

19.9 

19.4 

19.9 

24.1 

31.3 

38.4 

44.7 

50.4 

' 
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Mittel. 

22.56 

21.82 

21.16 

20.69 

20.20 

20.52 

24.09 

30.06 

35.81 

41.72 

46.09 

4< 

August  1889. 

Temperatur  des  Erdbodens 


321 


m 


in  der  Tiefe   O.Ol. 


n 

0     n  ( 

[)  j  jr  Ä  H  H. 

■ 

N  a  c 
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t  t  a 

g. 
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• 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

44.1 

47.0 

45.2 

40.6 

37.3 

32.9 

30.3 

28.6 

27.6 

26.6 

25.7 

25.5 

31.30 

49.7 

43.5 

47.1 

44.4 

39.6 

34.7 

29.7 

27.3 

25.9 

24.6 

23.8 

23.5 

31.92 

39.3 

41.3 

43.9 

38.7 

34.1 

30.4 

27.3 

25.4 

24.3 

23.3 

22.5 

21.9 

29.15 

48.3 

48.1 

47.1 

44.2 

41.3 

34.3 

29.0 

26.6 

25.3 

24.4 

23.4 

22.0 

31.13 

24.9 

24.6 

24.1 

27.2 

27.6 

25.0 

23.3 

22.2 

21.9 

21.5 

20.5 

20.1 

23.13 

51.7 

51.7 

49.8 

46.9 

42.2 

35.9 

30.4 

27.1 

25.4 

24.3 

24.1 

22.5 

32.04 

54.5 

54.7 

52.9 

49.4 

44.2 

37.7 

31.6 

28.5 

26.5 

24.6 

23.5 

22.6 

34.06 

54.9 

54.7 

42.7 

48.8 

43.9 

37.6 

31.7 

28.5 

26.5 

25.2 

23.9 

22.7 

1 

33.65 

55.0 

55.1 

52.9 

49.2 

44.1 

37.7 

31.9 

28.5 

26.7 

25.2 

24.5 

1 
23.3 

33.96 

55.2 

55.6 

53.1 

49.1 

44.2 

38.1 

31.6 

28.2 

26.2 

24.7 

23.5 

22.3 

33.98 

56.2 

57.0 

51.1 

49.3 

45.3 

38.9 

33.1 

29.9 

28.2 

27.0 

25.9 

25.0' 

34.56 

57.4 

57.1 

55.8 

52.0 

46.5 

40.4 

34.9 

31.9 

29.8 

28.0 

26  4 

25.3! 

36.42 

37.5 

32.9 

36.4 

37.1 

40.2 

35.7 

29.7 

26.9 

27.1 

24.7 

23.6 

22.61 

1 

31.23 

57.3 

57.2 

55.5 

52.0 

46.7 

39.7 

33.4 

30.0 

28.5 

27.1 

26.2 

1 
25.3: 

35.32 

58.1 

68.2 

55.2 

45.5 

38.5 

37.2 

32.6 

30.6 

29.5 

28.2 

26.9 

26.5  l|  35.88  | 

57.8 

53.7 

54.9 

41.7 

41.1 

37.0 

34.0 

32.7 

31.6 

31.1 

30.2 

28.7 

36.56 

57.4 

55.9 

55.9 

51.5 

46.1 

35.5 

30.8 

28.3 

26.9 

26.1 

25.5 

24.8 

36.28 

50.1 

50.5 

48.5 

43.4 

37.4 

34.9 

28.1 

26.0 

25.7 

24.1 

23.8 

22.5 

32.96 

45.1 

46.4 

41.5 

28.4 

25.5 

24.9 

23.7 

23.3 

23.1 

22.5 

21.9 

21.3. 

28.58 

34.2 

29.7 

35.2 

30.6 

30.1 

28.4 

25.5 

23.0 

21.4 

20.3 

19.5 

18.7 

25.32 

50.8 

53.1 

51.7 

42.6 

36.7 

32.8 

29.2 

27.4 

26.4 

25.7 

24.9 

24.1 1 

31.42 

56  5 

1     56.6 

54.6 

50.5 

43.5 

37.4 

32,0 

29.4 

29.0 

27.2 

26.9 

26.4 

34.98 

44.7 

46.5 

44.4 

43.5 

37.0 

33.5 

30.4 

27.9 

26.3 

25.4 

24.6 

23.3 

32.51 

53.3 

43.7 

40.3 

39.3 

34,1 

31.9 

28.7 

27.8 

26.6 

25.4 

24.8 

25.0 

30.90 

44.4 

41.3 

40.2 

44.7 

38.2 

32.2 

27.1 

25.2 

23.6 

22.3 

21.9 

21.7,   27.93 
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55.4 
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48.4 

42.9 

35.5 
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25.4 

23.9 

22.4 

21.2  ;|  32.64  1 
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55.7 

53.5 

48.9 

43.5 
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30.3 

28.5 

25.5 

23  9 

22  5 

21.3; 

33.03 
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55.9 

54.1 

49.5 

43.5 

36.5 

31.1 

28.3 

26.3 

1 

24.7 

23.5 

22.5'   33.72 

56.3 

56.3 

54.4 

50.2 

44.3 

36.9 

31.6! 

28.8' 

27.0  ■ 

25.5 

24.3' 
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23.5'   34.1a 
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56.3 

54.4 

50.4 

44.2 

36.6 

31.6 

29.  J 
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25.7 

24..3  , 

23.1     34.44 

56.0 

55.3 
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49.4 

41.2 

35.5 

30.4; 

1 

27.9  1 

26.3  1 

25.4 

24.7 

23.3     33.98 

1 

1 

50.76 

50.03 

48.45 

44.75 

40.16 

34.90 

30.16  ; 

( 
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1 

1 

26.38 

1 

25.12 

1 

24.20 

1 
1 

23.31 

32.49 
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m 


Ha    r  X  j  6  H  H  i      0.02. 


?HCJIO 

Datam 

^0    nojyÄH. 

a. 

^ 

V  0  r 

m  i  t 

t  a  g. 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11      ! 

1 
2 
3 

26.4 
25.8 
24.7 

25.2 
25.4 
24.2 

24.2 
24.5 

23.8 

23.6 
23.3 
23.1 

23.2 
22.9 
22.4 

l 

23.0 
22.6 
22.6 

23.8 
24.0 
23.4 

26.2 
27.8 
24.2 

29.6 
30.3 
26.7 

34.8 
35.3 
29.4 

36.9     3 

36.0     3 
34.5      ? 

4 
5 
6 
7 
8 

22.5 
23.4 
21.0 
23.8 
24.0 

21.5 
23.2 
20.2 
23.4 
23.6 

20.8 
23.0 
19.6 
22.4 
23.1 

20.3 
22.8 
19.4 
22.1 
22.0 

19.9 
22.7 
19.2 
21.2 
21.4 

19.8 
22.6 
19.8 
21.0 
21.6 

22.2 
22.8 
21.0 
24.6 
24.1 

26.0 
23.6 
24.4 
28.2 
28.2 

30.1 
24.4 
30.0 
32.9 
33.0 

1 

34.3 
23.9 
35.3 
37.1 
37.6 

37.5      i 

24,0      : 

39.5  \ 
41.2      i 

41.6  ] 

9 
10 
11 
12 
13 

24.0 
24.3 
23.6 
26.0 
26.1 

23.0 
23.2 
22.8 
25.3 
25.7 

22.6 
22.5 
21.8 
24.6 
25.2 

21.7 
21.9 
21.4 
24.0 
25.2 

21.0 
21.1 
20.6 
'    23.4 
25.1 

21.2 
21.0 
20.6 
23.1 
25.0 

23.6 
23.5 
23.4 
25.7 
27.0 

27.8 
28.4 
27.9 
30.2 
31.6 
1 

32.8 
33.1 
33.4 
35.0  . 
35.6 

37.5 
38.1 
38.6 
40.0 
39.0  1 

41.7         y 

42.2 
42.S 

44.2 

3S.S 

14 
15 
16 
17 
18 

23.6 
26.3 
27.4 
28.5 
26.1 

23.0 
25.4 
26.6 
27.7 
25.9 

22.2 
24.8 
26.0 
26.9 
25.4 

21.6 
24.0 
25.6 
26.1 
24.9 

21.0 
23.7 
25.2 
25.7 
24.6 

21.0 
23.6 
24.8 
25.6 
24.6 

23.6 
25.9 
26.8 
27.2 
25.1 

1 

28.4 
30.5 
30.4 
30.0 
30.2 

33.9 
35.4 
35.5 
35.0 
33.8 

38.9 
40.7 
40.8  . 
40.4 
38.2 

43.5      \ 
44. y 
44,4 
44.0 
41,3 

19 
20 
21 
22 
23 

23.7 
22.7 

19.4 
24.5 
26.8 

23.1 
22.6 
18.7 
23.3 
25.5 

22.4 
22.4 
18.0 
22.4 
25.3 

23.0 
22,2 
17.6 
22.0 
24.9 

23.0 
21.9 

17.2 

,21.4 
25.0 

23.0 
22.0 
17.2 
21.0 
24.8 

24.1 
22.8 
20.0 
23.5 
25.9 

26.4 
25.6 
25.2 
28.4 
31.0 

29.4 
25.1 
30.7 
33.6 
34.6 

34.9 
26.0 
36.1 
38.9 
38.6 

37  .i' 
29.0 
41.2 
43^ 
39.4 

24 
25 
2ß 
27 
28 

24.0 
24.6 
22.3 
22.3 
22.5 

23.1 
22.2 
21.2 
21.4 
22.1 

22.6 
21.4 
20.0 
20.8 
21.5 

21.6 
20.6 
19.4 
20.1 
21.1 

21.1 
20.0 
18.6 
19.2 
20.2 

21.0 
20.0 
18.4 
19.1 
19.9 

22.8 
20.8 
20.8 
21.4 
23.3 

28.0 
23.0 
;     25.8 
26.4 
28.2 

31.6 

23.3 

1     31.5 

.     32.0 

31.8 

1 

34.3 

28.8 
1     36.6 
'     37.8 

1     38.6 

1 

37.6 
32.0 
42.3 
42.4 

42.2 

29 
30 
31 

23.4 
24.4 
24.2 

22.6 
23.5 
23.4 

22.0 
23.0 
22.6 

21.6 
22.0 
21.8 

21.1 
21.4 
21.2 

21.0 
21.1 
21.2 

21.9 
23.0 
23.5 

27.2 
27.8 
28.6 

33.0 
33.5 
33.7 

1 

38.5 
39.2 
38.8 

4o.o 
43.6 
43.4 
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24.27 

23.48 

1 

22.83 

22.29 

21.79 

21.72 

23.60 

27.60 

31.75 

36.35 

39.97 
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40.8 
43.1 
37.2 


42.4 
24.9 
44.2 
46.8 
47.3 


47.6 
48.0 
48.6 
49.7 
37.0 


49.5 
50.7 
50.8 
50.3 
45.0 


41.0 
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48.4 
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49.4 
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in   der   Tiefe    0.02. 


Ho   nojiyÄHH. 


Nachmittag. 
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43.5 
41.0 
39.0 


42.8 
25.1 
45.3 

47.7 
48.2 


48.5 
49.1 
50.0 
50.6 
34.2 


50.5 
51.6 

49.4 
50.8 
45.8 


41.5 
29.5 
46.6 
50.0 
42.3 


41.8 
38.0 
48.9 
49.4 
49.8 


50.2 
50.3 
49.8 


J  44.83     45.20 


42.0 
42.9 
39.6 


42.8 
24.5 
44.3 
47.3 
47.4 


48.0 
48.2 
49.0 
50.2 
34.4 


50.1 
51.1 
49.3 
50.8 
45.3 


40.3 
32.2 
46.6 
49.4 
42.4 


39.2 
36.5 
47.8 
48.6 
49.2 


49.5 
49.7 

48.8 


44.75 


39.4 
42.0 
37.8 


41.5 
25.1 
43.2 
45.8 
45.6 


46.1 
46.1 
45.6 
48.4 
35.4 


48.3 
44.9 
42.0 
48.7 
42.6 


31.0 
30.1 
42.5 
47.3 
40.6 


37.4 

40.5 
45.6 
46.1 
46.8 


47.2 
47.3 
46.7 


42.50 


37.2 

34.0 

39.2 

35.8 

34.5 

31.5 

39.6 

35.8 

26.5 

25.2 

40.8 

37.0 

42.8 

39.0 

42.6 

38.6 

42.8 

38.8 

43.1 

39.0 

43.6 

39.6 

45.0 

40.8 

37.8 

35.6 

45.0 

40.4 

39.6 

37.8 

40.4 

37.5 

44.8 

38.1 

37.7 

34.1 

28.0 

26.7 

29.5 

28.6 

37.2 

33.8 

42,8 

38.4 

36.7 

34.4 

34.6 
37.3 
42.0 
42.4 
42.8 


43.4 
43.3 

41.8 


39.51 


32.8 
33.0 
36.8  I 
37.4 
37.8 


38.2 
38.0 
37.0 


35.85 


31.6 
32.0 
29.2 


31.4 
24.1 
32.5 
33.9 
34.0 


34.2 
34.1 
35.1 
36.6 
31.4 


35.6 
34.4 
35.0 
33.6' 
30.6 


25.6 
26.5 
30.9 
34.0 
31.6 


30.2 
29.0 
32.2 
32.4 
33.2 


33.6 
33.6 
32.6 


32.09 


29.8 

29.4 

J27.2 


29.0 
23.1 
29.5 
30.9 
31.0 


31.0 
30.9 
32.1 
33.8 

28.8 


32.3 
32.1 
33.7 
31.0 
28.2 


24.9 
24.4 
29.0 
31.3 
29.6 


28.8 
26.8 
29.3 
29.6 
30.4 


30.9 
31.0 
30.0 


29.67 


28.8 
27.8 
26.0 


27.4 
22.5 
27.6 
28.8 
29.0 


29.1 
28.8 
30.3 
31.8 
27.6 


30.6 
31.1 
32.6 
29.3 
27.4 


24.5 
23.1 
27.7 
30.4 
28.0 


27.8 
25.5 
27.5 
27.6 
28.4 


29.0 
29.1 
28.3 


28.17 


10 


11 


2i.l 
22.0 
27.0 
28.9 
26.9 


26.6 
24.2 
26.0 
26.1 
26.8 


27.4 
27.6 
27.2 


26.92 


12 


CpejiB. 
Mittel. 


27.6 

26.9 

26.4 

25.6 

25.0 

24.1 

26.2 

25.4 

22.3 

21.6 

26.3 

25.8 

27.1 

25.8 

27.4 

26.2 

27.4 

26.4 

27.2 

26.0 

29.0 

27.8  1 

30.0 

28.5' 

26.5 

25.5  i 

29.2 

28.0 

29.8 

28.8 

31.9 

31.1 

2R.1 

27.3 

26.2 

25.6 

23.4 
21.2 
26.1 
28.4 
26.0 


26.0 
23.4 
24.6 
24.6 
25.6 


26.3 
26.4 
26.4 


25.96 


26.2 
25.0 
23.4 


24.0 
21.0 
24.5 
24.9 
25.1 


25.5 
24.8 
26.9 
27.2 
24.4 


27.2 
27.8 
29.9 
26.6 
24  5 


22.5 
20.3 
25.4 
27.4 
25.0 


25.7 
23.2 
23.4 
23.4 
24.5 


25.4 
25.2 
25.3 


25,02 


2r 


30.95 
31.20 
28.85 


30.17 
23.61 
3049 
32.62 
32.81 


32.81 
32.92 
33.36 
35.03 
30.94 


33.92 
34.72 
35.24 
35.22 
32.37 


28.51 
25.45 
30.21 
33.59 
31.82 


30.25 
27.78 
31.44 
31.88 
32.58 


33.05 
33.35 
33.03 


31.62 
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m 


Ha  rjy(5HHi     0.06. 


Hbcio 
Datum 

Äo 

n  0  JE 

JÄH 

H. 

Vor 

m  i  t 

t  a  g. 

=. ^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11        t 

1 
2 
3 

28.6 
27.3 
26.5 

27.6 

27.0 
26.0 

26.8 
26.3 
25.6 

26.0 
25.4 
25.2 

25.4 
25.0 
24.5 

25,0 
24.4 
24.2 

24.9 
24.6 
24.4 

26.0 
26.2 
24.4 

28.0 
27.4 
25.4 

1 

30.4 

29.8 
26.8 

32.5  3| 

33.1      1 

29.6  3 

4 
5 
6 
7 

8 

24.6 
25.6 
22.2 
25.8 
26.4 

23.9 
25.1 
21.8 
25.2 
25.6 

23.2 
24.6 
21.4 
24.4 
25.4 

22.7 
24.4 
21.0 
24.0 
24.5 

22.2 
24.2 
20.8 
23.5 
24.2 

21.9 
23.9 
20.8 
22.8 
23.6 

22.4 
23.8 
21.0 
23.5 
24.0 

24.2 
24.2 
22.1 
25.6 
25.8 

26.5 
24.4 
25.0 

27.7 
28.4 

29.2 
24.5 
28.6 
30.7 
31.3 

31.6  a 
24.2      1 

32.0  J 
33.5      3 

34.1  1 

9 
10 

12 
13 

27.0 
27.3 
27.0 
28.8 
29.2 

25.9 
26.4 
26.0 
28.2 
28.6 

25.4 
25.6 
25.2 
27.4 
27.8 

24,5 
24.7 
24.6 
26.8 
27.3 

23.8 
24.1 
23.9 
26.3 
27.1 

23.4 
23.6 
23.4 
25.7 
26.8 

23.8 
23.8 
23.5 
25.9 
27.0 

25.5 
25.7 
25.4 
27.5 

28.7 

28.1 
28.3 
28.2 
30.1 
30.9 

31.0 
31,3 
31.4 
33.0 
33.1 

33.8     3 

34.2  3 

34.3  i 
35.8      i 

34.0      'i 

14 
15 
16 
17 
18 

26.5 
29.1 
29.6 
30.9 
29.0 

25.8 
28.0 
29.0 
30.1 
28.3 

25.1 
27.5 
28.5 
29.4 
28.0 

24.5 
26.7 
28.1 
28.6 
27.4 

24.0 
26.4 
27.6 
28.2 
27.1 

23.5 

25.8 
27.0 
27.7 
26.8 

23.8 
26.2 
27.2 
27.6 
26.5 

25.7 

28.0 
28.6 
28.5 
27.6 

28.5 
30.3 
30.4 
30.4 
29.8 

31.6 
33.2 
33.6 
33.0 
32.0 

34.7  3 
36.0  \ 
36.0  : 
35.9  3 
34.3      \ 

19 
20 
21 
22 
23 

26.9 
24.7 
22.2 
26.6 
28.9 

26.2 
24.4 
21.6 
25.8 
28.0 

25.6 
24.2 
21.0 
25.1 
27.2 

25.3 
24.1 
20.6 
24.4 
26.6 

25.2 
23.8 
20.2 
23.9 
26.5 

25.1 
23.6 

19.7 

23.4 
26.3 

25.1 
23.6 
20.2 
23.6 
26.2 

25.8 
24.3 
22.2 
25.4 
27.7 

27.0 
25.1 
25.1 
28.0 
29.7 

28.9 
25.1 
28.2 
30.8 
32.0 

31.0  a 
26.0  ! 
314  1 
33.6  : 
32,9     : 

24 

25 
26 
27 

28 

26.7 
26.9 
24.8 
25.8 
26.0 

26.0 
25.5 
24.2 
24.9 
25.4 

25.5 
24.8 
23.2 
24.2 
24.5 

24.6 
24.2 
22.6 
23.4 
24.3 
1 

24.2 
23.5 
22.0 
22.7 
23.5 

23.7 
23.0 
21.4 
22.3 
23,0 

23.8 
22.8 
21.5 
22.4 
23.3 

25.5 
23.3 
23.3 
24.1 
25.0 

27.9 
24.0 
26.1 
26.8 
27.7 

29.3 
25.6 
29.1 
30.0 
30.6 

31.5     : 

27.0  ! 
325  1 
32.9      l 

33.1  1 

29 
30 
31 

26.8 
27.6 
27.5 

26.0 
26;8 
26.8 

25.2 
26.3 
26.0 

24.6 
25.5 
25.2 

24.2 
24.6 
24.6 

23.7 
24.2 
24.6 

23.8 
24.2 
24.4 

25.1 
25.8 
26.1 

27.8 
28.3 
28.6 

30.8 
31.5 
31.3 

33.8  : 
34.3  3 
34.0      ! 

CpeaH. 
Mittel. 

26.86 

26.13 

25.50 

24.90 

24.43 

24.01 

24.15 

25.59 

27.74 

30.25 

32.70    ^ 

32& 
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m 


In    (1( 

ör    T 

i  e  f  e 

0.05 

1 

» 

n 

0    nojiyxHH. 

N  a  c 

h  m  1 

t  t  a 

g. 

CpeÄH. 
Mittel. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

— , — 

36.1 

38.2 

38.8 

37.5 

36.4 

34.6 

32.7 

31.2 

30.2 

29.3 

28.6 

28.0 

30.70 

37.1 

37.8 

38.1 

38.2 

37.2 

35.4 

33.4 

31.4 

30.0 

28.5 

27.8 

27.0 

30.56 

33.8 

35.2 

35.4 

34.8 

33.6 

31.6 

30.2 

28.8 

27.6 

26.8 

26.0 

25.4 

28.51 

36.0 

36.8 

37.1 

37.1 

36.3 

35.1 

32.8 

30.8 

29.4 

28.2 

27.4 

26.4 

29.16 

24.6 

25.0 

24.8 

24.4 

25.1 

25.1 

24.6 

24.2 

23.8 

23.4 

23.0 

22.4 

24.32 

36.2 

37.6 

37.8 

37.8 

37.2 

35.7 

33.0 

31.4 

29.6 

28.4 

27.5 

26.6 

28.76 

38.2^ 

39.4 

40.2 

40.0 

39.4 

37.4 

35.4 

32.8 

31.2 

29.8 

28.5 

27.4 

30.93 

t 

38.6' 

1 

39.8 

40.2 

40.1 

39.2 

37.8 

35.5 

33.4 

31.6 

30.3 

29.0 

27.9 

31.39 

38.5  ' 

39.8 

40.4 

40.2 

39.3 

37.7 

35.6 

33.5 

31.8 

30.3 

29.2 

28.4 

31.39 

3S.6 

40.2 

40.5 

40.2 

39.5 

38.0 

35.8 

33.6 

31.8 

30.3 

29.0 

28.0 

31.55 

38.8 

40.4 

41.4 

40.0 

39.7 

38.6 

36.6 

34.4 

32.8 

31.6 

30.6 

29.7 

31.85 

40.0 

41.3 

41.7 

41.7 

40.8 

39.4 

37.4 

35.7 

34.1 

32.6 

31.4 

30.3 

33.34 

34.6 

1 

33.6 

32.5 

33.2 

34.0 

34.2 

32.7 

31.0 

29.8 

28.9 

28.1 

27.2 

30.62 

39.5 

40.7 

41.5 

41.4 

40.7 

39.3 

37.0 

3K8 

33.1 

31.7 

30.7 

29.8 

32.13 

40.3  ' 

41.7 

42.5 

41.2 

39.2 

37.4 

36.0 

34.3 

33.2 

32.0 

31.2 

30.2 

33.12 

40.4  • 

41.1 

40.9 

39.8 

38.2 

37.0 

35.7 

34.6 

33.8 

33.0 

32.4 

31.7 

33.45 

40.3 

41.6 

42.3 

42.3 

41.2 

39.1 

36.3 

34.1 

32.6 

31.3 

30.5 

39.6 

33.74 

37.4 

1 

38.3 

38.8 

38.4 

37.2 

35.0 

33.0 

31.2 

30.2 

29.2 

28.4 

27.6 

31.56 

1 
34.7  1 

35.0 

35.4 

32.5 

30.5 

29.0 

28.1 

27.2 

26.7 

26.2 

25.7 

24.9 

28.37 

28.2  ; 

28.3 

28.3 

28.7 

28.3 

28.2 

27.5 

26,4 

25.6 

24.5 

23.7 

23.0 

25.70 

35.9 

37.0 

37.7 

37.7 

35.5 

33.6 

32.1 

30.6 

29.4 

28.5 

27.9 

27.2 

28.34 

38.3 

39.8 

40.2 

40.2 

39.0 

37.4 

35.1 

33.2 

31.9 

31.0 

30.0 

29.2' 

31,33 

33.9, 

35.6 

36.3 

36.0 

35.0 

33.9 

32.5 

31.4 

30.0 

29.1 

28.3 

27.5 

30.62 

36.1 

36.5 

35.5 

34.6 

33.8 

32.8 

31.5 

30.3 

29.5 

28.7 

28.0 

27.4 

29.45 

31.6 

32.3 

32.7 

34.1 

34,2 

33.2 

30.9 

29.3 

28.1 

26.9 

25.8 

25.4 

27.70 

r 

37.1 

38.7 

39.3 

39.0 

38.1 

36.4 

34.0 

32.0 

30.4 

29.1 

27.9 

26.8 

29.78  1 

1 

37.7 

39.1 

39.7 

39.5 

38.6 

37.0 

34.4 

32.4 

30.8 

29.3 

28.2 

27.0 

30.37 

38.2 

.     39.7 

40.3 

40.2 

39.3 

37.4 

35.1 

33.0 

31.4 

30.0 

28.8 

27.8 

30.98 

38.7 

40.0 

40.6 

40.6 

39.7 

37.9 

35.6 

33.4 

31.9 

f 

30.5 

29.4 

28.4 

31.46 

39.0 

'     40.2 

41.0 

40.7 

39.8 

38.0 

35.6 

33.7 

32.1 

30.6 

29.6 

28.5 

31.87 

38.8 

40.0 

40.4 

40.2 

39.3 

37.2 

34.9 

32.8 

31.4 

30.2 

29.2 

28.5 

31.61 

1 

36.68 

37.76 

1 

38.14 

37.82 

36.95 

35.50 

33.60 

31.84 

30.51 

29.36 

1 

28.45 

27.59 

i 
30.47 
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TeMnepaxypa    hohbh 


m 


Ha    rjyöHH*     0.10. 


1 


^HCJO 

IDatiun 


^0    n  0  X  y  ji,  n  H. 


Vormittag. 


1 


8 


10 


II 


^ 


1 

2 
3 


4 
5 

6 
7 
6 


9 
10 
11 
12 
13 


14 
15 
16 

17 
18 


19 
20 
21 
22 
23 


24 
25 
26 
27 
28 


29 
30 
31 


CpeAH. 

Mittel. 


30.5 

29.7 

29.1 

29.2 

28.6 

28.3 

28.7 

28.1 

27.7 

27.0 

26.4 

25.9 

27.7 

27.2 

26.7 

23.8 

23.6 

23.2 

27.5 

26.9 

26.3 

28.4 

27.7 

27.2 

28.9 

27.9 

27.4 

29.1 

28.6 

27.7 

28.9 

28.2 

27.4 

30.0 

29.4 

28.8 

30.3 

29.6 

29.5 

28.3 

27.8 

27.2 

30.5 

29.7 

29.3 

31.1 

30.2 

29.8 

32.0 

31.5 

30.9 

30.9 

30.4 

29.9 

29.2 

28.7 

28.2 

26.9 

26.4 

26.1 

24.9 

24.3 

23.7 

28.0 

27.5 

27.0 

29.7 

29.1 

28.7 

28.6 

28.0 

27.5 

1     28.2 

27.6 

27.2 

26.7 

26.3 

25.6 

28.1 

27.4 

26.9 

28.3 

27.7 

27.0 

28.9 

28.3 

27.7 

29.3 

28.9 

28.5 

29.6 

29.1 

28.4 

28.68 

28.10 

27.57 

28.5 
27.8 
27.3 


25.3 
26.3 
23.0 
25,9 
26.6 


26.9 
26.9 
26.8 
28.3 
28.9 


26.8 
28.7 
29.6 
30.3 
29.0 


27.7 
25.9 
23.4 
26.5 
28.2 


26.9 
26.7 
2^3 
26.3 
26.7 


27.2 
27.8 
27.7 


27.07 


27.9 
27.4 
26.9 


24.9 
26.0 
22.6 
25.5 
26.2 


26.2 
26.6 
26.3 
27.8 
28.1 


26.4 
28.3 
29.4 
30.0 
29,0 


27.3 
25.7 
23.1 
26.0 
27.9 


26.5' 

26.1 

24.7 

25.5 

26.1 


26.7 
27.1 
27.1 


26.62 


27.4 

27.1 

27.0 

26.6 

26.5 

26.3 

24.6 

24.3 

25.7 

25.5 

22.6 

22.4 

25.0 

24.7 

25.7 

25.6 

25.8 

25.5 

26.0 

25.7 

25.8 

25.5 

27.4 

27.0 

28.2 

28.1 

26.0 

25.6 

27.9 

27.5 

28.9 

28.6 

29.6 

29.2 

28.7 

28.5 

27.2 

26.9 

25.5 

25.3 

22.7 

22.5 

25.6 

25.3 

27.9 

27.4 

26.2 

25.9 

25.7 

25.3 

24.3 

23.9 

25.2 

24.8 

25.7 

25.4 

26.3 

25.9 

26.7 

26.5 

26.9 

26.5 

26.28 

25.98 

27.1 

26.6 
26.1 


24.6 
25.3 
22.8 
25.1 
25.8 


25.7 

25.8 
25.6 
27.1 
28.1 


25.8 
27.7 

28.7 
29.2 
28.3 


26.9 
25,3 
22.8 
25.4 
27.5 


25.9 
25.3 
24.1 
24.8 
25.5 


25.9 
26.4 
26.6 


26.06 


27.4 
27.2 
26.3 


25.4 
25.3 
23.4 
26.0 
26.5 


26.5 
26.7 
26.4 
27.9 
28.9 


26.6 
28.5 
29.2 
29.6 
28.7 


27.2 
25.7 
23.6 
26.1 
28.1 


26.5 
25.1 
24.7 
25.4 
26.1 


26.4 
26.9 
27.1 


26.63 


28.4 
28.1 
26.7 


26.6 
25.3 
24.9 
27.3 
27.9 


27.7 
27.8 
27.9 
29.2 
29.8 


27.9 
29.5 
30.5   ! 
30.2 

29.8  ' 


27.8 
25.9 
24.9 
27.4 
29.0 


27.3 
25.4 
25.9 
26.7 
27.1 


;  i 


27.5 
28.0 
28.2 


27.63 


29.7 
29.6 
27.0 


28.1 
25,3 
26.9 

28.y 
29.4 


29.4 

29.5 
29.4 
30.5 

30.b 


29.5 
31.1 
31.6 

31.7 
30.f* 


28.7 
26.Ü 
26^ 
2Ä.7 
30.0 


28.3 
26.0 
27.3 
28,1 
28.5 


29.0 
29.3 
29.5 


28.8V 
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m 


in    der    Tiefe    0.10. 


n 

0    n  € 

)  JL  y 

Ä  H   H. 

N  a  c 

h  Ul  i 

t  t  a 

g. 

CpCÄH. 
Mittel. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

32.0 
32.6 
30.3 

33.5 
33.7 
31.5 

34.6 
34.5 
32.1 

35.1 
35.0 
32.6 

34.9 
35.2 
32.5 

34.3 
34.7 
31.9 

33.4 
33.8 
31.2 

32.5 

32.6 
30.2 

31.7 
31.6 
29.5 

31.1 
30.6 
28.9 

30.4 
30.0 
28.2 

29.9 
29.3 
27.7 

30.71 
30.47 
28.91 

31.2 
25.1 
30.4 
32.3 
32.8 

32.3 
25.3 
31.9 
33.9 
34.2 

33.2 

25.4 

33.0 

34.9' 

35.2 

33.7 
25.4 
33.6 
35.3 
35.6 

33.8 
25.4 
33.8 
35.4 
35.8 

33.6 
25.5 
33.6 
35.2 
35.5 

32.8 
25.4 
32.8 
34.4 
34.6 

31.7 
25.2 
31.7 
33.2 
33.6 

30.8 
25.0 
30.6 
31.8 
32.4 

29.8 
24.7 
29.8 
31.1 
31.5 

29.1 
24.5 
28.9 
30.2 
30.6 

28.4 
24.2 
28.2 
29.5 
29.9 

28-88 
25.53 
27.76 
29.87 
30.41 

32.7 
32.7 
32.8 
33-6 
31-9 

34.1 

1      34.3 

'  34.3 

34.9 

31.9 

1     35.1 
35.2 
25.4 
35.9 
31.7 

35,7 
34.7 
35.8 
36.6 
31.6 

35.9 
35.9 
i     35.8 
36.8 
31.8 

35.5 
35.5 
35.7 
36.4 
32.1 

34.7 
34.8 
35.0 
35.9 
31.9 

33.7 
33.7 
34.0 
25.1 
31.4 

32.6 
32.7 
33.1 
34.1 
30.7 

31.6 
31.6 
32.1 
33.3 
30.1 

30.7 
30.6 
31.3 
32.3 
29.5 

29.8 
29.8 
30.7 
31.5 
28.9 

30.46 
30.55 
30.64 
31.75 
30.23 

32.9 
34.3 
34.6 
34.5 
33-2 

i      34.3 

.35.8 

35.8 

1      35.9 

1      34.1 

35.4 

36.6 
36.5 
36.9 
34.7 

36.2 
37.3 
36.7 
37.6 
35.2 

1 

1     36.4 

36.9 

36.4 

87.6 

,     35.1 

36.2 
36.0 
35.8 
37.2 
34.5 

35.6 
35.4 
35.2 
36.2 
33.7 

34.6 
34.7 
34.6 
35.0 
32.7 

33.6 
33.8 
34.0 
34.0 
31.7 

32.7 
33.0 
33.6 
33.0 
31.1 

32.0 
32.3 
33.0 
32.2 
30.4 

31.2 
31.7 
32.5 
31.5 
29.8 

30.84 
32.06 
32.48 
32.87 
31.35 

30.9 
26.9 
3D.O 
31.9 
31.1 

31.7 
.      27.3 

31.4 
;      33,3 
'      31.8 

32.3 
27.7 
32.4 
34.3 
32.5 

32.2 
27.9 
33.0 
35.1 
32.9 

1 

l     31.3 
27.9 
33.0 
35.3 
33.0 

30.5 
28.0 
32.5 
34.9 
32.7 

29.7 
27.8 
31.7 
34.1 
32.1 

29.0 
27.4 
30.9 
33.3 
31.4 

28.5 
27.0 
30.2 
32.3 
30.9 

27.9 
26.3 
29.5 
31.7 
30.3 

27.5 
25.8 
29.0 
31.0 
29.7 

27.1 
25.3 
28.4 
30.5 
29.1 

28.92 
26.52 
27.62 
30.06 
30.07 

30.6 
28 -O 
30-7 
31.3 
31.7 

32.0 

'      29.1 

,      32.2 

32.7 

33.1 

32.3 
29.9 
33.3 
33.7 
34.1 

32.3 
30.5 
33.9 
34.3 
34.9 

32.1 
31.0 
34.1 
34.5 
35.1 

31.9 

31.1 

1     33.9 

,     34.3 

1     34.8 

31.3 
30.6 
33.2 
33.5 
34.1 

30.8 
29.9 
32.2 
32.6 
33.1 

30.2 
29.1 
31.3 
31.7 
32.2 

29.6 
28.4 
30.4 
30.8 
31.3 

29.2 
27.7 
29.6 
30.4 
30.5 

28.8 
27.2 
28.8 
29.1 
29,7 

29.10 

27.84 

28.81 

29.49 

!  29.95 

1 

32.2 
32-4 
32.0 

i     33.5 
,     33.9 

33.9 

1 

34.6 
34.8 
34.9 

35.3 
35.6 
35j4 

35.5 
35.8 
35.5 

'     35.3 
1     35.4 
1     35.2 

1 

1 

34.5 
34.7 
34.3 

1 

33.6 
33.9 
33.3 

32.7 
32.9 
32.4 

31.7 
31.9 
31.5 

30.9 
'     31.1 
1     30.8 

30.5 
30.3 
30.1 

1 

30.45 
30.79 
30.73 

ii.e2 

1 
32.83 

33.65 

34.09 

34.18 

33.86 

33.17 

32.31 

31.45 

30.67 

29.98 

29.34 

'  29.87 

1 
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TeMnepaTypa  no^Bti 

m 
Ha    rjiyöHHi     0.20. 


4HCJI0 

Datum 

1 

Äo 

II   0  JE 

JÄH 

a. 

• 

Vor 

mittag. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

• 
* 

1 

30.9 

30.5 

30.1 

29.7 

29.3 

28.9 

28.6 

28.2 

28.0 

27.8 

1 

.     28.0 

? 

2 

30.0 

29.7 

29.4 

28.9 

'     28.7 

28.5 

28.1 

27.7 

27.5 

27.5 

27.7 

3 

29.7 

29.3 

28.9 

28.6 

1     28.3 

28.0 

27.7 

27.4 

27.1 

27.0 

27.0 

2 

4 

28.2 

27.9 

27.5 

27.1 
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31.1 
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31.7 

31.3 
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1.5  Morpa  Ha^i  aoBepxHOCTBio  seifJiH. 


4hcjio 
Datum 

Ä  0      ] 

[I   0  J   ^ 

< 

jr  Ä  H 

H. 

1 

Vor 

8 

27.3 
25.0 

m  1  t 

t  a  g. 

1 

2 

1 

3 

i 

5 

6 

7 

9 

1 

30.7 
26.5 

10 

11 

i 

1 
2 

18.5 
22.9 

17.9 
22.7 

17.7 
21.9 

16.9 
22.3 

16.8 
21.9 

17.9 
22.1 

21.4 
23.7 

33.7 
30.2 

35.3 
29.1 

3i; 

3 
.4 

5 
6 

7 

20.3 
1     20.7 
19.6 
17.5 
14.5 

20.3 
20.8 
18.7 
17.6 
14.5 

19.8 
18.8 
17.6 
17.3 
14.8 

19.2 

17.8 
17.7 
16.1 
13.5 

19.1 
18.1 
17.9 
15.9 
13.5 

18.4 
18.3 
18.1 
15.9 
14.0 

23.1 
19.9 
20.9 
16.2 
17.8 

25.4 
21.9 
23.2 
17.0 
18.9 

29.8 
23.7 
25.8 
18.3 
25.1 

27.6 
22.5 
27.1 
19.7 
28.6 

34.6 
23.2 

26.2 

20.7 
24.6 

t 

3l: 

25.« 

8 

9 

10 

11 

12 

17.1 
14.6 
'    17.0 
19.3 
16.3 

17.1 
14.3 
17.0 
19.0 
16.4 

17.2 
15.5 
16.9 
18.8 
16.3 

16.7 
15.5 
16.5 
18.7 
16.9 

16.6 
16.1 
16.5 
18.2 
16.5 

16.9 
16.3 
16.9 
18.1 
17.6 

17.6 
16.8 
18.3 
21.0 
23.5 

17.6 
18.2 
20.1 
21.1 
26.5 

19.7 
21.6 
23.3 
23.4 
27.8 

22.1 
18.0 
26.8 
25.6 
30.2 

26.3 

19.9 
30.4 
28.2 

29.1 

25.i 

2?.: 

3}.! 

13 
14 
15 
16 
17 

18.1 
19.9 
19.3 
20.7 
19.0 

17.7 
19.2 
20.0 
19.9 
19.3 

16.9 
18.1 
19.5 
19.1 

18.6 

15.1 

17.2 
19.0 

18.2 
18.0 

15.0 
16.2 
18.4 
16.7 
16.7 

15.1 
16.6 
18.3 
15.9 
16.7 

21.7 
20.4 
18.9 
22.8 
19.0 

22.2 
22  9 
21.0 
26.6 
28.2 

26.6 
25.2 
27.8 
29.4 
30.3 

29.0 
28.3 
25.3 
30.1 
29.8 

27.8 
29.2 
26.1 
325 
31.6 

3'.: 

3U 
511 

■»  « 

18 
19 
20 
21 
22 

16.7 
15.0 
14.3 
18.4 
16.5 

16.3 
13.9 
16.4 
20.2 
16.6 

15.1 
12.9 
16.5 
20.1 
14.8 

16.7 
12.2 
15.7 
19.2 
14.7 

16.2 
12.2 
14.5 
18.0 
15.7 

16.1 
119 
16.0 
18.0 
15.6 

22.6 
18.3 
23.3 
22.0 
15.3 

25.2 
24.2 
25.4 
23.5 
16.4 

26.1 
27.5 
27.1 
26.0 
18.3 

27.^ 
2S.9 
28.7 
27.3 
18.3 

i 

30.4 
31.7 
30.3 
28.8 
17.9 

313 
Ö..J 
3).0 

15.6 

23    1 

24 

25 

26 

27 

13.8 
'     14.7 
17.7 
17.9 
18.2 

13.8 
14.7 
17.5 
17.1 
18.7 

13.0 
15.5 
16.9 
17.1 
17.1 

12.9 
16.1 
15.7 
17,6 
15.7 

12.7 
16.4 
145 
17.6 
16.1 

13.3 

16.6 
14.8 
17.8 
16.3 

20.1 
18.1 
17.7 
19.4 
20.7 

22.7 

22.1 
20.5 
21.7 
24.2 

27.0 
26.9 
26.7 
25.0 
25.1 

28.4 
28.3 
27.7 
24.1 
27.0 

31.6 
28.0 
29.2 
26.7 
26.7 

3U 
211 

2\T 

2:.o 

28 
29 
30 

15.2 
13.7 
18.1 

13.3 
14.2 
18.3 

12.7 
14.9 

18.5 

12.0 
15.1 
17.0 

12.3 
15.2 
17.1 

11.5 

15.3 
16.3 

14.2 
16.9 
22.8 

23.3 
19.5 
26.7 

21.6 
21.3 
29,4 

23.0 
23.7 
30.5 

24.6 

27.1 
30.7 

2a 
23.1 
31.5 

CpejLn. 
Mittel 

17.52 

17.45 

17.00 

1 

16.53 

16.29 

16.42 

19.81 

22.62 

25.43 

26.61 

27.96  ; 

2S<: 

33ä 


September  1889. 

Thermometer  mit  geschwärzter  Kugel 

1,5  Meter  über  dem  Erdboden. 


IC 


im 


no     u  0  JL  y  fl,  n  u. 


Nachmittag. 


o 


8 


10 


11 


12 


Cpe;iH. 
Mittel 


>   I: 


telJl 


35.1 
31.4 


30.2 
25.2 
26.8 
26.3 
27.8 


28.6 
20.4 
29.5 
31.5 
31.4 


32.8 
34.5 
35.0 
32.5 

27.1 


32.4 
31.2 
29.2 
26.4 
21.6 


32.3 
30.4 
29.2 
25.4 
29.3 


23.4 

24.1 
33.7 


36.7   38.0 

32.4 !     27.5 


34.6 
25.9 
27.0 
24.3 
27.2 


25.9 
17.9 
31.8 
331 
33.4 


35.2 
33.9 
36.0 
30.6 
24.4 


34.8 
32.9 
31.0 
25.8 
22.5 


30.8 
30.6 
29.4 
19.8 
30.0 


22.8 

26.7 
32.9 


29.16  ;  29.34 


34.5 
26.2 
26.4 
23.1 
27.3 


24.6 
18.0 
32.8 
31.1 
30.9 


35.9 
34.1 
33.4 
31.6 
26.2 


34.9 
32.4 
32.4 
17.5 
23.8 


30.6 
32.9 
32.4 
23.6 
29.3 


22.8 
29.1 
33.4 


29.22 


36.5 
29.6 


34.9 
25.7 
26.1 
22.0 
27.7 


33.3 
33.9 
31.1 
22.5 
26.1 


29.9 
31.3 
30.2 
29.6 
27.5 


22.3 
24.5 
32.0 


35.9 
25.8 


31.9 
27.1 
22.4 
19.8 
26.0 


28.8 

25.7 

20.2 

18.7 

26.9 

29.5 

30.1 

29.6 

29.7 

28.1 

32.5 

30.8 

33.7 

31.5 

26.1 

26.8 

2.93 

27.9 

26.0 

26.6 

1 

27.1 
26.3 
26.3 
22.3 
22.0 


26.0 
27.3 
27.7 
23.3 
25.5 


20.6 
23.9 
24.0 


28.67 


26.21 


30.] 
23.8 


26.3 
22.7 
20.2 
19.1 
21.1 


21.4 
18.1 
24.2 
25.0 
23.9 


25.3 
26.7 
25.4 
26.7 
22.4 


24.9 
25.2 
24.1 
18.9 
18.7 


23.9 
24.7 
24.2 

21.8 
19.9 


17.5 
22.9 
21.7 


23.03 


27.8 
22.8 


23.7 
22.5 

19.4 
18.6 
19.5 


19.2 
17.9 
21.5 
22.2 
23.3 


24.3 
23.7 
21.7 
18.1 
20.9 


21.7 
20.6 
23.2 
18.1 
17.9 


22.1 
22.3 
23.6 
20.4 
19.0 


16.5 
21.5 
19.6 


21.12 


27.2 
21.9 


22  8 
21.3 
19.1 
18.0 
17.7 


17.6 
17.5 
20.1 
20.0 
21.4 


23.2 
23.2 
22.5 
17.1 
20.9 


19.9 
20.7 
20.8 
18.4 
17.1 


21.6 
21.8 
21.6 
19.7 
16.9 


15.1 
21.2 
20.1 


20.21 


25.7 
21.7 


21.7 
20.8 

18.5 
17.7 
18.3 


16.9 
17.1 
20.3 
18.6 
20.5 


23.0 
21.9 
22.0 
20.6 
17.5 


18.8 
17.5 
19.0 
17.9 
16.1 


20.5 
19.8 
21.0 
19.!^ 
17.4 


14.7 
19.7 
19.1 


19.45 


25.1  i 
20.8' 


21.5  1 
20.4  1 
17.9  I 
15.9 
18.1 


15.9 
17.1 
19.0 
18.8 
19.6 


21.4 
21.1 
21.3 
20.2 
17.3 


17.9 
17.7 
179 
16.5 
16.9 


19.9 
18.5 
18.2 
18.6 
17.3 


13.7 
19.2 
18.3 


18.73 


24.2 
21.0 


20.7 
19.8 
17.3 
16.6 
17.7 


15.3 
17.2 
19.1 
17.9 
18.8 


20.7 
20.3 
20.9 
18.1 
17.7 


16.7 
15.7 
17.7 
16.5 
15.8 


18.9 
17.1 
18.8 
19.5 
16.3 


13.9 
19.4 
19.9 


18,32 


23.1 
20.1 


21.0 
19.3 
17.2 
15.9 
17.7 


14.8 
17.0 
19.1 
17.7 
19.1 


19.8 
19.9 
21.1 
19.5 
17.0 


15.7 
15.7 
18.4 
16.5 
15.0 


16.5 
16.7 
18.1 
18.7 
15.3 


27.30 
24  71 


25.6Q 

22.02 
21.55 
18.88 
20.51 


20.21 
17.64 
22.59 

23.22 
23.65 


24.20 
24.52 
24.12 
24.05 
22.55 


23.32 

22.09 
22.89 
21.11 
18.01 


22.23 
22.52 
22.61 
21.26 
21.52 


13.1,  17.69 
18.9  20  46 
19.5 !'  23.80 


17.91 


22.23 


334 


CeHjaöpb  1889. 

9 

TepMOMeTp'B  Ha  nosepxHOCTH  seMJiH. 


4HCJI0 

1 

Datum 

1 

Äo 

n  0  Jl 

y  Ä  H 

fl. 

Vor 

m  1  t 

tag. 

1 

1 

1 

1 
1    1 

1 
20.8 

2 

1 

20.8 

3 

4 

5 

1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

1 

20.1 

1     19.4 

19.1 

19.9 

22.6 

31.1 

41.0 

48.6 

55.1 

2 

1 

24.3 

'     24.4 

23.0 

23.6 

22.6 

23.1 

26.0 

30.8 

34.0 

44.6 

49.2 

3 

1 

20.6 

1 

19.8 

19.5 

i     19.2 

18.6 

18.5 

23.6 

30.2 

38.4 

38.0 

53.5 

1    ,, 

4     1 

22.8 

1     23.2 

21.5 

20.8 

20.5 

20.4 

22.1 

24.3 

27.7 

26.0 

26.2 

3i 

5 

19.0 

17.4 

16.6 

16.2 

16.2 

16.4 

19.6 

25.2 

35.0 

40.3 

44.0 

U 

6 

1 

19.4 

19.2 

19.0 

18.4 

18.0 

17.9 

18.8 

20.7 

23.4 

25.5 

27.5 

■ 

3: 

7     , 

1 
1 

15.6 

t     14.7 

1 

14.6 

13.0 

'     12.7 

1 

14.0 

18.0 

20.8 

31.6 

44.0 

1 

1 

42,2 

1 

5: 

8    ! 

18.6 

:    19.4 

19.2 

18.9 

i 

18.7 

19.2 

20.4 

21.2 

24.8 

31.8 

40.5 

♦: 

9    . 

16.5 

1     16.6 

16.6 

17.4 

17.5 

17.7 

17.4 

19.0 

22.3 

19.3 

21.3 

l£ 

10 

18.2 

18.0 

18.0 

17.6 

17.4 

17.4 

19.3 

22.3 

27.0 

33.8 

45.5 

4o 

11 

21.5 

21.1 

20.8 

20.6 

20.0 

19.8 

'     22.8 

23.9 

27.0 

32.9 

47.2 

.Vi 

12     '. 

18.3 

,     17.6 

16.8 

18.1 

18.0 

1 

1 

19.0 

23.6 

30.9 

37.0 

43.4 

44.5 

5«J 

.     13 

18.6 

18.4 

17.2 

'l6.0 

1 

16.3 

16.2 

20.8 

27.0 

32.3 

43.4 

48.3 

•,j 

14 

20.5 

19.2 

17.8 

17.1 

;     16.2 

16.1 

19.6 

26.2 

32.7 

38.8 

44.3 

v, 

15      ' 

19.8 

1     21.2 

21.2 

20.8 

20.4 

20.4 

21.6 

24.8 

34.0 

35.3 

37.4 

r."\ 

16 

20.4 

,     20.4 

20.1 

18.9 

16.8 

16.2 

20.0 

28.7 

37.0 

44.2 

49.5 

17      . 

1 

1, 

19.2 

-     19.0 

1 

19.0 

19.0 

18.2 

18.3 

19.7 

25.0 

28.9 

32.7 

35.4 

1 

18 

1 

15.6 

•     15.4 

15.0 

15.5 

15.2 

15.2 

17.2 

22.2 

25.9 

29.2 

32.0 

tl 

19 

15.2 

14.6 

14.0 

13.7 

13.5 

13.2 

15.2 

21.5 

27.0 

31.7 

37,3 

1 

20     1 

16.7 

18.0 

18.0 

17.0 

16.0 

16.8 

20.0 

23.8 

29.8 

35.3 

40.7 

43 

21 

20.3 

20.2 

20.1 

19.2 

18.2 

17.8 

19.6 

25.2 

30.5 

35.4 

40  0 

^^ 

22 

1 

17.2 

1     17.0 

1 

15.6 

15.8 

16.8 

17.2 

17.7 

19.6 

20.9 

21.4 

21.9 

23     ' 

14.6 

1 

;    14.1 

13.7 

13.2 

12.9 

12.8 

15.6 

21.3 

26.6 

31.4 

37.9 

^^ 

24 

10.4 

1     15.7 

16.6 

17.8 

17.9 

18.0 

19.2 

22.5 

30.1 

36.5 

41.3 

tt. 

>  < 

25     i| 

19.9 

19.8 

18.4 

17.4 

16.3 

16.0 

18.8 

21.1. 

30.0 

37.3 

41.8 

26 

20.4 

19.3 

19.4 

20.0 

20.0 

20.1 

20.8 

22.2 

27.9 

29.2 

31.4 

27      ' 

19.5 

18.7 

17.6 

17.0  ' 

17.2 

17.1 

19.2 

22.8 

25.6 

28.8 

31.5 

1 

;  1 
*   ^  ■! 

II 

28     • 

15,8 

14.6 

14.0 

13.6 

13.0 

12.6 

14.1 

19.9 

21.4 

23.8 

1 
26.9 

271 

29     '! 

13.7 

15.2 

15.6 

15.7 

15.9 

16.1 

17.1 

19.7 

22.0 

24.7 

27.8 

30    1. 

18.6 

17.4 

18.2 

17.6 

17.4 

16.7 

19.5 

24.3 

29.1 

33.0 

37.1  1 

* 
1 

i\ 

i 

Mittel.! 

1 

18.60 

18.35 

17.91 

17.62 

1 

17.25 

17.34 

19.66 

23.94 

29.36 

34.01 

1 
38  64 

335 


toi 


8 
0 


ttel 


September  1889. 


Tliermoinetep  auf  dem  Erdboden. 


Ho    nojiyAHH. 


Kachmittag. 


8 


10 


11 


12 


CpeAH. 
Mittel. 


57.8 

56.9 

54.7 

49.3 

1 
43.0' 

1 
36.5 

30.4 

29.2 

27.7 

27.0 

25.3 

24.3 

34.95 

48.6 

50.3 

41.8 

40.6 

31.8  1 

28.0 

24.6 

23.4 

22.4 

21.8 

21.4 

20  7 

30.88 

47.3 

54.4 

49.6 

45.0 

38.3 

30.2 

26.4 

25.3 

24.0 

23.5 

22.3 

23.2 

31.81 

30.0 

28.6 

31.5 

29.8 

29.6 

24.7 

22  6 

22.0' 

20.7 

20.0 

19.0 

18.8 

24.32 

44.6 

44.0 

40.9 

38.0 

29.8, 

24.0 

22.1 

21.9 

21.2 

20.4 

19.9 

19.4 

27.38 

36.3 

31.5 

29.2 

28.1 

24.3 

22  3! 

21.0 

20.5 

20.1 

18.8 

18.2 

17.2 

22.83 

48.6 

41.0 

41.1 

38.2 

30.8 

25.0 

21.6 

20.0 

20.8 

20.4 

19.7 

19.4 

26.70 

53.2 

42.3 

36.3 

36.2 

1 
29.2' 

24.4 

21.1 

19.2 

18.3 

17.9 

17.7 

17.2; 

'  26.10 

22.3 

20.8 

20.3  1 

22.2 

20.2  1 

19.3 

18.3 

18.2  i 

18.2 

18.3 

18.2 

18.2 

i  19.09 

51.9 

46.4 

46.2! 

38.4 

32.0 

26.6 

23  5 

22.8 

22.1 

21.2 

21.3 

21.5 

28.07 

51.4  j 

52.1 

45.9 

42.5 

33.3 

27.8 

24.5 

22.4 

21.0 

20.8 

20.8 

20.3  1 

29.62 

52.1 

49.8 

44.6 

1 
1 

39.0 

30.4 

25.9 

23.4 

22.0 

20.8 

19.6 

19.7 

19.9 

,  29.38 

1 

51.9 

1 

52.1 

48.6  ' 

43.4 

34.1 

28.7 

25.5 

23.8 

22.7 

21.6 

21.4 

20.2 

1 
t 

29.96 

50.2 

48.8 

45.7 

40.9 

32.2 

27.2 

23.6 

22.5 

21.3 

21.4 

21.0 

20.0 ' 

28.78 

52.0 

50.9 

48.4 

32.2 

28.8 

26.6 

22.8 

21.7 

22.0 

20.6 

20.3 

20.0  i 

;  28.90 

54.3 

45.2 

45.0 

35.8 

32.6 

28.8 

21.5 

19.5 

20.2 

20.4 

19.6 

20.2' 

'  29.52 

30.7 

26.0 

26.0 

26.3 

25  6 

21.7 

20.2 

19.0 

18.0 

17.2 

16.6 

16.0 

1 

23.08 

1 

36.0 

37.8 

36.6 

33.5 

26.6 

22.8 

20.4 

19.0 

17.8 

16.7 

16,2 

15.7 

'     4 
,  22.98. 

42.2 

42.5 

40.0 

35.3 

28.6 

25.6 

22.7 

21.2 

19.5 

18.8 

18.0 

17.8 

'  24.60 

44.4 

43.6 

40.9 

36.7 

29.3 

25.8 

23.8 

22.2 

20.8 

20.0 

19.8 

20.5  1 

26.79 

35.1 

32.4 

24.2 

26.5 

24.5 

21.2 

19.5 

18.6 

18.3 

17.3 

17.3 

17.0 

24.07 

24.4 

25.4 

26.8 

26.0 

22.4 

20.0 

18.6 

17.8 

17.0 

16.2 

15.6 

15.1 

19.51 

42.7 

39.9 

37.3 

33:4 

26.8 

23.8 

21.8 

20.7 

19.7 

19.3 

18.4 

17.3 

23.98 

,     44.2 

43.8 

41.7 

37.3 

29.7 

25.8 

23.7 

i     22.3 

21.4 

20.2 

19.5 

18.4 

26.83 

43.3 

43.4 

43.0 

37.6 

30.0 

25.9 

24.7 

23.6 

!     22.7 

20.5 

21.5 

20.5 

27.49 

1     31.5 

26.2 

26.5 

29.7 

25.4 

22  8 

21.7 

21.2 

21.1 

20.6 

20.6 

20.0 

23.81 

;    33.3 

32.8 

30.9 

26.6 

23.0 

20.4 

19.0 

17.8 

18.6 

17.8 

17.4 

16.1 

22.55 

24.4 

23.2 

22.9 

22.0 

20.1 

18.1 

16.8 

15.8 

15.0 

14.5 

14.7 

13.9 

18.26 

25.8 

29.3 

30.6 

25.6 

24.4 

22.2 

21.1 

20.0 

20.0 

19.8 

19.6 

19.4 

21.09 

41.6 

41.4 

38.8 

34.3 

26.4 

24.2 

21.8 

21.4 

20.2 

19.4 

18.6 

18.8 

i  25.68 

'  41.80 

40.09 

37.87 

34.35 

1 

28.77 

1 

24.88 

22.29 

21.17 

20.45 

19.73 

19.32 

18.90 

i 

25.97 

836 


CeHTflöpL  1889. 

TeMnepaxypa    hohbei 


m 


Ha    T  Ä  Y  6  n  E  i      O.Ol. 


Hhcj[o 
Datum 


JS,  0    nojifXHH. 


Vormittag: 


8 


10 


11 


1 

2 


3 

4 
5 
6 
7 


8 

9 

10 

11 

12 


13 
14 
15 
16 
17 

• 
18 

19 

20 

21 

22 


23 
24 
25 
26 
27 


28 
29 
30 


|Cpe;iH. 
Mittel. 


22.3 

25.4 


21.9 
23.7 
19.5 
20.3 
16.4 


19.7 
17.9 
18.3 
22.1 
19.5 


19.9 
21.4 
20.7 
21.1 
19.4 


15.9 
15.8 
17.4 
21.1 
17.5 


14.9 
17.4 
20.5 
21,3 
19.6 


16.1 
13.9 
18.9 


22.1 
25.4 


21.0 
23.8 
18.3 
20.1 
15.2 


20.1 
17.6 
18.3 
21.7 
18.9 


19.4 
20.4 
21.7 
21.3 
19.2 


15.6 
15.3 
18.3 
20.6 
17.4 


14.4 
16.8 
20.3 
19.7 
18.9 


15.0 
15.2 
17.7 


19.33      18.99 


IL 


21.5 
24.2 


20.6 
22.2 
17.5 
19.9 
15.2 


19.9 
17.0 
18.1 
21.5 
18.1 


18.4 
19.3 
21.9 
20.9 
19.2 


15.4 
14.6 
18.3 
20.5 
16.2 


14.0 
17.8 
19.5 
19.7 
17.9 


14.4 
15.6 
18.1 


18.60 


20.8 
24.5 


20.4 
21.4 
17.1 
19.4 
13.7 


19.8 
18.1 
17.7 
21.2 
18.6 


17.3 
18.4 
21.5 
20.0 
19.3 


15.7 
14.3 
17.8 
19.9 
16.2 


13.6 
18.1 
18.4 
20.2 
17.2 


14.0 
15.8 
17.7 


18.27 


20.4 
23.7 


19.7 
20.9 
16.9 
19.0 
13.3 


19.5 
18.1 
17.7 
20.6 
18.9 


17.5 
17.6 
21.3 
18.2 
18.4 


15.4 
14.1 
16.7 
19.0 
17.0 


13.4 
18.2 
17.1 
20.2 
17.4 


13.3 
15.9 
17.7 


17.90 


20.9 
23.9 


19.5 
20.7 
16.9 
18.9 
14.3 


19.7 
18.3 
17.4 
20.3 
19.4 


17.3 

17.2 
21.1 
17.5 
18.5 


15.4 
13.5 
17.1 
18.4 
17.2 


13.1 

18.4 
16.8 
20.1 
17.6 


12.9 
16.1 
16.9 


17.84 


22.9 
26.1 


22.7 
22.3 
19.2 
19.4 
17.5 


20.8 
18.1 
19.1 
22.5 
22.8 


20.1 
19.6 
21.9 
19.6 
19.6 


17.2 
15.1 
19.5 
19.6 
17.9 


15.0 
19.3 
18.9 
20.8 
19.1 


14.1 
16.9 
18.9 


19.55 


29.1 
30.6 


28.3 
24.2 
24.0 
20.9 
20.4 


21.5 
21.0 
23.3 
24.7 
19.5 


20.5 
22.0 
20.9 
22.1 
22,4 


19.3 
19.3 
23.1 


23.32 


38,0 
32.9 


35.3 
27.0 
32.6 
23.3 

29.7 


25.0 
26.2 
28.8 
29  5 
20.9 


25.3 

82.5 
27.9 
27.0 
25.1 


20.9 
21.6 
28.1 


27.99 


21.7 

24.3 

18.9 

21.2 

21.8 

25.7 

23.7 

25.6 

29.1 

34.7 

25.9 

29.8 

25.6 

31.7 

24.5 

31.0 

27.1 

34.5 

24.1 

27.7 

45.2 
41.5 


37.2 
25.7 
38.0 
25.4 
38.9 


30.5 
19.5 
31.4 
31.1 
40.9 


40.1 
37.9 
35.6 
41.1 
31.9 


28.2 
30.9 
33.8 
34.2 
21.3 


30.0 
34.5 
35.3 
29.1 
28.2 


23.4 
24.0 
31.7 


32.55 


51.5 
47.5 


48.7 
25.9 
42.3 
27.3 
40.7 


37.8 
21.0 
40.1 
42.7 
43.9 


43.6 
43.2 
38.2 
46.8 
34.4 


30.8 
35.7 
38.6 
38.7 

21.9 


35.5 

40.6 
40.4 
30,8 
30.9 


•»* 


Sj^ 


31 


26.2 
26.3      : 
35.8  I    ^ 


36.99     3^,J 


837 


September  1889. 

Temperatur  des  Erdbodens 


m 


j 

in    d 

er   T 

iefe 

O.Ol 

• 

n 

[  0    n 

0  j  y  A  H  n. 

N  a  c 

h  m  : 

L  t  t  a  g. 

CpCÄH. 

Mittel 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

58.7 

46.7' 

56.6 
49.6 

55.1 
45.1 

50.4 
41.9 

44.8 
34.1 

38.0 
30.3 

32.5 
26.7 

30.8 
25.2 

29.3 
24.1 

28.3 
23.3 

26.7 
22.7 

25.7 

22.1 

35.22 
31.64 

48.2 
29.6 
44.4 
34.7 
48.3 

53.1 
28.3 
44.3 
31.5 
42.5 

49.3 
31.0 
42.0 
29.7 

41.7 

45.8 
30.1 
39.5 
28.6 
39.3 

40.3 
30.1 
32.3 
25.5 
33.3 

32.6 
25.5 
26.5 
23.5 
27.1 

28.5 
23.5 
24.0 
22.1 
23.5 

26.9 
22.7 
23.3 
21.3 
21.7 

25.6 
21.5 
22.6 
20.9 
21.9 

24.9 
20.9 
21.7 
19.5 
21.6 
1 

23.8 
19.9 
21.2 
18.6 
20.8 

24.1 
19.5 
20.7 
17.6 
20.3 

32.06 
24.58 
27.87 
23.28 
26.96 

50.7 
22.2 
48.5 
49.4 
50.5 

42.2 
21.2 
43.6 
50.2 

48.9 

38.1 
20.3 
45.2 
44.6 
44.9 

35.8 
21.8 
40.2 
13.1 
40.1 

31.3 
20.3 
33.9 
35.5 
32.9 

26.2 
19.3 
28.3 
29.6 
27.9 

22.9 
18.5 
25.1 
26.1 
24.9 

21.0 
18.4 
23.7 
24.1 
23.6 

19.8 
18.4 
23.1 
22.6 
22.4 

19.3 
18.4 
22.2 
21.7 
21.2 

18.9 
18.3 
22.0 
21.9 
20.8 

18.3 
18.3 
22.1 
21.4 
20.8 

26.59 
19.32 
27.72 
29.61 
29.67 

51.0 
49.1 
49.9 
52.4 
30.7 

51.2 
48.9 
49.9 
46.7 
26.3 

48.6 
46.2 
47.9 
43.3 
26.1 

44.3 
42.0 
34.2 
36.9 
26.4 

36.3 
34.2 
29.7 
33.6 
25.4 

30.7 
29.1 
27.8 
30.0 
22.0 

27.3 
25.5 
24.9 
22.8 
20.3 

25.4 
23.9 
22.9 
20.4 
19.3 

24.2 
22.7 
22.9 
20.5 
18.3 

22.9 
22.5 
21.9 
20.5 
17.5 

22.6 
22.1 
21.3 
20.1 
16.9 

21.5 
21.3 
20.9 
20.3 
16.3 

30.28 
29.42 
29.22 
29.42 
23.02 

35.9 
41.0 
43.3 
35.7 
24.1 

37.4 
41.6 
43.4 
32.6 
25.1 

36.5 
39.5 
41.5 
25.2 
26.5 

33.8 
34.9 
37.7 
26.5 
25.7 

27.8 
30.1 
31.1 
24.9 
22.9 

?3.9 
26.7 
27.5 
21.9 
20.5 

21.5 
24.1 
25.2 
20.2 
19.1 

20.0 
22.3 
23.5 
19.1 
18.1 

18.7 
21.1 
22.1 
18.7 
17.3 

17.5 
19.7 
21.2 
17.7 
16.5 

16.9 
18.9 
20.6 
17.6 
15.9 

16.3 
18.5 
21.1 
17.3 
15.4 

23.14 

24.76 

;  27.07 

24.28 

19.66 

40.9 
44.1 
45.1 
31.3 
32.7 

39.7 
44-1 
44.7 
27.3 
32.3 

37.6 
42.3 
43.4 
26.7 
30.5 

34.2 
38.3 
38.7 
29.3 
27.9 

28.2 
31.2 
31.7 
25.5 
23.5 

25.1 
27.3 
27.2 
23.2 
20.9 

23.0 
25.1 
25.6^ 
22.1 
19.3 

21.7 
23.4 
24.6 
21.3 
18.3 

20.7 
22.7 
23.6 
21.1 
18.7 

19.9 
21.3 
21.8 
20.7 
18.0 

19.1 
20.5 
22.3 
20.7 
17.6 

18.2 
19.5 
21.5 
20.2 

16.5 

1 

24.02 
27.25 
27.91 
23.87 
22j61 

24.3 
25.6 
40.2 

23.2 
29.5 
40.4 

22.8 
30.7 
38.7 

22.1 
26.1 
35.9 

20.4 
24.7 
28.1 

18.5 
22.5 
25.5 

17.3 
21.4 
23.2 

16.2 
20.4 
22.4 

15.4 
20.2 
21.2 

14.8 
20.0 
20.3 

15.0 
19.9 
19.4 

14.3 
19.4 
19.3 

18.86 
21.06 
25.75 

1 

40.91 

39.88 

38.03 

35.05 

30.12 

26.17 

23.54 

22.19 

21.41 

20.59 

20.10 

19.62 

26.19 

* 

22 


338 


m 
:  '.tta  Mrt*y  (f  n-n*'.  Oi02. 


Datum  i 

1 

^0   n  lO  j[  ; 

jr  Ä  H 

fl. 

■      4     .                               • 

y  •  r 

0 

in  j  t 

t  la  g. 

■ 

, 

.   •" 

M"  ■ 

1 

1 

.2 

8 

4 

5 

6     . 

7  •• 

8- 

9;; 

10 

'          11 

'4 

1 

24.2 

23.8 

23.2 

22.5 

'.  22.0^ 

:    22.0 

23,2' 

26.8. 

3.3:3 

89J0 

.^.1 

4*J 

2 

* 

26.6 

26.4 

25.6 

25.6 

:  25.0' 

:    24.8 

26,0:: 

^A 

n\o 

37X) 

:4i.8 

*', 

1 
3 

23.4 

22.6 

.22.1 

•  21.8 

:  21.^ 

:    20.9 

22.Ö. 

26.2. 

31.4 

04.6 

41.0 

44 

4 

25.0 

24.8 

.24.0 

22.9  1 

.  22.4 

:    22.0 

22,8 : 

^4,2: 

2a2 

26.1 

26.0 

«3 

5 

20.4  ^ 

19.8 

19.5 

.  18.8 

.   18.2- 

L-    18.1  . 

19.0 : 

22.9. 

28.1 

33:2 

36.8 

^ 

6 

21.5 

21.2 

.21.0 

20.5  . 

:  20;^.l 

.    19-.9 

20.1 : 

21. Q 

22.5 

24.2 

2ä;9 

S 

7 

I     18.2 

1 
1 

17.1 

16.9 

15.8  . 

:  15.3 

:   15.6:. 

17.4. 

20.2. 

20.6 

83:6 

3ao 

rt 

8 

1 

21.3 

•21.0 

.20.7 

20.6  . 

• 

•   20.4 

:    20,3. 

21.0 

21.«; 

23.2 

27.5 

32.6 

» 

9 

!     19.2 

18.6 

18.5 

19.0 

19.0 

r     19.2 

19.0' 

19<b 

20:1 

20.6 

21.1 

3 

10 

18.8 

18.6 

18.6 

18.1 

18,1 

1     18.0 

19.0 

ai.l 

24.1 

28.8 

25,7 

Xi 

11 

22.7 

22.4  . 

22.1 

21.8 

21,4 

21.0 

22.2 

^3.2^ 

aif.i 

28.4 

35.8 

^ 

12 

21.1 

i20.4 

19.7 

19.7 

1»^8. 

20.1 

22.0 

26.Er 

9Q.6 

35;5 

39.0 

41 

13 

21.4  i 

• 
20.8 

20.0 

19.0 

18.9 

18.6 

19.8 

24i2 

26.9 

1 
34.4 

39.1 

13 

14 

22.6 

21.8 

20.9 

20.0 

19.3 

18.8 

•  19.9 

23.8 

28.4 

33.3 

.37.5 

« 

15 

22.2 

!i2A 

22.6 

22.2 

22.0 

21.8 

22.0 

23.7 

27:0 

32.7 

35.3 

1 

16 

22.2 

.22.2 

21.9 

21.2 

19.7 

19.0 

19.9 

24.8 

30.B 

«5.6  ! 

40:2 

4 

17. 

20.2 

19.6 

19.6 

19.8 

19.1 

19.0 

19.6 

32.8 

?5i6 

29.9 

32.2 

31 

-la 

16.6 

16.3- 

16.0 

16.2 

16.0 

15.8 

17.0 

20.3 

23»4 

26.4 

28.S 

^ 

19 

16.6  ^ 

16.2 

15.5 

15J2 

15.0 

14.4 

15.2 

10i4 

24J2 

28.^6 

33.0 

1 

20 

t     18.4 

•   18.8 

18.8 

18.4 

17.6 

17.1 

19.0 

^1.8 

26.2 

30.6 

34.8 

3 

21 

21.6  \ 

21.2 

.21.1 

20.6 

19.8 

19.1 

19.6 

23.a 

26.6 

30.5 

•33.8 

1 

22 

18.2 

18.1 

17.2 

16.8 

17.3 

17.8  ^ 

18.0 

• 

1^.2 

20^4 

21,2 

31.6 

' 

23. 

15.7 

15.2 

14.8 

14.4. 

14.0 

13.8  \ 

14.7. 

lÖ.O 

23.0 

^7.4 

32.2 

24 

18.5 

17.6 

17.6 

18.4 

18.5 

18.6 

19.2- 

21.1 

25.6 

30.3 

34.2 

1 

25. 

^1.2 

21.0 

20.6 

19.4 

18.6 

18.0 

19.0 

20.4 

25.0 

30.7   ' 

34.6 

l 

26 

22.3 

20.5 

20.4 

20.5 

20.5 

20.4  1 

20.8 

22.0 

254 

28.4 

29.2 

j 

27 

20.1 

19.4 

18.8 

18.0 

17.8 

18.1. 

19.0 

21.4 

23,8 

26.6 

29.2 

^ 

28 

16.9 

15.8 

15.2 

14.8 

14.2 

13.7 

14.3 

18.0 

19.6 

22.5 

35.1 

1 

29 

14.4 

15.1 

15.9 

16.0 

16.2 

16.2 

16.8 

18.5 

20.6 

22.8 

24  1 

1 

30 

19.4 

18.2 

18.2 

18.0  _ 

18,2. 

:    17.4 

18.ß 

21.4 

25.9 

20,3 

33.0 

l 

Cpe;iH. 
Mittel. 

20.36 

19.90 

19.57 

19.20 

18.85 

18.66 

19.S5 

22.25 

25J64 

2a66 

32.79 

1 

H 

•ii  m 


(^^ 


,-r.  Jliot  I  (I),  Ji,  3f,  A' H  H.  .ri  n  N  a  *  h  fll  irttit  a  g. 


Jl 


8l 


3i) 


IQ.2 

HS 


4^.7 
29.1 
4Ö.0 
dU 
^3.6 


22.1 
4i3.2 

^i3 


44.7 
.43.1 

43.8 
•45.9 
•  30.7 


34.1 
,38.2 
•  30.2 

34.0 
.^.2 


.^6.9 

,38.8 

■39.4 

.30.8 

31.4 


24.2 
24.8 
31^.2 


^li^ 


•4*7 


:\4659 
,28;5 
'•40j4 
:30.1 
■j4ft5 


:.3d?2 

;39i9 

.4|3;8 


»46s6 

A4:0 

'*44i4 

-.2?;2 


•23:2 

:28;.l 

^37.8 


3?.Q8 


,50.-1 
4^k2 


f45# 
?Q.2 


•80:9 

.49:8 
.40.0 


42:7 
•43.0 
4G.i 
.^gi4 


4.< 


0 


6  .-1 


7    ■     8 


9 


?,  10 


•:3p:7 

ß*i4 

»39:1 

37:8 

ä9»6 

•88,8 

^3*:8 

,27.2 

N?*|3 

^4 

•36:6 

r».4 

r39;3 

•98.« 

:40:2 

ß9.3 

•2e;2 

2?il 

-,3fc3 

?9.o 

.96,8 


a^joij 


♦314 

'  37(i$ 


94i^ 

aij? 


42:  t 

35,4 
3i6:Q 
?6t9 


as;« 

34»(? 
36  j6 

a?;ö 


33;i 
36.5 
37,1 

ms 

?7fj6 


32:3 
36;^ 
3M 


44J0: 
3^.2: 


4q,-0r 

30^' 
35.4; 

3(1  Ah 


ae.P: 

20*9; 

34.4: 

36  ;2 
34A' 


37,a 
3p.»3 

33.P 

29;6 


2e.«t 

^30,9i 
3:2.2: 
25,9 
2?^ 


2,0.2 

32.2' 

32.ft 

26.0' 

2'4.4.; 


20.9 
29,lr 


38.8^ 
324, 


26.8'. 
28.?|^ 
241.4' 
28,0 1 


27i,a- 
I9.Ö 
29;?  i 
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11 


^21.4 

t9t& 


88.0 
22.5 
6811 
29.2 


8a.T 

30.3 
30.3 
8i<*.l 
ß7.8 


ß7U 
28.9 
29.9 
28.2 
21.9 


27.3 
29.2 
29.8 
26.7 
261.« 


22J 
22.1 

28.5 


3^8f- 


3(8i3^ 

2r7..B 

30.^1'- 
26.1 


28.^ 
32.5 
39..1L 
30.Ö 
3tl.Ö. 


31.4 
31. Ö 

3t;7 

26:7- 


28i3 
3lD:a 
30.8- 
27..a 
2f2.1* 


28!2I 
30.7 

26;5 

26.7 


2213 
2ÖIÖ 
3915 


35.9 
33.5 


se.o 


'•   3|5.7 


38.9! 
27.7: 
3ö,ä': 

.2M!. 
29,9" 


29.1 ' 
22^' 

29.7 1 

31,1 

3f,7 


32,«: 

31. T 
31.8' 
31.7 
26.34 


29.0' 
30.51 
31.2' 
27.8' 
22.9' 


28.5 
30.8 
31.3 
26.8 
26.9 


'22.8 
;24.€ 
!29.9 


?410^ 
$6.1' k 


29.0 
i253 
^9\9 
il'.2 


ili 


28.23 


28.91 


29.21 


$2.4'  ■ 

ai':8  ^ 

31.2 
$1.3 
26.i;  i 


28:9 

30.0 
3U0 
26;7 
f3.1' 


28:3 
30.7 

81,1  t 

26.3 

26.5 


22.1 
24.0 
29.5 


3b  .7 
26.0 

2i5.« 
29'^ 


3i.0 
•   32.3 


3i.» 
27  .T 
29.1 
25.5' 
28.5 


28.«r 


22!31 
29.15 
30.«8 
3Ö!9 


31^)'t 
3.1  ;3 
30;4 
30:8  I 
25)7. 


28.0  ^ 

2ü:r 

30.1 
26.2 
23.1 


27.5 
30.0 
30:3 
25.7 
25;5 


är.7* 

23.7 
28.3 


29.10 


28.58 


2T.9 
2$.l 
2S.6 
2^.9 


33.9' 
131.3' 


•31.9 
'  27.1' 

-  28.» 
'  25.1' 

-  27 .7T 


1 


27.1» 
21.91 
27.7 
29.0 
2Ö.Ö  [  -  29.1 


\ 


31.1 

80.4 
29.6 
30.1 
25.1 


26.7 
27.9 
28.9 
25.4 
22.4 


26.5 
28.9 
29.2 
24.9 
24.5 


2ä.2 
28.1 
27.2 


'  27^75 


30.2i 
29.3 
28.a 
28.7' 
24.2" 


25.6 
26.9 
27.9 
24.4 
21.9 


25.7 
27.8 
28.3 
24.2 
23.5 
j 

2(j.7' 

2^.7 

26.3 


33.3 
'80.7 


31.1 
'26,7 
•27.6 
:24j8 

-26.7 


26.3' 

21.8 

26.9 

28.1 

28,2 


29.3 
28.7' 
28.1  ■ 
26.6 
23.5 


24.5- 

25.9* 

26.9 

23:0 

21.5' 


.24 ,9' 

27.0' 

27.5' 

23;7 

22.7 


'  1:2011 ' 

'22.2- 

'    25.4- 


32.7 

30.0 


30.5 
"26.3 
27.0 
24.5 
26.2 


25.6 
21.5 
26.4 
27.2 
27.5 


-28.5 
27.9 
27.5 
25.5 
22.9 


23.5 
25.1 
26.1 
23.2 
21.0 


24.3 
26.1 
26.8 
23.5 
22.2 


19.4 
21.9 
24.6 


32.0 
29.3 


r    I 


26.91 


26.15 


25.51 


29.7 

25.8 

26.5 

■24.0 

'25.7 


'25.1 

.21.5 

'-25.7 

'26.7 

26.8 


•27.9 
27.3 
27.0 
24.8 
22.2 


22.8 
24.2 
25.3 

22.7 
20.5 


23.9 
25.3 
26.1 
23.1 
21.8 


18.9 
21.5 
23.9 


24.92 


1:2 


31.1 

28.7 


29.1 
25.3 
26.0 
23.7 
25.2 


Mittel 


31.06 
30.52 


29.63 
27.02 
26.49 
24.69 
25.22 


'24.4 
21.3 
25.3 
<26.1 
26.2 


27.4 
26.7 
26.5 
Ö4.1 
■21.7 


22.1 
23.5 
24.7 
22.2 
20.1 


122.9 
24.7 
25.6 
22.9 
21.3 


18.7 
21.3 
23.3 


2Ö.51 
22.30 1 
24.61 
26.58 
27.flO 


27.43 
27.50 
2r.B7 
27.09 
24.09 


23.35 
24.02 
25.38 
24:60 
21.-34 


22'.75 
2S.07 
26.98 
24.32 
23,18 


20.23 
20.58 
24.00 


24.40 


25.30 
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r 

Ha   r  jy  (>HH' 

6     0.20. 

^UCJIO 

Datum 

Äo 

n  0  Ji 

y.  Ä  H 

fl. 

Vor 

mittag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

U 

1 
2 

30.5 
31.2 

30.1 
30.8 

29.7 
30.3 

29.1 

30.1 

28.8 
29.7 

28.5 
29.4 

28.1 
29.1 

27.8 
28.8 

27.5 
28.6 

^7.5 
28.6 

27.7 
28.6 

2U 
23J 

3. 

4 
5 
6 

7 

29.4 
29.4 
26.3 
26.7 
24.5 

29.0 
29.1 
26.0 
26.5 
24.3 

23.6 
28.8 
25.7 
26.1 
24.1 

28.3 
28.5 
25.5 
25.9 
23.7 

27.9 
28.2 
25.3 
25.6 
23.5 

27.6 
27.9 
25.0 
25.4 
23.2 

27.4 
27.6 
24.8 
25.2 
22.9 

27.0 
27.3 
24.5 
24.9 
22.7 

26.8 
27.0 
24.4 
24.7 
22.5 

26.8 
26.9 
24.3 
24.5 
22.5 

26.9 
26.9 
24.4 
24.4 
22.6 

2TJ 

3U 
2U 
23.1 

8, 

9 
10 
11 
12 

25.8 
25.4 
22.3 
25.7 
26.5 

25.5 
25.1 
22.1 
25.4 
26.3 

25.2 
24.8 
21.9 
25.1 
25.9 

24.9 
24.4 
21.9 
24.9 
25.5 

24.7 
24.2 
21.8 
24.7 
25.3 

24.5 
24.0 
21.7 
24.5 
25.0 

24.3 
23.7 
21.7 
24.3 
21.7 

24.1 
23.5 
21.6 
24.1 
24.5 

24.0 
23.3 
21.6 
24.0 
24.4 

23.9 
23.2 
21.6 
21.0 
24.4 

23.9 
23.1   ' 
21.8 

24.0  ; 
24.6  1 

213 

24J 

25.1 

13 

14 
15 
16 
17 

26.8 
27.5 
27.2 
27.0 
25.7 

26.5 
27.2 
26.8 
26.6 
25.3 

26.1 
26,9 
26.5 
26.3 

24.8 

25.7 
26.6 
26.2 
26.1 
24.5 

25.5 
26.2 
25.9 
25.7 
24.1 

25.2 
25.8 
25.7 
25.5 
23.9 

24.9 
25.5 
25.5 
25.3 
23.9 

24.6 
25.3 
25.4 
25.0 
23.7 

24.3 
24.9 
25.3 
24.7 
23.5 

24.3. 

24.7 

25.1 

24.5 

23.3 

24.4 

24.9 
25.2 
21.8 
23.6 

2U 
2U 

^ 

18 
19 
20 
21 
22 

23.2 
22.8 
24.0 
25.2 
23.4 

22.8 
22.3 
23.7 
24.8 
23.1 

22.5 
21.9 
23.3 
24.6 
22.9 

22.1 
21.5 
23.0 
24.3 
22.5 

21.7 
21.2 
22.8 
24.1 
22.2 

21.4 
20.9 
22.6 
23.9 
21.9 

21.3 
20.6 
22.4 
23.6 
21.8 

21.0 
20.3 
22.1 
23.3 
21.6 

20.9 
20.1 
21.9 
23.2 
21.4 

21.0 
20.2 
22.0 
23.1 

21.4 

21.3  [ 

20.5 

22.3 

23.3 

21.4 

\ 

1 

1 

2Ü 
2iJ 
21l 

ilt 

2U 

23 
24 
25 
26 
27 

21.4 
23.4 
25.1 
25.9 
23.7 

21.2 
23.1 
24.7 
25.5 
23.4 

20.9 
22.7 
24.3 
25.2 
23.0 

20.6 
22.3 
24.0 
24.8 
22.9 

20.4 
22.1 
23.7 
24.0 
22.7 

20.1 
21.9 
23.5 
24.1 
22.5 

19.9 
21.7 
23.2 
23.8 
22.3 

19.6 
21.5 
22.9 
23.5 
22.0 

19.5 

21.4 

22.7 

♦23.3 

21.8 

♦19.6 
21.5 
22.6 

•23.3 

21.8 

•20.0 
21.8  ; 
22.8  ; 

•23.5  ; 

22.0 

! 

2ti 
Ui 

2ii 

28 
29 
30 

22.6 
20.2 
21.5 

22.3 

19.9 
21.4 

21.9 
19.5 
21.3 

21.6 
19.3 
21.1 

21.2 
19.1 
20.9 

20.9 
19.1 
20.7 

20.5 
19.1 
20.6 

20.2 

19.1 

20.5 

20.0 
19.1 
20.4 

19.9 
19.2 
20.5 

20.0 
19.4 
20.9 

2H 

CpCÄH. 

mttei. 

25.34 

25.03 

24.69 

24.39 

24.11 

23.88 

23.66 

23.41 

23.24 

23.21 

r 

23.37  , 

1 

23.n 

3:15 


September  1889. 

Temperatup  des  Erdbodens 


m 


in  der   Tiefe    0.20. 


1 


28.8 
29.4 


27.8 
26.9 
25.4 
21.4 
23.7 


2U 
23.0 
22.8 
24.6 
25.5 


25.4 
25.6 
25.9 
25.8 
24.9 


22.5 
22.1 
23.6 
*24.5 
21.4 


21.4 
23.0 
24.0 
24.3 
23.0 


20.8 
20.1 
22.4 


no    nojiyAiiH. 


Nachmittag. 


2 


8 


10 


11 


29.6 
30.0 


28.5 
26.8 

26.0 
24.6 
24.6 


24.8 
23.0 

23.7  I 
25.3  I 
26.2' 


24.7 
23.6 


21.2 
20.5 
23.3 


30.5 
30.3 

31.4 
30.9 

32.1 
31.3 

29.2 
26.9 
26.Ü 
24.9 

29.9 
27.0 
27.2 
25.1 

30.5 
27.1 
27.7 
25.4 

25.3 


25.5 

23.0 
24.6 
26.2 
27.1 


23.1 

*27.0 

26.3 

27.0 

26.5 

27.3 

26.8 

27.6 

25.4 

25.7 

23.2 

23.9 

23.2 

24.2 

24.5 

25.4 

25.2 

2hJ 

21.7 

21.8 

22.8 

23.2 

24.1 

25.2 

24.9 

25.8 

25.1 
24.1 


21.5 
21.0 
24.2 


26.2 


26.2 
23.0 
25.5 
26.9 
27.7 


*27.8 
27.7 
28.1 
28.3 

*2j.8 


24.6 
25.1 
26.2 
25.9 
22.2 


24.1 
26.1 
26.5 
25.3 
24.6 


21.7 
21.3 
25.1 


26.8 


26.7 
23.0 
26.2 
27.5 
28.2 


•23.4 
28.3 

28.7 

28.7 

•25.8 


25.1 
25.9 

26.8 
25.9 
22.4 


24.7 
26.5 

27.1 
25.3 
24.9 


21.8 
21.9 
25.7 


24.24 


24.89 


25.53 


26.11 


26.55 


32.6 

32.9 

31.4 

31.5 

30.9 

31.1 

27.3 

27.4 

28.1 

28.2 

25.5 

25.5 

27.2 

27.3 

27.0 

27.1 

23.1 

22.9 

26.8 

27.1 

23.1 

28.3 

23.6 

23.7 

•23.9 

•29.0 

29.0 

29.0 

28.9 

23.8 

29.0 

28.9 

23.7 

♦25.6 

25.4 

25.3 

26.2 

26.2 

27.2 

27.3 

25.8 

25.5 

22.6 

22.7 

24.9 

25.1 

26.9 

27.5 

27.5 

27.6 

25.3 

25.2 

25.1 

24.7 

21.9 

21.8 

22.3 

22.3 

26.0 

25.9 

26.84 

26.88 

33.0 

31.3 


31.1 
27.4 
28.2 
25.3 
27.3 


27.0 
22.9 
27.1 
28.3 
23.5 


•29.0 
23.9 
28.6 
28.8 
25.4 


2j.1 
26.1 
27.1 
25,3 
22.6 


24.9 
26.9 
27.5 
25.1 
24.5 


21.6 
22.3 
25.7 


12 


GpeAH. 
Mittel.' 


26.76 


32.7 

32.4 

320 

31.5 

31.1 

30.7 

30.2 

29.8 

30.9 

30.6 

30,3 

29.5 

27.4 

27.0 

26.7 

26.4 

27.9 

27.7 

27.4 

27.0 

25.3 

25.2 

25.1 

24.9 

27.1 

26.8 

26.4 

26.1 

26.8 

26.6 

26.2 

25.9 

22.7 

22.5 

22.5 

22.4 

26.9 

26.6 

26.3 

26.0 

28.1 

27.7 

27.3 

26.9 

23.3 

23.0 

27.6 

27.2 

23.8 

28.5 

28.2 

27.9 

23.7 

28.3 

27.9 

27.5 

28.3 

23.0 

27.6 

27.3 

28.3 

27.4 

26.7 

26.2 

25.0 

24.5 

24.1 

23.7 

24.7 

24,2 

23.7 

23.2 

25.8 

25.3 

24.9 

24.5 

26.8 

26.5 

26.0 

25.6 

25.0 

24.5 

24.1 

23.7 

22.5 

22.3 

22.0 

21.7 

24.7 

24.4 

24.1 

23.7 

26.7 

26.2 

25.8 

25.5 

27.2 

26.9 

26.6 

26.2 

24.9 

24.6 

24.3 

24.1 

24.1 

23.7 

23.4 

23.0 

21.4 

21.1 

20.8 

20.4 

22.2 

22.0 

21.8 

21.7 

25.3 

24.9 

24.5 

24.1 

26.52 

26.17 

25.82 

25.45 

30.08 


28.89 
27.45 
26.18 
25.23 
24.77 


25.37 
23.40 
23.82 
25.84 
26.41 


•26.59 
26.87 
26.84 
26.63 
24.67 


23.00 
23.05 
24.41 
24.51  i 
22.12 


22.14 
24.01 
25.02 
24.5  4 
23.30 


21.14 
20.51 ' 
22.85 


24.99 


846 


Datum 


1 

'2 


3 

-4" 

'5' 

6' 

'7 


•8 

•9" 

10 

11 

12" 


'13' 
14' 
15 
18 
17 


»lÖ' 

'19 

20 

21 

$2 


SS 
24 
25 

'2Ö 
'  27 


28 
29 
80 


.Cpe^H. 
'Mittel. 


€eiiTiöpB  !l889. 

m 
Ha    r  jr  y  6  II  B  i      0.40. 


^0    u  0  X  Y  jk  II  ii- 


28.9 
'  '29.1 


•58.8 

'  28.4 

27.1 

^6.5 

•25.5 


•  25.5 ' 

^25.5  ■ 

•24.0 

'  24.5  • 

25.5  • 


'  25.8 ' 
26.1 
26.1 

•  26.1  ' 
26.3  . 


24.9' 

24.5 

24.6 

25.0 

24.7' 


23.2 
23.3 
24.1 
24.8 
24.3 


23.7 
22.5 
22.1 


•26.38 


il 


28.9 
29.1 


28.7 
28.4 
26.9 
26.5 
25.3 


25.5' 
25.5 
28.8 
24.6 
25.6* 


24.7 
24.3 
24.6' 
25.0 
24.5 


28.0 
23.3 
24.2 

24.8 
24.1 


28.6 
22.3 
22.1' 


25.31 


28.7 
29.0 


•28.4 
28.2 
26.6 
•16.5 
25.2 


25.4  ' 

25.2  ' 
•23.6  ' 
24.6  • 

25.3  • 


25  R 

25.6 

26.1 

•   26.0 

26.1' 

25.9 

26.1* 

25.9 

26.0' 

■25.7 

24.4 
•24.2 
24.4 
24.9 
•24.2 


22.8 
23.2 
•24.1 
24.7 
23.9 


"23.4 
22.1 
22.1 


25.14 


10 


28.4 
28.8 


28.1 
27.9 
26.3 
26.2 
24.9 


25.1 
24.9 
23.4 
24.5 
25.1 


25.4 
23.7 
25.8 
25.7 
25.3 


24.0 
23.9 
24.2 
24.7 
23.8 


22.5 
23.0 

23;9 

24.3 
23u6 


23.0 
21.9 
22.0 


24.88 


28.1 
28.6 


27.8 
27.7 
26.0 
25.7 
24.6 


24.9 
24.7 
23.3 
24.4 
250 


25.1 
25.5 
25.6 
25.5 
25.0 


23.7 
23.6 
24.0 
24.5 
23.6 


22.2 
22.9 
23.7 
24.2 
23.4 


22.7 

21.0 

21.9 


IIo    nojry^HH. 


28.1 
28.5 


27:7' 
27.4 
26.0 
255 
24.6 


24.9 
2415 
23.4 
24.4 
25.0 


25.1 
25.5 
25.6 
25.6 
25'.0 


23;6 

23.C 
24.0 
24:5 
23.4 


22.3' 

23.0 

23.8 

24  ;1 
23;4' 


22.5 
21.7 
22.1 


24.65 


24.63  24.83 


28.5 
28.7 


28X) 
27.3 
26.2 
25.5 
24.9 


25.1 
24.3 
23.8 
24.8 
25.3 


2f5.5 
25.7 
25.8 
25.8 
25.0 


23.9 
31.0 
24.4 
24.7 
23.3 


22.6 
23.2 
24.1 
'24.2 
23.5 


22.5 
21.8 
22.6 


10 


28.9 
28.8 


28.3 
27.2 
26.4 
25.6 
25.3 


25.3 
24.1 
24.3 
25.1 

25.7 


25.9 
26.0 
26.1 
26.1 
25.0 


24.3 
24.4 
24.6 
24.7 
23.3 


23.0 
23.9 
24.5 
24.3 
23.7 


2äJ 


23J 
24j 


41 


22.5  13 
22.0  J 
23.0         4 


25.08         2^ 
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Mittel 
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1*'  uo  nojyAHH. 
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1  ^  Nachmittags. 

1 

•4^ 

t 

lö 

1 

4 

7- 

10 

,    26;2 

1    26:3 

26:3 

26.2 
26,3 

;26.3 

26:3 

26.3 
26:4 

'215:3 
26:4 

•26,3 

•26:4 

26:3 
26:4 

26:26 

26:35 

1 

•2^.6 

17.1 
17;1 

i 

15.Ö 

lfe.6 

26;4 

'26;4 

2fe;3 
2ß;o 
25:7 

.26;4 

.2e,3 
•25,9 

:2&:4 

•2p;4 

;25.<) 

'26:4 

Ä:9  1 
•^'5:6 

äe:4 

26:4 

26.2 

25;9 

*25.6 

'^6:4 

26.4 

•2fe.2 

^5:9 

25.6 

•2B:4 
26.4 
26.1 
.25.8 
25.5 

^'26:4 
26.3 
26.0 
25,7 
•25:4 

■  26.40 
i  26.89 
'  26.19 
•  25:88 
i  25^60  ■ 

-22;6 

9^  7 

'22.7 
22.7 

'22.7 

I7il 
17.2  i 
17:3  ' 
17:3 

17:3 

1 

lfe.7 
lfe.7 
15.7 
15.7 
15.8 

,    2feU 

25[.l 

•24'.8 

24\3 

24;.9 

:2J.4 

254:3 

'25V3 
•2^.1 

■24-.8 

'24-.4 

24:3 

1 
•24:2 

.l5;.p  ; 
•24.7 
;5f4:4 
•  ?4-.3 

'25,2 

;25:o 

2ä.7 

:24:4 

'  ?4;3 

25.2 
25.0 
'24.6 
24.3 
24.3 

25:2 
24.9 
24.6 
•24.3 
24.3 

25;  2 

'  24:9 

'24:5 

'    :24.3 

24.3 

1  2&.26 
:  25-.01 
1  24.70  i 

24-.36 
i  24\30 

22.7  i 
22.6  1 
22:5 
22.5 
•22.3 

•1'7.3 
17:3 

17.3  1 
17:3  1 

17.4  i 

1 

15.8 
1^.9 
1'5:9 
15.9 
.     15:9 

1    '  ' « 
213 

'     24:.4 
24:7 

••24-3 

't4:4 

'2'4:5 

•2^4:5 

'    .24.6 

•2?4:7 

;^^,4 

'24.5 
:  24,6 
-'24:6 
•24.6 

'•  2*4:4 
•24.5 
.24.6 
-24.6 
'24.6 

;2f4.4 

•24.5 

24.6 

:24:6 

'  24:6 

24:4 
.24.5 

24.6 

;     24.6 

•24:6 

i   '24.4 
'     24.4 
1    -24:6 

■24:7 

1     24.6 

24V38 
24.48 
24.56  i 
24'.61 
;  24^.64 

22:2 
22.2 
22.1 
22.1 
"22:0 

•17.4 
17.4 
17.5 
17:5 
H:5 

16.0 
16:0 
16:0 
16:0 
16K)  i 

'     2^6 
2f,3 
2^.0 
2ä.9 

'     2?.9 

'  ;2^.6 
:2'^.3 

'23:9 

l;^5 

,     2^:0 

2^.0 

'28.9 

'•.24:5 

;5?4.2 
'24.0 
'.24:0 
•23:9 

?4:5 

24.2 

'  24.0 

'24.0 

'2ä.9 

24.4 

24:2 

'  24:0 

'24.0 

23.9 

:24.4 

V24:i 

.  24:0 
•24.0 
23:9 

1    •24:3 

i    '24:1 

'24.0 

:28.5r 

j     23:9 

24:48 
24:21 

24:00 

23.96 
23:90 

:    -22:0 
22.0 

,     22.0 
22.0 
21:9 

17:5 
17.5 

•17:6 
17.6 

•17:6 

16.1 
16.1 
16f.2 
16:2 
16.2 

1   ,     . 

l'    23,8 
?3.5 
23.2 

,     23:3 
23:5 

'23^ 

:2ä:2 
.^:3 

*2ä.5 

•28^8 

23.4 

.  23:2 

'23.3 

23:5 

;2S:7 

23:4 

23.2 

;23.3 

2S.4 

,    23:7 

:  23.3 

23:2 

'.2^.3 

•23.4 

•23.6 
23.3 
•28.3 
•23.3 
•23.4 

23:6 
•23.3 
;23:3 
-23.3 
-28.4 

23.5 

:   •.'2.3.2 

23.3 

.23.4 

23.4 

23.69 
23,35 
23:24 
23:31 
23:44 

21:8 
21.8 
21:7 
21.6 
2^1.6 

17:6 
-17.6 
'17;7 
17:7 
•17.7 
t 

10'.2 
16.-2 
16.2 
16'.2 
16:3 

•   '23.4 
23.2 

22:s 

* 

'2S.3 
'.23.2 

;22.8 

^.3 
.23.1 

•      4  • 

''25.3 
29.1 
22.7 

;23.3 
'23.0 
-22.7 

28.3 

23.0 
-22.6 

•28.3 
22.9 
22.6 

* 

23.2 

22.8 

■  22.6 

23'.30 
23.04 
22.70 

•21.6 
21.5 
•  21.5 

'17.7  1 
17.7  1 
17.7 

» 

16.3 

16:3 

16.4 

•'  24.57- 

9 

^4.5t 

24.56 

24.54 

24.53 

24.5^ 

24.50 

2^.47 

24.53 

25.16 

17.^ 

^                       r 

16.00 

1 

• 

«   .   -  - 

1 
k 
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4hcjo 
Datum 


! 


1 
2 


3 
4 
5 
6 
7 


8 

9 

10 

11 

12 


13 

14 
15 
16 
17 


18 
19 
20 
2L 
22 


23 
24 
23 
26 
27 


28 
29 
30 
31 


CoeAir. 
i\nttel 


18.0 
15.2 


10.2 
10.0 
10.1 
15.2 
15.3 


13.4 
13.7 
10.7 
13.7 
15.3 


12.4 
8.9 
12.8 
15.4 
12.4 


14.2 
15.0 
14.6 
10.2 
11.4 


11.0 

9.2 

14.8 

10.0 

9.1 


5.8 
0.7 
0.7 
4.3 


11.13 


TepMOMeTpi»  CB  qepHUAn>  mapHKOM-B 
1.5  Merpa  HaAi>  uoBepiHocTbio  aeiua. 


2 


16.1 
13.8 


10.2 

9.1 

9.5 

15.0 

14.8 


12.7 
13.2 
10.3 
13.5 
14.1 


12.9 
8.3 
13.2 
14.0 
12.6 


14.1 
14.1 
13.9 
9.9 
10.5 


10.2 
9.2 

13.9 
7.3 
8.3 


6.5 
0.7 
0.4 
5.4 


10.55 


^0   nojyAHa. 


Vormitta«;. 


16.3 
15.5 


11.8 

9.0 

9.0 

14.5 

13.9 


12.4 
13.7 
9.9 
12.9 
13.3 


13.3 
7.7 
13.1 
U.l 
12.6 


14.5 
14.2 
14.0 
9.7 
11.3 


10.5 
7.9 

13.7 
8.5 
8.1 


5.8 
0.1 
0.8 
5.4 


16.7 
14.1 


13.4 

8.5 

8.6 

14.8 

13.1 


U.l 
12.5 
10.4 
12.4 
13.7 


13.2 
7.3 

13.1 
14.1 
12.7 


13.7 
13.5 
13.7 
9.5 
10.3 


9.0 
7.8 
13.7 
8.0 
8.3 


5.3 
0.3 
1.3 
5,7 


5 


15.4 
14.1 


14.1 

7.9 

8.5 

14.5 

12.3 


11.0 
12.0 
9.9 
12.1 
13.7 


13.0 

7.2 

13.2 

14.5 
12.4 


13.4 
13.3 
12.7 
9.2 
10.3 


10.6 
7.6 

U.l 
9,2 
7.0 


4.7 

0.3 
0.8 
6.1 


10.54      10.27  .  10.02 


8 


10 


15.8 
13.7 


14.6 

7.8 

8.5 

14.2 

11.2 


11.8 
U.O 
9.3 
12.1 
13.8 


12.5 
7.3 
13.1 
14.3 
12.3 


12.2 

12.7 

11.8 

8.3 

9.9 


9.7 
7,3 
13.6 
9.3 
6.9 


4.1 
0.7 
1.2 

6.4 


9.75 


I 


15.9 
14.4 


15.6 
10.7 
11.6 
15.4 
13.9 


11.9 
14.5 
13.3 
13.4 
14.3 


14.2 
8.5 
14.0 
14.2 
12.9 


12.6 
12.9 
11.9 
9.4 
10.9 


I 


21.1 
20.9 


18.7 
16.8 
19.1 
18.9 
19.6 


16.7 
20.1 
20.3 
18.8 
15.4 


22.6 
20.3 
16.4 
16.7 
13.7 


18.0 
16.7 
20.8 
17.5 

18.7 


U.O 

l?.7 

7.8 

17.9 

13.7 

16.8 

9.9 

10.9 

7.7 

9.2 

3.3 

4.2 

0.3 

5.1 

-  1.2 

5.0 

-  5.5 

0.7 

10.75 

1 

15.98 

28.5 
20.9 


24.1 
22.3 
22.0 
21.7 
20.6 


22.2 
23.7 
2^.6 

20.1 
16.5 


18.6 
18.5 
19.4 
17.2 
15.1 


22.8 
23.9 
22.9 
21.1 
22.8 


22.7 
21.0 
17.0 
12.3 
10.5 


5.0 
4.1 
9.9 
6.» 


18.61 


22.6 
27.4 


23.8 
24.1 
24.2 
26.7 
26.0 


24.1 
26.1 
26.0 

26.5 
18.9 


23.2 

19.5 
24.5 
20.1 
17.2 


23.7 
24.8 
24.7 
23.5 
24.2 


22.8 
24.8 
16.3 
18.9 
8.4 


5.5 

3.8 

9.3 
10.5 


20.78 


11 


=M 


28.4 

26.8 


24.1 
24.6 
25.3 
27.1 
26.5 


25.7 
27.9 
27.3 

29.0 
22.8 


21.4 
26.1 
26.3 
23.3 

19.1 


27.2 
25.7 
27.6 
25.1 
27.0 


2L9 
26.5 
16.7 
19.1 
13.4 


9.8 

5.5 

10.7 


22.74 


I 


I 


October  1889. 

Thermometer  mit  geschwärzter  Kugel 
1.5  Meter  Ober  dem  Erdboden. 


34» 


n 

0    nojyÄHH. 

N  a  c 

h  m 

1  t  t  a  g. 

1 ' 

CpejLH. 

Mittol 

1 

2 

a 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

29.8 
27.7 

28.5 
27.9 

28.3 
27.0 

25.3 
25.5 

23.5 
22.5 

'    21.0 
18.6 

20.5 
15.6 

18.3 
14.1 

17.6 
13.4 

16.7 
12.4 

15.7 
12.3 

15.3 
11.5 

21.02J 
18.80^ 

24.3 

27.1 
28.1 
27.1 
27.8 

27.2 
25.1 
27.6 
28.5 
28.8 

25.8 
26.1 
27.1 
29.1 
27.0 

24.2 
25.3 
26.3 
27.8 
26.9 

20.5 
21.3 
22.2 
22.7 
21.9 

16.3 
16.9 
19.7 
18.2 
18.7 

15.3 
16.1 
19.2 
17.1 
16.0 

14.2 
14.3 
17.1 
15.8 
14.5 

12.6 
13.3 
14.9 
14.2 
14.0 

13.1 
11.7 
13.4 
15.1 
13.1 

11.7 

11.1 
14.6 
15.1 
12.4 

10.3 
10.7 
14.7 
15.7 
12.4 

17.52. 

16.511 

17.88 

19.75 

18.67. 

26.8 
30.3 
29.2 
26.3 
19.2 

28.3 
29.2 
29.5 
29.4 
19.8 

27.9 

28.7 

81.7 

24.5 

18.5 

26.3 
28.7 
27.9 
22.8 
17.7 

21.4 
22.7 
22.5 
21.1 
16.5 

17.6 
17.2 
18.8 
19.1 
15.5 

17.7 
J6.9 
16.8 
17.0 
15.5 

16.0 
14.3 
14.9 
16.9 
14.7 

14.6 
13.9 
14.0 
16.2 
14.1 

14.1 
12.4 
14.2 
15.1 
14.2 

12.5 
13.1 
13.7 
17.2 
13.3 

12.9 
11.3 
13.9 
16.5 
13.0 

18.14 

19.01 

18.59 

18.96. 

15.90 

1                          , 

20.8 
21.5 
28.1 
25.0 
25.3 

24.4 
22.9 
26.4 
26.1 
25.3 

23.7 
21.9 
22.0 
24.1 
25.9 

22.9 
19.9 
21.0 
24.3 
23.5 

18.5 
18.2 
20.1 
17.8 
19.1 

14.9 
17.0 
17.7 
15.1 
16.1 

13.3 
16.1 
17.4 
13.8 
14.1 

12.5 
16.1 
18.2 
13.5 
13.5 

11.9 
15.7 
16.7 
12.3 
14.2 

10.9 
14.4 
16.2 
12.1 
14.0 

■ 

10.1 
13.3 
16.7 
11.3 
14.3 

9.9 
12.4 
16.1 
11.5 
14.1 

16.37 
1  15.48 

18.28 
'  16.98 
'  16.52. . 

1 

27.0 
26.1 
27.7 
26.1 
26.9 

29.1 
26.3 
28.0 
28.4 
28.0 

27.3 
26.4 
28.1 
25.3 
22.2 

22.6 
25.1 
24.9 
23.9 
22.1 

19.8 
18.8 
17.8 
18.9 
19.1 

17.0 
16.7 
17.0 
17.6 
17.4 

15.8 
14.9 
14.2 
16.2 
15.7 

15.0 
14.8 
12.8 
14.0 
13.7 

14.5 
14.2 
13.0 
12.7 
14.1 

14.9 
13.0 
11.5 
12.2 
13.2 

14.9 
13.9 
11.1 
11.6 
12.7 

14.9 
13.9 
10.8 
10.8 
12.2 

t 
18.68. 
18.19, 
18.04 
16.56 
17.19 

28.2 
29.3 
2J.4 
20.3 
10.9 

28.6 
28.5 
20.3 
20.7 
11.7 

22.8 
28.3 
18.0 
19.7 
15.3 

21.0 
26.7 
13.6 
17.2 
10.5 

18.1 
22.3 
10.5 
13.0 
9.0 

16.0 
20.5 

9.1 
12.0 

8.0 

14.8 
21.4 

8.7 
11.8 

7.2 

12.8 
19.3 

9.2 
10.7 

6.4 

11.7 
18.9 
10.3 
10.8 
6.1 

11.5 

16.9 

11.2 

9.9 

6.2 

10.8 
15.5 

8.8 
10.0 

5.8 

10.0 

14.9 

9.4 

9.7 

6.3 

16.37 
18.2q 
13.98 
12.86  : 
8.9SI- 

8.5 

7.0 

15.4 

14.6 

8.3 
10.3 
15.1 
16.3 

5.1 

8.5 

13.1 

16J 

4.9 

6.3 

12.0 

1^1 

2.7 
2.9 

5.4 

1.6 
2.3 
3.6 
3.7 

1.3 
1-6 
0.4 
0.8 

0.5 
0.3 

-0.5 
0.2 

IJ 

0.9 

-1.7 

-1.5 

0.7 

1.4 

-2.9 

-1.9 

0.7 

1.1 

-3.4 

-1.7 

08 

0.9 

-3J 

-2.3 

4.40 
2.95 
4.21 
2.79 

2a.i$7 

24.64 

1 

23.08 

21.26 

17.30 

14.87 

13.65 

12.52 

11.89 

11.32 

10.97 

10.68 

15.41 
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TepMOMeTpT>  Ha  npBepxHQCTH  seMjiH. 


Datmn 


.  1 


}\  0  .fi.o  'JL  y  An«. 


■•V  o  1*.  m  i  t  t  a  g. 


1 


:2 


.1  3 


5 


I 
2 


3 

■4 
'  .5 

'-7 


■    8 

•  9 

10 

11 

12 


lt3 
14 
15 
16 

17 


18 

19 

Zt 
22 


23 

24 
25 
26 
27 


28 
29 
30 

ai 


.'118.1:,:  16.5 

:.  '  16.9':  V  15.a 


r,  15.T 
•:  14.7  :, 


12.3     :il.a 

12.2m  :12.a 
12.1  ■  '  .11.5 
n6.9:;  .  16.? 
a7.0:i'::l6.7!.t. 


« 


CpCÄH. 

Mittel. 


15.4 
16.1  • , 
12.7  , 

15.2:i 

16.0  .1 


14.3 
10.3 
13.1 
36.5 
33.9 


15.1 
15.4 
14.9 
11.0 
11.9 


■11.9 
!'9.7 
•13.9 
7.3 
♦   9.5 


.  3.9 

-  1.0' 

-.  1.4 

-^  3.3 


lli86 


'14.6; 
:15.3 
tl2.1 
•14.7: 
:16.2- 


•14.1' 
'  9.6 
:13.9: 
n5.7' 

ri4.1' 


?15.1 

:14.5. 

'J4.7- 

:10.5: 

111.2- 


'11.1 
•  9.3 
13.3 
:  6.3 
9.3 


.  3.3 

-f-  1.3 

^  1.4 

-f-  3.6 


11.40 


'• » 


'  « 


14.1.  J 
10.9 
11.0 
16.7  ' 
15.7  : 


13.8 

15.Ö 

11.7. 

13.7 

15.7 


14.4 
9.3 
14.1 
15.5 
14.1 


14.9 
15.0 
14.8 
10.1 
11.2 


10.6 
8.8 

12.9 
6.6 
9.1 


3.3 

-  1.9 

-  1.5 

-  3.9 


11.1» 


14L7 
10:4 
10.5  \ 
16.5  r 
15i3C 


12.6 
14.3) 
ll.y:.' 
13i6 

15.Ö:^ 


14.5.; 
9.1  •> 
14.1' 
15.6': 
13.9,1: 


14.8 

14.0?;: 

14.5';: 
9.81 
10.7' 


lO.l'J 
8.2. 

11.9' 
6.8 
9.1- 


2.3  f 

1.9 

1.5' 

4.'3 


10.91 


15.1 

lao. 

10;1' 

laa 

13i9^ 


12:0; 
13:6. 1 
10:9>  I 
13j9  ; 
15;7:i 


14.4. 

a?. 

14.;l 

15:9. 

13:7: 


13:7 
14.0 
13;4' 
9:7 
10:9:1 


11:1' 
7.7 

12.1- 
7:5: 
8:7: 


2^1 

i;6r 

2iö'' 
415» 


lo.e?  : 


6  .. 


7-  ' 


8 


9; 


10 


;  17.0  •:    16.3  i     16.6: 
:   14J5:t    13j7  ü     13.2: 


15.2 
9.4 

16.1.' 
12.6 ; , 


13.2 

12.2 

10.8 

13.3. 

15.51 


14.8: 
8,9- 
14.t: 
U,7; 
13.6- 


ia.9' 

13.4: 

ia.3f 

9.t: 

lÖ,2r 


9.7.- 
7.3 
11.9 
7..9: 
8.9 


4.& 


.  '10.39 


14:5; 


16;8 
11.0 
11:5 
17.1 
18.9 


13.0 
13.0 
11.7. 
14.4 
15.7 


14.8 

8.8 
14.6 
16.1; 


12;8j 

l'B.ift 

11.19: 

-öiS: 


llQ.9 

7i4. 

11  i5 

8.7; 


:  10.89 


20:7 
20;^ 


19.4 
17.2 

21.0 
I9;e 


17,8 
19:1 
19.0 
19;6 
16w« 


18;2 

18i? 

tao 

t^;7 


HA 
16:7 

13,5 
15;9 


14l7 
12.e 
1»5.1 

:9;8 
tOj^ 


.■3i4 

3^ 

1.4 

-  fl:l 


14i85 


:2?.P 
.2U7 


26.6 
|23;7 
:2^;p 

29l5 


22:7 

18.^ 


'19'.2 

lös? 


2&;7 
:30;9 


2^.3 

32.9 
3Äi3 


30:9 

3i:8 
32;  4 

31,0 
•2^.3 


24^4 
•2i:3 

•24:7 
:  2d:3 

••.lfc3 


19:7 
18^ 
19J9 

12.3 


6.5 
7',2 

a.2 

6.3 


19.45 


.24,9 
23;? 
2h4 
21;9 
Uli 


10.0 

7:1 

18.5 

13;6 


24.13 


11 


-20.9 

•25:5 

22$ 

;2^;2 

tit'S 

.2p;9 

XdSl 

;24;3 

n2|fe2 

31.3 
35..^ 


36.0 
34.5 

35.;-^ 

96.2 


31.3 
37.7 


36.3 
3Q.7 

2?.: 


2^l 

2f.2 


38.7 
2Ö.3 
35.1 
17.3 


14.9 

18.2 
19.1 


28.^ 


^m 


i.i  n  r  o  IT    ;;  q  v  t  .J  j  .'^  :t  m  o  f 

Thermometer  auf  dem  Erdboden. 

.UM»      .T    Uli    n    7    ;.    -i      i\    u 


-1^-. 


iH^or  iniio-a.»)-  ;^  ii  u.  .1:  ,»  tN /arCiJinin  .i  t  t  a  g. 


1 


40.6 
38.9 


3^.3 
38;  1 
38.9 
4i.ö 
39.4 


39.2 
40.9  1 
40.9  j 
37.2, 


24.1  I 
23.0  ; 
33.3  I 
29;1  ; 
27.9 


29.9 
29.2 
30.5 
33.2 
33;3 


33:5 
32;8 
27:1 
28;1 

1^.3 


2: 


3i 


0 


6 


ri 


\    8 


9! 


10 


•11 


il2 


37,8 


:a7.9 

.37.4 

3^,6 
39*4 


38.4 
.39.2 
40.0 
38.2 
23.9 


28.2 ) 
23.91 
30.9 
28.3 
t27.9 


29.5 
28.2 
ßO.9 
30.4 
32.5 


32.5 
30.9 
26.9 

;26.1 

l?.l 


161.1!  Xpfi 
Wo'  Iß.l 
^2i  u2t^2 
%1|   .2;i<8 


3i.02    3ft.46: 


37;8 


34.2 
34.1 
35.3 
80.4 
3U 


HS 

3a.o 

37.2 
?9.i 
20-.9 


?6il 
23.3 
25.4 
25i7 

25.9 


26.8 
aä.7 
28.5 
26»1 
23,? 


264 
28.3 
?3,3 
24.3 
15.? 


8,9 
14.3 
18.1 
17j.9 


27,08 1 


29.fr 

Ä9lq 


3a.Q  I 

20J 

30,51 
31.Ö- 

3aii 


30.1 
31.4 
31.9 
25.9 
1.0.9 


2^.^ 
20.1 
22;1; 
23.3 
22,9 


22,3 

22.7 
24.^ 
23.7;  I 
2.2A 


11.9 


22»ßq 


26.1': 

23,^:: 


28.7:, 
23.9!l 
24.61 
25.Pi 
24.7 1 


23.6 
24.4 
2^.6 
22.4 

18.1. 


18.4 
17^6 

2Q.3 
19.3 

l?.9i 

1?.7 
19.1 
19.7 
19.8 
20.71 


23.0 

1?.3 

25.3 

20.5 

17,0i 

12.9 

1^.5 

13.7 

11.3, 

e^9 

7:b 

3.9 

.8.7 

4.7, 

€i.7 
6.7 


18.62 


23.? 
20.3 


19»6.| 

20j7i[ 

2ia,f 

2Q;3  i 


191.8 
2Q.2 
20i3| 

17,5. 


16i3 
16.5 

18.9 
174 
16,9 


17^3 

16:5 

17.3 
17^5 
17,9, 


16.7 

17.9 

10.9 

11.7 

6.9 


^.9 
2,7-, 
3.8, 

44 


15.93 


2U6j' 
18,1:.: 


17,^1 

17.6 
18.U 
19.8 
18.6 


18^1. 
18;3:^: 
laS'' 
19.6  ' 
16^9 


14.7 
lß.i5.j 

L8;3 

15.8 

15,5; 


20.4 
16.3 


16.6 
16.? 
17.? 

17.9;. 
17.1 


:  19.8,hj 

i    15.3;,.; 


18A 
14.1. 


11 1 


16.0  ,| 

15.-6 
16.2 
16.5  < 


15.1 

17,9 

9,9 

lU 
5.9. 


1.7 

li4 

2,? 
2.4 


,14.5p 


16.9 
16.5 
16,8 
18.* 
16.3 


13.7 
15.8 
17.5 

14.7 
14.9 


16.1 
15.7 
14.4 
14.8 
15.1 


14.0 
17.Q 
10.3 
10.3 
4.9 


0.4 
0.4 
0.7 
1.1 


|3.50. 


1 1 


15.^ 
.15.0 

16.1;  j 

16.5; 
15.?;  I 


1 1 


1I4.5.' 
1I4.I, 
;15.1 

17.9. 

15.0, 


,    ,    -l-:r. 


I    I 


15.5^ 

15.6, 
16.1 
17.8; 
13.8. 


I    i 


15.7. 

1I4.7  ' 
,.16.2| 
:16.6| 

15.3; 


'  i 


13.1,1:  .12.2; 
15.2.  M  14.9  i 
17.4.'.  .16.83 
13.9;  .  ;i3.3.| 

15.1     j  ;15.3 


15.8 

14.1;  [ 

13.5. 
14.0 
15.1.' 


12.9 
16.6 

9.6 
10.1 

4.4 


0.0 
0.2 
0.3 
0.0 


|15.7 
,13.7 
,12.7 
13.5.J 
^14.5 


i  • 


12.3. 

16.3: 

9.6 

10.6 

4.4 


0.4 
0.3 
1.5 
0.8c 


1,2.70,  J.  Vi^.26 


.  |17> 
,ll4.P 


;  13.6 
13.3 
16.7 
17.3 

;  il4.3 

i 

•14.3 

i;13.9 

jl5.6 

17.2 

,il5.2 


:ill.4 
rrl4.8 
•il6.8 
,12.9 
.  15.2 


.  u^^•i 


...J7.2'   ^.86 
:\J3.3:  :W.87 


21.95 


;2.ö     ^.39 
.  17.i:  '  24.50 


.17.9  II  2^.08 
^  ,^4.4     ^.55 


,;5.3ll  21.83 
,  ,12.9'    22.42 


i5.6 

v;i7.2;; 

.  :U.9„ 


t:^0.7l| 
[..■^3.7  1! 

\'  43.1  ' 


22.10 
22.15 
18^15 


17.80 
IA22 

laeo 

ip!.86 


;15.2  '  17,75 


IT 


15.7 
14.8 
12.2 
il2.7 
,13.5 


jtll.4 
.|15.3 
.f  8.4 
-10.7 

r-  0.7 

TT  0.6 
-T   2.1 

^  1.3 


^.W 


.  -45.7 

,  ■}4.8 

11.6 

,  ii2.2 

42.G 


40.4 
,14.6 

•7.5 
.iO.5 


•    >  i 


.5.0 


ii 


iai2 

;8L8i 

1?;79 
1.7,35 

18;30 


12%65 

i,7;78 
i5;oo 
ips 

Ö.65 


T  0.7  />.23 

-  0.9  ,i  ,^00 

,71  2.7  ,^41 

.-/  1.91  ,4187 


1.1.57 


17ip8 


1   »  ! 


4r-^ 


852 


Oktäöpb  1889. 

TeEdnepaxypa  noHBBi 


m 


na    T  X  j  6  u  a  i    O.Ol. 


?HCJO 

DatniD 

Äo 

n  0  Jl 

JÄH 

ff. 

Vor 

mittag. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

18.9 

17.5 

16.6 

17.4 

17.1 

17.1 

17.2 

20.5 

25.7 

25.6 

2S.S 

2 

17.9 

16.8 

15.9 

15.6 

14.7 

14.2 

16.0 

19.9 

21.3 

28.5 

34.4 

3 

13.7 

13.0 

14.7 

15.2 

15.5 

15.5 

16.4 

18.9 

25.1 

29.7 

35.5 

4 

13.5 

13.1 

12.2 

^11.7 

11.2 

10.6 

11.6 

16.6 

1     22.8 

28.2 

33^ 

5 

13.3 

12.7 

12.1 

11.7 

11.2 

10.9 

11.9 

17.1 

i     23.5 

29.4 

34.6 

6 

17.5 

17.8 

17.3 

17.1 

16.9 

16.6 

17.3 

20.3 

,     24.4 

31.5 

37.0 

7 

17.7 

17.4 

16.5 

16.0 

15.2 

13.9 

14.6 

19.1 

24.5 

31.0 

35.7 

8 

16.1 

15.5 

14.7 

13.5 

13.1 

13.1 

13.6 

17.9 

23.7 

29.8 

35.1 

9 

16.6 

16.1 

16.0 

15.3 

14.4 

13.4 

13.5 

18.3 

24.7 

31.1 

36.2 

10 

13.7 

13.2 

12.7 

12.5 

11.9 

11.5 

12.3 

18.3 

24.2 

30.6 

36.2 

11 

16.0 

15.6 

14.7 

14.4 

14.6 

14.3 

14.9 

19.3 

22.7 

29.3 

36.4 

12 

17.0 

16.6 

16.2 

16.2 

16.1 

15.7 

16.1 

16.9 

18.5 

21.7 

27.1 

13 

14.7 

14.3 

14.6 

14.7 

14.6 

14.5 

14.5 

17.9 

19.7 

23.8 

t 

26.0 

14 

10.7 

10.2 

9.6 

9.4 

9.1 

9.0 

9.1 

15.5 

19.2 

20.8 

26> 

15 

13.3 

14.1 

14.2 

14.2 

14.2 

14.2 

14.7 

16.4 

19.4 

23.5 

29.3 

16 

16.8 

16.0 

15.7 

15.8 

16.0 

15.8 

16.2 

18.3 

19.0 

22.5 

25.9 

17 

14.1 

14.2 

14.2 

14.2 

13.9 

13.9 

14.1 

14.9 

16.1 

17.9 

20.5 

,» 

15.3 

15.2 

15.0 

14.5 

14.0 

13.1 

13.1 

14.8 

20.1 

24.7 

27.3 

19 

15.6 

14.8 

15.1 

14.2 

14.1 

13.5 

13.4 

16.5 

21.6 

24.7 

27.4 

20 

15.1 

14.9 

14.9 

14.7 

13.7 

12.7 

12.3 

16.1 

20.9 

25.1 

27.8 

21 

11.6 

11.1 

10.5 

10.3 

10.1 

9.6 

9.7 

13.0 

18.5 

23.2 

26,5 

22 

12.4 

11.7 

11.9 

11.2 

11.4 

10.6 

11.2 

14.7 

19.6 

23.8 

28.1 

23 

12.7 

11.9 

11.3 

10.8 

11.5 

10.4 

11.1 

14.3 

18.7 

23.5 

27,6 

24 

10.7 

10.3 

9.5 

9.0 

8.5 

a.i 

8.1 

12,2 

17.4 

22.5 

26,7 

25 

15.0 

14.2 

13.7 

12.4 

12.4 

12.4 

11.8 

14.7 

19.1 

21.8  : 

20.1 

26 

8.0 

7.3 

7.4 

7.4 

8.0 

8.3 

8.9 

9.8 

11.8 

20.4 

23,8 

27 

10.6 

10.3 

9.8 

9.5 

9.2 

9.1 

9.0 

10.8 

12.4 

11.8 

16.8 

28 

4.3 

3.2 

3.2 

2.3 

2.3 

2.4 

2.4 

3.4 

6.2 

10.2 

14.2 

H    29 

-  0.5 

-  0.8 

-  1.4 

-  1.6 

-  1.1 

-  0.7 

-  0.5 

3.0 

7.8 

7.2 

11.1 

80 

-  0.6 

-  0.8 

-  0.8 

-  0.8 

-  1.6 

-  1.6 

-  2.0 

0.4 

7.0 

12.4 

17.1 

31 

-  1.8 

-  2.2 

-  2.5 

-  2.9 

—     S.2 

-  3.2 

-  2.9 

-  1.0 

4.8 

11.7 

17.1     1 

CpexH. 
Älittel. 

12.58 

12.09 

11.79 

11.48 

11.26 

10.93 

11.25 

14.48 

18.72 

9946 

27.43   2 

353 


October  1889. 

Temperatur  des  Brdbodens 


ni 


in    der     Tiefe    O.Ol. 


n 

1 

I 

i 

n 

0    n  0 

J  y  A  H  H. 

N  a  c 

h  m  j 

[  t  t  a 

g- 

CpeÄH 
Mittel. 

1 

'  1 

2 

3  ; 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

'1    39.8 

39.2 

37.9 

30.9 

27.5 

24.5 

22.7 

21.6 

20.8 

19.5 

18.9 

18.2 

24.24 

'  38.a 

1 

37.7 

34.9 

1 

30.9 

25.7 

21.9 

'     19.7 

17.9 

16.9 

15.6 

15.3 

14.6 

22.52 

1 

',    39.2 

38.7 

35.5 

31.3 

25.4 

21.8 

19.3 

18.1 

17.3 

15.9 

15.1 

13.9 

22.63 

'    38.2 

37.7 

35.0 

30.9 

25.3 

21.2 

19.4 

17.6 

16.4 

15.5 

14.7 

13.9: 

21.12 

.    39.0 

38.8 

36.1 

31.6 

25.9 

22.1 

'     20.1 

18.5 

17.4 

16.4 

17.2 

17.6 

21,97 

;  41,1 

39.9 

37.5 

32.6 

27.1 

22.6 

20.6 

19.1 

18.1 

18.4 

18.0 

18.3 

24.48 

■    39.5 

38.9 

36.1 

31.3 

25  6 

21.7 

19.9 

18.5 

17.3 

16.3 

15.5 

15.3 

23.16 

'    39.2 

38.7 

35.7 

31.3 

25.2 

21.4 

19.7 

18.2 

16.9 

16.8 

15.6 

15.9  i   22.45 

40.8 

40.0 

37.0 

32.6 

26.0 

22.0 

'     19.6 

1     18.1 

16.9 

15.9 

15.3 

14.1. 

,  23.06 

'    40.5 

40.1 

37.8 

33.0 

26.1 

21.9 

'     19.7 

18.3 

17.1 

17.3 

16.6 

16.5  1 

22.55 

'    38.4 

38.5 

30.4 

26.9 

^     23.5 

22.3 

!     20.7 

19.4 

18.7 

17.9 

17.9 

17.7, 

22.68 

■    22.1 

23.5 

!     21.1 

19.9 

'     18.4 

17.7 

'     17.1 

1 

16.7 

16.2 

15.7 

15.5 

15.1 

1 
I 

18.29 

1 
24.5 

27.9 

26.0 

23.2 

19.0 

16.8 

1 

15.3 

14.2 

13.6 

12.5 

11.9 

10.9' 

1 

'  18.01 

,    22.6 

23.6 

23.6 

20.2 

,     17.9 

16.8 

16.8 

.     16,2 

15.5 

15.2 

14.6 

13.9 

i  16.31 

,    32.4 

31.1 

26.0 

22.6 

20.7 

19.4 

:      18.6 

;     17.9 

17.6 

17.2 

17.1 

16.8 

1  19.63 

28.5 

28.2 

•     25.7 

23.5 

19.9 

17.6 

:     16.4 

1     15.3 

14.4 

13.7 

13.3 

13.3 

i  18.94 

27.3 

27.5 

1     26.0 

22.9 

20.4 

17.5 

16.1 

1 

'     15.1 

15.3 

15.4 

15.4 

15.4, 

1 

17.81 

\    29.7 

29.2 

26.8 

22.8 

20.2 

17.8 

i 

'     16.5 

1 

16.5 

16.1 

16.0 

15.8 

15.7! 

19.15 

29.1 

28.4 

26.3 

23.3 

19.6 

17.3 

1     16.0' 

1     16.2 

14.7 

14.0 

14.9 

14.9, 

'  18.94 

30.4 

30.6 

28.7 

25.3 

20.6 

18.1 

'     16.4 

15.1 

14.1 

13.3 

12.8 

12.2, 

1  18.98 

32.2 

29.9 

26.5 

24.4 

20.9 

18.4 

i     17.0 

15.7 

14.7 

14.2 

13.5 

12.8 

17.60 

32.2 

1 

31.7 

24.9 

23.7 

21.5 

*18.8 

!     17.5 

1 

'     16.1 

15.7 

15.2 

14.2 

13.4 

18.42 

32.1  . 

31.7 

26.9 

24.2 

20.6 

18.1 

16.4 

15.2 

14.1 

13.3 

12.4 

11.5 

17.95 

31.4  , 

30.5 

28.4 

25.4 

21.2 

19.0 

,     18.4 

17.5 

16.9 

16.6 

15.9 

15.3; 

17.89 

25.6 

27.0 

24.5 

19.1 

14.8' 

12.6 

11.3 

•     11.4 

10.5 

10.3 

9.6 

8.3 

15.58 

27.4' 

25.6 

24.8 

19.7 

15.4 

13.2 

12.0 

,     11.2 

10.9 

11.2 

11.3 

11.1 1 

14.21 

13.4 

13.1 

15.4 

12.0 

92 

7.3 

f       6.2 

1 

!       5.2 

4.8 

45 

5.0 

5.1' 

1 

9.90 

1 

! 
17.1 

16.5 

10.9 

9.2 

5.5 

4.2 

2.9 

i     1.6 

0.9 

0.5 

0.0 

-  0.2! 

1 
5,81 

14.2 

18.6 

15.4 

10.7 

6.3 

4.2 

3.0 

'       1.7 

0.9 

0.5 

0.2 

-  0.21 

4.71 

21.8 

21.4 

18.9 

13.9 

8.5 

5.6 

3.8 

2.4 

1.3 

0.3 

-  0.6 

-  1.3 

j    6.05 

22.2 

21.8 

18.5 

13.5 

8.6 

5.8 

4.0 

1 
1 

2.7 

1.6 

0.6 

0.1 

-  0.6 

: 

1     5.55 

1 

30.66 

30.52 

27.72 

23.96 

19.76 

17.08 

'  15.58 

14.49 

13.66 

13.09 

12.68 

J 

12.24 ' 

1 

1 

.  17.761 

1            1 

23 


364 


Oktäöpb  1889. 

TeMnepaTypa  hohbu. 


m 


» 

Ha    rjiyÖHHi    0.02. 

Hhcio. 
Datum 

A 

0     n 

0  Ji  y  Ä  H  Ä. 

V   0 

r  m  i 

t  t  a 

er 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

19.7 

18.5 

17.7 

17.9 

17.9 

17.7 

17.7 

19.6 

23.1 

24.7 

25.9       ; 

2 

19.0 

17.9 

17.1 

16.5 

16.0 

15.3 

15.7 

18.5 

20.5 

24.7 

30.3 

3 

15.6 

14.6 

15.4 

15.7 
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1 

! 

26.1 
21.9 
21.3 
20  7 
14.3 

27.3 
26.1 
22.6 
21.3 
13.5 

\ 
27.1 
26.2 
22.9 
21.5 
13.0 

1 

25.3 
25.2 
21.6 
20.9 
13.6 

23.5 
23.5 
19.3 
18.8 
13.2 

2L.6 
21.9 
17.3 
17.1 
10.9 

20.1 
20.7 
15.9 
15.8 
10.0 

18.8 
19.6 
14.9 
14.7 
9.1 

17.8 
19.3 
14.3 
14.1 
8.5 

16.8 
18.6 
13.7 
13.7 
7.8 

16.1 
18.1 
13.3 
13.5 
7.7 

15.2 
17.5 
12.5 
13.3 
7.6 

18.68 
18.18 
16.87 
14.78 
11.47 

12.8 
10.1 
14.4 
13.9 

13.6 
12.4 
15.6 
15.3 

13.1 
12.9 
16.0 
15.5 

11.7 
12.3 
14.9 
14.3 

9.9 
10.2 
12.5 
12.2 

8.3 

8.4 

10.3 

10.0 

7.2 
7.1 

8.5 
8.3 

6.0 
5.8 
7.1 
7.0 

5.2 
5.0 
5.7 

5.8 

4.5 
4.2 

4.8 
5.0 

4.0 
3.8 
3.9 
4.1 

3.6 
3.4 
3.1 
3.3 

7.52 
5.90 
6.85 
6.16 

f|    24.02 

25.04 

25.11 

1 
1 

24.12 

22.39 

20.55 

19.12 

17.96 

17.08 

16.31 

15.69 

15.16 

17.97 
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m 


Ha    rjiyöHHi    O.IO. 


^HCJIO. 

IDatum. 


Ji^  0     nojyAH«. 


V  0  r  11)  i  t  t  a  g. 


1 


0 


8 


10 


11 


».] 


3 
4 
5 
6 
7 


8 

9 
10 
11 
12 


13 
14 
15 
16 
17 


18 
19 
20 
21 
22 


23 
24 
25 
26 
27 


28 
29 
30 
31 


Cpe^H. 
dittcl. 


22.9 
22.1 


20.5 
20.5 
19.9 
20.8 
21.8 


20.9 
20.9 
20.6 
21.1 
21.2 


17.8 
16.4 
16.8 
18.8 
17.1 


17.4 
17.9 
17.6 
17.2 
17.1 


17.5 
16.7 
18.1 
14.5 
14.6 


10.2 
6.9 
6.3 
6.3 


17.37 


22.4 
21.9 


19.8 
19.8 
19.4 
20.6 
21.6 


20.6 
20.7 
20.1 
20.4 
20.8 


17.6 
16.0 
16.6 
18.6 
16.8 


17.2 

17.8 
17.4 
16.6 
16.6 


17.0 
16.2 
17.7 
14.1 
14.2 


9.9 
6.4 
5.9 
5.7 


16.98 


I 


15.4 
16.4 

18.0 
16.8 


17.0 
17.4 
17.2 
16.2 
16.3 


16.5 
15.6 
17.3 
13.6 
14.0 


9.5 
6.1 
5.6 
5.2 


16.59 


15.0 
16.3 
17.9 
16.6 


16.9 
17.2 
17.2 
15.8 
15.9 


15.9 
15.2 
16.9 
13.3 
13.7 


9.2 
5.8 
5.3 
4.7 


14.6 
16.2 
17.7 
16.4 


16.8 
17.0 
17.0 
15.8 
15.6 


15.7 
14.8 
16.5 
13.0 
13.7 


8.9 
5.6 
5.1 
4.4 


I 


21.9 
21.3 

21.4 
20.8 

21.0 
20.4 

19.4 
19.2 
18.9 
20.4 
2J.1 

19.0 
18.8 
18.3 
20.2 
20.7 

18.9 
18.3 
17.9 
19.9 
20.5 

20.2 
20.3 
19.6 
20.3 
20.4 

19.7 
20.0 
19.1 
20.0 
19.6 

19.4  : 
19.6  : 
18.8 
19.6  1 
19.3 

17.3 

17.2 

17.0 

I 


16.25  ■  15.96 


20.8 
20.0 


18.9 
17.8 
17.4 
19.8 
20.0 


19.0 
19.1 
18.4 
19.2 
19.1 


16.9 
14.2 
16.2 
17,6 
16.3 


16.5 
16.7 
16.8 
15.0 
15.4 


15.3 
14.2 
16.3 
12.8 
13.3 


8.5 
5.3 
4.9 
4.1 


15.67 


I 


20.5 
19.6 


18.8 
17.4 
17.2 
19.6 
19.6 


18.6 
18.8 
18.0 
19.0 
19.0 


16.8 
13.9 
16.2 
17.4 
16.1 


16.3 
16.4 
16.4 
14.6 
15.2 


15.1 
13.9 
16.0 
12.7 
13.0 


20.4 
19.4 


18.9 
17.2 
17.0 
19.4 
19.4 


18.5 
18.8 
17.8 
18.9 
18.6 


16.8 
14.0 
16.2 
17.3 
16.2 


16.0 
16.4 
16.2 
14.4 
14.8 


15.0 
13.9 
15.8 
12.5 
12.9 


8.3 

8.2 

5.1 

5.1 

4.6 

4.4 

3.8 

3.6 

15.42 

15.29 

20.7 
19.7 


19.3 
17.6 
17.5 
20.0 
19.6 


18.8 
19.1 
18.2 
19.3 
18.6 


17.4 
14.4 
16.5 
17.7 
16.2 


16.2 
16.8 
16.5 
14.8 
15.1 


15.3 
14.1 
15.9 
12.5 
12.9 


8.1 
5.5 
4.5 
3.6 


15.56 


21.5 
20.4 


20.4 
18.8 
18.6 
20.8 
20.6 


19.6 
20.1 
19.3 
20.0 
18.9 


18.2 
15.6 
17.1 
18.2 
16.4 


17.2 
17.8 
17.6 
15,9 
16.5 


16.4 
15.3 
16.6 
13.1 
13.1 


8.4 
6.0 
5.5 
4.3 


22.3     : 
21,8      35J 


?1.9 
20.2 
20.2 
22.2 
22,0 


21.1 
21.4 
20.8 
21.3 
19.6 


19.5 
16.9 
18.3 
19.0 
16.9 


18.6 
19.1 
19.0 
17.5 

18.0 


17.8 
16.7 
17.4 
14.5 
13.4 


9.0 

6:9 

6.9 
5.7 


23 
23j 


23i 


2Ö 

18 
IS 

1 


3 

30 

% 

-{ 

1< 


II 


l 
1 


16,39      17.61      l^ 
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m 


in    der    Tiefe    0.10. 


JJIC  ' 

t 


IIo    nojiyAHn. 


Nachmittag. 


8 


10 


11 


12 


CpeAHJ 
Mittel. 


1 
2 


3 

4 

D 

ß 
t 


8 
9 
0 
1 
2 


3 
4 
5 

6 


S 
9 
} 
1 
2 


} 


tel. 


25.6 
25.3 


25.3 
236 
23.7 
25.5 
25.1 


24.4 
24.8 
24.2 
24.6 
20.6 


21.6 
19.2 
21.0 
20.8 
18.8 


21.3 
21.6 
22.0 
20.8 
21.3 


21.1 
20.1 
18.8 
17.5 
14.4 


11.1 
9.0 

10.4 
9.4 


20.42 


27.1 
26.4 


I 


26.6 
25.1 
25.4 
26.9 
26.3 


25.6 
26.0 
25.7 
25.6 
20.8 


22.1 
19.7 
22.3 
22.0 
20.2 


22.4 
22.6 
23.2 
22.0 
22.7 


22.5 
21.7 
19.9 
18.5 
14.4 


12.1 
10.0 
11.7 
11.0 


21.56 


28.2 
27.4 


27.4 
26.0 
26.2 
27.7 
27.2 


26.6 
27.1 
26.6 
26.2 
21.0 


22.7 
20.2 
23.2 
22.5 
21.1 


23.0 
23.2 
24.0 
23.0 
23.4 


23.4 
22.5 
20.6 
20.2 
14.3 


12.6 
11.0 
12.8 
12.1 


28.6 

27.5 


27.6 
26.4 
26.6 
28.0 
27.3 


26.9 
27.3 
27.0 
26.0 
20.9 


22.8 
20.4 
23.0 
22.5 
21.4 


'  22.9 
23.4 
:  24.2 
1  23.0 
'  ♦23.4 


23.3 
22.7 
207 
19.7 
14.3 


12.5 
11.5 
13.2 
12.6 


28.0 
27.3 


27.2 
26.2 
26.5 
27.8 
27.2 


26.7 
27.2 
27.0 
25.6 
20.6 


22.4 
20.  J 
22.4 
22.1 
21.3 


22.4 
22.8 
23.8 
22.6 
♦22.7 


22.8 
22.5 
20.1 
19.1 
14.1 


12.0 
11.3 
12.8 
12.3 


22.37  ;  22.50     22.16 


27.2 
26.4 


26.4 

25.6 
25.7 
27.0 
26.3 


25.9 
26.4 
26.2 
24.8 
20.3 


21.5 
19.5 
21.7 
21.2 
20.6 


21.6 
21.9 
22.7 
21.9 
21.9 


21.9 
21.7 
19.1 
18.3 
13.5 


11.2 
10.5 
11.9 
11.5 


21.36 


26.3 
25.4 


25.3 
24.4 
24.8 
25.9 
25.3 


25.0 
25.4 
25.2 
24.2 
19.8 


20.5 
18.8 
21.0 
20.6 
19.8 


20.6 
21.1 
21.6 
21.0 
21.1 


21.0 
21.0 
18.1 
17.3 
12.8 


10.4 

9.7 

10.9 

10.5 


25.5 

24.7 

24.4 

23.4 

24.2 

23.3 

23.5 

22.8 

24.0 

23.1 

24.5 

23.8 

24.4 

23.5 

24.1 

23.3 

24.5 

23.6 

24.3 

23.4 

23.6 

23.0 

19.4 

19.2 

19.6 
18.4 
20.5 
19.6 
19.0 


19.8 
20.4 
20.6 
20.2 
20.4 


20.1 
20.5 
17.3 
16.7 
12.2 


9.7 

8.9 

10.1 

9.5 


20.48     19.67 


18.9 
18.1 
20.0 
19.0 
18.4 


19.3 
19.4 
19.8 
19.5 
19.6 


19.3 
19.7 
16.5 
16.1 
11.5 


9.0 
9.2 

9.0 
8.7 


23.9 
22.4 


22.5 
21.8 
22.3 
23.2 
22.8 


22.2 
22.6 
22.7 
22.4 

18.8 


18.2 
17.8 
19.7 
18.4 
18.0 


18.6 

18.6 

19.0! 

18.8 

19.1 


18.6 
19.3 
16.0 
15.5 
11.1 


8.3 
7.6 
8.3 
7.9 


18.94    18.27 


23.3 

21.7 


21.8 
21.2 
21.6 
22.8 
22.0 


21.8 
22.0 
22.1 
22.0 
18.5 


17.6 
17.5 
19.4 
18.0 
17.8 


18.3 
18.2 
18.3 
18.2 
18.5 


17.9 
18.9 
15.6 
15.3 
10.7 


7.8 
7.2 
7.6 
7.3 


22.8 
21.0 


20.8 
20.5 
21.1 
22.2 
21.5 


21.2 
21.2 
21.5 
21.5 
18.2 


17.0 
17.2 
19.1 
17.2 
17.6 


18.1 
17.8 
17.7 
17.8 
18.1 


17.3 
18.5 
15.1 
15.1 
10.4 


7.3 
6.7 
6.9 
6.8 


17.77     17.26 


23.78 
22.90 


22.41 
21.45 
21.47 
23.03 
22.89 


22.20 
22.50 
22.05  ■ 
22.15 
19.73 


19.09 
17.15 
19.00 
19.25 
18.06 


18.93 
19.25 
19.43 
18.38 
18.68 


18.59 
18.10 
17.51 
15.50 
13.19 


9.68 
7.68 
8.05 
7.44 


18.37 
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m 
Ba    rayöHHi    0.20. 


Hhcjo. 
Datum. 

1 

Jl 

,  0     n 

0  J  y  A  H  H. 

V   0 

r  m  i 

t  t  a 

g. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

i       6 

7 

8 

9 

10 

11 

t 

1 

23.7 

23.3 

22.9 

22.5 

22.2 

21.9 

21.6 

21.4 

21.2 

21.2 

21.3 

7' 

2 

23.1 

23.0 

22.5 

22.3 

21.9 

21.5 

21.3 

20.8 

20.6 

20.5 

20.6 

r  • 

3 

22.2 

21.7 

21.3 

20.9 

20.6 

20.3 

20.1 

20.0 

19.9 

19.9 

20.2 

3i 

4 

22.2 

21.8 

21.2 

20.8 

20.5 

20.1 

19.7 

19.3 

18.9 

18.9 

19.0 

13. 

5 

21.6 

21.2 

20.8 

20.3 

20.0 

19.6 

19.2 

18.9 

18.7 

18.5 

18.S 

IX 

6 

21.9 

21.6 

21.3 

21.1 

20.9 

20.8 

20.6 

20.4 

20.3 

20.3 

20.4 

2'4 

7 

22.9 

22.5 

22.2 

21.9 

21.7 

21.3 

21.2 

20.8 

20.6 

20.5 

20.G 

-    i 

8 

22.4 

22.1 

21.7 

21.3 

21.1 

20.7 

20.5 

20.2 

19.9 

19.8 

19.9 

•    • 

2w. 

9 

22.1 

21.9 

21.5 

21.2 

20.9 

20.7 

20.5 

20.4 

19.9 

19.9 

20.0 

Ä 

10 

22.3 

21.9 

21.5 

21.1 

20.7 

20.4 

20.0 

19.7 

19.4 

19.3 

19.0 

11 

22.3 

21.9 

21.6 

21.3 

21.1 

20.7 

20.5 

20.2 

20.0 

20.0 

20.1 

->- 

12 

22.1 

21.7 

21.5 

21.2 

20.9 

20.7 

20.5 

20.2 

19.9 

19.8 

19.8 

2% 

13 

19.4 

19.2 

19.0 

18.8 

18.5 

18.4 

18.3 

18.2 

18.1 

18.1 

18.3 

W 

14 

18.8 

18.3 

17.9 

17.5 

17.1 

16.8 

16.5 

16.1 

15.9 

16.0 

16.2 

15. 

15 

18.1 

17.9 

17.7 

17.5 

17.4 

17.3 

17.2 

17.2 

17.1 

17.2 

17.4 

i:^ 

16 

19.5 

19.3 

19.1 

18.9 

18.8 

18.6 

18.5 

18.3 

18.2 

18.2 

18.4 

\\ 

17 

18.9 

18.7 

18.3 

17.9 

17.9 

17.7 

17.5 

17.4 

17.3 

17.3 

17.3 

11 

18 

18.6 

18.4 

18.2  , 

18.0 

17.9 

17.8 

17.7 

17.4 

17.3 

17.2  : 

17.4 

\x 

19 

19.0 

18.8 

18.7 

18.5 

18.3 

18.1 

17.9 

17.7 

17.5 

17.5   ■ 

17.7 

1^ 

20 

18.9 

18.7 

18.5 

18.3 

18.1 

18.0 

17.8 

17.6 

17.4 

17.4  ' 

17.6 

w 

21 

19.0 

18.5 

18.2 

17.8 

17.4 

17.1 

16.8 

16.4 

16.2 

16.2  ! 

16.3 

l'J 

22 

18.5 

18.2 

17.9 

17.6 

17.3 

17.0 

16.8 

16.6 

16.4 

16.3 

1 

16.6 

i: 

23 

18.8 

18.5 

18.2 

17.9 

17.6 

17.4 

17.1 

16.9 

16.7 

16.6 

16.9 

i; 

24 

18.5 

18.1 

17.8 

17.5 

17.1 

16.8 

16.5 

16.1 

15.9 

15.7 

15.7 

1^ 

25 

18.7 

18.5 

18.3 

18.1 

17.8 

17.5 

17.3 

17.1 

16.9 

16.8 

16.9 

*'\ 

26 

16.7 

16.3 

15.9 

15.6 

15.3 

15.0 

14.8 

14.5 

14.4 

14.3 

14.2 

\ 

27 

16.0 

15.8 

15.5 

15.4 

15.1 

15.0 

14.8 

14.7 

14.6 

14.4 

14.4 

•\ 

28 

12.9 

12.6 

12.4 

12.1 

11.9 

11.6 

11.3 

11.1 

10.9 

10.7 

10.7 

\ 

29 

10.1 

9.6 

9.3 

9.0 

8.7 

8.5 

8.2 

8.0 

7.9 

7.8 

7.9 

30 

9.0 

8.7 

8.3 

7.9 

7.8 

7.7 

7.4 

7.2 

7.0 

6.9 

7.1 

1 

31 

9.3 

8.8 

8.4 

8.0 

7.7 

7.3 

7.0 

6.8 

6.5 

6.3 

6.4 

• 

CpejiH. 
Mittel. 

18.95 

18.63 

18.31 

18.01 

17.75 

17.49 

17.26 

17.02 

16.82 

16.76 

16.89 
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m 


in    der    Tiefe    0.20. 


n 

0    n  0  j  y*Ä  H  H. 

N  a  c 

h  in 

I  t  t  a  g. 

Mittel. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

22.0 
21.6 

22.9 
22.5 

23.6 
23.4 

24.8 
24.1 

25.2 
'     24.6 

25.4 

24.8 

25.4 
24.8 

25.2 
24.5 

25.0 
24.1 

24.4 
23.7 

24.1 
23.2 

23.7 
22.7 

23.18 
22.63 

21.5 
20.3 
20.1 
21.7 
21.6 

22.4 
21.1 
21.0 
22.6 
22.4 

23.3 
22.0 
21.9 
23.5 
23.4 

24.1 
22.8 
22.8 
24.3 
24.0 

24.6 
23.4 
23.4 
24.7 
24.6 

21.9 
23.9 
23.8 
25.1 
24.7 

24.8 
23.8 
23.8 
25.1 
24.7 

24.6 
23.7 
23.7 
25.1 
24.5 

24.1 
23.3 
23.5 
24.7 
24.2 

23.7 
22.9 
23.0 
24.2 
23.8 

23.2 
22.5 
22.6 
23.6 
23.2 

22.6 

22.0 

22.2 

23.2' 

22.8 

22.15 
21.40 
21.20 
22.43 
22.54 

21.1 
21.11 
20.7, 
21.2  1 
20.2  ' 
1 

21.8 
22.0 
21.6 
22.0 
20.4 

22.7 
22.9 
22.4 
22.8 
20.7 

23.5 
23.7 
23.3 
23.4 
20.8 

24.0 
24.3 
23.9 
23.8 
20.8 

24.3 
25.0 
24.3 
23.9 
20.8 

24.3 
24.7 
24.3 
23.8 
20.7 

24.1 
24.5 
24.1 
23.5 
20.5 

23.8 
24.1 
23.8 
23.3 
20.3 

^3.4 

23.7 
23.5 
23.0 
20.1 

23.0 
23.2 
23.1 
22.7 
19.9 

22.7 
22.7 
22.7 
22.4 
19.7 

22.03 
22.14  1 
21.81 
21.92 
20.55 
1 

1 

19.41 
17.3, 

18.4 ; 

19.2 

17.7' 

1 

20.0 
17.9 
19.1 
19.7 
18.2 

20.5 
18.3 

19.8 
20.3 

18.8 

21.0 

18.7 
20.4 
20.9 
19.4 

21.3 
19.1 
20.7 
21.2 
19.9 

21.3 
19.1 
20.7 
21.2 
^•20.2 

21.2 
19.1 
20.6 
21.1 
20.2 

20.9 
19.1 
20.5 
20.9 
19.9 

20.5 

18.9 
20.3 
20.5 
19.6 

20.1 
18.7 
20.1 
20.1 
19.3 

19.6 
18.5 
19.9 
19.7 
19.0 

1 

19.1 
18.3 
19.7 
19.1 
18.8 

1 
19.50 
17.78 
18.75 
19.52 
18.52 

18.4, 
18.9' 
18.7  i 
17.5  ! 

17.6 

1 

19.2 
19.5 
19.5 
18.4 
18.4 

19.9 
20.3 
20.3 
19.3 
19.2 

20.5 
20.8 
20.9 
20.1 
19.8 

20.9 
21.1 
21.3 
20.5 
20.2 

21.0 
21.1 
21.5 
20.7 
20.3 

20.9 
21.0 
21.4 
20.6 
20.3 

20.6 
20.8 
21.1 
20.4 
20.2 

20.3 
20.4 
20.7 
20.1 
20.0 

19.9 
20.0 
20.3 
19.7 
19.7 

19.5 
19.6 
19.8 
19.3 
19.4 

19.2 

19.2' 

19.41 

18.9 

19.1 

'  18.92 

'  19.19 

19.22 

18.43 

18.35 

1 
17.7 
16.8 
17.4 
15.5 

14.6 

1 

18.4 
17.5 
17.8 
16.1 
14.8 

19.2 
18.3 
18.3 
16.7 
15  0 

19.8 
19.0 
18.8 
17.3 
15.0 

20.3 
19.5 
19.1 
17.9 
15.0 

20.4 
19.7 
19.1 
18.0 
14.9 

20.4 
19.9 
18.9 
17.9 
14.6 

20.2 
19.7 
18.5 
17.7 
14.5 

19.9 
19.5 
18.1 
17.3 
14.1 

19.5 
19.3 
17.8 
16.9 
13.9 

19.2 
19.1 
17.4 
16.5 
13.5 

18.9 

18.9' 

17.0 

16.3 

13.2 

18.49 

17.88 

'  17.88 

1  16.08 

'  14.72 

1 

i 

lU 
8.5 
8.0 
7.4 

11.5 
9.1 
8.9 
8.3 

12.0 
9.7 
9.9 
9.2 

12.5 
10.3 
10.7 
10.1 

12.7 
10.7 

n.3 

10.7 

12.6 
11.0 
11.6 
11.0 

12.4 
10.9 
11.5 
11.0 

12.1 
10.7 
11.3 
10.8 

11.7 
10.4 
11.0 
10.5 

11.2 
10.1 
10.5 
10.3 

10.8 
9.7 

10.2 
9.7 

10.4 
9.3 
9.7 
9.3 

11.66 
9.32 
9.05 
8.65 

17.85 

18.55 

19.28 

19.92 

20.35 

20.53 

20.45 

20.25 

19.94 

19.57 

19.18 

18.81 

18.58 

362 


ÜKTflÖpL    1889. 

TeMTiepaTypa  noHBw 


m 


Ha    rjiyöHHt    0.40. 


4hcjio. 
Datum. 


J,o    ^o;ry;^Hf^. 


n  0     IT  0  j  y  ;t  H  H. 


1 


1 

2 


3 
4 
5 
6 

7 


8 

9 

10 

11 

12 


13 
14 
15 
16 
17 


18 
19 
20 
21 
22 


23 
24 
25 
26 
27 


28 
29 
30 
31 


iCpe;iH. 

Mittel. 


23.4 
23.6 


23.2 
23.0 
22.5 
22.2 
22.8 


22.7 
22.4 
22.4 
22.3 
22.2 


21.2 
20.7 
19.7 
19.9 
20.2 


19.6 
19.7 
19.9 
20.0 
19.6 


19.5 
19.4 
19.0 
18.7 
17.8 


16.5 
14.7 
13.2 
12.6 


20.15 


23.4 
23.5 


23.1 
23.0 
22.4 
22.2 
22.7 

22.? 
22  4 
22.4 
22.2 
22.2 


21.1 
20.5 
19.6 
20.0 
20.1 


19.5 
19.7 
19.9 
19.9 
19.6 


19.5 
19.4 
J9.0 
18.5 
17.7 


16.2 
14.2 
13.0 
12.5 


20.06 


23.3 
23.3 


22.9 
22.8 
22.1 
22.1 
22.6 


22.4 
22.3 
22.3 
22.1 
22.0 


20.8 
20.2 
19.5 
19.9 
19.8 


19.5 
19.7 
19.7 
19.7 
19.4 


19.3 
19.2 
19.0 
18.2 
17.5 


16.0 
14.0 
12.7 
12.3 


19.89 


10 


23.1 
23.0 


22.5 
22.3 
21.9 
21.9 
22.4 


22.2 
22.0 
21.9 
21.9 
21.8 


20.6 
19.8 
19.3 
19.7 
19.6 


19.3 
19.4 
19.6 
19.4 
19.1 


19.1 
18.8 
18.8 
17.8 
17.3 


15.6 
13.8 
12.5 
11.9 


19.62 


22.9 
22.8 


22.3 
22.0 
21.5 
21.8 
22.1 


21.9 
21.8 
21.7 
21.7 
21.5 


20.4 
19.6 
19.2 
19.7 
19.4 


19.1 
19.3 
19.4 
19.2 
18.9 


18.9 
18.6 
18.7 
17.6 
17.1 


15.2 
13.4 
12.2 

11.7 


19.41 


I 


22.8 
22.7 


22.3 
21.9 
21.5 
21.9 
22.1 


21.9 
21.8 
21.6 
21.7 
21.5 


20.3 
19.4 
19.3 
19.7 
19.3 


19.2 
19.4 
19.4 
19.1 
18.9 


18.8 
18.4 
18.6 
17.5 
16.9 


15.0 
13.2 
12.2 

11.5 


19.35 


23.1 
22.9 


22.6 
22.1 
21.7 
22.2 
22.4 


22.1 
22.0 
21.8 
21.8 
21.4 


20.5 
19.5 
19.5 
19.9 
19.4 


19.4 
19.6 
19.7 
19.3 
19.2 


19,0 
18.6 
18.7 
17.6 
16.9 


14.9 
13.2 
12.4 
11.7 


19.52 


10 


23.4 
23.2 


22.9 
22.4 
22.0 
22.6 
22.7 


22.3 
22.3 
22-1 
22.2 
21.3 


20.7 
19.6 
19.8 
20.2 
19.6 


19.6 
19.8 
19.9 
19.6 
19.4 


19.3 
18.9 
18.7 
17.8 
16.7 


14.9 
13.3 
12.5 
12.0 


19.73 


36» 

October  1889. 
Temperatur  des  Brdbodens 

m  m         m  m 

in    der    Tiefe    0.84  1.65     3.26     3.9f>. 


■i  ' 

o.rm 

1  tta 

g- 

N 

ach  m 

1 1  ta 

g. 

Cpair, 

l'  no  nojy 

tags. 

"1    ■     :     * 

7 

10          1 

4 

7 

10 

Mittel. 

l*"  >'8Chmi 

32.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

~^ 

22,6 

22.60 

21.4 

17,8 

iw 

22.  e 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.60 

21.3 

17.7 

lß.4 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22,5 

22.59 

21.2 

17.7 

16,4 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22,5 

22.5 

22,5 

22.4 

22.49 

21.2 

J6.4 

22.4 

22.4 

22,4 

22.4 

22.4 

22.3 

22,3 

22.2 

22,35 

21.1 

W.S 

16.4 

22.2 

22.2 

22.2 

22,1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.14 

21.0 

17.8 

16.4 

22.1 

22.1 

22.1 

22,1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.10 

21.0 

17.N 

16.5 

22.0 

22.0 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.0 

22.06 

20.9 

17.8 

16.5 

22.0 

E2,0 

22.0 

22.Ü 

22.0 

22,0 

22.0 

22.0 

22.00 

20.9 

178 

16.5 

22.0 

21.9 

21.9 

22.0 

22.0 

22.0 

'21. tt 

21.9 

21,95 

20.8 

17.8 

16,5 

21.9 

21.9 

21.9 

21.9 

21.9 

21.9 

21.fi 

21.9 

21,90 

20.8 

17  9 

16,5 

21.9 

21.9 

21,8 

21.6 

21.8 

2,.8 

2,.8 

21.8 

21.6:; 

20.8 

iT.y 

16.5 

n.7 

21.7 

21.7 

21.6 

■21.6 

21.6 

21.5 

31,5 

21,61 

20,6 

.7,« 

16.6 

21.6 

21.5 

21.4 

21.4 

21.3 

21.3 

21.3 

21.2 

21.32 

20.6  ;,     17.8 

16,6 

21.1 

21.1 

21.1 

21,0 

21.0 

21.0 

20.9 

20,9 

21.01 

■  20.5        17.^ 

16.6 

20.f 

20.8 

20.7 

20.8 

20.8 

20.8 

20.7 

20.7 

20.76 

20,4        17.fi 

16.6 

20.7 

20.7 

20.7 

20.6 

20.6 

20.6 

20.5 

20.6 

20  62 

20.3  ll    17  8 

16.6 

20.5 

20.5 

20.5 

20.4 

20.4 

20,4 

20.4 

20.4  1   20.44 

20.3   '     17.« 

le.ß 

20.3 

20.3 

20.3 

20.3 

20.3 

20.3 

20.3 

20.2      20.29 

20.2  1     n.K 

16.6 

20.2 

20,2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20,2 

20.1      20.19 

20.1         17. R 

16.6 

20.1 

20,1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1   ■  20.10 

20,0        1 7  h 

166 

20.1 

20.1 

zo.o 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.02 

19.9   |;       17.7 

16.6 

19,9 

J9.9 

19.9 

19.9 

19.9 

19.9 

19.!) 

19.9 

19.90 

19.8        17,7 

16.6 

19.9 

19.9 

19.6 

19.6 

J9.8 

19.8 

19.7 

19.7      Ifl.SO 

19,7         17.7 

16.7 

19.G 

19.6 

19.6 

19.6 

19.6 

19.6 

19.6 

19.5      19.69 

19.6        17.7 

16,7 

19,5 

19,5 

19.5 

19,4 

19.4 

19.4 

19.4 

19.4      19.44 

19.6   1     17,7 

16.7 

19,3 

19.3 

19,3 

19,2 

19,2 

19.2 

19.1 

19.0 

19.20 

19.6        17.7 

ie.7 

19.0 

19.0 

18.9 

16.8 

18.8 

18.7 

18.7 

18.6 

«.„ 

19.3        17,7 

16,7 

18.5 

1S.4 

18.3 

18.2 

18.2 

18.1 

18,0 

17.H 

18.20 

19.2        17,'-. 

16.7 

,    17.8 

17.7 

17.6 

17.5 

17.5 

17.4 

17.3 

17.2 

17.50 

19.2         IT... 

16,7 

1  n.i 

17.0 

16.9 

16.8 

16.8 

16.7 

16.6 

Ifl.5 

16.80 

18.Ü  ;      17,7 

16.7 

1:!  "»-'S 

20.77 

20.75 

20.72 

20.72 

20,70 

20.67 

20,  C3 

20,72 

20.33  i  17,76 

16.57 

r 


Mi 


Hoaöpb  1889. 

TepMOMeTprb  et  HepHi>iMi>  mapHKOMt 
L5  Merpa  HaAi>  noBepxHOCTbfo  seMJi?. 


^HCJO. 

Ddtum. 


Jl^  0    nojiyÄHii. 


V  0  r  ra  i  t  t  a  2. 


5 


8 


9 


10 


11 


2 
3 

.4 
5 
6 


7 

8 

9 

10 

11 


12 
13 
14 
15 
16 


17 
18 
19 
20 
21 


22 
23 
24 
25 
26 


27 
28 
29 
30 


Cpe;^H. 
Mittel. 


7.3 
8.1 
10.1 
8.0 
3.7 


5.1 
5.7 
0.8 
2.9 
1.7 


1.7 
2.1 
2.9 
1.2 
1.2 


3.2 
4.3 
3.9 
3.9 


7.3 
8.5 
10.0 
7.4 
3.7 


5.3 
5,8 
0.1 
3.8 
2.9 


3.09 


-  ».3 

-  2.9 

-  0.5 

-  1.1 

0.9 

0.3 

0.1 

-  0.1 

6.8 

6.9 

1.9 

3.5 

9.9 

9.5 

'      9.6 

9.6 

9.2 

9.0 

5.9 

6.3 

3.9 

4.3 

-  3.7 


1.5 
0.2 
0.3 
7.0 
4.8 


8.7 
9.3 
8.9 
6.3 
4.0 


7.2 
8.2 
9.8 
7.1 
4.5 


4.8 
5.6 
0.9 
1.9 
4.1 


3.11 


1.9 

1.9 

2.3 

2.2 

2.9 

2.7 

0.9 

0.9 

1.1 

1.5 

3.9 

--  4.3 

4.7 

-  4.9 

4.3 

-  4.7 

2.9 

-  2.4 

3.03 


-  2.3 


2.0 
0.9 
1.9 
7.1 
5.0 


8.7 
9.0 
8.9 
6.3 
4.5 


6.5 
8.5 
8.9 
6.7 
5.1 


4.6 
5.2 
0.5 
3.8 
3.6 


1.9 
2.6 
2.4 
0.5 
1.3 


4.0 
5.1 
5.1 
1.9 


-  2.4 


2.3 
1.2 
2.7 
7.2 
5.4 


9.0 
8.7 
8.8 
5.5 
4.3 


5.1 
8.7 
8.6 
6.5 
5.1 


4.6 
5.0 
0.1 
3.9 
4.7 


1.8 
3.1 
2.7 
0.3 
1.2 


4.5 
5.3 
5.4 
1.5 


3.07 


3.01 


8.9 
4.3 
4.5 


5.1 
8.9 
7.9 
6.4 
4.9 


4.6 
4.7 
1.2 
2.8 
4.5 


1.8 
4.1 
2.3 
0.5 
1.1 


4.7 
5.3 

5.9 

1.6 


2.7 

-  1.7 

6.5 

11.4 

2.7 

-  2.3 

8.5 

12.0 

1.4 

0.2 

10.3 

12.7 

3.5 

3.8 

6.5 

12.1 

7.0 

7.4 

8.9 

10.9 

5.8 

6.1 

7.1 

8.4 

8.5 

8.8 

9.7 

10.6 

8.7 

8.9 

9.7 

10.4 

10.7 
3.5 
4.9 


6.0 
8.7 
7.4 
6.3 
4.3 


4.8 
4.1 
1.3 
2.5 
3.3 


2.4 
3.5 
1.3 
0:4 
1.2 


5.1 
5.7 
5.6 
2.7 


2.84 


2.87 


11.0 
8.7 
6.3 


7.2 
9.1 
11.0 
6.7 
5.4 


4.7 
6.3 
6.1 
7.7 
6.3 


3.7 
5.9 

1.7 
0.4 
1.4 


5.72 


15.3 
13.0 

8.8 


10.9 

10.2 

12.0 

6.7 

7.1 


5.8 
8.1 
9.1 
8.3 
5.7 


5.0 
10.5 
3  3 
0.6 
1.4 


0.4 

2.5 

2.0 

3.8 

0.8 

4.1 

2.1 

5.7 

14.9 


16.6 
15.9 
16.1 
12.9 
9.4 


11.3 
10.9 
18.5 
16.0 
14.0 


12.1 

12.3 

16.5 

6.7 

8.8 


5.8 
10.9 
12.2 
12.7 

9.9 


1 


8.4 


6.9 
7.6 
7.1 

8.7 


17.0 


19.1 
19.4 
18.3 
14.0 
11.1 


12.7 
11.3 
17.4 
21.0 
18.3 


13.8 
12.7 
16.6 
6.8 
13.7 


7.6 
11.7 
13.4 
11.3 
11.4 


7.2 


10.7 

8.2 

2.8  ' 

5.4 

0.9 

1.6 

2.1 

2.3 

7.4 

9.9 

8.7 

10,5 


8.21      10.65 


11.99 


36& 


November  1889. 

ThePmometer  mit  geschwärzter  Kugel 

1.5  Meter  über  dem  Erdboden. 


n 

0    n  0 

Ä  y  JS.  E  E. 

N  a  C 

h  m  ] 

i  t  t  a  g. 

1 

p 
1 

CpeaH. 
Mittel. 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18.2 

1 

21.1 

19.6 

18.6 

10.4 

9.2 

6.9 

4.2 

2.3 

2.2 

0.5 

0.4 

6.80 

21.9. 

22.3 

28.4 

20.5 

11.1 

8.4 

6.7 

4.7 

2.9 

1.9 

1.3 

0.7 

7.93 

22.9 

22.7 

22.1 

19.5 

13.5 

10.2 

8.1 

5.4 

3.7 

2.3 

0.8 

0.3 

8.75 

18.7 

18.5 

17.3 

16.2 

11.0 

9.2 

6.6 

4.5 

3.4 

4.7 

6.0 

6.3 

8.57 

17.7 

18.6 

17.7 

15.8 

11.2 

9.0 

8.8 

4.9 

3.9 

3.6 

2.6 

2.2 

9.50 

13.8 

14.9 

14.2 

13.2 

12.3 

12.0 

11.1 

11.4 

10.5 

9.6 

10.5 

10.7 

9.41 

12.8 

12.8 

12.6 

12.0 

10.9 

10.3 

9.9 

9.7 

9.7 

9.6 

9.4 

9.3 

10.39 

12.9 

13.3 

12.9 

11.3 

10.9 

10.6 

10.3 

10.1 

9.8 

9.6 

9.5 

9.4 

10.40 

17.5 

18.1 

18.1 

12.6 

11.2 

10.1 

8.8 

8.3 

8.0 

5.9 

5.0 

4.7 

11.38 

20.2 

22.6 

18.9 

16.3 

14.5 

13.0 

12.0 

8.1 

7.3 

6.5 

5.7 

5.0 

11.20 

18.9 

18.2 

16.5 

14.8 

12.8 

12.4 

9.1 

8.5 

6.5 

6.7 

7.5 

7.6 

9.86 

15.0 

16.0 

16.1 

13.3 

12.3 

11.2 

9.9 

9.5 

9.4 

7.7 

7.6 

7.5 

9.91 

16.9 

20.7 

19.9 

15.1 

11.7 

11.4 

13.1 

13.6 

12.2 

12.0 

11.9 

11.5 

12.06 

21.6 

18.4 

15.6 

1     14.1 

13.1 

12.5 

11.9 

10.5 

'       99 

9.7 

9.6 

9.5 

12.14 

6.3 

6.2 

6.6 

6.8 

7.0 

6.1 

6.1 

6.4 

6.2 

5.8 

4.5 

4,3 

6.45 

12.1 

1 

9.9 

9.6 

8.5 

7.1 

7.1 

6.9 

6.5 

6.0 

6.0 

6.4 

5.6 

7.19 

6.0 

5.3 

4.3 

4.5 

4.2 

4.9 

5.7 

6.0 

5.7 

6.1 

5.8 

5.7 

5.35 

11.9 

9.3 

10.3 

7.5 

6.3 

6.1 

4.9 

2.9 

2.7 

1.4 

3.4 

2.3 

6.43 

12.9 

12.1 

13.0 

8.3 

5.5 

4.1 

4.0 

5.5 

5.6 

4.5 

4.1 

3.4 

5,72 

6.9 

7.5 

10.1 

6.3 

4.3 

4.1 

3.2 

3.3 

3.0 

2.4 

2.5 

2.3 

5.22 

7.4 

11.1 

9.3 

6.1 

5.2 

4.3 

3.9 

3.6 

3.0 

2.5 

2.8 

2.0 

5.42 

6.9 

7.9 

6.9 

5.2 

3.4 

1.9 

1.9 

1.9 

1.1 

2.5 

2.4 

1.7 

3.65 

7.2 

7.3 

7.2 

6.2 

5.7 

5.1 

5.1 

5.3 

4.8 

4.0 

3.2 

2.4 

5.41 

5.8 

5.7 

5.3 

5.6 

4.9 

4.4 

4.1 

3.6 

3.5 

2.8 

1.9 

1.4 

3.58 

4.1 

3.8 

3.1 

2.9 

2.4 

2.4 

2.3 

2.0 

1.7 

1.3 

1.2 

1.1 

1.63 

4.0 

5.3 

4.2 

2.1 

1.1 

0.3 

-  0.5 

-  0.7 

-  1.0 

-  1.5 

-  2.4 

-  2.5 

1.16 

9.6 

11.0 

8.7 

2.8 

0.7 

-  0.3 

-  1.5 

-   2.6 

-  2.1 

-  3.0 

-   3.9 

-  3.9 

0.48 

11.4 

11.1 

10.5 

3.9 

0.8 

-  0.2 

-  1.2 

~  2.4 

-  2.7 

-  3.5 

-  3.5 

-  3.7 

0.61 

12.7 

11.6 

11.1 

5.3 

3.0 

0.9 

-  0.3 

-  1.8 

-  3.1 

-  2.9 

-  3.6 

-  4.3 

1.02 

11.6 

11.9 

10.9 

5.2 

2.1 

1.1 

-  0.6 

-  2.1 

-  2.4 

-  2.9 

-  2.2 

-  1.3 

2.04 

12.86 

13.17 

12.53 

10.02 

7.69 

6.73 

5.84 

5.03 

4.38 

3.92 

3.68 

3.39 

6.66 
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Hoaöpb  1889. 

TepMOMeTpT>  Ha  noBepxHOCTH  3eMJiH< 


Datum. 


^0    noJiyAHH. 


V  0  r  m  i  t  t  a  ff. 


1 


6 


8 


10 


2 
3 
4 

5 

6 


7 

8 

9 

10 

11 


12 
13 
14 
15 
16 


17 

18 
19 
20 
21 


22 
23 
24 
25 
26 


27 

28 
29 
30 


CDeAB. 
ßtittel. 


-  2.3 


0.1 
0.6 
0.7 
7.8 
2.5 


9.6 
9.7 
9.1 
5.8 
4.0 


6.8 
8.5 
8.4 
9.9 
5.5 


6.8 
4.2 
0.1 
1.3 
0.1 


1.4 
0.0 
2.2 
2.8 
2.2 


1.2 

1.3 
1.4 

1.4 


3.42 


-  2.8 


0.4 
0.1 
0.3 
7.8 
5.2 


9.4 
9.7 
9.1 
6.2 
4.0 


6.7 
8.7 
7.9 
9.3 
5.5 


6.7 
3.9 
0.1 
2.5 
0.1 


1.9 
0.1 
2.2 
2.5 
2.2 


1.4 
1.5 
1.6 
0.5 


3.46 


-  3.0 

—    3.1 

-  2.9 

-  0.9 

-  1.4 

-  1.8 

^  0.6 

-  1.0 

•  1.2 

0.7 

3.3 

4.1 

7.9 

7.8 

7.8 

5.9 

6.2 

6.4 

9.3 

9.1 

8.9 

9.7 

9.5 

9.3 

9.2 

9.2 

9.1 

6.2 

6.5 

5.8 

4.2 

4.2 

4.2 

6.1 

4.8 

4.2 

8.9 

9.0 

8.9 

7.3 

6.9 

6.3 

9.0 

8.5 

8.3 

4.9 

5.2 

4.9 

6.5 

6.5 

6.4 

3.6 

3.6 

3.4 

-  Ol 

-  0.1 

-  0.1 

1.2 

1.9 

1.7 

1.1 

1.1 

1.4 

2.0 

1.9 

2.0 

0.2 

0.5 

0.8 

1.9 

1.8 

2.0 

2.2 

X.8 

1.3 

2.3 

2.2 

2.1 

-  1.6 

-  1.8 

-  2.2 

-  1.6 

-  2.0 

-  23 

-   1.8 

-  2.0 

-  2.2 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.5 

3.34 

3.32 

3.20 

-  3.0 


2.1 
1.6 
4.2 
7.7 
6.6 


8.9 
9.2 
7.5 
3.8 
4.2 


4.3 
9.1 
6.0 
8.0 
4.6 


6.3 
2.6 
0.3 
0.6 
1.6 


2.2 

1.6 
2.0 
1.7 
1.9 


2.2 

2.6 
2.4 
0.6 


2.99 


-  2.9 


2.0 
1.4 
3.7 
7.9 
7.0 


9.0 
9.2 
8.4 
3.0 

4.7 


5.9 
9.2 
5.3 
7.9 
3.3 


6.5 
2.2 
0.3 
0.1 
1.2 


2.4 
1.3 
1.9 
0.9 
2.1 


2.4 
2.8 
2.6 
1.3 


2.91 


1.3 

9.7 

3.5 

4.8 
6.6 
9.8 
7.8 

10.5 
10.7 
12  6 
12.0 
9.2 

0.1 

11.3 

10.3 
9.4 
7.8 
6.5 


7.1 
9.4 
8.3 
8.5 
5.4 


6.7 
4.3 
0.1 
2.2 

2.8 


3.7 
2.6 
1.9 
0.5 
2.3 


l.b 
2.1 
1.7 
0.9 


4.58 


10.5 

11.0 

12.9 

8.7 

7.5 


7.7 
7.4 
2.3 
7.6 
3.5 


4.8 
6.7 
3.7 
0.5 

2.8 


0.2 
0.6 
0.9 
0.0 


7.40 


16.1 


17.7 
166 
18.1 
16.0 
10.6 


12.7 

13.3 

18.3 

8.9 

9.7 


8.6 
10.9 
10.6 
12.9 

9.9 


9.1 
10.1 
5.9 
2.4 
3.8 


0.9 
1.0 
1.4 
2.0 


11.3 

13.3 

11.9 

12.7 

13.3 

19.5 

12.7 

17.0 

8.9 

15.7 

I 

I 


10.86 


11 


21.5 


23.2 
23.5 
23.4 
18.4 
12.4 


15.8 
13.5 
21.8 
23.1 
21.4 


14.5 
14  9 
20.3 
9.0 
14.9 


10.6 
14.1 
14.9 
12.5 

13.7 


8,5 
9.5 
9.0 
2.4 
4.6 


3.2 
27 
3.1 
4.3 


13.49     :i 
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Thermometer  auf  dem  Brdboden, 


367 


n  0    n  0  .1  y  ;(  a  li. 


Nachmittag. 


CpeAH. 
Mittel. 


6 


8 


9 


10 


11 


12 


24.1       23.9 


26.9 
28.1 

25.4 
24.8 
16.4 


16.0 
15.7 
23.5 
22.7 
20.6 


16.5 
21.6  i 
23.6 
8.3 
15.7 


8.7 

14.1 

13.5 

7.4 

9.9 


8.1 

9.1 
8.7 
6.6 
8.2 


11.1 

10.2 

9.8 

11.5 


26.4 
25.3 
23.8 
24.1 
16.9 


14.9 
16.2 
22.4 
26.1 
18.4 


16.7 
22.6 
22.7 
8.4 
11.9 


7.9 
11.6 
13.4 

8.3 
11.0 


8.4 
7.6 
7.7 
6.7 
8.3- 


11.1 
10.6 
10.6 
12.0 


15.56 


15.20 


20.9 


22.9 
23.1 
20.9 
20.6 
15.3 


14.5 
15.3 
20.6 
22.1 
16.5 


17.0 
21.2 
18.2 
8.5 
10.1 


7.1 

9.7 

12.7 

11.4 

8.5 


7.8 
6.5 
6.7 
5.4 
6.7 


9.2 
9.2 
8.9 
9.8 


13.58 


15.5 


17.4 
17.2 
15.9 
15.7 
13.2 


12.7 
12.5 
13.9 
16.5 
14.1 


12.1 

14.9 

15.4 

8.2 

9.7 


7,1 
6.5 
8.9 
6,5 
6.1 


4.9 
6.0 
5.8 
4.4 
3.2 


4.6 
4.7 
4.6 
5.3 


9.9 


10.8 
11.2 
10.9 
11.1 
11.7 


11.3 
11.3 
10.6 
13.7 
11.8 


10.8 

11.2 

13.9 

8.1 

9.1 


6.4 
4.2 
5.9 
3.9 
4.3 


2.8 
4.7 
5.2 
3.7 
1.3 


1.7 
1.5 
1.7 
2.4 


10.12      7.57      6.38 


7.6 


7.8 

8.2 

8.6 

8.8 

11.3 


10.7 
10.7 
9.0 
12.6 
10.2 


10.1 

10.5 

13.1 

7.7 

8.4 


6.3 
3.4 
5.0 
2.3 
4.2 


1.4 
3.7 
4.6 
3.5 
0.2 


0.3 
0.1 
0.1 
0.9 


5.9 


6.3 
6.2 
7.0 
7.3 
10.7 


10.6 

10.3 

7.7 

ll.l 

8.5 


9.4 

10.5 

12.5 

7.5 

8.2 


5.9 
2.7 

4.4 
1.7 
3.7 


0.7 
2.3 
4.3 
3.3 
0.4 


0.3 
0.5 
0.4 
0.2 


5.56 


4.3 


4.6 
5.0 
5.5 
6.1 
10.5 


10.3 

10.2 

7.1 

8.0 

7.3 


8.9 

11.3 

11.5 

7.5 

7.9 


5.7 
1.9 
4.0 
1.3 
3.5 


0.4 
1.9 
4.0 
3.0 
0.0 


0.5 
0.6 
0.6 
0.4 


3.3 


3.5 
3.7 

4.5 

5.1 

10.2 


lora. 

9.7 
6.3 
7.5 
6.1 


8.3 

10.9 

11.3 

7.3 

7.7 


5.5 
1.2 
4.1 
0.9 
2.6 


0.4 
1.6 
3.7 
2.7 
0.0 


0.7 
0.8 
0.8 
0.4 


4.99 


4.49 


2.4 


2.7 
2.8 
5.9 
4.2 

9.9 


10.2 
9.7 
5.0 
6.3 
6.3 


7.4 
10.5 
11.0 

7.2 

7.4 


5.1 
0.7 
3.4 
0.4 
2.4 


0.1 
14 
3,8 
2.4 
0.3 


0.9 
0.8 
0.9 
0.6 


4.17 


1.4 


1.8 
1.9 
7.4 
3.3 
9.8 


10.1 
9.5 
4.1 
5.5 

7.7 


7.3 

10.3 

11.0 

6.5 

7.3 


5.0 
0.6 
2.5 
0.6 
2.5 


0.0 
1.4 
3.3 
2.2 

0.6 


1.0 
0.9 
1.1 
0.3 


I 


0.9 


1.2 

1.1 
7.5 
2.9 
9.7 


9.9 
9.5 
4.6 
4.6 

7.7 


7.4 
9.4 
10.9 
6.1 
7.1 


4.5 
0.3 
1.9 
0.4 
1.7 


0.6 
2.0 
2.8 
2.1 
1.0 


1.1 
1.2 
1.2 
0.2 


7.14 


8.52 

8.81 

10.25 

11.25 

10.00 


11.31 
11.26 
11.86 
11.67 
9.90 


9.62 
12.26 
12.49 

8.20 
8.28 


6.83 
5.48 
5.03 
4.13 
4.59 


3.38 
3.95 
4.35 
2.96 
2.53 


1.34 
1.04 
1.07 
2.05 


3.97 


3.70 


7.05 
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HoaöpB  1889. 


TeMnepaTypa  hohsh 

m 
Ha    T  Äy  ÖEEi   0  01. 


Hhcjio. 
Datnm. 


^0     ^OJIy;^HÄ. 


Vormittag. 


1 


8 


10 


II 


2 
3 
4 
5 
6 


7 

8 

9 

10 

n 


12 
13 
14 
15 
16 


17 
18 
19 
20 
21 


22 
23 
24 
25 
26 


27 
28 
29 
30 


CpeiH. 
Mittel. 


-  1.1 


1.2 
1.8 
1.7 
8.0 
3.4 


9.6 
9.9 
9.5 
6.3 

5.4 


7.5 
8.6 
9.0 
10.3 
5.9 


7.1 
4.2 
0.4 
1.8 
0.7 


1.7 
0.3 
2.3 
3.1 
2.4 


0.5 
1.0 
0.7 
0.6 


-  1.8 


0.6 
1.1 
1.2 
8.0 
5.4 


9.5 
9.9 
9,3 
6.7 
5.3 


7.3 
8.7 
8.3 
9.7 
5,6 


6.9 
3.9 
0.3 
2.4 
0.5 


2.1 
0.2 
2.3 
2.8 
2.4 


-  0.7 

-  1.2 

-  0.9 

-  0.3 


3.94        3.85 


-  1.9 


0.1 
0.6 
1.5 
8.0 
6.1 


9.4 
9.9 
9.4 
6.7 
5.3 


6.7 
9.0 
7.7 
9.3 
5.3 


6.8 
3.7 
0.3 
1.8 
1.2 


2.2 
0.3 
2.0 
2.6 
2.5 


1.0 
1.4 
1.1 
0.2 


3.76 


-  2.1 


0.5 
0.0 
3.3 
8.0 
6.4 


9.1 
9.8 
9.3 
6.9 
5.1 


5.7 
9.0 
7.2 
8.9 
5.2 


6.6 
3.6 
0.3 
1.9 
1.1 


2.1 

0.5 
1.7 
2.1 
2.4 


1.2 
1,7 
1.3 
0.2 


3.64 


-  2.1 


0.9 
0.2 
4.2 
7.9 
6.7 


8.9 
9.4 
9.1 
6.4 
5.1 


5.2 

9.2 
6.7 
8.5 
5.1 


6.6 
3.4 
0.2 
2.1 
1.1 


2.2 
0.9 
2.1 
1.5 
2.4 


1.5 
1.9 
1.4 
0.3 


3.55 


-  2.1 


1.3 
0.7 
4.5 
7.9 
6.7 


8.9 
9.3 
8.1 
4.9 
5.0 


5.0 
9.2 
6.3 
8.3 
4.8 


6.5 
2.8 
0.1 
1.2 
1.3 


2.3 
1.4 
2.1 
1.8  1 
2.3 


-  1.7 

-  2.1 

-  1.5 

-  0.4 


3.36 


—  2.1 


1.3 
0.7 
4.1 
8.1 
7.0 


9.0 
9.3 
8.2 
4.0 
5.3 


6.0 
9.2 
5.9 
8.1 
3.7 


6.5 
2.3 
0.1 
0.5 
1.2 


2.4 

1.3 
2.1 
1.2 
2.2 


-  1.9 

-  2.2 

-  1.9 

-  0.7 


3.23 


0.3 


2.7 

3.7 
6.2 
9.3 

7.7 


9.9 
10.1 
9.1 
6.9 
6.4 


7.0 
9.4 
7.1 
8.5 
5.1 


6.8 
4.0 
0.1 
1.7 
2.3 


3.4 

2.0 
1.9 
0.9 
2.4 


1.3 

1.8 
1.5 
0.6 


4.32 


7.8 


8.9 

9.3 

11.4 

11.3 

9.0 


11.2 
11.6 
11.7 
10.8 
8.3 


9.6 

10.6 

11.5 

8.7 

7.1 


7.5 
6.7 
0,1 
6.0 
3.1 


5.5 
5.6 
3.7 
0.7 
2.8 


0.1 
0.0 
0.1 
0.1 


6.67 


13.7 


15.5 
15.1 
16.4 
14,8 
10.1 


13.1 
12.3 
16-.4 
14.3 
13.9 


11.4 

12.1 

15.2 

8.9 

9.1 


8.4 
9.9 
8.4 
10.8 
8.0 


8.3 
9.1 
5.5 
2.3 
3.5 


0.7 
0.6 
0.1 
0.4 


9.61 


19.3 


Ä>.8 
21.0 
21.fi 

17.0 
11.6 


15.4 
13.0 
19.5 
19.7 
17.9 


13,3 
13.9 
18.1 
8.9 
13.5 


10.2 
12.7 
13.2 
116 

IIJ 


8.1 
9.1 
8.6 
2.9 
4.5 


2.6 
2.3 
1.9 
3.9 


12.26      13J 
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November  1889. 
Temperatur  des  Brdbodens 

m 
in  der   Tifefe   O.Ol. 


1 
0 

n 

0     n  ( 

0  X  y  ;(  H  H 

i 

N  a  c 

h  111  i 

t  t  a 

g. 

GpeAD 
Mittol. 

1 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1. 

'    22.9 

22.7 

20.7 

16.2 

11.2 

8.6 

6.9 

5.5 

4.4 

3.4 

2.5 

1.9 

7.35 

,    25.3 

25.5 

22.7 

17.9 

12.1 

9.2 

7.4 

5.9 

4.7 

3.9 

3.0 

2.3 

8.74 

,26.4 

24.8 

23.0 

17.7 

12.4 

9.5 

7.7 

6.4 

5.3 

4.1 

3.1 

2.2 

9.10 

>    24.9 

24.1 

21.3 

16.7 

12.3 

9.7 

8.2 

6.9 

5.7 

6.4 

7.6 

7.8 

10.50 

23.4 

23.3 

20.7 

16.3 

12.3 

9.9 

8.4 

7.2 

6.1 

5.3 

4.5 

4.0 

11.36 

,    15.2 

16.1 

14.9 

13.2 

11.9 

11.2 

10.8 

10.5 

10.3 

10.0 

9.9 

9.7 

9.89 

15.9 

14.9 

14.5 

12.9 

11.5 

11.0 

10.9 

10.6 

10.5 

10.5 

10.2 

10.0 

11.36 

15.1 

15.5 

14.7 

12.9 

11.7 

11.1 

10.7 

10.5 

10.2 

10.1 

9.7 

9.7 

11.27 

22.4 

21.7 

20.3 

15.5 

12.3 

1Q,4 

9.2 

8.3 

7.5 

•  6.5 

5.5 

5.8 

11.95 

21.2 

23.5 

22.3 

17.7 

14.5 

13.5 

12.3 

9.9 

9.0 

7.8 

6.9 

6.1 

11.69 

19.6 

17.5 

16.3 

14.5 

12.6 

11.1 

9.6 

8.5 

7.5 

7.1 

8.1 

8.1 

10.02 

• 

15.2 

15.5 

15.9 

12.8 

11.3 

10.6 

9.9 

1 

9.5 

8.9 

8.1 

7.9 

7.8 

9.69 

20.4 

19.7 

20.4 

15.9 

12.5 

11.3 

11.2 

11.2 

10.4 

10.2 

10.1 

9.5 

12.02 

21.3 

21.7 

18.3 

15.7 

14.4 

13.5 

12.9 

12.4 

11.7 

11.2 

11.2 

11.0 

12.25 

8.7 

8.6 

8.5 

8.3 

8.2 

7.9 

7.7 

7.6 

7.5 

7.2 

6.8 

6.4 

8.37 

,    14.7 

12.1 

10.7 

9.9 

9.3 

8.7 

8.3 

8.2 

7.9 

7.6 

7.5 

7.3 

8.26 

8.8 

8.1 

7.4 

7.3 

6.7 

6.5 

6.1 

5.7 

5.6 

5.2 

5.1 

4.7 

1 
6.93 

13.9 

12.0 

9.9 

7.0 

4.7 

3.8 

3.1 

2.4 

1.6 

1.2 

0.9 

0.5 

5.48 

12.9 

13.5 

12.5 

9.6 

6.7 

5.6 

4.9 

4.3 

4.3 

3.7 

3.0 

2.3 

4.99 

7.8 

9.0 

10.7 

8.8 

4.5 

3.0 

2.3 

1.8 

1.3 

1.1 

1.1 

1.0  i 

4.25 

10.0 

9.8 

8.5 

6.3 

4.9 

4.5 

3.7 

3.5 

2.9 

2.7 

2.7 

2.0 

4.41 

1 

7.9 

8.1 

7.8 

5.3 

3.4 

2.0 

1.2 

0.9 

0.1 

0.3 

0.2 

-0.4, 

3.52 

9.0 

7.6 

6.4 

6.2 

4.9 

3.9 

2.5 

2.1 

1.8 

1.6 

1.5 

2.3 

3.85 

8.4 

7.7 

6.9 

5.9 

5.3 

4.7 

4.4 

4.1 

3.8 

3.9 

3.5 

3.1 

4.36 

1'      6.2 

6.7 

5.5 

4.7 

3.9 

3.7 

3.5 

3.2 

3.0 

2.8 

2.5 

2.3 

3.15 

7.7 

1 
1 

8.1 

6.9 

4.0 

2.1 

0.9 

0.2 

0.4 

0.4 

0.3 

0.2 

-  0.1 

2.79 

'    10.1 

10.5 

9.2 

5.5 

2.6 

1.0 

0.4 

0.2 

0.1 

-  0.3 

-  0.6 

-  0.8 

1.58 

9.2 

10.3 

95) 

5.1 

2.4 

0.6 

0.3 

0.1 

0.1 

-  0.1 

-  0.3 

-  0.6 

1.25 

8.9 

10.0 

8.5 

4.9 

2.5 

0.8 

0.2 

0.1 

0.0 

-  0.1 

-  0.4 

-  0.5 

1.27 

11.1 

11.6 

9.8 

5.8 

3.2 

1.5 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0 

-  0.1 

0.0 

2.18 

1 

1 
\  14.82 

I«  c 

14.67 

13.47 

10.62 

8.28 

6.99 

6.17 

5.60 

5.09 

4.72 

1 
1 

4.46 

4.18 

7.13' 

24 
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Omöpt  1889. 

TewnepaTypa  noHBbi 


m 


Ha    rjiyöHHi    0.10. 


HHcao. 
iDatum. 


Ji^  0    nojiyAHfl. 


V  0  r  m  i  t  t  a  g. 


5     i     6 


8 


10 


11'  j    13 


1 

2 


3 
4 
5 
6 
7 


8 

9 

10 

11 

12 


13 
14 
15 
16 
17 


18 
19 
20 
21 
22 


23 
24 
25 
26 
27 


28 
29 
30 
31 


iCpejiM. 
Mittel. 


22.9 
22.1 


20.5 
20.5 
19.9 
20.8 
21.8 


20.9 
20.9 
20.6 
21.1 
21.2 


17.8 
16.4 
16.8 
18.8 
17.1 


17.4 
17.9 
17.6 
17.2 
17.1 


17,5 
16.7 
18.1 
14.5 
14.6 


10.2 
6.9 
6.3 
6.3 


17.37 


22.4 
21.9 


19.8 
19.8 
19.4 
20.6 
21.6 


20.6 
20.7 
20.1 
20.4 
20.8 


17.6 
16.0 
16.6 
18.6 
16.8 


17.2 
17.8 
17.4 
16.6 
16.6 


17.0 
16.2 
17.7 
14.1 
14.2 


9.9 
6.4 
5.9 
5.7 


16.98 


21.9 
21.3 


19.4 
19.2 
18,9 
20.4 
2J.1 


20.2 
20.3 
19.6 
20.3 
20.4 


17.3 
15.4 
16.4 
18.0 
16.8 


17.0 
17.4 
17.2 
16.2 
16.3 


16.5 
15.6 
17.3 
13.6 
14.0 


9.5 
6.1 
5.6 
5.2 


16.59 


21.4 
20.8  . 


19.0 
18.8 
18.3 
20.2 
20.7 


19.7 
20.0 
19.1 
20.0 
19.6 


17.2 
15.0 
16.3 
17.9 
16.6 


16.9 
17.2 
17.2 
15.8 
15.9 


15.9 
15.2 
16.9 
13.3 
13.7 


9.2 
5.8 
5.3 
4.7 


16.25 


21.0 
20.4 


18.9 
18.3 
17.9 
19.9 
20.5 


19.4 
19.6 
18.8 
19.6 
19.3 


17.0 
14.6 
16.2 
17.7 
16.4 


16.8 
17.0 
17.0 
15.3 
15.6 


15.7 
14.8 
16.5 
13.0 
13.7 


8.9 
5.6 
5.1 
4.4 


15.96 


20.8 
20.0 


18.9 
17.8 
17.4 
19.8 
20.0 


19.0 
19.1 
18.4 
19.2 
19.1 


16.9 
14.2 
16.2 
17.6 
16.3 


16.5 
16.7 
16.8 
15,0 
15.4 


15.3 
14.2 
16.3 
12.8 
13.3 


8.5 
5.3 
4.9 
4.1 


15.67 


20.5 
19.6 


18.8 
17.4 
17.2 
19.6 
19.6 


18.6 
18.8 
18.0 
19.0 
19.0 


16.8 
13.9 
16.2 
17.4 
16.1 


16.3 
16.4 
16.4 
14.6 
15.2 


15.1 
13.9 
16.0 
12.7 
13.0 


8.3 
5.1 
4.6 
3.8 


15.42 


20.4 
19.4 


18.9 
17.2 
17.0 
19.4 
19.4 


18.5 
18.8 
17.8 
18.9 
18.6 


16.8  I 
14.0  1 

16.2  i 

17.3  : 
16.2  i 


16.0 
16.4 
16.2 
14.4 
14.8 


15.0 
13.9 
15.8 
12.5 
12.9 


8.2 
5.1 
4.4 

3.6 


15.29 


20,7 
19.7 


19.3 
17.6 
17,5 
20.0 
19.6 


18.8 
19.1 
18.2 
19.3 
18.6 


17.4 
14.4 
16.5 
17.7 
16.2 


16.2 
16.8 
16.5 
14.8 
15.1 


15.3 
14.1 
15.9 
12.5 
12.9 


8.1 
5.5 
4.5 
3.6 


15.56 


21.5 
20.4 


20.4 
18.8 
18.6 
20.8 
20.6 


19.6 
20.1 
19.3 
20.0 
18.9 


18.2 
15.6 
17.1 
18.2 
16.4 


17.2 
17.8 
17.6 
15,9 
16,5 


16.4 
15.3 
16.6 
13.1 
13.1 


8.4 
6.0 
5.5 
4.3 


22.3      'l 
21.8      23JI 


VI. 9 
20.2 
20.2 
22.2 
22.0 


21.1 
21.4 
20.8 
21.3 

19.6 


19.5 
16.9 
18.3 
19.0 
16.9 


16.6 
19.1 
19.0 
17.5 
18.0 


17.8 
16.7 
17.4 
14.5 
13.4 


9.0 
6.9 
6.9 
5.7 


*;r- 


16.39  .  17.61 


October  1889. 

Temperatur  des  Erdbodens 


369 


m 


in    der    Tiefe    0.10. 


( 

1 
1 

11 

Ueno 

JI  y  Ä 

H  n. 

N  a  c  ^ 

il  m  1 

t  t  a 

g. 

CpeAH.i 
Mittel.; 

1 

1      ! 

1 

2 

3 

4 

0 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

1 

25.6 
25.3! 

! 

27.1 
26.4 

28.2  = 
27.4: 

28.6 

27.5 

28.0 
27.3 

27.2 
26.4 

26.3 
25.4 

25.5 
24.4 

24.7 
23.4 

23.9 
22.4 

23.3 
21.7 

22.8 
21.0 

23.78 
22.90 

25.3 
236 
1    23.7' 
25.5 
25.1 

26,6 
25.1 
25.4 
26.9 
26.3 

1 

27.4  i 

26.0 

26.2 

27.7; 

27.2 

27.6 
26.4 
26.6 
28.0 
27.3 

27.2 
26.2 
26.5 
27.8 
27.2 

26.4 
25.6 
25.7 
27.0 
26.3 

25.3 
24.4 
24.8 
25.9 
25.3 

24.2 
23.5 
24.0 
24.5 
24.4 

23.3 
22.8 
23.1 
23.8 
23.5 

22.5 
21.8 
22.3 
23.2 
22.8 

21.8 
21.2 
21.6 
22.8 
22.0 

20.8 
20.5 
21.1 
22.2 
21.5 

22.41 
21.45 
21.47 
23.03 
22.89 

24.4 

24.8 
24.2 
24.6 
20.6 

25.6 
26.0 
25.7 
25.6 
20.8 

26.6 
27.1 
26.6 
26.2 
21.0 

26.9 
27.3 
27.0 
26.0 
20.9 

26.7 
27.2 
27.0 
25.6 
20.6 

25.9 
26.4 
26.2 
24.8 
20.3 

25.0 
25.4 
25.2 
24.2 
19.8 

24.1 
24.5 
24.3 
23.6 
19.4 

23.3 
23.6 
23.4 
23.0 
19.2 

22.2 
22.6 
22.7 
22.4 
18.8 

21.8 
22.0 
22.1 
22.0 
18.5 

21.2 
21.2 
21.5 
21.5 
18.2 

22.20 
22.50 
22.05 
22.15 
19.73 

21.6 
19.2 
21.0 
20.8 
18.8 

22.1 
19.7 
22.3 
22.0 
20.2 

22.7 
20.2 
23.2 
22.5 
21.1 

22.8 
20.4 
23.0 
22.5 
21.4 

22.4 
20.1 
22.4 
22.1 
21.3 

21.5 
19.5 
21.7 
21.2 
20.6 

• 

20.5 
18.8 
21.0 
20.6 
19.8 

19.6 
18.4 
20.5 
19.6 
19.0 

18.9 
18.1 
20.0 
19.0 
18.4 

1 

,     18.2 
17.8 
19.7 
18.4 
18.0 

17.6 
17.5 
19.4 
18.0 
17.8 

17.0 
17.2 
19.1 
17,2 
17.6 

19.091 

17.15 

19.00 

19.25 

18.06 

21.3 
21.6 
22.0 
20.8 
21.3 

22.4 
22.6 
23.2 
22.0 
22.7 

23.0 
23.2 
24.0 
23.0 
23.4 

22.9 
23.4 
24.2 
23.0 
*23.4 

22.4 
22.8 
23.8 
22.6 
♦22.7 

21.6 
21.9 
22.7 
21.9 
21.9 

20.6 
21.1 
21.6 
21.0 
21.1 

19.8 
20.4 
20.6 
20,2 
20.4 

19.3 
19.4 
19.8 
19.5 
19.6 

18.6 
18.6 
•19.0 
18.8 
19.1 

18.3 
18.2 
18.3 
18.2 
18.5 

18.1 
17.8 
17.7 
17.8 
18.1 

18.93 
19.25 
19.43 
18.38 
18.68 

\ 

21.1 
20.1 
18.8 
17.5 
14.4 

22.5 
21.7 
19.9 
18.5 
14.4 

23.4 
22.5 
20.6 
20.2 
14.3 

23.3 
22.7 
20.7 
19.7 
14.3 

22.8 
22.5 
20.1 
19.1 
14.1 

21.9 
21.7 
19.1 
18.3 
13.5 

21.0 
21.0 
18.1 
17.3 
12.8 

20.1 
20.5 
17.3 
16.7 
12.2 

19.3 
19.7 
16,5 
16.1 
'     11.5 

18.6 
19.3 
16.0 
15.5 
11.1 

17.9 
18.9 
15.6 
15.3 
10.7 

17.3 
18.5 
15.1 
15.1 
10.4 

18.59 
18.10 
17.51 
15.50 
13.19 

11.1 

9.0 

1    10.4 

9.4 

1 

12.1 
10.0 
11.7 
11.0 

12.6 
11.0 
12.8 
12.1 

12.5 
11.5 
13.2 
12.6 

12.0 
11.3 
12.8 
12.3 

11.2 
10.5 
11.9 
U.5 

10.4 

9.7 

10.9 

10.5 

9.7 

8.9 

10.1 

9.5 

9.0 
9.2 
9.0 
8.7 

8.3 
7.6 
8.3 

7.9 

1 

1 

7.8 
7.2 
7.6 
7.3 

7.3 
6.7 
6.9 
6.8 

9.68 
7.68 
8.05 
7.44 

Si  ^-^ 

21.56 

22.37 

22.50 

22.16 

1 

21.36 

20.48 

19.67 

18.94 

1 
18.27 

17.77 

17.26 

1 
18.37 
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Omöpb  1889. 

TeMiiepaTypa  noHBM 


m 


] 

Ha    rjyÖHHi    0.20. 

Datum. 

\ 

Ji 

,  0     n 

0  JT  y 

^   H   H. 

V  0 

r  in  1 

t  t  a 

g. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

■ 



1 

23.7 

23.3 

22.9 

22.5 

22.2 

21.9 

21.6 

21.4 

2L.2 

21.2 

21.3 

2 

23.1 

23.0 

22.5 

22.3 

21.9 

21.5 

21.3 

20.8 

20.6 

20.5 

20.6 

3 

22.2 

21.7 

21.3 

20.9 

20.6 

20.3 

20.1 

20.0 

19.9 

19.9 

20.2 

Ä 

4 

22.2 

21.8 

21.2 

20.8 

20.5 

20.1 

19.7 

19.3 

18.9 

18.9 

19.0 

14 

5 

21.6 

21.2 

20.8 

20.3 

20.0 

19.6 

19.2 

18.9 

18.7 

18.5 

18.S 

1%, 

6 

21.9 

21.6 

21.3 

21.1 

20.9 

20.8 

20.6 

20.4 

20.3 

20.3 

20.4 

2i 

7 

22.9 

22.5 

22.2 

21.9 

21.7 

21.3 

21.2 

20.8 

20.6 

20.5 

20.6 

"»'r 

8 

22.4 

22.1 

21.7 

21.3 

21.1 

20.7 

20.5 

20.2 

19.9 

19,8 

19.9 

21 

9 

22.1 

21.9 

21.5 

21.2 

20.9 

20.7 

20.5 

20.4 

19.9 

19.9 

20.0 

-*.-i 

»  *• 

10 

22.3 

21.9 

21.5 

21.1 

20.7 

20.4 

20.0 

19.7 

19.4 

19.3 

19.5 

21 

11 

22.3 

21.9 

21.6 

21.3 

21.1 

20.7 

20.5 

20.2 

20.0 

20.0  ; 

20.1 

20, 

12 

22.1 

21.7 

21.5 

21.2 

20.9 

20.7 

20.5 

20.2 

19.9 

19.8 

19.8 

5\ 

13 

19.4 

19.2 

19.0 

18.8 

18.5 

18.4 

18.3 

18.2 

18.1 

18.1 

18.3 

l'iJ 

14 

18.8 

18.3 

17.9 

17.5 

17.1 

16.8 

16.5 

16.1 

15.9 

16.0  . 

16.2 

:^J 

15 

18.1 

17.9 

17.7 

17.5 

17.4 

17.3 

17.2 

17.2 

17.1 

17.2 

17.4 

i:j 

16 

19.5 

19.3 

19.1 

18.9 

18.8 

18.6 

18.5 

18.3 

18.2 

18.2    ; 

18.4 

1^ 

17 

18.9 

18.7 

18.3 

17.9 

17.9 

17.7 

17.5 

17.4 

17.3 

17.3 

17.3 

i:j 

18 

18.6 

18.4 

18.2 

18.0 

17.9 

17.8 

17.7 

17.4 

17.3 

17.2 

17.4 

■.:j 

19 

19.0 

18.8 

18.7 

18.5 

18.3 

18.1 

17.9 

17.7 

17.5 

17.5 

17.7 

:s: 

20 

18.9 

18.7 

18.5 

18.3 

18.1 

18.0 

17.8 

17.6 

17.4 

17.4 

17.6 

ISJ 

21 

19.0 

18.5 

18.2 

17.8 

17.4 

17.1 

16.8 

16.4 

16.2 

16.2 

16.3 

i'j 

22 

18.5 

18.2 

17.9 

17.6 

17.3 

17.0 

16.8 

16.6 

16.4 

16.3 

16.6 

r. 

23 

18.8 

18.5 

18.2 

17.9 

17.6 

17.4 

17.1 

16.9 

16.7 

16.6 

16.9 

24 

18.5 

18.1 

17.8 

17.5 

17.1 

16.8 

16.5 

16.1 

15.9 

15.7 

15.7 

le. 

25 

18.7 

18.5 

18.3 

18.1 

17.8 

17.5 

17.3 

17.1 

16.9 

16.8 

16.9 

i:. 

26 

16.7 

16.3 

15.9 

15.6 

15.3 

15.0 

14.8 

14.5 

14.4 

14.3 

14.2 

lU 

27 

16.0 

15.8 

15.5 

15.4 

15.1 

15.0 

14.8 

lt.7 

14.6 

1 

14.4 

14.4 

w 

28 

12.9 

12.6 

12.4 

12.1 

11.9 

11.6 

11.3 

11.1 

10.9 

10.7 

10.7 

lo; 

29 

!    10.1 

9.6 

9.3 

9.0 

8.7 

8.5 

8.2 

8.0 

7.9 

7.8 

7.9 

S! 

30 

9.0 

8.7 

8.3 

7.9 

7.8 

7.7 

7.4 

7.2 

1       7,0 

6.9 

7.1 

-1 

31 

9.3 

8.8 

8.4 

8.0 

7.7 

7.3 

7.0 

6.8 

6.5 

6.3 

6.4 

Cpe;iH. 
Mittel. 

18.95 

18.63 

18.31 

18.01 

17.75 

17.49 

17.26 

17.02 

t 

1  16.82 

16.76 

16.89 

vs 
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m 


i  n    d 

er    Tief  ( 

3    0.20. 

n 

0    n  0  Ji  y*;^  h  d. 

N  a  c 

h  m 

i  t   t  J 

1  g. 

1     - 

CpeAM 
Mittel. 

1 

2 

1 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

r 

9 

10 

11 

12 

22.0 
21.6 

22.9 
22.5 

23.6 
23.4 

24.8 
24.1 

25.2 
24.6 

25.4 

24.8 

25.4 
24.8 

25.2 
24.5 

25.0 
24.1 

24.4 
23.7 

24.1 
23.2 

1 

23.7 
22.7 

23.18 

22.63 

21.5 
20.3 
20.1 
21.7 
21.6 

22.4 
21.1 
21.0 
22.6 
22.4 

23.3 
22.0 
21.9 
23.5 
23.4 

21.1 
22.8 
22.8 
24.3 
24.0 

24.6 
23.4 
23.4 
24.7 
24.6 

24.9 
23.9 
23.8 
25.1 
24.7 

24.8 
23.8 
23.8 
23.1 
24.7 

24.6 
23.7 
23.7 
25.1 
24.5 

24.1 
23.3 
23.5 
24.7 
24.2 

23.7 
22.9 
23.0 
24.2 
23.8 

23.2 
22.5 
22.6 
23.6 
23.2 

22.6 

22.0 

22.2, 

23.2; 

22.8 

22.15 
21.40 
21.20 
22.43 

22.54 

1 

21.1 
21.1 
20.7 
21.2  i 
20.2 

21.8 

22.0 

21.6 

22.0- 

20.4 

22.7 
22.9 
22.4 
22.8 
20.7 

23.5 
23.7 
23.3 
23.4 
20.8 

24.0 
24.3 
23.9 
23.8 
20.8 

24.3 
25.0 
24.3 
23.9 

20.8 

24.3 
24.7 
24.3 
23.8 
20.7 

24.1 
24.5 
24.1 
23.5 
20.5 

23.8 
24.1 
23.8 
23.3 
20.3 

^3.4 
23.7 
23.5 
23.0 
20.1 

23.0 
23.2 
23.1 
22.7 
19.9 

22.7 
22.7 
22.7 
22.4 

19.7 

22.03 1 

22.14 

21.81 

21.92 

20.55 

j 

19.4 
17.3 

18.4, 
19.2' 

17.7  1 

1 

20.0 
17.9 
19.1 
19.7 
18.2 

20.5 
18.3 
19.8 
20.3 

18.8 

21.0 

18.7 
20.4  1 
20.9 
19.4 

21.3 
19.1 
20.7 
21.2 
19.9 

21.3 
19.1 
20.7 
21.2 
•20.2 

21.2 
19.1 
20.6 
21.1 
20.2 

20.9 
19.1 
20.5 
20.9 
19.9 

20.5 

18.9 
20.3 
20.5 
19.6 

20.1 
18.7 
20.1 
20.1 
19.3 

19.6 
18.5 
19.9 
19.7 
19.0 

19.1 
18.3 
19.7 
19.1 
18.8 

19.50 
17.78 ' 
18.75 
19.52 
18.52 

18.4, 
18.9  1 

18.7 ; 

It.o 
17.6 

19.2 
19.5 
19.5 
18.4 
18.4 

19.9 
20.3 
20.3 
19.3 
19.2 

20.5 
20.8 
20.9 
20.1 
19.8 

20.9 
21.1 
21.3 
20.5 
20.2 

21.0 
21.1 
21.5 
20.7 
20.3 

20.9 
21.0 
21.4 
20.6 
20.3 

20.6 
20.8 
21.1 
20.4 
20.2 

20.3 
20.4 
20.7 
20.1 
20.0 

19.9 
20.0 
20.3 
19.7 
19.7 

19.5 
19.6 
19.8 
19.3 
19.4 

19.2 

19.2: 

19.4 

18.9 

19.1 

18.92 
'  19.19 
19.22 
18.43 
18.35 

17.7 
16.8 
17.4 
15.5 
14.6 

18.4 
17.5 
17.8 
16.1 
14.8 

19.2 
18.3 
18.3 
16.7 
15  0 

19.8 
19.0 
18.8 
17.3 
15.0 

20.3 
19.5 
19.1 
17.9 
15.0 

20.4 
19.7 
19.1 
18.0 
14.9 

20.4 
19.9 
18.9 
17.9 
14.6 

20.2 
19.7 
18.5 
17.7 
14.5 

19.9 
19.5 
18.1 
17.3 
14.1 

19.5 
19.3 
17,8 
16.9 
13.9 

19.2 
19.1 
17.4 
16.5 
13.5 

18.9 
18.9 ! 
17.0 
16.3 
13.2 

18.49 

17.88 

1  17.88 

16.08 

14.72 

i 

11.1 
8,5 
8.0 
7.4 

11.5 
9.1 
8.9 
8.3 

12.0 
9.7 
9.9 
9.2 

12.5 
10.3 
10.7 
10.1 

12.7 
10.7 
11.3 
10.7 

12.6 
11.0 
11.6 
11.0 

124 
10.9 
11.5 
11.0 

12.1 
10.7 
11.3 
10.8 

11.7 
10.4 
11.0 
10.5 

11.2 
10.1 
10.5 
10.3 

10.8 
9.7 

10.2 
9.7 

10.4 
9.3 
9.7 
9.3 

11.66 
9.32 
9.05 
8.65 

17.85 

1 

18.55 

19.28 

19.92 

20.35 

20.53 

20.45 

1 

20.25 

19.94 

19.57 

19.18 

18.81 

18.58 
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OmÖpL  1889. 

TeMTiepaxypa  noHBbi 


m 


na    rjiyÖHHt    0.40. 


Mhcjo. 
Datum. 


J(,  0    n  0  .1  y  ,i;  H  ff. 


n  0    u  0  k  y  ji  B  u. 


1 
2 


3 
4 
5 
6 

7 


8 

9 

10 

11 

12 


13 
14 
15 
16 
17 


18 
19 
20 
21 
22 


23 
24 
25 
26 
27 


28 
29 
30 
31 


Cpe^H. 

Irfittel. 


23.4 
28.6 


23.2 
23.0 
22.5 
22.2 
22.8 


22.7 
22.4 
22.4 
22,3 
22.2 


21.2 
20.7 
19.7 
19.9 
20.2 


19.6 
19.7 
19.9 
20.0 
19.6 


19.5 
19.4 
19.0 
18.7 
17.8 


16.5 
14.7 
13.2 
12.6 


20.15 


23.4 
23.5 


23.1 
23.0 
22.4 
22.2 
22.7 

22.? 
22  4 
22.4 
22.2 
22.2 


21.1 
20.5 
19.6 
20.0 
20.1 


19.5 
19.7 
19.9 
19.9 
19.6 


19.5 
19.4 
19.0 
18.5 
17.7 


16.2 
14.2 
13.0 
12.5 


20.06 


23.3 
23.3 


22,9 
22.8 
22.1 
22.1 
22.6 


22.4 
22.3 
22.3 
22.1 
22.0 


20.8 
20.2 
19.5 
19.9 
19.8 


19.5 
19.7 
19.7 
19.7 
19.4 


19.3 
19.2 
19.0 
18.2 
17.5 


16.0 
14.0 
12.7 
12.3 


19.89 


10 


L 


i. 


23.1 
23.0 


22.5 
22.3 
21.9 
21.9 
22.4 


22.2 
22.0 
21.9 
21.9 
21.8 


206 
19.8 
19.3 
19.7 
19.6 


19.3 
19.4 
19.6 
19.4 
19.1 


19.1 
18.8 
18.8 
17.8 
17.3 


15.6 
13.8 
12.5 
11.9 


19.62 


22.9 
22.8 


22.3 
22.0 
21.5 
21.8 
22.1 


21.9 
21.8 
21.7 
21.7 
21.5 


20.4 
19.6 
19.2 
19.7 
19.4 


19.1 
19.3 
19.4 
19.2 
18.9 


18.9 
18.6 
18.7 
17.6 
17.1 


15.2 
13.4 
12.2 
11.7 


19.41 


I 


22.8 
22.7 


22.3 
21.9 
21.5 
21.9 
22.1 


21.9 
21.8 
21.6 
21.7 
2J.5 


20.3 
19.4 
19.3 
19.7 
19.8 


19.2 
19.4 
19.4 
19.1 
18.9 


18.8 
18.4 
18.6 
17.5 
16.9 


15.0 
13.2 

12.2 
11.5 


19.35 


23.1 
22.9 


22.6 
22.1 
21.7 
22.2 
22.4 


22.1 
22.0 
21.8 
21.8 
21.4 


20.5 
19.5 
19.5 
19.9 
19.4 


19.4 
19.6 
19.7 
19.3 
19.2 


19.0 
18.6 
18.7 
17.6 
16.9 


14.9 
13.2 
12.4 
11.7 


19.52 


10 


23.4 
23.2 


22.9 
22.4 
22.0 
22.6 
22.7 


22.3 
22.3 
22.1 
22.2 
21 Ü 


20.7 
19.6 
198 
^.2 
19.6 


19.6 
19.8 
19.9 
19,6 
19.4 


19.3 
18.9 
18.7 
17.8 
16.7 


14.9 
13.3 
12.5 
12.0 


19.73 
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m 

m 

m 

m 

i  n 

der 

Tie 

f  e     0.84 

1.65 

3.26 

3.99. 

*          AT 

1           V  0  r  m 

Uta 

g. 

N 

a  ch  HG 

iltta 

li 

CpCAH. 

Mittel. 

1^1 

10  nojyAHH. 
^fachInittags. 

t 

1     1 

f            1 

4 

7 

10 

1 

4 

1 

7 

10  ! 

1 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

1 
22.60  ■ 

21.4 

17.8 

IM 

1     22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.60  ; 

1 

21.3 

17.7 

16.4 

,     22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.5 

! 

22.59 

21.2 

17.7 

16.4 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.4 

22.49 

21.2 

17.8 

16.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.3 

22.3 

22.2 

22.35 

21.1 

17.8 

16.4 

22.2 

22.2 

22.2 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.14 

21.0 

17.8 

16.4 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.10 

21.0 

17.8 

16.5 

22.0 

22.0 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.0 

22.06 

20.9 

17.8 

16.5 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.00 

20.9 

17  8" 

16.5 

22.0 

21.9 

21.9 

22.0 

22.0 

22.0 

21.9 

21.9 

21.95 

20.8 

17.8 

16.5 

21.9 

21.9 

21.9 

21.9 

21.9 

21.9 

21.9 

21.9 

21.90 

20.8 

17  9 

16.5 

21.9 

21.9 

21.8 

21.8 

21.8 

21.8 

21.8 

21.8 

21.82 

20.8 

17.9 

16.5 

21.7 

21.7 

21.7 

21.6 

^1.6 

21.6 

21.5 

21.5 

1 
21.61 

20.6 

17.8 

16.6 

21.5 

21.5 

21.4 

21.4 

21.3 

21.3 

21.3 

21.2 

21.32 

20.6 

17.8 

16.6 

21.1 

21.1 

21.1 

21.0 

21.0 

21.0 

20.9 

20.9 

21.01 

20.5 

17.8 

16.6 

20.8 

20.8 

20.7 

20.8 

20.8 

20.8 

20.7 

20.7 

20.76 

20.4 

17.8 

16.6 

,     20.7 

20.7 

20.7 

20.6 

20.6 

20.6 

20.5 

20.6 

20.62 

i     20.Ä 

1 

17.8 

1 

16.6 

'     20.5 

20.5 

20.5 

20.4 

20.4 

20.4 

20.4 

20.4 

20.44 

'     20.3 

17.8 

16.6 

20.3 

20.3 

20.3 

20.3 

20.3 

20.3 

20.3 

20.2 

20.29 

-20.2 

17.8 

16.6 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.1 

20.19 

20.1 

17.8 

16.6 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.10 

20.0 

17.8 

16  6 

1     20.1 

1 

'    20.1 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.02 

19.9 

17.7 

16.6 

1 
1 

.    19.9 

J9.9 

19.9 

19.9 

19.9 

19.9 

19.9 

19.9 

19.90 

19.8 

17.7 

16.6 

19.9 

19.9 

19.8 

19.8 

J9.8 

19.8 

19.7 

19.7 

19.80 

'     19.7 

17.7 

16.7 

19.6 

19.6 

19.6 

19.6 

19.6 

19.6 

19.6 

19.5 

19.59 

19.6 

17.7 

16.7 

19.5 

19.5 

19.5 

19.4 

19.4 

19.4 

19.4 

19.4 

19.44 

19.6 

17,7 

16.7 

19.3 

19.3 

19.3 

19.2 

19.2 

19.2 

19.1 

19.0 

19.20 

19.5 

17.7 

ie.7 

'    19.0 

19.0 

18.9 

18.8 

18.8 

18.7 

18.7 

18.6 

18.81 

19.3 

17.7 

16.7 

18.5 

18.4 

18.3 

18.2 

18.2 

18.1 

18.0 

17.9 

18.20 

19.2 

17.6 

16.7 

;    17.8 

17.7 

17.6 

17.5 

17.5 

17.4 

17.3 

17.2 

17.50 

19.2 

17.6 

16.7 

I    17.1 

17.0 

16.9 

16.8 

16.8 

16.7 

16.6 

16.5 

16.80 

18.Ü 

17.7 

16.7 

a .  20.79 

20.77 

20.75 

20.72 

20.72 

20.70 

20.67 

20.C3 

1 

20.72 

1 

1 

20.33 

i  17.76 

1 

16.57 
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Hoflöpt  1889. 

TepMOMGTpTb  c-b  HepHUMT>  mapHKOMt 
1.5  Merpa  HaAi>  uoDepxsocTbio  sen^H. 


'Ihcio. 
Datum. 


/^o     n  0  j[  j  fl,  E  n. 


V  0  r  m  i  t  t  a  pr. 


1 


8 


10 


11 


2 
3 

A 
5 

6 


7 

8 

9 

10 

n 


12 
13 
14 
15 
16 


17 
18 
19 
20 
21 


22 
23 
24 
25 
26 


27 
28 
29 
30 


Cpe;iH. 
Mittel. 


-  2.3 


0.5 
0.9 
0.1 
6.8 
1.9 


9.9 
9.6 
9.2 
5.9 
3.9 


7.3 
8.1 
10.1 
8.0 
3.7 


5.1 
5.7 
0.8 
2.9 
1.7 


1.7 
2.1 
2.9 
1.2 
1.2 


3.2 
4.3 
3.9 


-  3.9    - 


-  2.9 


1.1 
0.3 
0.1 
6.9 
3.5 


9.5 
9.6 
9.0 
6.3 
4.3 


7.3 
8.5 
10.0 
7.4 
3.7 


5.3 
5.8 
0.1 
3.8 
2.9 


1.9 
2.3 
2.9 
0.9 
1.1 


3.9 
4.7 
4.3 
2.9 


3.09       3.11 


-  3.7 


1.5 
0.2 
0.3 
7.0 
4.8 


8.7 
9.3 
8.9 
6.3 
4.0 


7.2 
8.2 
9.8 
7.1 
4.5 


4.8 
5.6 
0.9 
1.9 
4.1 


1.9 
2.2 
2.7 
0.9 
1.5 


4.3 
4.9 
4.7 
2.4 


-  2.3    -  2.4 


2.0  -  2.3 
0.9  -  1.2 
1.9  2.7 

7.1  7.2 
5.0  5.4 


8.7  9.0 

9.0  8.7 

8.9  8.8 

6.3  5.5 

4.5  4.3 


6.5  5.1 

8.5  8.7 

8.9  8.6 

6.7  6.5 

5.1  5.1 


4.6  i       4.6 

5.2  5.0 

0.5  0.1 

3.8  3.9 

3.6  4.7 


1.9  ,       1.8 

2.6  3.1 

2.4  '       2.7 

0.5  I       0.3 

1.3  1.2 


-  4.0  '  -  4.5 

-  5.1  I-  5.3 

-  5.1  -  5.4 
1.9  -  1.5 


3.03        3.07 


3.01 


2.7 

-  1.7 

2.7 

-  2.3 

1.4 

0.2 

3.5 

3.8 

7.0 

7.4 

5.8 

6.1 

8.5 
8.7 
8.9 
4.3 
4.5 


5.1 
8.9 
7.9 
6.4 
4.9 


4.6 
4.7 
1.2 
2.8 
4.5 


1.8 
4.1 
2.3 
0.5 
1.1 


4.7 
5.3 

5.9 

1.6 


2.84 


8.8 
8.9 
10.7 
3.5 
4.9 


6.0 
8.7 
7.4 
6.3 
4.3 


4.8 
4.1 
1.3 
2.5 
3.3 


2.4 
3.5 
1.3 
0:4 
1.2 


5.1 
5.7 
5.6 
2.7 


2.87 


6.5 


8.5 
10.3 
6.5 
8.9 
7.1 


9.7 
9.7 
11.0 
8.7 
6.3 


7.2 
9.1 
11.0 
6.7 
5.4 


4.7 
6.3 
6.1 
7.7 
6.3 


3.7 
5.9 
1.7 
0.4 
1.4 


0.4 
2.0 
0.8 
2.1 


11.4        14.9 


5.72 


12.0 
12.7 
12.1 
10.9 
8.4 


10.6 
10.4 
15.3 
13.0 

8.8 


10.9 

10.2 

12.0 

6.7 

7.1 


5.8 
8.1 
9.1 
8.3 
5.7 


5.0 
10.5 
3  3 
0.6 
1.4 


2.5 

3.8 
4.1 
5.7 


8.21 


16.6 
15.9 
16.1 
12.9 
9.4 


11.3 
10.9 

18.5 
16.0 
14.0 


12.1 

12.3 

16,5 

6.7 

8.8 


5.8 
10.9 
12.2 
12.7 

9.9 


6.9 
7.6 
7.1 

8.7 


17.0 


19.1 
19.4 
J8.3 
14.0 
11.1 


12.7 
11.3 
17.4 
21.0 
18.3 


13.8 
12.7 
16.6 
6.8 
13.7 


7.6 
11.7 
13.4 
11.3 
11.4 


8.4 

7.2 

10.7  . 

8.2 

2.8 

0.4 

0.9  ; 

1.6 

2.1   1 

2.3 

7.4 

9.9 

8.7 

10.5 


10.65  .   11.99 
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November  1889. 

ThePmometer  mit  geschwärzter  Kugel 

1.5  Meter  über  dem  Erdboden. 


IIo   nojiy;(HB. 


Nachmittag. 


4  0 


8 


10 


11 


12 


Cpe^H. 
Mittel 


18.2  I 
I 
I 

21.9! 

2*2.9 

18.7 

17.7  ' 

13.8  ; 


12.8 
12.9 
17.5 
20.2 
18.9 


15.0 
16.9 
21.6 
6.3 
12.1 


6.0 

11.9 

12.9 

6.9 

7.4 


6.91 

7.2 

5.8 

4.1 

4.0 


9.6 
11.4 
12.7 
11.6 


21.1 

19.6 

22.3 

28.4 

22.7 

22.1 

18.5 

17.3 

18.6 

17.7 

14.9 

14.2 

12.8 
13.3 
18.1 
22.6 
18.2 


16.0; 

20.7] 

18.4' 

6.2 

9.9 


5.3 

9.3 
12.1 

7.5 
11.1 


7.9 
7.3 
5.7 
3.8 
5.3 


11.0 
11.1 
11.6 
11.9 


12.86 


13.17 


12.6 
12.9 
18.1 
18.9 
16.5 


16.1 

19.9 

15.6 

6.6 

9.6 


4.3 
10.3 
13.0 
10.1 

9.3 


6.9 
7.2 
5.3 
3.1 
4.2 


8.7 
10.5 

11.1 
10.9 


12.53 


18.6 


20.5 
19.5 
16.2 
15.8 
13.2 


12.0 
11.3 
12.6 
16.3 
14.8 


13.3 

15.1 

14.1 

6.8 

8.5 


4.5 
7.5 
8.3 
6.3 
6.1 


5.2 
6.2 
5.6 
2.9 
2.1 


2.8 
3.9 
5.3 
5.2 


10.02 


10.4 


11.1 
13.5 
11.0 
11.2 
12.3 


10.9 
10.9 
11.2 
14.5 
12.8 


12.3 

11.7 

13.1 

7.0 

7.1 


4.2 
6.3 
5.5 
4.3 
5.2 


3.4 
5.7 
4.9 
2.4 
1.1 


0.7 
0.8 
3.0 
2.1 


9.2 


8.4 

10.2 

9.2 

9.0 

12.0 


10.3 
10.6 
10.1 
13.0 
12.4 


11.2 

11.4 

12.5 

6.1 

7.1 


4.9 
6.1 
4.1 
4.1 
4.3 


1.9 
5.1 
4.4 
2.4 
0.3 


0.3 
0.2 
0.9 
1.1 


7.69 


6.73 


6.9 


6.7 

8.1 

6.6 

8.8 

11.1 


9.9 
10.3 

8.8 
12.0 

9.1 


9.9 

13.1 

11.9 

6.1 

6.9 


5.7 

4.9 

4.01 

3.2 

3.9 


1.9 
5.1 
4.1 
2.3 
0.5 


1.5 
1.2 
0.3 
0.6 


4.2  ■       2.3 


5.84 


4.7 
5.4 
4.5 
4.9 
11.4 


9.7 
10.1 
8.3 
8.1 
8.5 


9.5 

13.6 

10.6 

6.4 

6.5 


6.0 
2.9 
5.5 
3.3 
3.6 


1.9 
5.3 
3.6 
2.0 
0.7 


-  2.6 

-  2.4 

-  1.8 

-  2.1 


2.9 
3.7 
3.4 
3.9 
10.5 


9.7 
9.8 
8.0 
7.3 
6.5 


9.4 
12.2 
99 
6.2 
6.0 


5.7 
2.7 
5.6 
3.0 
3.0 


1.1 
4.8 
3.5 
1.7 
1.0 


2.1 
2.7 
3.1 
2.4 


5.03 


4.38 


2.2 


1.9 
2.3 
4.7 
3.6 
9.6 


9.6 
9.6 
5.9 
6.5 
6.7 


7.7 
12.0 
9.7 
5.8 
6.0 


6.1 
1.4 
4.5 
2.4 
2.5 


2.5 

4.0 
2.8 
1.3 
1.5 


3.0 
3.5 
2.9 
2.9 


0.5 


1.3 
0.8 
6.0 
2.6 
10.5 


9.4 
9.5 
5.0 
5.7 
7.5 


7.6 
11.9 
9.6 
4.5 
6.4 


5.8 
3.4 
4.1 
2.5 
2.8 


2.4 
3.2 
1.9 
1.2 
2.4 


3.9 
3.5 
3.6 
2.2 


0.4 


0.7 
0.3 
6.3 
2.2 
10.7 


9.3 
9.4 

4.7 
5.0 
7.6 


7.5 
11.5 
9.5 
4,3 
5.6 


5.7 
2.3 
3.4 
2.3 

2.0 


1.7 
2.4 
1.4 
1.1 
2.5 


3.9 
3.7 
4.3 
1.3 


3.92 


3.68 


3.39 


6.80 


7.93 
8.75 
8.57 
9.50 
9.41 


10.39 
10.40 
11.38 
11.20 
9.86 


9.91 

12.06 

12.14 

6.45 

7.19 


5.35 
6.43 
5.72 
5.22 
5.42 


3.65 
5.41 
3.58 
1.63 
1.16 


0.48 
0.61 
1.02 
2.04 


6.66 
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• 

TepMOMeTpT> 

Ha 

nOBepXHOCTH  SeMJIH. 

^HCIO. 

Datum. 

1 

1 

Ä 

0    n 

0  .1  y  . 

Ana. 

V  0 

r  m  i 

t  t  a 

g- 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

-  2.3 

-  2.8 

-  3.0 

—    3.1 

-2.9 

-  3.0 

-  2.9 

1.3 

9.7 

16.1 

21.5      1 

2 

0.1 

-  0.4 

-  0.9 

-  1.4 

-  1.8 

-  2.1 

-  2.0 

3.5 

10.5 

17.7 

23.2      J 

3 

0.6 

0.1 

-  0.6 

-  1.0 

-  1.2 

-  1.6 

-  1.4 

4.8 

10.7 

16.6 

23.5 

4 

0.7 

0.3 

0.7 

3.3 

4.1 

4.2 

3.7 

6.6 

12  6 

18.1 

23.4 

5 

7.8 

7.8 

7.9 

7.8 

7.8 

7.7 

7.9 

9.8 

12.0 

16.0 

18.4    : 

6 

2.5 

5.2 

5.9 

6.2 

6.4 

6.6 

7.0 

7.8 

9.2 

10.6 

,      12.4 

1 

7 

9.6 

9.4 

9.3 

9.1 

8.9 

8.9 

9.0 

10.1 

11.3 

13.3 

15.8       1 

8 

9.7 

9.7 

9.7 

9.5 

9.3 

9.2 

9.2 

10.3 

11.9 

12.7 

13.5       ] 

9 

9.1 

9.1 

9.2 

9.2 

9.1 

7.5 

8.4 

9.4 

13.3 

19.5 

21.8      1 

10 

5.8 

6.2 

6.2 

6.5 

5.8 

3.8 

3.0 

7.8 

12.7 

17.0 

23.1       J 

11 

4.0 

4.0 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

4.7 

6.5 

8.9 

15.7 

21.4      i 

1 

12 

6.8 

6.7 

6.1 

4.8 

4.2 

4.3 

5.9 

7.1 

10.5 

12.7 

14.5       i 

13 

8.5 

8.7 

8.9 

9.0 

8.9 

9.1 

9.2 

9.4 

11.0 

13.3 

14  9     : 

14 

8.4 

7.9 

7.3 

6.9 

6.3 

6.0 

5.3 

8.3 

12.9 

18.3 

20^       1 

15 

9.9 

9.3 

9.0 

8.5 

8.3 

8.0 

7.9 

8.5 

8.7 

8.9 

9.0 

16 

5.5 

5.5 

4.9 

5.2 

4.9 

4.6 

3.3 

5.4 

7.5 

9.7 

i4.y     t 

17 

6.8 

6.7 

6.5 

6.5 

6.4 

6.3 

6.5 

6.7 

7.7 

8.6 

10.6 

18 

4.2 

3.9 

3.6 

3.6 

3.4 

2.6 

2.2 

4.3 

7.4 

10.9 

14.1       1 

19 

0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.3 

-  0.3 

0.1 

2.3 

10.6 

14.9      1 

20 

1.3 

2.5 

1.2 

1.9 

1.7 

0.6 

-  0.1 

2.2 

7.6 

12.9 

12.5 

21 

0.1 

0.1 

1.1 

1.1 

1.4 

1.6 

1.2 

2.8 

3.5 

9.9 

13.7       1 

22 

1.4 

1.9 

2.0 

1.9 

2.0 

2.2 

2.4 

3.7 

4.8 

9.1 

8.5 

23 

0.0 

0.1 

0.2 

0.5 

0.8 

1.6 

1.3 

2.6 

6.7 

10.1 

9.5       ] 

24 

2.2 

2.2 

1.9 

1.8 

2.0 

2.0 

1.9 

1.9 

3.7 

5.9 

9.0 

25 

2.8 

2.5 

2.2 

1.8 

1.3 

1.7 

0.9 

0.5 

0.5 

2.4 

2.4 

26 

2.2 

2.2 

2.3 

2.2 

2.1 

1.9 

2.1 

2.3 

2.8 

3.8 

4.6 

27 

-  1.2 

-  1.4 

-  1.6 

-  1.8 

-  2.2 

-  2.2 

-  2.4 

-  l.b 

0.2 

0.9 

3.2 ; 

28 

-  1.3 

-  1.5 

-  1.6 

-  2.0 

-  23 

^  2.6 

-  2.8 

-  2.1 

0.6 

1.0 

2.7 

29 

-  1.4 

-   1.6 

-   1.8 

-  2.0 

-  2.2 

-  2.4 

-  2.6 

-  1.7 

0.9 

1.4 

3.1 

30 

-  lA 

-  0.5 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.5 

-  0.6 

-  1.3 

-  0.9 

0.0 

2.0 

4.3 

CpeAH. 
Mitte]. 

-^ 

3.42 

3.46 

3.34 

3.32 

3.20 

2.99 

2.91 

4.58 

7.40 

10.86 

13.49  :  U 

November  1889. 

Thermometer  auf  dem  Erdboden, 


367 


Ho    nojtj'AHu. 


Nachmittag. 


26.9, 
28.1! 

25.4! 

24.8 

IM 


16.0 
15.7. 
23.5, 
22.7  I 
20.6 


16.5 

21.6 

23.6 

8.3 

15.7 


8.7 

14.1 

13.5 

7.4 

9.9 


8.1 
9.1 
8.7 
6.6 
8.2 


lU 

10.2 

9.8 

11.5 


6 


8 


10 


11 


24.1      23.9 


26.4 

23.3  I 
23.8 
24.1 
16.9 


14.9 
16.2 
22.4 
26.1 
18.4 


16.7 
22.6 
22.7 
8.4 
11.9 


7.9 
11.6 
13.4 

8.3 
11.0 


8.4 
7.6 
7.7 
6.7 
8.3 


11.1 
10.6 
10.6 
12.0 


20.9 


22.9 
23.1 
20.9 
20.6 
15.3 


14.5 
15.3 
20.6 
22.1 
16.5 


17.0 
21.2 

18.2 

8.5 

10.1 


7.1 

9.7 

12.7 

11.4 

8.5 


7.8 
6.5 
6.7 
5.4 
6.7 


9.2 
9.2 

8.9 
9.8 


10.8 

7.8 

11.2 

8.2  i 

10.9 

8.6 

11.1 

8.8 

11.7 

11.3 

11.3 

10.7  1 

11.3 

10.7, 

10.6 

9.0  I 

1     13.7 

12.6  1 

15.5         9.9 


17.4 
17.2 
15.9 
15.7 
13.2 


12.7 
12.5 
13.9 
16.5 
14.1 


12.1 

14.9 

15.4 

8.2 

9.7 


7.1 
6.5 
8.9 
6.5 
6.1 


4.9 
6.0 
5.8 
4.4 
3.2 


4.6 
4.7 
4.6 
5.3 


10.8 

11.2 

13.9 

8.1 

9.1 


6.4 
4.2 
5.9 
3.9 
4.3 


2.8  I 

4.7 

5.2 

3.7 

1.3 


1.7 
1.5 
1.7 
2.4 


7.6  ,       5.9 


6.3 
6.2 


11.8'     10.2 


10.1 

10.5 

13.1 

7.7 

8.4 


6.3 
3.4 
5.0 
2.3 
4.2 


1.4 
3.7 
4.6 
3.5 
0.2 


0.3 
0.1 
0.1 
0.9 


7.0 

7.3 

10.7 


10.6 

10.3 

7.7 

11.1 
8.5 


9.4 

10.5 

12.5 

7.5 

8.2 


5.9 
2.7 
4.4 
1.7 
3.7 


0.7 
2.3 
4.3 
3.3 
0.4 


0.3 
0.5 
0.4 
0.2 


15.56 


15.20 


13.58 


10.12 


7.57 


6.38 


5.56 


4.3 


4.6 
5.0 
5.5 
6.1 
10.5 


10.3 

10.2 

7.1 

8.0 

7.3 


8.9 

11.3 

11.5 

7.5 

7.9 


5.7 
1.9 
4.0 
1.3 
3.5 


0.4 
1.9 
4.0 
3.0 
0.0 


0.5 
0.6 
0.6 
0.4 


4.99 


3.3 


3.5 
3.7 
4.5 
5.1 
10.2 


lora 

9.7 
6.3 
7.5 
6.1 


8.3 
10.9 
11.3 

7.3 

7.7 


5.5 
1.2 
4.1 
0.9 
2.6 


0.4 
1.6 
3.7 
2.7 
0.0 


0.7 
0.8 
0.8 
0.4 


2.4 


2.7 
2.8 
5.9 
4.2 

9.9 


10.2 
9.7 
5.0 
6.3 
6.3 


7.4 

10.5 

11.0 

7.2 

7.4 


5.1 
0.7 
3.4 
0.4 
2.4 


0.1 
14 
3.8 
2.4 
0.3 


0.9 
0.8 
0.9 
0.6 


4.49 


4.17 


1.4 


1.8 
1.9 
7.4 
3.3 
9.8 


10.1 
9.5 

4.1 
5.5 

7.7 


7.3 

10.3 

11.0 

6.5 

7.3 


5.0 
0.6 
2.5 
0.6 
2.5 


0.0 
1.4 
3.3 
2.2 
0.6 


1.0 
0.9 
1.1 
0.3 


12 


0.9 


1.2 
1.1 
7.5 
2.9 
9.7 


9.9 
9.5 
4.6 
4.6 

7.7 


7.4 
9.4 
10.9 
6.1 
7.1 


4.5 
0.3 
1.9 
0.4 
1.7 


0.6 
2.0 
2.8 
2.1 
1.0 


1.1 
1.2 
1.2 
0.2 


CpeAH. 
Mittel. 


7.14 


8.52 

8.81 

10.25 

11.25 

10.00 


11.31 
11.26 
11.86 
11.67 
9.90 


9.62 

12.26 

12.49 

8.20 

8.28 


6.83 
5.48 
5.03 
4.13 
4.59 


3.38 
3.95 
4.35 
2.96 
2.53 


1.34 
1.04 
1.07 
2.05 


3.97 


3.70 


7.05 
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TeMnepaTypa  uohbm 

m 
Ha   rjtyöaai   0  01. 


. 


iDatum. 


Jl  0    nojyxHÄ. 


Vormittag, 


8 


10 


11 


J 


2 
3 
4 
5 
6 


7 

8 

9 

10 

11 


12 
13 
14 
15 
16 


17 
18 
19 
20 
21 


22 
23 
24 
25 
26 


27 
28 
29 
30 


Mittel. 


-  1.1 


1.2 
1.8 
1.7 
8.0 
3.4 


9.6 
9.9 
9.5 
6.3 
5.4 


7.5 
8.« 
9.0 
10.3 
5.9 


7.1 
4.2 
0.4 
1.8 
0.7 


1.7 
0.3 
2.3 
3.1 
2.4 


0.5 
1.0 
0.7 
0.6 


-  1.8 


0.6 
1.1 
1.2 
8.0 
5.4 


9.5 
9.9 
9,3 
6.7 
5.3 


7.3 

8.7 
8.3 
9.7 
5,6 


6.9 
3.9 
0.3 
2.4 
0.5 


2.1 
0.2 
2.3 
2.8 
2.4 


0.7 
1.2 
0.9 
0.3 


3.94 


3.85 


-  1.9 


0.1 
0.6 
1.5 
8.0 
6.1 


9.4 
9.9 
9.4 
6.7 
5.3 


6.7 
9.0 
7.7 
9.3 
5.3 


6.8 
3.7 
0.3 
1.8 
1.2 


2.2 
0.3 
2.0 
2.6 
2.5 


1.0 
1.4 
1.1 
0.2 


3.76 


-  2.1 


0.5 
0.0 
3.3 
8.0 
6.4 


9.1 
9.8 
9.3 
6.9 
5.1 


5.7 
9.0 
7.2 
8.9 
5.2 


6.6 
3.6 
0.3 
1.9 
1.1 


2.1 
0.5 
1.7 
2.1 
2.4 


1.2 
1.7 
1.3 
0.2 


3.64 


2.1 

-  2.1 

—  2.1 

0.9 

-   1.3 

-  1.3 

0.2 

-  0.7 

-  0.7 

4.2 

•4.5 

4.1 

7.9 

7.9 

8.1 

6.7 

6.7 

7.0 

8.9 

8.9 

9.0 

9.4 

9.3 

9.3 

9.1 

8.1 

8.2 

6.4 

4.9 

4.0 

5.1 


5.2 

9.2 
6.7 

8.5 
5.1 


6.6 
3.4 
0.2 
2.1 
1.1 


2.2 
0.9 
2.1 
1.5 
2.4 


1.5 
1.9 
1.4 
0.3 


3.55 


5.0 


5.0 
9.2 
6.3 
8.3 
4.8 


6.5 
2.8 
0.1 
1.2 
1.3 


2.3 
1.4 
2.1 
1.8 
2.3 


1.7 
2.1 
1.5 
0.4 


3.36 


5.3 


6.0 
9.2 
5.9 
8.1 
3.7 


6.5 
2.3 
0.1 
0.5 
1.2 


2.4 
1.3 
2.1 
1.2 
2.2 


1.9 

2.2 

1.9 

0.7 


3.23 


0.3 


2.7 
3.7 
6.2 
9.3 

7.7 


9.9 
10.1 
9.1 
6.9 
6.4 


7.0 

9.4 
7.1 
8.5 
5.1 


6.8 
4.0 
0.1 
1.7 
2.3 


3.4 
2.0 
1.9 
0.9 
2.4 


1.3 

1.8 
1.5 
0.6 


4.32 


7.8 


8.9 

9.3 

11.4 

11.3 

9.0 


11.2 
11.6 
11.7 
10.8 
8.3 


9.6 

10,6 

11.5 

8.7 

7.1 


7.5 
6.7 
0.1 
6.0 
3.1 


5.5 
5.6 
3.7 
0.7 
2.8 


0.1 
0.0 
0.1 
0.1 


6.67 


13.7 


15.5 
15.1 
16.4 
14.8 
10.1 


13.1 
12.3 
16-.4 
14.3 
13.9 


11.4 

12.1 

15.2 

8.9 

9.1 


8.4 
9.9 
8.4 
10.8 
8.0 


8.3 
9.1 
5.5 
2.3 
3.5 


0,7 
0.6 
0.1 
0.4 


9.61 


19.3     r^ 


20.8 
21. C 
21,6 
17.0 
11.6 


15.4 
13.0 
19.5 
19.7 
17.9 


13.3 
13.9 
18.1 
8.9 
13.5 


10,2 
12.7 
13.2 
116 
11.7 


8.1 
9.1 
8.6 
2.9 
4.5 


2.6 
2.3 
1.9 
3.9 


V, 

21 


a 

13 


1! 


IJ 

1! 

i: 


12.26     13. 
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1- 

1 

n 

0    n  { 

0  Ä  y  Jll,  E  E 

• 

N  a  c 

h  m  i 

t  t  a 

g. 

CpeÄH 

Mittel. 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

* 

,     22.9 

■t 

22.7 

20.7 

16.2 

11,2 

8.6 

6.9 

5.5 

4.4 

3.4 

2.5 

1.9 

7.35 

t 

^5.3 

25.5 

22,1 

17.9 

12.1 

9.2 

7.4 

5.9 

4.7 

3.9 

3.0 

2.3 

8.74 

26,4 

24.8 

23.0 

17.7 

12.4 

9.5 

7.7 

6.4 

5.3 

4.1 

3.1 

2.2 

9.10 

.!    24.9 

24.1 

21.3 

16.7 

12.3 

9.7 

8.2 

6.9 

5.7 

6.4 

7.6 

7.8 

10.50 

23.4 

23.3 

20.7 

16.3 

12.3 

9.9 

8.4 

7.2 

6.1 

5.3 

4.5 

4.0 

11.36 

;     15.2 

16.1 

14.9 

13.2 

11.9 

11.2 

10.8 

10.5 

10.3 

10.0 

9.9 

9.7 

9.89 

15.9 

14.9 

14.5 

12.9 

11.5 

11.0 

10.9 

10.6 

10.5 

10.5 

10.2 

10.0 

11.36 

15.1 

15.5 

14.7 

12.9 

11.7 

11.1 

10.7 

10.5 

10.2 

10.1 

9.7 

9.7 

11.27 

22.4 

21.7 

20.3 

15.5 

12.3 

10^4 

9.2 

8.3 

7.5 

•  6.5 

5.5 

5.8 

11.95 

21.2 

23.5 

22.3 

17.7 

14.5 

13.5 

12.3 

9.9 

9.0 

7.8 

6.9 

6.1 

11.69 

19.6 

17.5 

16.3 

14.5 

12.6 

11.1 

9.6 

8.5 

7.5 

7.1 

8.1 

8.1 

10.02 

4 

15.2 

15.5 

15.9 

12.8 

11.3 

10.6 

9.9 

9.5 

8.9 

8.1 

7.9 

7.8 

9.69 

20.4 

19.7 

20.4 

15.9 

12.5 

11.3 

11.2 

11.2 

10.4 

10.2 

10.1 

9.5 

12.02 

21.3 

21.7 

18.3 

15.7 

14.4 

13.5 

12.9 

12.4 

11.7 

11.2 

11.2 

11.0 

12.25 

8.7 

8.6 

8.5 

8.3 

8.2 

7.9 

7.7 

7.6 

7.5 

7.2 

6.8 

6.4 

8.37 

14.7 

1 

12.1 

10.7 

9.9 

9.3 

8.7 

8.3 

8.2 

7.9 

7.6 

7.5 

7.3 

8.26 

1 

8.8 

8.1 

7.4 

7.3 

6.7 

6.5 

6.1 

5.7 

5.6 

5.2 

5.1 

4.7 

6.93 

13.9 

12.0 

9.9 

7.0 

4.7 

3.8 

3.1 

2.4 

1.6 

1.2 

0.9 

0.5 

5.48 

12.9 

13.5 

12.5 

9.6 

6.7 

5.6 

4.9 

4.3 

4.3 

3.7 

3.0 

2.3 

4.99 

7.8 

9.0 

10.7 

6.8 

4.5 

3.0 

2.3 

1.8 

1.3 

1.1 

1.1 

1.0 

4.25 

,    10.0 

9.8 

8.5 

6.3 

4.9 

4.5 

3.7 

3.5 

2.9 

2.7 

2.7 

2.0 

4.41 

7.9 

8.1 

7.8 

5.3 

3.4 

2.0 

1.2 

0.9 

0.1 

0.3 

0.2 

^  0.4 

3.52 

9.0 

7.6 

6.4 

6.2 

4.9 

3.9 

2.5 

2.1 

1.8 

1.6 

1.5 

2.3 

3.85 

8.4 

7.7 

6.9 

5.9 

5.3 

4.7 

4.4 

4.1 

3.8 

3.9 

3.5 

3.1 

4.36 

1      6.2 

6.7 

5.5 

4.7 

3.9 

3.7 

3.5 

3.2 

3.0 

2.8 

2.5 

2.3 

3.15 

7.7 

II 

8.1 

6.9 

4.0 

2.1 

0.9 

0.2 

0.4 

0.4 

0.3 

0.2 

-  0.1 

2.79 

'1 

!    10.1 

10.5 

9.2 

5.5 

2.6 

1.0 

0.4 

0.2 

0.1 

-  0.3 

-  0.6 

-  0.8 

1.58 

1       9.2 

10.3 

95) 

5.1 

2.4 

0.6 

0.3 

0.1 

0.1 

-  0.1 

-0.3 

-  0.6 

1.25 

'      8.9 

10.0 

8.5 

4.9 

2.5 

0.8 

0.2 

0.1 

0.0 

-  0.1 

-  0.4 

-  0.5 

1.27 

11.1 

1 

11.6 

9.8 

5.8 

3.2 

1.5 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0 

-  0.1 

0.0 

2.18 

S:.i«2 

14.67 

13.47 

10.62 

8.28 

6.99 

6.17 

5.60 

5.09 

4.72 

4.46 

4.18 

7.13 

24 
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HoaöpB  1889. 


TeMnepaTypa  no^Bu 

m 
Ha    rjy^öHH*      0.02. 


4hcj[o 
Datum 


^0    nojyxHfl. 


Vormittag, 


1 


8 


10 


11       I 


i 

1 

0.0 

-  0.6 

2 

2.4 

1.8 

3 

3.0 

2.4 

4 

3.0 

2.6 

5 

8.3 

8.3 

6 

4.5 

5.6 

7 

9.9 

9.8 

8 

10.2 

10.1 

9 

9.8 

9.8 

10 

6.8 

7.1 

11 

6.5 

6.2 

12 

8.0 

7.8 

13 

8.7 

9.0 

14 

9.4 

8.8 

15 

10.6 

10.0 

18 

6.2 

5.9 

17 

7.3 

7.2 

18 

4.6 

4.3 

19 

1.0 

0.8 

20 

2.4 

2.6 

21 

1.2 

1.1 

22 

2.1 

2.3 

23 

0.5 

0.6 

24 

2.4 

2.4 

25 

3.4 

3.0 

26 

2.5 

2.5 

27 

03 

0.1 

28 

-  0.2 

-  0.4 

29 

-  0.2 

-  0.4 

30 

-  0.1 

-  0.1 

CpeAH. 
Mittel. 

4.48 

4.35 

-  0.9 


1.2 
1.9 
2.4 
8.3 
6.4 


9.6 
10.1 
9.6 
7.2 
6.1 


7.4 
9.0 
8.3 
9.6 
5.6 


7.0 
4.0 
0.8 
2.3 
1.4 


2.4 
0.7 
2,3 
29 
2.5 


0.2 
0.6 
0.5 
0.0 


4.23 


-  1.0 


0.6 
1.1 
3.6 
8.3 
6.8 


9.4 
10.0 
9.5 
7.3 
6.0 


6.6 
9.2 

8.1 
9.2 
5.4 


6.8 
4.0 
0.8 
2.2 
1.4 


2.3 

0.8 
2.0 
2.4 
2.4 


0.5 
0.8 
0.7 
0.0 


4.11 


-  1.0 


0.2 
0.9 
4.6 
8.2 
7.0 


9.2 
'9.8 
9.4 
7.0 
5.8 


6.0 
9.2 
7.3 
8.9 
5.3 


6.8 
3.9 
0.8 
2.4 
1.4 


2.4 
1.1 
2.2 

1.8 
2.4 


0.7 
1.0 
0.8 
0.0 


4.02 


-  1.1 


0.2 
0.5 
4.8 
8.2 

7.1 


9.2 
9.6 
8.6 
5.9 
5.6 


5.7 
9.4 
7.0 
8.6 
5.1 


6.7 
3.2 
0.8 
1.7 
1.5 


2.4 
1.4 
2.2 
2.0 
2.4 


0.8 
1.2 

1.0 
O.l 


3.84 


-  1.2 


0.4 
0.4 
4.6 
8.2 
7.2 


9.2 
9.6 
8.6 
5.0 
5.9 


6.3 
9.4 
6.7 
8.4 
4.4 


6.7 
2.8 
0.6 
1.1 
1.4 


2.6 
1.6 
2.2 
1.6 
2.4 


-  1.0 

—  1.4 

—  1.4 

-  0.3 


-  0.2 


2.0 
3.0 
6.0 
9.2 
7.8 


9.8 
10.1 
9.1 
6.4 
6.6 


7.0 
9.6 
7.2 
8.6 
5.1 


6.9 
"3.9 
0.6 
1.8 
2.2 


3.4 

1.9 
2.0 
1.2 
2.4 


0.8 
1.1 
1.1 
0.2 


3.71 


4.35 


5.6 


6.8 
7.5 

9.8 

10.7 

8.7 


10.9 

11.3 

10.8 

9.6 

7.8 


9.0 

10.5 

10.3 

8.9 

6.8 


7.4 
6.1 
0.6 
5.0 
2.8 


5.0 
4.4 
3.4 
1.0 
2,8 


0.1 
U2 
0.2 
0.1 


6.10 


10.8 


12.2 
12.7 
13.5 
13.2 
9.6 


12.4 
12.0 
14.4 
12-4 
12.5 


10.6 

11.5 

13.1 

9.0 

8.6 


8.2 
9.0 
6.6 
8.9 
6.6 


7.0 
7.3 
5.0 
2.3 
3,4 


0.0 
0.1 
0.0 
0.0 


15; 


16.9 

l'^.l 

17.7 
15.2 
10.8 


14.3 
12.7 
17.6 

17.0 
15.2 


12.4 
13.0 
16.0 
9.0 
12.2 


9.9 
11.3 
11.1 
10.9 
10.0 


7.8 
8.1 
7.8 
3,0 
4.4 


1.8 
1.2 
0.4 
1.2 


8.43      10.72     li 
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in  der   Tiefe    0.02. 


y 


371 


nonojiy;^HE. 


Nachmittag. 


8 


9 


10 


11 


12 


CpeAH. 
Mittel. 


7.5 
9.1 
8.2 
5.9 
7.2 


8.8 
7.2 
6.6 
9.7 


19.8 

20.0 

21.8 

22.4 

22.6 

22.3 

21.9 

21.8 

20.8 

21.3 

13.9 

15.0 

15.3 

14.8 

14.6 

15.1 

20.8 

20.4 

19.4 

21.3 

18.4 

16.8 

14.1 

14.6 

19.0 

18.1 

18.9 

19.8 

8.9 

8.6 

14.2 

12.4 

9.0 

8.3 

13.3 

1?..2 

12.3 

13.1 

i       8.2 

9.3 

10.0 

9.2 

7.9 
7.6 
7.7 
6.4 
7.8 


9.6 

9.1 

8.7 

10.6 


19.0 


21.0 
21.5 
20.3 
20.0 
14.4 


14.5 
14.4 
19.6  1 
21.3 


8.9 
8.6 
8.1 
9.5 


16.4 


17.8 
17.8 
17.2 
17.0 
13.1 


13.2 
13.2 
16.4 
18.0 


15.8 

14.6 

15.0 

13.2 

19.4 

16.3 

17.8 

15.8 

8.6 

8.5 

11.3 

10.4 

7.7 

7.5 

10.1 

.       7.9 

12.0 

10.2 

10.3 

7.2 

8.6 

7.0 

7.8 

6.0 

6.4 

6.3 

7.0 

6.1 

5.6 

4.8 

7.2 

4.6 

6.1 
5.6 
5.6 
6.5 


12.3 


13.4 
13.8 
13.6 
13.6 
12.2 


12.0 
12.1 
13.6 
15.2 
13.2 


11.8 

13.5 

14.6 

8.4 

9.6 


7.0 
5.6 
7.4 
5.2 
5.4 


4.1 
5.2 
5.6 
4.2 
2.7 


3.4 
3.0 
3.0 
4.0 


9.8 


10.6 
11.1 
11.2 
11.3 
11.6 


11.4 
11.4 
11.6 
14.0 
11.8 


11.1 

12.0 

13.8 

8.1 


1.6 


1.8 
1.5 
1.5 
2.2 


8.2 


8.9 
9.1 
9.6 
9.9 
11.1 


11.3 

lU 
10.4 
13.0 
10.6 


10.4 

11.9 

13.2 

7.9 


9.0 

8.6 

6.8 

6.4 

4.5 

3.9 

6.2 

5.4 

3.8 

3.0 

4.8 

4.2 

2.8 

1.8 

4.4 

2.8 

5.0 

4.6 

3.8 

3.6 

0.8 


1.1 
0.9 
0.8 
1.1 


6.8 


7.3 
7.8 
8.3 
8.5 
10.8 


11.0 
10.8 
9.4 
11.0 
10.4 


10.0 

11.5 

12.8 

7.8 

8.6 


6.1 
3.0 
4.8 
2.4 
3.9 


1.4 
2.5 
4.3 
3.3 
0.8 


0.9 
0.5 
0.6 
0.7 


5.6 


6.2 
6.5 
7.2 
7.4 

10.6 


10.8 
10.5 

8.6 
10.0 

8.4 


9.4 
11.0 
12.2 

7.7 

8.2 


5.9 
2.4 
4.7 
2.0 
3.2 


0.7 
2.1 
4.1 
3.1 
0.8 


0.7 
0.5 
0.4 
0.6 


4.6 


5.2 
5.4 
7.0 
6.6 
10.3 


10.8 

10.4 

7.6 

9.0 

7.8 


8.8 

10.7 

11.8 

7.4 

7.9 


5.6 
1.8 
.4.2 
1.6 
3.2 


0.7 
2.2 

4.1 
2.8 
0.7 


0.4 
b.4 
0.3 
0.5 


3.8 


4.3 
4.6 
8.0 
5.8 
10.2 


10.4 

10.2 

6.6 

7.9 

8.4 


8.5 

10.6 

11.4 

7.1 

7.8 


5.4 
1.5 
3.5 
1.4 
3.0 


0.6 
2.0 
3.8 
2.8 
0.6 


0.2 
0.2 
0.2 
0.3 


13.58 


13.74 


13.06 


11.01 


8.96 


7.68 


6.85 


6.27  I     5.72 


5.33 


5.04 


3.0 


3.6 
3.6 
8.2 
5.2 
10.0 


10.3 

10.0 

6.7 

7.2 

8.5 


8.3 

10.1 

11.2 

6.5 

7.6 


5.1 
1.3 
2.9 
1.2 
2.4 


0.2 
2.4 
3.3 
2.8 
0.5 


0.0 
0.0 
0.0 
0.3 


4.75 


24' 


7.23 


8.59 

9.05 

10.31 

11.39 

9.88 


11.43 
11.36 
12.03 
11.62 
10.18 


9.81' 

12.00 

12.10 

8.57 

8.37 


7.12 
5.70 
5.12 
4.45 
4.45 


3.69 
3.82 
4.41 
3.28 
2.96 


1.87 
1.42 
1.30 
2191 


7.19 
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TeMnepaTypa  noHBU 

m 
Ba   T  xj  ÖBhi     0.05. 


=J 


Hhcjio 
Datum 


^0    noJiy^^HH. 


Vormittag. 


1 


8 


10 


11    i 


2 
3 
4 
5 
6 


7 

8 

9 

10 

11 


12 
13 
14 
15 
16 


17 
18 
19 
20 
21 


22 
23 
24 
25 
26 


27 
28 
29 
30 


CpeAH. 
^littel. 


2.6 


4.8 
5.5 
5.7 
9.0 
7.3 


10.4 

10.6 

10.5 

8.2 

8.6 


9.2 

9.3 

10.8 

11.4 

6.8 


7.7 
5.4 
1.9 
3.4 
2.1 


2.8 
1.1 
2.7 
3.4 
2.7 


0.6 
0.4 
0.4 
0.4 


5.52 


2.1 


4.2 

4.7 
5.0 
9.0 
7.1 


10.3 

10.5 

10.3 

8.3 

8.3 


8.9 

9.4 

10.5 

10.7 

6.4 


7.5 
4.9 
1.6 
3.2 
2.0 


2.7 
1.0 
2.7 
3.2 

2.6 


0.5 
0.3 
0.2 
0.3 


5.28 


1.6 

1.3 

3.6 

3.2 

4.4 

3.7 

4.6 

4.6 

9.0 

8.9 

7.3 

7.4 

10.3 

10.1 

10.4 

10.4 

10.1 

10.0 

8.3 

8.2 

7.7 


8.7 
9.5 
9.8 
10.3 
6.3 


7.3 
4.6 
1.5 
3.2 
2.0 


2.7 

1.1 
2.6 
3.1 
2.6 


0.4 
0.2 
0.0 
0.4 


5.12 


7.5 


8.3 
9.6 
9.5 
9.9 
6.2 


7,2 
4.4 
1.4 
2.9 
2.2 


2.7 
1.3 
2.5 
2.8 
2.5 


0.2 
0.0 
0.2 
0.3 


1.0 


2.7 
3.3 
5.2 
8.9 
7.5 


9.9 
10.3 
9.9 
8.1 
7.4 


7.7 
9.5 
9.1 
9.6 
5.9 


7.1 
4.4 
1.2 
3.0 
2.1 


2.7 

1.4 
2.4 
2.1 
2.5 


0.2 
0.2 
0.3 
0.3 


4.97 


4.83 


0.9 


2.2 

3.0 
5.4 
8.9 
7.6 


9.7 
10.3 
9.7 
7.7 
7.2 


7.3 
9.6 
8.8 
9.3 
5.6 


7.0 
4.2 
1.2 
2.8 
2.1 


2.6 
1.6 
2.4 
2.2 
2.5 


0.0 
0.3 
0.4 
0.3 


4.71 


0.8 


1.9 
2.5 
5.5 

8.8 
7.8 


9.7 
10.1 
9.4 
7.0 
7.3 


7.3 
9.5 
8.4 
9.0 
5.4 


7.0 
3.9 
1.1 
2.2 
2.1 


2.7 
1.8 
2.4 
2.0 
2.5 


0.2 
0.5 
0.6 
0.2 


1.0 

3.2 

2.2 

4.4 

3.2 

5.4 

5.6 

7.1 

8.8 

9.5 

7.9 

8.4 

9.7 

10.2 

10.1 

10.6 

9.4 

10.0 

6.8 

8.5 

7.1 

7.7 

7.5 

8.2 

9.6 

10.1 

8.3 

8.5 

8.7 

8.8 

5.2 

6.1 

7.0 

7.1 

4.0 

5.6 

1.1 

1.5 

2.2 

4.0 

2.2 

2.8 

4.57 


3.0 

3.9 

2.0 

3.0 

2.2 

2.8 

1.8 

1.6 

2.4 

2.6 

0.2 

0.0 

0.5 

0.0 

0.7 

-0.3 

02 

0.2 

4.59 

5.38 

6.4 


7.8 
8.4 
9.5 
10.7 
8.9 


10.9 
11.0 
11.9 
10.4 
10.2 


9.3 

10.5 

11.1 

9.0 

7.6 


7.6 
7.4 
4.5 
6.4 
4.5 


5.0 
5.2 
3.6 
1.7 
Z9 


0.2 
Ol 
0.0 
0.4 


10.1 


lU 
11.7 
12.4 
12.1 

9.6 


11.8 
11.4 
14.4 
13.1 
11.8 


10.6 

11.3 

13.5 

8.9 

9.7 


8.6 
9.3 
7.8 
8.9 
7.0 


6.3 
6.5 
5.8 
2.1 
3.5 


06 

0,3 
0.2 
1.2 


6.77 


8.39     I 
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m 


In   der   Tiefe    0.06. 


n 

0    n  0  Ji  y 

A  n  H. 

N  a  C 

h  m  1 

t  t  a 

g. 

CpeAH, 

Mittel, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

14.8 

16.1 

16.6 

16.0 

14.1 

12.1 

10.5 

9.3 

8.2 

7.3 

6.3 

5.6 

7.53 

16.6 

18.1 

18.5 

17.7 

15.7 

13.3 

11.6 

10.3 

9.1 

7.9 

7.0 

6.4 

8.95 

17.3 

18.4 

18.6 

17-8 

15.7 

13.7 

12.1 

10.5 

9.4 

8.3 

7.5 

6.4 

9.43 

16.7 

17.9 

18.0 

17.1 

15  3 

13.5 

11.9 

10.8 

9.7 

8.9 

8.9 

9.0 

10.13 

16.5 

17.9 

18.1 

17.2 

15.5 

13.6 

12.3 

11.2 

10.3 

9.4 

8.5 

7.8 

11.52 

11.5 

12.5 

13.0 

12.7 

12.3 

11.9 

11.5 

11.3 

11.1 

10.9 

10.7 

10.5 

9.88 

13.2 

13.5 

13.5 

13.2 

12.6 

12.1 

11.7 

11.5 

11.3 

11.1 

10.9 

10.7 

11.30 

12.7 

13.4 

13.4 

13.2 

12.5 

12.1 

11.6 

11.4 

11.1 

10.9 

10.7 

10.5 

11.30 

17.6 

18.1 

18.2 

17.1 

15.1 

13.6 

12.4 

11.5 

10.3 

9.9 

9.1 

8.6 

12.22 

16.8 

18.1 

19.1 

18.1 

16.3 

15.1 

14.2 

13.0 

11-9 

11.1 

10.3 

9.4 

11.82 

15.4 

15.5 

15.1 

14.5 

13.8 

12.9 

12.1 

11.1 

10.3 

9.5 

9.3 

9.3 

10.53 

12.2 

12.9 

13.5 

13.3 

-  12.5 

11.8 

11.3 

10.9 

10.5 

9.8 

9.6 

9.3 

10.09 

15.5 

15.9 

17.3 

16.4 

15.0 

13.4 

12.9 

12.4 

12.2 

11.7 

11.5 

11.3 

11.94 

15.1 

17.1 

16.8 

15.7 

14.9 

14.2 

13.7 

13.3 

12.7 

12.4 

12.0 

11.7 

12.15 

9.1 

8.9 

8.9 

8.7 

8.7 

8.5 

8.3 

8.1 

8.1 

7.9 

7.6 

7.4 

8.96 

12.7 

12.0 

11.1 

10.4 

9.7 

9.3 

8.9 

87 

8.5 

8.3 

8.1 

7.9 

8.30 

8.7 

8.5 

8.0 

7.7- 

7.4 

7.1 

6.8 

6.5 

6.3 

60 

5.8 

5.5 

7.25 

12.2 

12.1 

10.5 

9.1 

7.1 

5.8 

5.1 

4.3 

3.8 

3.0 

2.6 

2.2 

6.13 

10.9 

11.5 

11.1 

10.5 

8.5 

7.3 

6.2 

5.6 

5.3 

4.9 

4.4 

4.0 

5.18 

8.2 

8.9 

9.3 

7.8 

6.2 

5.0 

4.0 

3.6 

3.2 

2.7 

2.4 

2i4 

4.80 

9.3 

8.5 

8.5 

7.5 

6.2 

3.4 

4.8 

4.4 

4.0 

3.7 

3.4 

3.2 

4.45 

6.5 

7.1 

7.5 

6.6 

5.1 

4.0 

3.1 

2.5 

1.9 

1.5 

1.5 

1.2 

3.84 

8.4 

7.3 

6.4 

6.3 

5.6 

5.1 

4.0 

3.6 

3.1 

2.8 

2.6 

2.7 

3.83 

7.2 

6.6 

6.5 

6.0 

5.6 

5.0 

4.7 

4.4 

4.2 

4.1 

3.9 

3.6 

4.19 

4.4 

5.0 

4.9 

4-5 

4.0 

3.8 

3.5 

3.3 

3.1 

3.1 

2.8 

2.7 

3.11 

5.2 

6.1 

6.6 

5.1 

3.7 

2.6 

1.8 

1.4 

1.2 

1.1 

•   0.9 

0.7 

2.91 

6.4 

7.8 

8.2 

7.0 

4.8 

3.2 

2.0 

1.5 

1.2 

0.8 

0.6 

0.5 

2.06 

4.7 

7.2 

8.0 

6.7 

4.5 

2.7 

1.9 

1.3 

1.0 

0.7 

0.6 

0.4 

1.72 

4.8 

7.0 

7.5 

6.1 

4-4 

2.9 

2.0 

1.4 

1.0  ( 

0.8 

0.6 

0.5 

1.62 

7.2 

8.5 

8.5 

7.2 

5.3 

3.5 

2.5 

1.8 

1.4, 

1.0 

1.0 

0.9 

2.39 

11.26 

11.95 

12.04 

11.24 

1 

9.94 

8.75 

7.98 

7.36 

6.85 

6.38 

6.04 

5.74 

7.32 
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TeMnepaTypa    noHBH 


m 


Ha     r  j  y  (5  H  H  t     0.10. 


^HCJO 

Datum 


^0     nojryAH^. 


Vormittag. 


1 


0 


8 


9 


10 


nl 


2 
3 
4 
5 
6 


7 

8 

9 

10 

11 


12 
13 
15 
15 
16 


17 
18 
19 
20 
2i 


22 
23 
24 
25 
26 


27 

28 
29 
30 


CpeAH 
Mittel.! 


6.1 


7.6 

8.4 

8.6 

10  2 

10.1 


11.1 
11.3 
11.2 
10.4 
10.9 


10.6 
10.3 
11.8 
12.3 
8.2 


8.8 
7.0 
4.9 
5.7 
4.2 


4.8 
3.4 
4.2 
4.8 
4.0 


2.4 

2.1 
2.0 
2.0 


5.6 


7.2 

7.8 

8.1 

10.2 

9.2 


11.0 
11.1 
11.1 
10.2 
10.6 


10.4 
10.3 
11.5 
12.0 
8.1 


8.6 
6.8 
4.6 
5.4 
4.0 


4.6 
3.1 
4.1 
4.7 
3.9 


2.3 

2.0 
1.8 
1.8 


7.31 


7.07 


5.0 


6.7 
7-2 
7.6 
10.0 
9.0 


10.9 
11.1 
11.0 
10.0 
10.3 


10.2 
10.3 
11.2 
11.7 

7.8 


8.5 
6.6 
4.4 
5.2 
3.8 


.4.4 
3.1 
4.1 
4.5 
3.9 


2.3 

1.9 
1.7 
1.8 


6.87 


4.8 


6.3 
6.6 
7.2 
10.0 
9.0 


10.8 
11.0 
10.9 
9.8 
10.0 


9.9 
10.3 
10.9 
11.4 

7.8 


8.4 
6.3 
4.2 
5.0 
3.8 


4.3 
31 
4.0 
4.4 
3.9 


2.2 
1.7 
1.6 
1.7 


4.1 


5.8 
6.3 
7.2 
9-9 
9.0 


10.7 

10.9 

10.8 

9.7 

9.5 


9.6 
10.2 
10.6 
11.1 

7.6 


8.2 
6.1 
4.1 
4.8 
3.7 


4.2 
3.0 
3.9 
4.1 
37 


2.0 
1.6 
1.6 
1.6 


6.71 


4.0 


5.4 

6.0 
7.2 
9.8 
9.0 


10.6 

10.8 

10.7 

9.6 

9.1 


9.2 
10.2 
10.4 
10.8 

7.5 


8.2 
5.9 
4.0 
4.7 
3.9 


4.1 
3.0 
3.9 
3.9 
3.7 


2.0 
1.4 
1.5 
1.6 


4.0 


5.2 
5.7 
7.2 
9.8 
9.0 


10.5 

10.8 

10.5 

9.2 

9.0 


9.0 
10.2 
10.1 
10.5 

7.3 


8.1 
5.8 
3.8 
4.5 
3.8 


4.2 

3.1 
3.8 
3.7 
3.6 


1.9 

1.3 

1.4 
1.6 


3.7 


4.8 
5.6 
7.2 
9.8 
9.1 


10.5 

10.7 

10.4 

9.0 

89 


9.0 
10.2 

9.8 
10.3 

7.0 


8.0 
5.8 
3.8 
4.2 
3.7 


4.2 
3.1 
3.8 
3.6 
3.6 


1.8 

1.6 

1.8 

1.4 


4.0 


5.1 
5.8 
7.4 
9.9 
9.2 


10  5 

10.9 

10.4 

9.0 

8.9 


9.0 
10.3 

9.9 
10.2 

7.1 


8.0 
6.0 
3.8 
4.2 
3.8 


4.4 
3.4 
3.8 
3.4 
3.6 


1.8 
1.6 
1.4 
1.4 


6.52  '     6.40        6.29  i     6.20        6.27 


5.0 


6.1 
6.8 
8.3 
10.2 
9.4 


10.8 

11.0 

10.9 

9.6 

9.4 


9.4 
10.6 
10.3 
10.3 

7.5 


8.2 
6.5 
3.9 
5.2 
42 


4.9 
4.0 
4.0 
3.2 
3.8 


1.8 
1.6 
1.4 
1.6 


6.6 


7.8 

8.4 

9.6 

10.8 

.9.7 


lU 
11.3 
11.9 
10.8 
10.4 


9.9 
lO.f 
11.2 
10,:^ 

e-2 


8.1 
7.4 
5.0 
6.4 
5.2 


5.6 
5.2 
4.6 
3.2 
4.Ü 


1.9 
1.6 
1.4 
1.8 


6.66 


7.35 
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m 


in    der    Tiefe    0.10. 


1 

i 

i 

t 

n 

0    n  0  ;i  y 

Ä  H  H. 

N  a  c 

h  m  i 

t  t  a 

g. 

CpCÄH. 
Mittel. 

1                i 

1 

1 

2 

3 

4 

0 

6 

7     i 

! 

8 

9 

10 

11 

12 

10.2 

11.7 

12.7 

13.4 

13.3 

12.6 

11.7 

11.0 

10.2 

9.4 

8.8 

8.3 

8.11 

11.4 

13.0 

14.3 

14.8 

14.6 

14.0 

12.8 

11.9 

10.9 

10.4 

9.5 

8.9 

9.34 

12.0 

13.7 

14.8 

15.2 

14.9 

14.0 

13.1 

12.4 

11.6 

10.7 

10.0 

9.2 

9.85 

12.7 

14.0 

14.9 

15.2 

15.1 

14.2 

13.3 

12.5 

11.8 

11.0 

10.6 

10.4 

10.52 

13.1 

14.4 

15.4 

15.7 

15.2 

14.4 

13.8 

12.9 

12.1 

11.6 

10.9. 

10.3 

11.76 

10.6 

11.2 

11.8 

12.1 

12.1 

12.0 

11.8 

11.6 

11.5 

11.4 

11.3 

11.2 

10.43 

12.2 

12.5 

12.8 

12.8 

12.8 

12.5 

12.2 

12.0 

11.8 

11.6 

11.4 

11.3 

11.50 

11.9 

12.4 

12.7 

12.8 

12.6 

12.6 

12.2 

11.9 

11.8 

11.6 

11.4 

11.4 

11.58 

14.3 

15.2 

15.8 

15.9 

15.4 

14.6 

13.8 

13.2 

12.5 

12.0 

11.4 

10.8 

12.41 

1      13.5 

14.4 

15.6 

16.1 

15.7 

15.2 

14.6 

14.1 

13.4 

12.6 

12.2 

11.4 

,  12.01 

:      12.3 

13.2 

13.6 

13.7 

13.6 

13.2 

12.8 

12.3 

11.8 

11.3 

10.9 

10.7 

11.15 

i      11.1 

11.6^ 

12.1 

12.4 

12.4 

12.1 

11.8 

11.6 

11.3 

ai.i 

10.8 

10.6 

;  10.65 

12.4 

13.4 

14.1 

14.6 

14.6 

13.9 

13.6 

12.9 

12.7 

12.2 

12.2 

12.0 

11.81 

12.8 

13.8 

14.5 

14.6 

14.4 

14.1 

13.8 

13.5 

13.2 

13.0 

12.7 

12.5 

12.20 

lO.O 

10.0 

9.8 

9.6 

9.6 

9.4 

9.3 

9.2 

9.1 

8.9 

8.8 

8.6 

10.14 

10.4 

10.9 

10.9 

10.8 

10.4 

10.2 

9.9 

9.6 

9.4 

9.3 

9.2 

9.0 

8.90 

8.9 

9.0 

8.9 

8.7 

8.5 

8.3 

8.2 

8.0 

7.8 

7.6 

7.4 

7.2 

8.28 

9.4 

10.2 

10.2 

10.2 

9.3 

8.4 

7.8 

7.1 

6.8 

6.2 

•  5.7 

5.3 

7.31 

7.6 

8.8 

9.2 

9.5 

9.2 

8.6 

7.9 

7.4 

7.0 

6.7 

6.4 

6.0 

6.14 

1 

7.8 

7.9 

8.3 

8.3 

-      7.8 

7.2 

6.5 

5.9 

5.5 

5.1 

4.7 

4.6 

5.93 

,1 
1 

7.3 

7.7 

* 

7.9 

7.9 

7.5 

7.0 

6.4 

6.2 

5.8 

5.5 

5.3 

5.0 

5.42 

6.4 

6.6 

6.9 

7.0 

6.7 

6.1 

5.4 

5.0 

4.5 

4.0 

3.8 

3.4 

5.07 

^        6.8 

7.0 

6.9 

6.8 

6.6 

6.2 

5.9 

5.5 

5.0 

4.7 

4.4 

4.3 

4.73 

1 

6.2 

6.5 

6.5 

6.5 

6.3 

6.0 

5.8 

5.6 

5.4 

5.4 

5.2 

5.0 

5.00 

4.0 

4.7 

5.1 

5.2 

5.0 

4.8 

4.6 

4.4 

4.3 

4.3 

4.1 

3.9 

4.23 

4.71 

5.4 

5.9 

5.9 

5.4 

4.6 

4.1 

3.6 

3.3 

3.1 

2.8 

2.6 

4.05 

3.7 

5.0 

6.0 

6.4 

5.8 

5.0 

4.3 

3.6 

3.2 

2.7 

2.3 

2.1 

3.12 

' 

2.6 

4.1 

5.3 

5.9 

5.3 

4.6 

3.9 

3.1 

2.9 

2.6 

2.4 

•2.2 

2.71 

2.3 

39 

5.2 

5.4 

5.2 

4.4 

3.8 

3.2 

2.8 

2.5 

2.2 

2.1 

2.57 

3.9 

5.2 

6.2 

6.5 

6.0 

5.2 

4.3 

3.6 

3.2 

2.9 

2.6 

2.3 

3.02 

9.08 

1 

9.91 

10.48 

10.66 

10.38 

9.85 

9.31 

8.83 

8.42 

8.05 

7.71 

7.42 

t 

8.00 
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2 
3 

4 
5 
6 


7 

8 

9 

10 

11 


12 
13 
14 
15 
16 


17 
18 
19 
20 
21 


22 
23 
24 
25 
26 


27 
28 
29 
30 


HoflÖpL  1889. 

TeMnepaTypa  hoibh 


m 


Ha    r  Ji ) 

r  6h  H 

*      0.20. 

4hcjio 

^onojiyÄHÄ.                   Vormittag. 

Datum 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

^ 

8 

» 

9          10          11       12 

■                                                                          -TS 

8.8 


9.9 
10.6 
10.9 
11.7 
12.0 


11.9 
12.2 
12.2 
12.4 
12.7 


11.8 
11.4 
12.4 
13.0 
9.8 


10.0 
8.6 
7.3 
7.6 
6.3 


6.5 
5.6 
5.8 
6.2 
5.4 


4.6 
4.1 
3.8 
3.6 


8.5 


9.6 
10.3 
10.4 
11.5 
11.6 


11.8 
12.1 
12.1 
12.0 
12.2 


11.6 
11.3 
12.3 
12.8 
9.6 


9.9^ 
».4 
7.1 
7.3 
6.1 


6.4 
5.4 
5.7 
6.1 
5.3 


4.5 
4.0 
3.7 
3.5 


7.9 


9.2 
10.0 
10.1 
11.3 
11.2 


11.8 
12.0 
12.0 
11.7 
11.9 


11.4 
11.2 
12.2 
12.7 
9.5 


9.8 
8.3 
6.8 
7.1 
5-9 


6.2 
5.3 
5.6 
6.0 
5.2 


4.3 
3.8 
3.6 
3.4 


7.7 


8.9 

9.5 

9.7 

11.2 

11.0 


11.7 
12.0 
11.9 
11.4 
11.6 


11.3 
11.2 
12.1 
12.5 
9.4 


9.7 
8.2 
66 
6.9 
5.8 


6.1 
5.2 
5.5 
5.9 
5.2 


4.2 
3.7 
3.4 
3.3 


7.2 


8.5 

9.0 

9.4 

11.1 

10.9 


11.6 
11.9 
11.8 
11.3 
11.4 


11.1 
11.1- 
11.9 
12.3 
9.1 


9.6 
80 
6.4 
6.7 
5.6 


6.0 
5.0 
5.4 
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11.0 
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7.4 
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11.0 
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9.2 
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11.0 
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10.9 
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9.9 
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3.4 
4.1 
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9.2 
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11.8 
12.1 
12.7 
12.5 


12.7 
12.9 
13.1 
12.9 
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12.7 
12.8 
12.7 
11.6 
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11.9 
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-  0.3 

-  0.4 

-  0.4 } 

-  0.4 

0.27 

7.5 

7.8 

5.9 

1.3 

-  0.2 

-  0.6 

-  1.0 

-  1.5 

-  2.2 

-  2.9 

-  3.4 

-  3.7 

0.18 

•      6.81 

M 

6.35 

5.50 

3.37 

2.30 

1.74 

1.50 

1.27 

1.08 

0.94 

0.85 

0.77 

2.11 
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S. 
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1 

1 

r 

1 

2 

3 

4 

1     ö 

6 

7 

8 

9 

10 

'    11     :2 

1 

0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-  0.1 

1 

C.l 

2.2       C 

2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.3 

2.0 

3,3 

4.8  1     T 

3 

-  0.9 

-  1.1 

-  1.5 

-  1.8 

-  2.1 

-  2.2 

-   2.4 

-  2.1 

-  0.3 

0.0 

1.4'     1 

4 

-  1.3 

-  1.5 

-  1.9 

-  2.2 

!-  2.5 

-  2.5 

-2.7 

-  2.1 

-  0.8 

-  0.1 

0.2       l 

5 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.7 

8.5      « 

6 

2.5 

1.7 

1.5 

1.0 

1.0 

.1.4 

1.5 

1.9 

2.7 

3.4 

5.5        i 

7 

0.1 

Ol 

0.1 

0.1 

!       0.0 

0.0 

-  0.1 

'       0.0 

0.1 

'     0.2 

2.0        1 

8 

1.7 

1.5 

1.6 

1.5 

1.5 

1.5 

1.3 

1.4 

1.8 

2.5 

4.0        5 

9 

1.2 

1.1 

1.0 

1.0 

0.7 

0.6 

O.b 

0.6 

1.2 

2.3 

32        3 

10 

1.1 

1.0 

1.0 

1.0 

0.9 

0.9 

0.8 

1.1 

1.8 

3.1 

3.7        \ 

11 

1.9 

1.8 

1.5 

1.2 

0.6 

0.8 

0.4 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3        ( 

12 

1.5 

1.5 

0.7 

0.7 

0.3 

0.2 

0.4 

0.2 

0.7 

2.4 
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2.4 

2.3 

2.2 

2.1 

2.1 

2.2 
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2.4 

3.0 

4.1 
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14 

3.9 

3.9 

3.9 

3.8 

3.4 
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3,5 
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4.1 

4.5 
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15 
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2.4 

2.3 

2.6 

2.6 
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2.3 
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6.2 
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16 
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4.0 
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3.9 

3.8 
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3.7 

4.1 

4.5 

5.7 
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4.0 

3.7 

3.6 

3.5 

3.3 

3.1 

3.3 

4.0 

5.1 
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18 

3.9 

3.6 

3.5 

3.5 

3.6 

3.4 

3.1 

3.0 

3.4 

4.7 

5.7 

19 

0.1 

0.2 

0.2 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.7 

2.1 

3.2 

5.2 

20 

0.5 

0.7 

1.0 

1.1 

1.0 

0.9 

0.2 

0.3 

0.3 

4.6 

7,4 

21 

2.0 

2.0 

1.9 

1.9 

1.8 

1.8 

1.7 

1.9 

2.1 

2.5 

3,0 

22 

1.5 

1-5 

1.3 

1.3 

1.2 

1.1 

1.1 

1.1 

2.0 

3.5 

8.1        i 

23 

-  1.0 

-  1.3 

-  1.6 

-  1.9 

-  2.0 

-  2.1 

-  2.3 

-  2,2 

-    0.7 

0.0 

0.3        1 

24 

-  1.7 

-  2.0 

-  2.1 

-  2.2 

-  2.5 

-  2.5 

-  2.7 

-  2.3 

-  1.2 

-  0.2 

0.0 

25 

-1.7 

-  1.7 

-  1.9 

-   2.1 

-  2.1 

-   2.3 

-  .2.6 

-  2.3 

-  0.7 

-  0.1 

1.5 

26 

-  0.3 

-  0.3  1 

1 

-  0.3 

0.0 

-  0.2 

1 

1 

-  0.4 

-  0.2 

-  0.3 

-  0.1 

0.4 

2.3 

27 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

i 
1.7 

1.7 

1.8 

1.9 

2.6 

38 

4.3 

28 

1.5 

0.8 

0.9 

1.0 

1.1 

1.1 

0.7  , 
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1.8 

2.1 

3.0 

29 

-  1.3 

—  1.5 

-  1.6 

-  1.6 

-  1.7 

-   1.6 

-  1.4  1 

-  1.2 

-  0.3 
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0.3 

30 

-  0.9 

-  0.9  ; 

-  1.0 

-  1.1 

-  1.2 

-  1.2 

-  1.5 

-  1.6 

-  0.2 

0.0 

1.1 

31 

-  0.2 

-  0.3 

-  0.4 

-  0,5 

-  0.7 

-  0.8 

-  0.9 

-  1.4 

-  1.3 

0.0 

0.4       i 
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4.8 

2.8 
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6.4 
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3.8 

3.6 
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2.5 

2.86 

7.3 
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6.7 
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4.1 

4.1 

4.38 
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6.5 

6.6 

5.7 

4.9 

4.6 

4.2 

4.1 

3.9 

3.6 

3.6 

3.4 

4.55 

9.3 

9.1 

8.5 

7.1 

5.9 

5.5 

5.1 

4.81 

4.7 

4.5 

4.2 

4.2 

5.00 

8.0 

6.9 

6.7 

6.2 

5.5 

5.1 

4.8 

4.5. 

4.5 

4.4 

4.3 

4.2 

5.02 

7.1 

6.6 

6.1 

5.5 

5.0 

4.7 

4.5 

1 
4.3 

4.3 

4.2 

4.1 

4.1 

4.60 

ii.e 

8.3 

9.5 

6.1 

3.7 

2.3 

1.1 

0.5 

0.3 

0.2 

0.3 

0.1! 

3.90 

7.6 

6.9 

5.8 

4.7 

3.9 

3.5 

2.5 

0.8  i 

0.6 

0.5 

0.5 

0.71 

'    2.44 

10.6 

11.2 

9.5 

6.5 

4.2 

2.6 

2.8 

2.7  1 

2.5 

2.3 

2.0 

2.01 

3.58 

3.2 

3.2 

3.2 

2.7 

2.3 

2.1 

1.9 

1.7 

1.7 

1.7 

1.5 

1.5  i 

1 
1 

2.19 

11.1 

11.1 

9.6 

6.3 

3.4 

1.6 

0.9 

0.3. 

1 

\ 
-  0.2 

-  0.6 

-  0.7 

-  0.8 

3.14 

3.1 

4.8 

4.6 

2.0 

0.4 

0.2 

0.0' 

0.5 

-  0.7  1 

-  0.9: 

-  1.3 

-  1.5 

-0.14 

0.2 

0.3 

0.3 

0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.5 

-  0.5' 

-  0.9 

-  1.1 

-0.90 

3.2 

3.4 

0.9 

0.3 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  Ö.l  , 

-  0.1, 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.2 

-0.31 

9.1 

10.1 

9.0 

5.7  1 

t 

4.1 

2.1 

2.0  i 

1.9  1 

1.8 

1.7 

1.4 

1.4 

2.39 

5.0 

4.8 

4.7 

1 
4.0 

3.5. 

3.1 

1 

2.8 

1 
2.5  1 

2.3  i 

2.3 

2.2 

2.2 

2.87 

3.3 

3.1 

3.3 

0.8 

0.2  i 

-  0.3 

-  0.6! 

-  0.8; 

-  0.9' 

-  1.1 

-  1.3 

-  1.1  ' 

0.98 

2.4 

3.4 

2.4 

0.1 

0.1 

-  0,1 

-  0.4' 

-  0.5; 

-  0.6 

-  0.7 

-  0.9 

-  0.8  1 

-0.26 

4.1 

4.7 

4.0 

0.7 

0.2 

0.2 

0.2! 

0.2 

0.1 

0.0. 

0.0 

0.0 

0.32 

7.4 

7.9 

6.3 

2.1 

0.5 

0.1 

-  0.5 

-  1.0 ; 

-  1.7  ; 

1 
1 

-  2.4 

-  2.9 

—    3.8 

0.41 

6.19 

6.07 

5.42 

3.73. 

1 

2.67  1 

2.14 

1 

1 

1.83; 

I 
1.55 

1.39' 

1.22; 

1 
1 

1.09 

1.02 

2.16 
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1 
1 
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S. 

1 
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1 
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1 
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6 

7 

8 

9 

10 

;  11   ; 

1            0.3 

1 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

1 

1 

1.5 

2     ^       1.4 

1.4 

1.4 

* 

1.4 

1.3 

• 

1.3 

1.3 

1.4 

1.9 

3.0 

1       4.3 

3       -  0.5 

-  0.6 

-  0.7 

-  1.0 

-  1.2 

-  1.5 

-  1.6 

-  1.6 

-  0.4 

—  0.1 

0.1 

4 

-  0.7 

-  1.0 

-  1.2 

-  1.5 

-  1.7 

-  1.8 

-  2.0 

-  1.7 

-  0.8 

—  0.2 

—  0.1 

5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

5.6 

6 

2.6 

2.1 

1.9 

1.2 

1.2 

1.5 

1.5 

1.8 

2.6 

3.2 

4.6 

7 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

1.7 

8 

1.8 

1.6 

1.7 

1.7 

1.7 

1.6 

1.4 

1.5 

1.7 

2.4 

r       3.6 

9 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

1.0 

0.8 

0.6 

0.8 

1.2 

2.1 

3.0 

10 

1.2 

1.2 

1.2 

1.1 

1.0 

1.0 

1.0 

1.2 

1.8 

2.7 

3.6 

11 

2.0 

1.9 

1.6 

1.3 

1.0 

0.9 

0.5 

0.6 

0.5 

0.4 

0.4 

12 

1.6 

1.6 

0.9 

0.9 

0.6 

0.4 

0.6 

0.4 

0.7 

2.1 

3.8 

13 

2.4 

2.4 

2.3 

2.3 

2.3 

2.2 

2.2 

2.4 

2.9 

3.8 

6.3 

14 

4.0 

'4.0- 

4.0 

3.9 

3.5 

3.6 

3.6 

3.6 

4.0 

4.5 

5.6 

15 

3.2 

2.8 

2.4 

2.7 

2.8 

2.8 

2.5 

2.4 

3.6 

5.6 

7.0 

16 

4.2 

4.1 

4.1 

4.0 

3.8 

3.8 

3.8 

4.0 

4.5 

5.4 

6.2 

1 

1 

17 

4.2 

4.2 

3.9 

3.8 

3.6 

3.5 

3.3 

3.4 

4.0 

4.8 

i 

5.« 

18 

4.0 

3.8 

3.8 

3.8 

3.8 

3.7 

3.4 

3.0 

3.5 

4.6 

o.b 

19 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.7 

0.7 

0.9 

1.9 

2.9 

4.7 

20 

0.7 

0.8 

1.0 

1.2 

1.2 

1.0 

0.5 

0.6 

0.6 

3.8 

6.6       1 

21 

2.1 

2.1 

2.0 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

2.0 

2.2 

2.5    ' 

3.0 

22 

1.6 

1.6 

1.4 

1.4 

1.3 

1.2 

1.2 

1.2 

1.9 

3.4 

7.2 

23 

-  0.3 

-  0.6 

-  0.8 

-  1.0 

-  1.1 

-  1.4 

-  1.6 

-  1.6 

-  0.6 

-  0.1 

0.0 

24 

-  0.8 

-  1.0 

-  1.2 

-  1.3 

-  1.6 

-  1.7 

-  2.0 

-  1.8 

-  1.0 

-  0.3 

—  0.2 

25 

-  1.0 

-  1.2 

-  1.4 

-  1.5 

-  1.6 

-  1.9 

-  2.0 

-  1.9 

-  0.9 

-  0.2 

0.2 

26 

-  0.2 

-  0.2 

0.2 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.2 

-  O.l 

0.0 

1.0 

27 

1.9 

1.9 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.9 

2.5 

3.6 

4.1 

28 

1.7 

1.1 

1.0 

1.1 

1.2 

1.2 

0.9 

0.8 

1.7 

2.0 

2.8 

29 

-  0.8 

-  1.0 

-  1.1 

-  1.2 

-  1.2 

-  1.2 

-  1.1 

-  0.9 

-  0.4 

-  0.2 

0.0 

30 

-  0.5 

-  0.5 

-  0.6 

-  0.7 

-  0.8 

-  0.8 

-  1.0 

-  1.0 

-  0.2 

-  0.1 

0.1  t 

3L 

0.1 

0.1 

0.1 

0.0 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.4 

-  0.5 

-  0.5 

-  0.1 

0.0 
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0.1 
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2,5a, 

l'         4.0 
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6.4 

3.9 

1.8 

0.7 

0.5 

0.3 

0.3 

0.1 
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0.68 

,        0.3 

2.0 

2.2 

.  1.0 

0.2 

0.2 

0.1 

0.0 

0.0 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-0.28 

i          8.0 

6.3 

5.7 

5.1 

4.6 

4.0 

3.4 

3.4 

3.2 

27 

2.7 

2.7 

2,78 

7.2 

7.6 

8.0 

S.5 

3.4 
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1.8 

1.4 

1.0 

0.4 

0.5 

0.5 

2.92 
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4.1 

3.4 

3.0 

2.5 

2.2 

2.1 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

1.9 
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7.5 
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5.6 
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2.2 
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4.0 
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1.8 
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2.1 

2.1 

2.0 

2.34 

'         1.8 

1 

3.0 

3.0 

2.6 

2.3 

2.1 

l.S 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.55 

1        6.2 

6.2 

5.7 

4.6 

4.1 

3.8 

3.7 

3.6 

3.4 

3.1 

2.9 

2.7 

2,87 

7.2 

7.1 

6.7 

6.5 

5.7 

5.2 

5.1 

4.G 

4.5 

4.4 

4.2 

4.2 

4.35 

1        S.8 

6.4 

6.5 

5.S 

5.1 

4.6 

4.4 

4.2 

4.0 

3.8 

3.7 

3.5 

4,58 

;     a.8 

8.8 

8.4 

7.2 

6.2 

5.6 

5.2 

5.0 

4.8 

4.6 

4.5 

4.3 

4.98 

i        7.8 

6.9 

6.8 

6.3 

5.6 

5.2 

5.0 

4.7 

4.6 

4.5 

4.4 

4.3 

&.0J 

,!        6.8 

6.6 

ß.2 

5.6 

a.2 

4.9 

4.6 

4.4 

4,4 

4.4 

4.2 

4.2 

4.68 

'       10.3 

8.2 

9.2 

6.6 

4.3 

2.8 

1.8 

1.1 

1.0 

0.9 

0.6 

0.6 

4,06  1 

7.2 

6.8 

5.8 

4.8 

4.1 

3.8 

2.9 

1.1 

0.9 

0.8 

0.7 

0.9 

2.53 

9.7 

10.7 

9.5 

7.0 

4.6 

3.1 

3.0 

3.0 

2.6 

2.4 

2.1 

2.1 

3,59. 

f         - 

3.3 

3.3 

2.8 

2.6 

2.2 

2.1 

1.9 

1.8 

1.8 

1.6 

1.6 

2,291 

'       10.5 

10.6 

9,5 

6.7 

4.0 

2.1 

1.3 

1.0 

0.7 

0.4 

0.3 

0.1 

3.32 

1.2 

2.8 

4.0 

2.4 

0.9 

0.6 

0.4 

0.3 

0.1 

-  0.2 

-  0.4 

-  0.6 

11.12  1 

,.        0.0 

0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

O.Q 

0.0 

-  0.2 

-  0.3 

-  0.5 

-  Ü.7 

-0.58 1 

1'        1.6 

1.9 

0.6 

0.4 

0.0 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.2 

-0.38 

6.3 

8.4 

8.1 

6.0 

4.4 

2.8 

2.) 

3,2 

2.0 

2.0 

1.7 

i.7 

2.16 

I'       4.9 

4.7 

4.6 

4.0 

3.6 

3.2 

2.9 

2.6 

2.5 

2.4 

2.3 

2.2 

2.89 

3.2 

3.0 

3.0 

1.3 

0,7 

0.4 

0.1 

-  0.1 

-  0.2 

—  O.G 

-  0.7 

-  0.7 

1.21 

1.0 

1.4 

1.6 

0.3 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.4 

-  0.4 

-0.20 

1.2 

2.5 

3.3 

1.3 

O.G 

0.4 

0.3 

0.3 

0.3 

0.2 

0.2 

O.I 

0.22 

4.6 

6.1 

3.5 

3.0 

1.2 

0.8 

0.4 

-  0.1 

-  0.7 

-  1.3 

-  1.8 

—     2.1 

0.62 

a:j,  "= 

5.45 

5.20 

3.98 

2.97 

2.41 

2,IL 

1.86 

'■" 

1.53 

u. 

1.30 

2.23 

888 

* 

JeKaÖpB  1889 

t 

TeMnepaTy pa  : 

m 
Ha   rjiyÖHHi    0.0 

nOHBU 

6. 

• 

= 

^HCJO 

Datmn 

;i;o    noJiyÄHÄ. 

Vor 

m  i  t 

t  a  g. 

\ 

1 

2 

3 

4 

Ö 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

'- 

1 

0.7 

0.7 

0.7 

0.6 

0.6 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

1.1 

21 

2 

1.7 

1.6 

1.6 

1.6 

1.5 

1.5 

1.4 

1.5 

1.7 

2.3 

3.0 

4J 

3 

0.2 

0.0 

-  0.1 

-  0.3 

-  0.4 

-  0.5 

-  0.6 

-  0.6 

-  0.5 

0.0 

0.1 

•IJ 

4 

0.0 

0.0 

-  0.2 

-  0.3 

-  0.5 

-  0.8 

-  0.8 

~  0.8. 

-  0.5 

-  0.3 

—  0.2 

d 

5 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.6 

3.4 

<ü 

6 

2.8 

2.6 

2.5 

2.0 

1.6 

1.8 

2.0 

1.9 

2.3 

2.7 

3.5 

i 

7 

0.9 

0.8 

0.8 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.6 

• 

0.6 

0.9 

1.7 

5 

8 

1.9 

1.7 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.5 

1.6 

1.6 

2.1 

1       2,4 

1 

9 

1.6 

1.6 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

1.0 

1.0 

1.2 

1.6 

1       2.1 

r 

10 

1.4 

1.4 

1.4 

1.3 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.4 

1.8 

2.6 

t 

11 

2.1 

2.1 

2.0 

1.8 

1.4 

1.3 

1.2 

0.9 

0.8 

0.8 

0.7 

a 

12 

1.7 

1.7 

1 
1.4 

1.2 

1.0 

0.8 

0.8 

0.7 

0.7 

1.4 

2.0 

i 

13 

2.7 

2.4 

2.4 

2.4 

2.2 

2.2 

2.2 

2.3 

2.5 

3.2 

4.3 

h 

14 

4.0 

4.0 

4.0         4.0 

3.9 

3.7 

3.7 

3.6 

3.8 

4.1 

4.6 

V 

15 

3.5 

3.2 

2.8 

2.8 

2.9 

2.9 

2.8 

2.6 

3.0 

4.2 

5.2 

i 

16 

4.3 

4.2 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

3.8 

4.0 

4.6 

5.2 

5 

17 

4.3 

4.2 

4.2 

4.0 

3.8 

3.7 

3.6- 

3.5 

3.7 

4.2 

4.8 

% 

18 

4.1 

3.9 

3.8 

3.6 

3.6 

3.5 

3.4 

3.0 

3.0 

3.8 

4.4 

& 

19 

1.1 

1.0 

1.0 

1.0 

0.9 

1.0 

1.0 

1.1 

1.4 

2.1 

3.4 

i 

20 

1.0 

1.0 

1.1 

1.2 

1.2 

1.2 

0.8 

0.8 

0.8 

2.6 

4.6 

« 

21 

2.4 

2.3 

2.3 

2.2 

2.1 

2.1 

2,1 

2.0 

2.1 

2.3  , 

2.5 

2 

22 

1.6 

1.6 

1.6 

1.5 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.6 

2.5 

4.8 

j 

23 

0.5 

0.3 

0.0 

~   0.2 

-   0.4 

-    0.5 

-  0.7 

-  0.7 

-  0.6 

-  0.2 

0,0 

C 

24 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.4 

-  0.5 

-  0.7 

-  0.8 

-  0.9 

-  0.9 

-  0.8 

-  0.4 

—  0.2 

-  ( 

25 

-  0.4 

-  0.5 

-  0.6 

-  0.6 

-  0.8 

-  0.9 

—    i;o 

-  1.0 

~  0.6 

-  0.4 

0.0 

( 

26 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-  0.1 

0.0 

1.3 

1 

27 

2.0 

2.0 

2.0 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

2.1 

2.6  . 

3.2 

3 

28 

2.0 

1.7 

1.4 

1.4 

1.3         1.3 

1.2 

1.1 

1.3 

1.6 

2.0 

1 

29 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

•  0.0 

0.0 

-  0.1 

-  0.1 

0.0 

0.1 

0.2 

i 

30 

0.2 

0.2 

0.2         0.2^ 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.4 

0.4 

( 

31 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0 

0.0 

0.1 

0.2 

* 

CpeAH. 
Mittel 

1.57 

1.48 

1 

1 

1.40       1.32 

1.22 

1.17 

1.11 

1.07 

1.20 

1.67 

2.38 

1 

December  1889. 

Temperatur  des  Erdbodens 


m 


in    der    Tiefe    0.05. 


389 


no    noj[y;i^HH. 


Nachmittag. 


11 
.1' 


ii 
II 


1 


ii 


ti. 


3.2 


4.5 
6.1 
5.8 
7.1 
6.6 


5.6 
7.3 
5.7 
7.9 

28 


8 


3.6 


6.8 

6.8 

2.6 

4.7 

0.0 

1.0 

7.2 

6.0 

5.4 

6.2 

2.9 

3.4 

4.5 

5.3 

3.1 

3.4 

3.0 

3.4 

0.9 

2.0 

8.3 
0.6 
0.2 
0.2 
5.6 


4.0 
2.7 
0.8 
1.6 
2.3 


I 


4.8 
6.1 
5.7 
7.5 
6.3 


5.8 

7.3 

5.7 

8.9 

2.9 


8.9 

2.5 

0.1 
1.0 
6.8 


4.0 
2.7 
2.0 
3.0 
4.0 


■-1      4.03!     4.57 


3.6 


5.7 
5.6 
«.2 
5.5 
6.7 


3.2 
5.1 
3.6 
3.5 
2.4 


4.8 
6.0 
5.8 
7.3 
6.2 


5.9 
7.6 
5.2 
8.9 
2.9 


8.7 
3.1 
0.1 
1.0 
7.3 


3.9 
2.6 
2.5 
3.5 
4.5 


3.2        2.9 


5.4 

4.5 
1.8 
5.0 
6.0 


2.8 
4.2 
3.2 
3.4 
2.5 


4,3 
6.0 
5.6 
7.0 
6.0 


5.4 
7.1 
4.8 
7.7 

2.8 


7.3 
3.0 
0.2 
0.6 
6.4 


3.8 
2.3 
1.9 
2.2 
3.7 


4.67  1     4.18 


3.9 
3.0 
0.8 
4.6 
4.4 


2.6 
3.6 
2.7 
3.2 
2.2 


3.9 
5.4 
5.0 
6.0 
5.6 


5.1 
5.3 
4.2 
5.7 
2.5 


5.2 

1.4 
0.2 
0.2 
5.0 


3.4 
1.4 
1.0 
1.3 
2.0 


3.33 


2.7  I       2.5 


2.6 
1.5 
0.4 
4.2 
3.4 


2.4 
3.2 
2.4 
2.7 
2.0 


3.7 
5.2  1 

4.7, 
5.6  i 
5.2' 


4.8 
4.1 
3.8 
4.2 
2.3 


3.6 
0.9 
0.2 
0.1 
3.8 


1.8 
1.3 
0.3 
3.8 
2.8 


2.2 
2.7 
2.2 
2.6 
2.0 


3.6 
5.0 
4.4 
5.2 
5.0 


4.6 
3.2 
3.2 
3.4 
2.1 


2.4 
0.6 
0.2 
0.0 
3.0 


2.3 


1.3 
1.0 
0.2 
3.5 
2.4 


2.1 
2.5 
2.0 
2.4 
1.9 


3.4 
4.7 
4.2 
5.0 
4.9 


4.4 
2.3 
2.3 
3.2 
2.0 


1.7 
0.4 

0.2 
0.0 
2.8 


I 


3.2 

3.0 

2.8 

1.0 

0.7 

0.5 

0.7 

0.4 

0.4 

0.9 

0.6 

0.5 

1.2 

0.8 

0.5 

2.78 

2.43 

2.17 

1 

2.0 
2.3 
1.8 
2.4 
1.8 


3.4 
4.5 
4.1 

4.8 
4.6 


4.4 
1.9 
1.6 
3.1 
2.0 


1.3 
0.3 
0.1 
0.0 
2.5 


2.6 
0.4 
0.3 
0.4 
0.3 


10 


2.2 

2.0 

1.0 

0.6 

0.6 

0.4 

0.2 

0.2 

3.4 

3.2 

2.0 

1.6 

2.0 
2.0 
1.7 
2.4 

1.8 


3.2 
4.4 
4.0 
4.8 
4.6 


4.3 
1.4 
1.3 
2.8 
1.9 


1.0 
0.2 
0.1 
0.0 
2.3 


2.5 
0.3 
0.3 
0.4 
0.0 


11 


2.0 


0.5 
0.2 
0.2 
3.0 
1.2 


2.0 
1.9 
1.6 
2.3 

1.8 


3.2 
4.2 
3.8 
4.5 
4.5 


4.3 
1.2 
1.2 
2.6 
1.8 


0.7 
0.1 
0.1 
0.0 
2.1 


2.5 
0.2 
0.2 
0.3 
0.0 


12 


OpeiCH. 
Mittel 


2.00 1     1.85      1.74 


1.8 


0.4 
0.1 
0.2 
3.0 
1.1 


2.0 
1.8 
1.5 
2.2 

1.8 


2,9 
4.2 

3.7 

4.4 
4.4 


4.2 

1.1 
1.1 
2.5 
1.7 


0.6 
0.0 
0,2 
0.0 
2.0 


2.3 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 


1.65 


1.71 


2.52 
0.96 
0.13 
2.70 
3.06 


1.70 
2.57 
1.95 
2.18 
1.62 


2.63 
4.01 
4.40 
4.65 
4.82 


4.50 
3.97 
2.46 
3.48 
2.29 


3.20 
0.45 
0.33 
•0.15 
2.26 


2.71 
1.42 
0.47 
0.73 
0.89 


2.26 


390 
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TeMnepaTypa  noHBM 


m 


Ha    r  Ä  y  6  a  H  i     0.10. 


4lICJI0 

Datum 

^0    n  0  ji  j  ji,  n  H. 

Vor 

mit 

t  a  g. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11          U 

1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.0 

1 
2.0 

1.8 

1.8 

1.8 

1.7 

i 

1.7 

1.9 

2 

2.7 

2.6 

2.6 

2.6 

2.5 

2.4 

2.4 

2.4 

2.5 

2.6 

3.0      a 

3 

2.0 

1.8 

1.6 

1.5  1 

1.4 

1.3 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2        1 

4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.3 

1.2 

1.0 

1.0 

0.9 

0.» 

0.9 

0.9         ] 

5 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 ; 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.9         3 

6 

3.6 

3.5 

3.3 

3.2 

2.9 

2.6 

2.6 

2.8 

2.8 

3.0 

3.2         3 

7 

2.3 

2.2 

2.1 

2.0  , 

1.9 

1.8 

1.8 

1.8 

1.7 

1.8 

2.0         3 

8 

2.7 

2.7 

2.6 

2.5 

2.4 

2.4 

2.3 

2.4 

2.4 

2.6 

2.6         3 

9 

2.7 

2.6 

2.5 

2.4 

2.2 

2.1 

2.2 

2.1 

2.1 

2.2 

2.4         1 

10 

2.4 

2.4 

2.4 

2.3 

2.2 

2.2 

2.2 

2.1 

2.1 

2.2 

2.6        i 

11 

2.9 

2.9 

2.7 

2.7 

2.6 

2.4 

2.2 

2.1 

2.0 

1.9 

1.6         1 

12 

2.4 

2.4 

2.4 

2.2 

2.0 

1.9 

i.a 

1.8 

1.7 

1.8 

2.2        J 

13 

3.4 

3.2 

1       3.1 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

2.9 

3.0 

3.2 

3.8        i 

14 

4.6 

4.5 

t       4.5 

4.4 

4.4 

4.3 

4.3 

4.2 

4.2 

4.3 

4.5        1 

15 

4.4 

4.2 

4.0 

3.8 

3.7 

3.7 

3.7 

3.6 

3.6 

3.9 

4.5        5 

16 

5.1 

5.1 

4.9 

4.7 

4.7 

4.7 

4.6 

4.4 

4.6 

'      4.7 

5.0         5 

• 

17 

5.1 

4.9 

1 

4.8 

4.7 

4.5 

4.4 

4.3 

4.4 

4.4 

1 

,       4.5 

4.7        5 

18 

4.8 

4.6 

4.6 

4.6 

4.5 

4.4 

4.3 

4.1 

4.0 

4.2 

4.4         5 

19 

2.6 

2.5 

2.4 

2.2 

2.1 

2.2 

2.2 

2.2 

2.3 

2.6 

3.0        3 

20 

2.4 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.1 

2.0 

1.9 

2.1 

3.1        i 

21 

3.2 

3.2 

1       3.1 

1 

3.1 

3.1 

2.9 

1 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

1 

3.0        3 

22 

2.6 

2.5 

1 

2.5 

2.4 

2.4 

2.4 

2.3 

2.2 

2.2 

2.6 

3.2        i 

23 

2.0 

1       1.9 

1.8 

1.6 

1.4 

1.3 

1.3 

1.2 

1.1 

1.2 

1.2        J 

24 

1.2 

1.1 

1.0 

.1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

'       0.7 

0.7 

0.7 

0.7        « 

25 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.5 

0.4 

0.4 

0.5 

0.6        C 

26 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

1 

0.4 

0.4 

0.4 

t 

1 

0.6 

0.7 

0.8 

1.0        I 

27 

2.6 

2.5 

2.5 

1 

1       2.5 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

2.6 

2.9        3 

28 

2.8 

2.6 

'       2.5 

2.3 

2.2 

2.1 

'       2.0 

2.0 

2.0 

1       2.2 

Z2        2 

29 

1.3 

1.2 

1.2 

1       1.1 

1.0 

!       1.0 

1.0 

0.9 

0.9 

0.9 

1.0        1 

30 

1.0 

1.0 

1.0 
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2.9 

2.9 

2.8 

2.7 
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5.22 
15.30 


IIo      üOJiyAHH. 


1 


10 


3j 

7J 

:3J 
•iii 

m 

IX 

IT, 


3.36      X 


14.01       14.11      14; 


J 


1.11 
3.80 

8.15 
13.73 
18.90 

21.67 
27.26 
27.65 

24.65 
19.41 
10.38 

5.17 
15.16 


1.11 
3.78 

8.14 
13.74 
18.95 

21.71 
27.32 
27.63 

24.63 
19.35 
10.34 

5.15 
15.15 


1.10 
3.86 

8.28 
13.99 
19.19 

22.00 
27.61 
27.88 

24.83 
19.52 
10.41 

5.16 
15.32 


1.09 
4.02 

8.50 
14.31 
19.46 


is: 


22.28  :"' 
28.01 

28.21  -''' 

25.08  .    :i+J 

19.73  ^^] 

10.53  :    r>\ 

5.21 


15.54 


j.y 
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Resume. 

Temperatur  des  Erdbodens 


m 


in    der    Tiefe    0.20. 


1   ■ 

n 

0    n  0 

Jl    J   Ä   H    H. 

■ 

N  a  C 

h  in  i  t  t  a 

g. 

Cpe^HJ 
Mittel. 

1 

2 

- 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9      ;     10 

11 

12 

-0.50 
3.69 

-0.46 
3.97 

-0.41 
4.35 

-0.36 
4.77 

-0.33  -0.31 
5.13       5.41 

-0.29 
5.59 

-  0.28 
5.64 

1               1 

-0.27    -0.25 
5.60 ;     5.49 

-0.26 
5.36 

-0.27 
5.22 

-0.38 

4.49 

8.03 
'  14.05 
1  19.51 

8.45 
14.64 
20.06 

8.89 
15.28 
20.63 

9.33 
15.95 
21.20 

9.70 ;     9.98 
16.49     16.89 
21.64  .  21.89 

10.11 
17.09 
22.02 

10.10 
17.10 
21.97 

10.03 
16.98 
21.85 

9.86 
16.76 

21.63, 

1 

9.69 
16.46 
21.35 

9.47 
16.14 
21.02 

8.84 
15.14 
20.24 

22.16 
,  -28.26 
;  28.14 

22.80 
29.02 
28.85 

23.45 
29.77 
29.59 

24.04 
30.48 
30.28 

24.50     24.80 
31.04    31.44 
30.86  ;  31.26 

24.94 
31.66 
31.45 

24.88 
31.64 
31.41 

24.72 
31.45 
31.22 

24.43  ; 
31.12 
30.89  1 

24.11 
30.70 
30.53 

23.75 
30.24 
30.11 

22.97 
2921  , 
29.17 

'  24.24 
'  17,85 
i    0.26 

24.89 

18.55 

8.69 

25.53 

19.28 

;     9.15 

26.11 

19,92 

9.55 

26.55     26.84 

20.35     20.53 

9.84 1     9.97 

26  88 

20.45 

9.94 

26.76 

20.25 

9.83 

26.52 

19.94 

9.66 

26.17 

19.57 ; 

9.43 

25.82 

19.18 

9.22 

25.45 

18.81 

8.99 

24.99 

18  58 

8.78 

3.41 

3.57 

.     3  79 

3.99 

4.13       4.19 

4.19 

4.15 

4.06       3.93 

3.84 

3.77 

• 

3,68 

1  14.76 

1 

1 

15.25 

15.78 

1 

16.27 

16.66 

16.91 

17.00 

16.95 

16.81 

16.59 

16.33 

16.06 

15.48 

m 


in    der    Tiefe    0.84 


m 
1.65 


m 
3.26 


m 
3.99 


V  0  rin  1 1 1  a  ff. 


10 


Nachmittag. 


1 


10 


Cpe^^H, 
Mittel. 


1     no  nojryÄHH. 
1    Nachmittags. 


4.42 
4.61 

8.12 
12.35 
17.15 

19.72 
24.18 
25.94 

24.57 
20.79 
13  62 

8.11 
15.30 


4.40 
4.62 

4.39 
4.64 

4.40 
4.66 

8.14 
12.37 
17.16 

8.15 
12  39 
17.18 

8.19 
12.42 
17.19 

19.73 
24.20 
25.94 

19.74 
24.22 
25.95 

19.77 
24.26 
25.96 

24.57 
20.77 
13.60 

24.56 
20.75 
13.56 

24.54 
20.72 
13.55 

8.10 

8.08 

8.07 

15.30 

15.30 

15.31 

4.38 
4.67 

8.21 
12.45 
17.20 


4.36 
4.69 

8.24 
12.47 
17.22 


4.35 
4.70 

8.23 
12.49 
17.24 


19.79      19.81  :  19.82 


24.28 
25.97 


24.31 
25.97 


24.32 
25.97 


24.53  I  24.52  24.50 

50.72  I  20.70  20.67 

13  52      13.51  13.48 

8.06  I     8.06  8.04 

15.32  i  15.32  15.32 


4.34 
4.70 

8.24 
12.51 
17.22 

19.82 
24.32 
25.96 

24.47 
20.63 
13.43 

8.02 
15.30 


I' 


4.38 
4.66 

8.19 
12.43 
17.20 


!  19.77 
24.26 
25.96 

24.53 
20.72 
13.53 

8.07 
15.31 


8.90  ■  13.95  14.53 

7.23  12.29  13.30 

8.63  11.55  12.41 

10.96  11.63  !  12.05 

14.49  12.53  1  12.34 


16.84 
19.93 
22.17 

22.16 
20.33 
16.38 


13.76 
15.13 
16.58 

17.45 
17.76 
17.09 


13.11 
14.04 
15.11 

16.00 
16.57 
16.54 


11.94      15.51   I  15.68 

I 

15.00      14.60      14.31 
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KpaäHlfl.  Extreme, 


n 

OS 

EZ2 


in    den    Tiefen: 


O.Ol  Meter. 


H 


0.02  Meter 


Toxh 
Jahr. 


8.1 

-12.4 

20.5 

21.4 

-  6.8 

28.2 

36.8 

j-   1.4 

38.2 

53.7 

'       0.7 

53.0 

58.4 

1     10.5 

47,9 

59.2 

10.1 

49.1 

59.4 

16.5 

4  2.9 ; 

58.2 

i     15.6 

42.6  1 

56.7 

,     12.9 

43.8 

41.1 

'       3.2 

44.3 

26.4 

!-  2.2 

28.6 

11.9 

-  3.3 

15.2 

59.4 

—  124 
1-.»  1 

71.8  • 

6.4 
20.8 
34.8 
48.2 
52.5 
52.0 
52.4 
51.6 
50.6 
36,1 
22.6 
10.7 


11.2 

5.6 

0.2 

2.8 

11.4 

10.4 

17.1 

17.2 

13.7 

'  2,1 

-  1.4 

2.1 


52.5     —11.2 


0.05  Meter. 


0.10  Meter. 


0.20  Meter. 


I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

jähr. 


3.0 
17.2 
27.8 
32.5 
39.6 
40.6 
43.6 
42.5 
4J.2 
32.7 
19.1 

8.9 

43.6 


1-   9.1 

-  3.5 
I       0.9 

1.0 
'  12.9 
,  11.9 
'  J  9.4 
I  1 9.7 
15  6 
!-  0.1 

-  0.7 

-  1.0 


12.1 
20.7 
26.9 
28.5 
26.7 
28.7 
24.2 
22.8 
25.6 
32.8 
19.8 
9.9 


9.1   .     52.7 


0.1 
13.0 
21.5 
30.4 
35.2 
36.0 
39.7 
37.6 
36.0 
28.5 
KkI 

7.1 

39.7 


■  6.7 

1.5 

2.2 

6.5 

14.6 

13.5 

21.0 

22.4 

17.7 

3.6 

1.3 

0.4 


6.8 
14.5 
19.3 
23.9 
20.6 
22.5 
18.7 
15.2 
18.3 
24.9 
14.8 

6.7 


0.40  Meter. 


6.7   ,     46.4 


0.4 
9.4 
15.3 
23.8 
27.5 
28.9 
35.3 
34.3 
33.0 
25.4 
14.4 
6.2 

35.3 


■   2.6 

0.0 

4.4 

8.6 

15.6 

16.4 

22.3 

23.7 

19.1 

6.3 

2.9 

1.4 


3.0 
9.4 
10.9 
15.2 
11.9 
12.5 
13.0 
10.6 
13.9 
19.1 
11.5 
4.8 


-  2.6        37.9 


2.2 

7.2 
12.1 
19.3 
22.2 
24.8 
30.7 
30.2 
29.1 
23.6 
13.4 

6.4 

30.7 


I 


0.2 

0.« 

6.1 

10.2 

16.5 

18.9 

23,1 

25.3 

21.6 

11.5 

5.8 

3.6 

0.2 


I 
I 


0.Ö4  Meter. 


1.65  Meter 


I 

II 
III 
i\' 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
ij  XII 

'\  Jahr. 


6.3 
6.4 
10.1 
15.3 
18.6 
2J.1 
26.2 
26.8 
26.4 
22.6 
16.4 
9.7 

26.8 


3.4 

3.3 

6.5 

10.1 

15.3 

17.9 

21.1 

25.1 

22.6 

16.5 

9.8 

6.5 

3.3 


2.9 
3.1 
3.6 
5.2 
3.3 
3.2 
5.1 
1.7 
3.8 
6.1 
6.6 
3.2 


3.26  Meter. 


3.99  Meter. 


10.7 
7.7 
9.4 
1 2.4 
15.7 
18.0 
21.6 
22.6 
22.7 
21.4 
18.8 
14.0 


7.5 

6.9 

7.7 

9.5 

12.6 

15.6 

18.1 

21.6 

21.5 

18.9 

14.2 

10.5 


32 
0.8 
1.7 
2.9 
3.1 
2.4 
3.5 
1.0 
1.2 
2.5 
4.6 
3.5 


23.5   I     22.7 


6.9  1     15.8 


14.8 
13.0 
11.7 
11.9 
13.2 
14.4 
15.9 
17.1 
17.7 
17.9 
17.7 
16.5 


13.0 
11.7 
11.4 
11  5 
1K9 
13.2 
14.5 
16.0 
17.1 
17.6 
16.5 
14.6 


17.9        11.4 


1.8 
1.3 
0.3 
0.4 
1.3 
1.2 
1.4 
1.1 
0.6 
0.3 
1.2 
1.9 

6.5 


15.1 
13.9 
12.8 
12.1 
12.7 
13.5 
14.5 
15.6 
16.4 
16.7 
16.7 
16.2 

16.7 


13.V 
12.8  i 
lÜl  ' 
1 2.0 
12.1 
12,7 
13.r. : 
14.6 
15.6 
16.4 
16.2 
15.1 


I 


1 


12.0       i 


HABJIIO^IEHIH 


HAÄt 


ENnßPiTfPOlO  nOHBbl, 

npOHSBEAEBBUil  Vh  TE4>IECCK0JI  «ESEHECKOS  OECEPBATOPDI 


B-B 


1890 


roAy. 


BEOBACHTUNGEN 


DER 


imum  DIS  ERDBODENS 

IM  TIFLISSER  PHYSIKALISCHEN  OBSERVATORIUM 

IM  JAHRE 

1890. 


.gcs— . 


IlapoBaji  CKOponcMaTHx  H.  H.  JIhbepmaha,  MHxafijiOBCKaii,  64. 

4895. 


üetiaTaHO  no  pa  cnopHMceHiio  ThcJdjihcckom  4>H3HqecKOÄ  OöcepeaTopm. 

ABrycTL  1895  r- 

9a.  IIlTejmHHrB. 


BBEJÜEHIB. 


HacTOJiniiK  tomi»,  saKJiioqaion^iS  Ha^üioAeHifl  hsa'b  TetfaepaTypoH)  no^BH  vb  Th^)- 
3a  1890  roA'By  sanoJiHfleT'B  eodoio  npo6:bj[x,  cyn^eeTBOBaBiuifl  ao  eiixi  nopi  vi 
ATCTByion^HX'b  HSAaHiflxi»  Ti^iifleesofi  06eepBaTopiH;  HaqHHaa  ei»  1891  roAa 
DAenifl  hha'b  TeKnepaTypon  no^BH,  ne^aTaBinifleJi  ao  cidcb  nop^  ota^jibheimi  HSAa- 
»,  ny6jHKyH>TeA  BiicT'b  cb  ocTajbHUHH  leTeopoJiorHqeeKHHH  h  larHHTBUHH  Ha6jno- 
iH  (MeepBaTopii. 

OrflocHTeiBHo  Bci^x'B  A^HHUXT»  TemnepaTypHy  saRjiioqaioiuHXCfl  wb  HacTOfliueui 
,  eaiAycTT»  sai'bTHTB,  hto  ohb,  Kasi»  h  bi»  npeASAy^i^  roAa,  a  Taiuse  q  bi> 
I  roAy» — Be  npBBeA6HH  k'b  BOAopoAHoiy  Tepioierpy. 

ycTaeoBRa  TepioMOTpoB'L  AO  rjyÖHBH  4-  M6Tpa  oCTaBajiacB  la-xe,  qTO  h  \vb 
BAyu^ie  roAUy  to^ho  Tasse  cnoco6x  BOAeflifl  Ha^juDAeuifi  h  <j[)opHa  rxi  neqaTaHifl 
msi  upexfljfl.  HoBHHH  aa  btoti  pasi  BBJBioTCfl  BaÖjiioAeHia  no  TepMoierpy  na 
ni  6,47  lexpa,  ne^aTaioniiaefl  SAi^Cb  sa  Bpeua  ex  Maa  1889  roAa  no  A^KaÖpb 
i)  roAa.  XoTB  ycTaHOBKa  9Toro  TepMOMeTpa,  onHcanHaa  hhoh)  bo  BueAOHii  kx 
Waiaui»  sa  1888  h  1889  r.r.»  h  6uji^  saKOBqeaa  eo^e  b'b  A^BaÖpi  1888  r., 
(0  peryjrapHHa  HaÖJiiDAeHia  no  HOHy  naqajiHCb  TOJibKo  cb  anptjifl  1889  roAa, 
SEKi  AO  BToro  BpeieHH  paaöyxaaie  h  neKpHBjieHie  A^P^BflflHux'b  TpyÖKH  h  peMsH 

qaeTo  i'bmaüH  BUTacKHBaBiio  TepHOMOTpa.  JI,a  n  Kpout  Toro,  HadJiioAeHia  Bcsopt 
i  ycTanoBSH  TepHoieipa  Boo6nie  bh^jih  Öu  najo  ulbnu^  TaKi  naKi  npoAOJisaBmiaca 
BHo  AOJiroe  BpoMfl  pacKonEa  h  paspuxjieBie  noqBH  HapyuiHJiH  HopHajibHoe  pacnpe- 
ne  TemepaTypu  hT>  cjioax'b  no^BU,  h  sysno  6ujio  jifiÄVO  SA^Tb,  nosa  TemnepaTypa 

HaöüiOAeHifl  no  TepHOMexpy  na  rjiy6nHt  6,47  v.  npoHSBOAHJiHeb  Boo6n(6  qepes'b 
He  naTb    ahbS,   HMeBBO — 3,    8^  13,  18,  23  h  28   qHCjra    sasAaro    Mteaiia. 


II 

F.  9.  Acea4»pefl,  KOTopuK  Öojihmm  ^aenio  opoHSBOAUJ'B  9th  Ha^jiioAeHJfl,  npH  or 
Tax'B  TepHOMOTpa,  pasAtjieHHaro  Ha  0.^2,  nojbsOBajiefl  jynoS,  TaK'B  qro  lon 
OTcqHTHBaTB  GOTHA  jsfiäE  rpa^jca.  MtcflqHHfl  cpeAHifl  TeinepaTypH  nonnu  Ha  mO 
6.47'  M.  npeACTäBJflio'rB  ne  npocTEia  epeAnifl  hsi  6  ysasaHHHrB  Ha(5iiDj(eHi8 
ji(aro  AftHHaro  Miefli^a;  ji^är  nojyqenifl  MicflqHUXi»  epeAHHXi  Hyreirb  rpa<|)HHe 
HHTepnojfli^iH  onpeA'b^flJiaeB  B'bpoflTHafl  xeimepaTypa  ji^ilb  Baz^aro  ahh  h  ir?&  9 
AaHHHXx  BHqHCJiiiJiHeb  cooTBiTeTBeHHHfl  Mtefl^HEifl  cpeAHifl.  Ha  Tasofi  rjryÖHHi  ri 
Henifl  TennepaTypu  iipoHCioji.flT'B  KpaHBO  MeA^ieHHo,  Tas'B  qio  aüa  RazA^ro  otaIj 
Haro  AHfl  jrerKo  HHTepnoüHpoBaTB  eooTBtTCTBeHHyio  Teineparypy  no  npaBHjims 
spiBUHl,  eBfl3£IBaH){^HM^  HenoßpeAGTBeHHO  Ha($iH)AeHHUfl  bojh^hhh.  TaK'B  Kasi  Bin 
eBBB(i&ie  aroro  repaioHeTpa  b3%  SHa^iHTejBHofi  rjyöBHS  h  ore^eTi  npoAOJ2caR)Trfl  i 
GROJibBÖ  6onhme  BpeMeHH,  h'Ih'b  y  ooTajbuux'B  TepHOHeTpou'B,  to  npHM'&HeHo  c^a 
npHönocoßjieflie,  ^tö^ö  cAiJiarB  TepMOMCTpi  AOCTaToqno  HeqyucTBBTejiBHöM'B:  npi  v 
HOCTH  B*b  lö^  MexAy  TeMneparypoH)  BOBAyxa  h  noKasaHieMi  TepMOMexpa  nfb  nm 
1   MHHyTH  HSMiHeHie  BT»  noBaBaflia   TepMoaieipa  ne  AOCTHraeT'b  0.^01. 

OtHOGHTeJibHo  npoBcmeAuiBX'B  nepen'bH'B  noqBeBHEix'B  TepMoieTpoB'B  h  nenpaBf 
HoeTefi  B'B  Ha6jrH)AeHiflX'B  npHBoxy  cji'bAyioiiiifl  saMi^aHifl,  AOCTasjeHHEifl  hhI^  r.  F. 
Aeca({)peeH'B. 

Bo  BpeMfl  npoBtpBH  ToqeR'B  nyjifl  3  AHBapa  1890  roA&  B'B  10  qae.  noncu 
TepMOHOTpi»  Jt  164,  HaxoABBmiSefl  Ao  dToro  Ha  rjiyÖHHi^  O.Ol  m.,  h  TepioieTpi.^  i 
CB  rjryÖHHEi  0.02  h.  nepeH'butoHu  oabhi»  na  HtcTo  Apyroro.  IlepeeTaHOBBa  TepMOier? 
npoHSBeAena  BCJ'bA^^'rBie  Toro,  ?to  TepHOMeTp'B  Jt  240  HirberB  hI^cbojibbo  lesv 
pesepByaprb  (nonepeiHHRi  ero=9.2  m.m.)h  noTOMy  öojite  roACffB  am  BepxHjiro  cjoa  noi 
q-kMi  TepMOMeipi  J€  164.  Btotb  nocjtAHifi  TepMoMeTpi  29  aBrycra  noBpezAe? 
B'B  11  qac.  yxpa  BaMteen'B  lepMOMeTpoMi  X  239  (Oyca),  BoropHÄ  no  BeiniiH^ 
BOHCTpyKuiH  cooTßiTCTByerB  TcpMOMOTpy  J6  240. — KpoMt  Toro  eme  crtAy^ 
TepMOHerpH  BCJitACTBie  noBpexAeHifi  cA^jiajiHeB  neroAHUMn  B'B  ynoTpe(5jieHiin  n  n 
HeHH  ApyrHMH:  21  ACKaöpa  nocjit  2  qac.  nonoJiyA.  TepMOMeTp^  Jß  273^  hh  ny^ 
0.20  M.  BaM'hneH'B  TepMOMCTpoM-B  F.  $•  0.  J€  21*;  9  anptja  B'B  6  lac.  i 
TepMOMeTp'B  J6  271^  na  rjyÖHBt  0.40  m.  saMtHOH'B  repMOMOTpoHt  J6  266^ 
27  MapTa  B'B  1 1  qac.  yipa  TepMOMeTp'B  J6  268*  na  rjr.  0.84  m. — repioicTj 
J6  266*;  oöa  nocJitAHie   TepMOMSTpa    npnaaAJezaT'B   B'B  oAHofi    cepi«    cb  npezi 

TOpMOMeTpaMH. 


in 

TepioHeTpr»  na  noBepiHoera  noqBU  m>  8  qac.  yxpa  9  osTfltfpfl  He  öuji'b  norpy- 
HHJcfleS  nojEOBHHofl  mapHKa  vh  neeoKi»^  sasi  sto  npHHATo  sa  npasHjio  e^B 
ra  1886  roxa;  BipoflTHo  necoi&'B  yxe  cb  6  0KTfl6pfl  öbjci  eHeceni  BtTpon. 
y  TepioMeTpa  Ha  rjryÖHffb  0.05  m.  b'b  8  ?ae.  yrpa  4  ^Bpau  on  a^P^bahhoS 
H  oTcrynHia  seHJifl,  les^y  t^m'b  Ran  bo  Bcix'K  noAOÖHUX'B  ejiyvaflrb  oöpa« 
niüefl  OTB  xoj[OAa  hüh  otb  tfojbmotf  eyxocTH  ih^oje  TOT^aci  se  yne^Tosaneb. 
Kor^a  (TB  HORepxHoeTH  ho^bh  Ha^'B  lepiOHeTpaHK  BiTpoirb  ynoeHJicfl  neeoK'By  to 
nmii  BtTpa  AOJisea'B  öuäi»  saMtHATbCfl  eooTKbTCTBeHHUH'B  BOJHqectBOffb  HOsaTo^ 
tii  6ypH  30  mapTa  9Toro  CAtjano  ne  6uäo,  xaKi  qro  b'b  8  qae.  ytpa  31  Hapra 
^  TopioieTpa,  KOTopafi  aojsbh'b  üezaTb  na  r;[y6HHt  O.Ol  m.^  E2iijifiE%  oÖHaacen- 
Toqno  Tasse  naA'b  oeTajbHHHH  TepHOHeipaMd  noBepxHocTb  ho^bu  6ujia  ho^th 
eaHT.  HHxe  HapoK'B,  noKasuBaioiiiHX'B  HopHajiBHyH)  Bseory  noßepxHoeTH  ho^bh. 
y  lepHOueTpa  na  rjiy6iiH'&  0.20  h.  nocit  noJiyiHa  28  AHBapa  qacTB  pTyrnaro 
[sa  oTA^^HJacB  h  npH  noHEsenii!  TeiaepaTypH  ne  ejrtAoaaJia  sa  ocTaiBHoS 
D,  qTO  Ao  8  qac.  yrpa  29  nHBapa  ocTaBajocb  HssaM'bqeHHHii'B.  Tose  hobto- 
^  noejit  6  qae.  yipa  24  aapi.ifl;  hotomi»  b'b  ho^b  ei  26  na  27  anpiia  h 
I  BB  9  ^'dc.  Beq.  Gab  sthmi»  so  TepMoueipoM'B  b'b  orqeTHOH'B  ro^y  qacio  cjyqajocB, 
BpocTB  H  neeoB'B  npoHHKajTB  B'B  AopeBflHHyio  TpyÖsy  h  hxi  npnxoAHJEOCB  OTTy^a 
th]  TaK'B  6uÄo:  11  h  18  Hapra,  16  aapijfl,  23  b  30  Man,  12  iiOHfl, 
)  H  18  mÄ&y  11   aBryeTa  h  4  Aesa^pfl. 

IIpH  o6pa6oTK'b  HaÖJEOAeHiO  npHHUTH  bo  BUQMaHie  Bci  Boo6iiie  nonpaBKH  TepHO- 
R)  cooTBiTCTfieHHO  HpoB^pst  "^j  Hy.ieBux'B  TogeKi  B'B  üBBapt  1890  roAa* 
aneAmifl  in»  Te^eniH  roAa  HSHiHeHk  nonpaBoicB  npHBOiiflTCfl  HHxe  bi»  HeÖoiBmoS 
iK'b  wb  TOM'B  xe  nopüABi^»  KaK^B  H  B'B  npeAUAyiAie  roAu;  poMeBifl  hvl^i^u  A^iorB 
H,  B^  BOTopue  HSM'bHeHie  otfHapyxeHo;  okojo  uphboahhhx'b  nonpaBOKT»  a^hh 
i  H  qHCJio^  e^B  BOToparo  BBOAeHa  BOBaa  DonpaBBa.  Ecjiu  nonpaBBa  HSH'bHHjacB 
qtH'B  Ha  1  AecHTyH)  AOüK)  rpaAyca,  to  osa  pacnpoA'bJiAjracB  nponopuioHajiBHO 
n;  xaB'B  6ujih  BnocJi'bACTBiH  HenpaBüeHü:  nosasaHifl  TepMOMCTpa  na  noBepx- 
soqBU  B%  la'b  nonpaBBOio+O.^l;  TopMOHerpa  Ha  rjiyÖHHt  0.02  h. — B'B  Hat 
8KO!o+0.^1,B'B    iH)H4+0.^2    H    B'B    JH)j'fe+0^.3,  H  HaBOHeit'B    TcpHOMexpa  Ha 

A  0.10  M. — B'B   iH)JltH-0.^2   H  B^  ceHTHÖpt+O.^l. 


*)  CpaB.  BBCAeme  ki  xeTeopojiorHHecKHM'b  Ha6j[K)AeHiaM'i>  sa  1889  toa'b. 
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Tiefe  repraesentiren  nicht  das  einfache  Mittel  aus  den  6  direeten  BeobachtB 
^en  eines  jeden  Monats,  sondern  es  wurden  zur  Bildung  der  Monatsmittel  i 
wahrscheinliclißn  Temperaturen  für  jeden  Tag  durch  graphische  Inlerpolaü 
abgeleitet  und  aus  diesen  Werthen  die  entsprechenden  Monatsmittel  berechiy 
In  dieser  Tiefe  gehen  die  Aenderungen  der  Temperatur  nur  sehr  langsam  i 
sich,  und  es  können  daher  die  jedem  einzelnen  Tage  entsprechenden  Tempei 
turen  nach  der  regelmässigen  Curve,  welche  aus  der  Verbindung  der  direci 
Beobachtungen  erhalten  wird,  mit  grosser  Sicherheit  interpolirt  werden.  : 
das  Heraufziehen  und  die  Ablesung  dieses  tiefsten  Thermometers  etwas  lan^ 
Zeit  als  bei  den  anderen  Erdthermometern  dauert,  so  ist  besondere  Vors« 
getroffen  um  dass  Thermometer  recht  unempfindlich  zu  machen;  bei  einer  Tc 
peraturdifferenz  von  15°  zwischen  der  Temperatur  der  Luft  und  dem  Ther 
meterstande  tritt  innerhalb  I  Minute  noch  keine  Aenderung  in  den  An^ 
des  Thermometers  ein,  die  je  O'^.Ol  erreicht  hätte. 

In  Bezug  auf  die  bei  den  Erdthermometern   vorgekommenen  Aenderui 
und  Störungen    sind    folgende    Bemerkungen    zu    machen,   die  ich  ganz  Hei 
E.  B.  Assaffrey  zu  verdanken  habe. 

Gelegentlich  der  Verifikation  der  Nullpunkte  wurde  am  3.  Januar  IS 
um  10*^  p.  m.  das  Thermometer  X  164,  welches  bisher  in  O.Ol™  Tiefe  ; 
standen  hatte,  gegen  das  Thermometer  Jß  240  aus  0.02°^  Tiefe  ausgetausc 
der  Umtausch  der  Thermometer  wurde  vorgenommen,  weil  X  240  ein  et\ 
kleineres  Reservoir  (Durchmesser  9.2™"^)  besitzt  und  deshalb  für  die  ober 
Bodenschicht  besser  geeignet  ist  als  das  Thermometer  X  164.  Dieses  letzt 
Thermometer  wurde  am  29.  August  beschädigt  und  um  H^  a.  durch  A;  2 
(Fuess  Patent)  ersetzt,  welches  nach  Grösse  und  Cönstruction  dem  Thermome 
hJ6  240  entspricht. 

Ferner  wurden  noch  folgende  Thermometer  durch  Beschädigung  unbn 
bar  u.  mussten  ersetzt  werden:  am  21.  December  nach  2**  p.  m.  das  Ther 
raeter  Jfi  2731»  in  0.20»  Tiefe  durch  T.  $.  0.  J«  21*,  am  9.  April  um  6- 
das  Thermometer  J«  27 1»  in  0.40«^  Tiefe  durch  Ji  266^  und  am  27.  it 
um  11^  a  das  Thermometer  X  268»  in  0.84"^  durch  266»;  die  beiden  l-i 
genannten  Ersatzthermometer  sind  von  derselben  Serie  wie  die  früheren  Tl-^ 
mometer. 


• 
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Das  Thermometer  auf  der  Erdoberfläche  war  um  8^  a.  am  9,  October  nicht 
Jer  unteren  Hälfte  der  Kugel  in  den  Sand  eingesenkt,  wie  solches  seit 
August  1886  als  Regel  angenommen  ist;  wahrscheinlich  war  der  Sand 
i  am  6.  October  durch  den  Wind  fortgeweht  worden. 
Bei  dem  Thermometer  in  der  Tiefe  von  0.05^  stand  um  8^  a.  am  4. 
aar  die  Erde  vom  Holzkanal  des  Thermometers  ab,  während  sonst  ähnliche 
i  Frost  oder  grosse  Trockenheit  sich  bildende  Spalten  sofort  zugedrückt 
m.  Wenn  von  der  Oberfläche  der  Erde  über  den  Thermometern  durch  den 
I  Sand  fortgeweht  wird,  so  soll  derselbe  gleich  nach  dem  Nachlassen  des 
les  ersetzt  werden.  Dieses  war  nach  dem  Sturme  am  30.  März  aber  nicht 
lehen,  so  dass  am  31.  März  um  8^  a.  die  KugeKdes  Thermometers,  wel- 
in  O.Ol™  Tiefe  liegen  soll,  vom  Sande  entblösst  vorgefunden  wurde; 
bei  den  anderen  Thermometern  war  die  Bodenoberfläche  um  etwa  1  Cen- 
er  unter  die  Marken  erniedrigt,  welche  die  normale  Höhe  der  Erdoberfläche 
ebnen. 

Bei  dem  Thermometer    in    0.20°^   Tiefe    hatte  sich   am   Nachmittage  des 

Januar  ein  Theil  des  Quecksilberfadens   abgetrennt   und   w^ar   deshalb  beim 

m   der  Temperatur    dem    übrigen    Quecksilber    nicht  gefolgt,  was   bis  zum 

Januar  um  8^  a.    unbemerkt    geblieben  war.  Das  Gleiche  wiederholte  sich 

6^^  a.  am  2i.  April,  dann  in  der  Nacht  vom  26.  auf  den  27.  April  und 

k  Mai  um  9^  p.  Bei  demselben  Thermometer  traten  in  diesem  Jahre  mehr- 

Störungen    dadurch    ein,    dass  Feuchtigkeit  und  Sand  in  den  Holzkanal 

then  und  aus  demselben  entfernt  werden  mussten.so  am  11.  und  18.  März, 

6-   April,    am    23.    und    30.  Mai,   12.  Juni,  6,   15.    und  18.    Juli,  am 

August  und  am  4.  Becember. 

Bei  der  Bearbeitung  der  Beobachtungen  wurden  im  allgemeinen  die  Cor- 
men  der  Thermometer  entsprechend  der  Nullpunktsverification  *)  im  Januar 
)  berücksichtigt.  Im  Laufe  des  Jahres  traten  aber  vielfache  Aenderungen 
;.^orrectionen  ein,  welche  unten  in  einer  kleinen  Tabelle  von  derselben  An- 
mg  wie  in  den  Vorjahren  zusammengestellt  sind;  die  römischen  Zahlen 
1  den  Monat  an,  in  welchem  die  Aenderung  constatirt  wurde,  und  neben 
betreffenden    Correction    sind  Monat  und  Datum  bezeichnet,  von  wo  ab  die 

*)  Cf.  die  Einleitung  za  den  meteorologischen  Beobachtungen  für  1889. 
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neue  Correction  berücksichtigt  worden  ist.  Betrug  die  Äenderung  der  Cörredk 
mehrere  Zehntel  Grade,  so  wurde  sie  der  Zeit  proportional  vertheilt;  so  viiri 
nachträglich  berücksichtigt:  beim  Thermometer  auf  der  Erdoberfläche  im  I 
die  Correction  H-O"".!,  beim  Thermometer  in  0.02"^  Tiefe  im  Mai  -f-OMi 
Juni  +0°.2  und  im  Juli  H-0°.3  und  endlich  beim  Thermometer  in  der  Ti^ 
von  0.10^   für  den  Juli+0^2  und  für  tlen  September  -f-OM. 

Für  das  Thermometer  Jß  275»  in  der  Tiefe  von  6.4 7°*  wurde  durch  Vt 
gleichung  desselben  mit  dem  Normalthermometer  Qeissler  J6  9  für  Tempcratdr 
zwischen  14°  und  16°  die  Scalencorrection  +0°.03  C.  gefunden.  In  Deceral 
1888  betrug  die  Nullpunktscorrection  dieses  Thermometers  — OMl  und  i 
entsprechend  wurden  die  Ablesungen  im  Jahre  1889  um  — O^'.OS  c-orrigirt: 
Januar  1890  betrug  die  Nullpunktscorrection  nur  wenig  abweichend  — 0'. 
und  es  wurde  im  Jahre  1890  darnach  die  Correction  — 0°.09  berücksichtis: 

Die  Ausführung  und  Berechnung  der  Beobachtungen  hat  unt^r  der  ti 
mittelbaren  Leitung  des  Geholfen  des  Directors,  Herrn  E.  R.  AssafErey,  sti 
gefunden,  der  auch  den  Druck  Oberwacht  hat. 

Ed.  Stelling, 

Director  des  Ohservatorima 


IIsM'bHeilifl  nonpaBOKi  noHBOHHHX'b  xepmoMeTpoBi 
Aenderungen  der  Correctionen  der  Bodenthermometer 

na  rjiyÖHHi: — in  der  Tiefe: 


1890 

Monate. 

m 
0.00 

in 
0.02 

m 
0.05 

m 
0.10 

m 

0,84 

I 

0^0  l.I 

0<>.0  l.I 

0«.0  l.I 

00.0  1.1 

0«.0  27.ni 

VI 

+0.2  l.VI 

— 

+0.1  l.IV 

+0.4  27.V 

— 

VIII 

-0.1  l.VIII 

1-1-0.4  l.VIII 
\    0.0  29.VIII 

+0.1  l.VII 

+0.4    l.VIII 

— 

XI 

— 

-0.1  1.XI 

+0.1  l.IX 

+0.2    1.x 

— 

XII 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

--0.1  l.VII 

m 
1.65 

0«.0  l.I 


+0.1  Ifl 


OnenaiKH. 


1890. 


Druckfehler. 


leite. 
2 

6 
9 


25 
40 


64 


66 

78 

82 

100 


127 
153 


HhCIO  H  MiCflll^. 

Haci. 

Datum  u.  Monat. 

Stunde. 

HHBapa  10  JanTiar 

4^ 

1       . 
.         10        , 

6\ 
Cpe^H. 
Mittel 

•        23         , 

« 
1 

^espaifl    9  Februar 

MapTE    1  März 

6^ 

2        „ 

7\ 

I 

r,         24          , 

1 

AnptiA    1  April 

iV 

8        , 

1 

Mafl  26  Mai 

A 

n              n              1» 

8\ 

I 

lK)Hfl     4           « 

A 

Ima  26  Juli 

A 

.       31       . 

• 

ÄBrycTa  18  August 

10  *p 

1 

Obtaöpa  11  October 

A 

HaneHETaBo: 

Ci^xj^Th: 

Ist  gedruckt: 

Soll  heissen: 

— 

-2.4 

4.7 

-4.7 

-0.69 

-0.69 

-1.71 

-1.71 

2.5 

2.4 

0.4 

0.4 

0.4 

• 

0.4 

0.3 

0.3 

12.7 

12.7 

12.0 

12.0 

9.1 

19,1 

12.4 

19.4 

23.3 

24.3 

17.6 

17.6 

18.2 

18.2 

33.2 

33.5 

10.9 

10.6 

HlBJnOHEHIM 

HÄjIi1>  TEMnEPATyPOK)   nOHBH, 

npoH3BE;i;EHHHa 

n  TE<»J!ECCKOt  OECEPBATOPia 

BT)  1890  rofly. 
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B1@B1CHT11GE1 

DER    BODENTEMPERÄTUREN, 

ANGESTELLT 

IM  TI.FLISER  OBSERVATORIUM 

IM    JAHRE 

1890. 


-otgo- 


2 


ÄHBapt  1890. 

TepMOMeXpnb    CT>    HCPHBIM-L    lIJapHKOMT> 


1.5  Merpa  HaAi>  noBepzHOCTbio  seMJiH. 

4hcjo. 
Datum. 

Ä 

onojyAHfl.                          Vormi 

t  t  a  g. 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8     j      9 

10 

11      i! 

1 

-  7.4 

-  7.2 

-  7.8 

-  7.7 

-  7.3 

-  7.0 

-  6.5 

-  6.0 

-  1.8 

1.5 

2.8 

2 

-  1.7 

-  2.1 

-  2.6 

-  2.4 

-  2.8 

-  2.7 

-  2.7 

-  2.6 

-  1.8 

-  0.5 

0.6 

3 

-  6.1 

-  5.8 

-  5.5 

-  6.8 

-  7.0 

-  6.4 

-  5.7 

-  4.7 

-  3.4 

-  2.1 

—  0.6  i 

4 

-  2.1 

-  2.2 

-  3.4 

-  5.4 

-  6.7 

-  7.8 

-  6.7 

-  8.6 

-  2.1 

0.3 

2,4; 

5 

-12.1 

-12.5 

-12.1 

-12.6 

-13.0 

-13.0 

—  18.5 

—11.6 

-  4.0 

-  0.1 

2.2 

6 

-  7.6 

-  6.7 

-  5.6 

-  5.6 

-  5.6 

-  5.2 

-  6.0 

-  6.4 

0.3 

5.1 

5.2 

1 

7 

-  8.8 

-  8.7 

-  9.3 

-  9.3 

-  9.1 

-  9.3 

-  7.4 

-  7.8 

0.8 

2.8 

4.1 

8 

-  2.1 

-  2.8 

-  3.2 

-  3.0 

-  3.8 

-  4.6 

-  3.5 

0.2 

0.9 

2.9 

1.0 

9 

-  2.6 

-  2.8 

-  4.0 

-  4.4 

-  4.6 

-  4.2 

-  3.6    -  3.0 

-  2.5 

-  1.5 

-  1.0    - 

10 

-  2.2 

-  2.2 

-  2.8 

-  2.4 

-  2.5 

-  2.8 

-  3.2 

-  3.6 

-  2.2 

-  2.2 

-  1.1 

11 

-  2.4 

-  2.8 

-  3.5 

-  3.5 

-  3.7 

-  3.6 

-  3.4 

-  3.4 

-  3.1 

-  2.0 

-  1.5    - 

12 

-  9.0 

-  8.9 

-  7.1 

-  5.9 

-  5.4 

-  5.0 

-  4.4 

-  1.7 

-  2.6 

-  1.6 

—  1.3 

13 

-  6.5 

-  4.9 

-  5.0 

-  6.6 

-  5.9 

-  5.7 

-  5.1 

-  1.9 

1.2 

2.9 

7.9 

14 

-  2.4 

-  3.3 

-  3.1 

-  4.0 

-  4.8 

-  5.8 

-  6.1 

-  2.6 

-  1.2 

1.4 

6.7 

15 

2.8 

2.8 

1.7 

1.7 

1.4 

1.2 

1.-*. 

1.5 

2.6 

3.1 

4.5 

' 

16 

-  1.2 

-  1.4 

-  1.7 

-  2.6 

-  1.5 

-  3.5 

-  3.2 

-  0.8 

3.2 

4.5 

6.3 

17 

-  7.5 

-  8.1 

-  8.0 

-  7.0 

-  5.7 

-  5.3 

-  5.4 

-  4.5 

-  2.6 

2.1 

10.5 

18 

-  3.0 

-  2.9 

-3.0 

-  3.0 

-  3.0 

-  3.4 

-  2.8 

-  2.7 

-  1.8 

-  0.5 

1.7 

19 

0.4 

0.1 

0.2 

-  0.1 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.8 

1.6 

4.3 

6.4 

5.5 

20 

-  4.1 

-  5.0 

-  4.5 

-  6.5 

-  8.2 

-  8.9 

-  7.5 

-  6.5 

-  4.7 

-  2.5 

1.1       i 

21 

-  5.9 

-  5.4 

-  5.0 

-  5.4 

—  5.2 

-  5.4 

-  6.3 

-  4.4  ;  -  2.6 

2.6 

3.4        i 

22 

-  8.8 

-  9.4 

-  9.3 

-  9.4 

-  7.6 

-  7.4 

-  7.0 

-  6.4    -  4.1 

-  1.9 

3.4        i 

23 

-  7.3 

-  7.8 

-  8.0 

-  8.4 

-  8.3 

-  7.4 

-  6.6 

-  4.3 

-  2.6 

-  1.2 

-  0.1       i 

24 

0.6 

-  0.2 

0.3 

0.1 

-  0.8 

-  1.2  ;  -  2.1 

-  0.4 

3.5 

6.8 

9.5       1 

25 

-  3.0 

-  4.2 

-  4.0 

-  3.9 

-  4.0 

-  3.6  '  -  2.3 

1 
1 

—  1.4  ;       1.3 

4.8 

9.0       1 

26 

-  0.6 

-  1.0 

1 
-  1.6 

-  1.5 

0.1 

1 

1.9  1        1.0 

0.7 

1.8 

3.9 

8.7       { 

27 

3.6 

3.1 

2.6 

1.7 

1.8 

2.3 1        2.6 

2.4 

3.9 

4.3 

1         5.3       ! 
6.4       1 

28 

'1       0.7 

0.7 

0.5 

0.5 

0.5 

0.6 '       0.7  ;        0.7 

1.5 

3.9 

29 

1-  0.4 

0.3 

0.4 

1.0 

0.3 

1.6         1.3 !        1.5 

3.6 

5.7 

6.9       i 

30 

1.3 

0.0 

2.2 

2.5 

1.5 

1.8 .        2.6 

5.2 

8.4 

8.9 

'      12.4      H 

31 

1'  -  3.1 

-  3.6 

-  4.0 

-  4.5 

-  4.6 

-  4.4    -  4.5 

1 

0.2 

6.8 

8.9 

9.5      U 

LMittel. 

1 
-3.50 

-3.71 

—3.75 

-4.01 

-4.06 

-4.02 

-3.76 

-2,72 

0.03 

2.15 

i      4.24 

1 

• 

Januar  1890. 

ThermometeP  mit  geschwärzter  Kugel 
1.5  Meter  über  dem  Erdboden. 


3 


10 


im: 


no   nojiy;(HH. 


Nachmittag. 


8 


10 


11 


12 


Cpejm. 
Mittel. 


tel. 


9.5 
1.4 
0.8 
4.8 
3.8 


5.7 

7.1 
1.9 
0.2 
1.0 


1,8 
5.5 
9.6 
7.7 
5.0 


10.3 
1.8 
5.0 
5.3 
3.9 


4.6 
5.9 
2.8 
11.7 
9.6 


9.0 
5.7 
7.1 
5.5 
12.4 


13.2 


5.78 


8.3 
2.7 
1.2 
3.6 
6.0 


6.5 
8.5 
2.9 
0.5 
0.3 


4.3 
6.9 
11.4 
8.3 
5.7 


7.9 
1.6 
2.4 
4.5 
3.3 


5.7 

1.2 

3.6 

13.3 

8.7 


9.6 
5.5 

10.5 
5.5 

14.1 


9.3 


5.91 


8.0 
0.0 
0.1 
2.9 
5.0 


7.0 
7.1 
2.0 
0.2 
1.4 


3.6 
5.1 
10.1 
5.5 
3.5 


7.2 
1.2 
0.8 
4.3 
0.3 


?.2 
1.0 
3.9 
11.7 
7.6 


7.9 
5.1 
9.6 
6.3 
14.1 


8.2 


4.98 


4.3 

1.0 
1.0 
3.3 
1.9 


0.3 
1.6 
0.8 
0.2 
1.4 


2.6 
2.1 
3.2 
5.9 
2.2 


5.4 
0.8 
0.7 
3.2 
0.3 


2.8 
4.9 
2.3 
7.5 
5.2 


7.0 

3.6 

7.5 

10.5 

11.2 


6.7 


3.01 


2.8 

2.6 

1 
2.9 

1.8 

-  2.0 

-  2.0 

1.4 

-  1.6 

-  1.6 

6.0 

-  7.4 

-  8.8 

4.3 

-  5.6 

-  6.4 

2.3 

-  3.2 

—  5.3 

0.6 

0.8 

0.4 

0.8 

-  1.4 

--  2.0 

1.5 

-  2.0 

-  2.4 

1.6 

-  1.7 

-  1.8 

3.1 

-  4.2 

-  5.5 

2.6 

-  4.5 

-  4.4 

0.3 

-  1.0 

-1.0 

2.1 

0.0 

0.1 

1.6 

0.6 

-  0.3 

0.5 

-  2.5 

-  3.7 

0.8 

-  1.2 

-  1.3 

1.5 

1.9 

1.4 

0.8 

-  2.3 

-  1.8 

2.7 

-  3.1 

-  4.9 

2.6 

-  4.2 

-  5.8 

1.0 

-  2.6 

-  3.0 

0.9 

1.8 

1.9 

4.1 

2.0 

0.1 

2.9 

1.0 

1.3 

5.5 

5.3 

6.1 

2.6 

1.7 

1.7 

3.3 

1.9 

2.0 

4.1 

2.9 

1.9 

6.0 

2.5 

1.2 

5.3 

3.6 

2.0 

0.30 

-0.71 

-1.26 

—  d.z  I 


2.6 
22 

•1.7 
9.8 
7.8 


—  3-2  —  5.3   —  6.3  !—  7  0  —  7  7   — 

0.6 
2.0 
2.7 
1.9 


6.0 
4.6 
1.6 
0.4 
0.9 


4.5 
1.8 
1.4 
2.0 
4.8 


6.5 
3.9 

2.1 
1.1 
0.4 


4.9 
1.5 
1.6 
1.8 
0.6 


3.0 


-1.70 


2.0 

2.2 

2.2 

1.1 

2.5 

-  3.1 

-  3.8 

-  5.9 

•1.8 

-  1.9 

-  2.0 

-  2.0 

10.1 

-10.8 

-11.4 

-11.5 

8.6 

-  8.9 

-10.1 

-  9.1 

7.0 

-  7.7 

-  8.2 

-  8.6 

0.6 

-  0.1 

-  0.4 

-  1.0 

2.1 

-  2.0 

-  2.0 

-  2.2 

2.0 

-  2.1 

-  2.0 

-  2.3 

1.6 

-  1.8 

-  2.0 

-  2.2 

6.7 

-  7.4 

-  7.8 

-  7.9 

5.4 

—  5.4 

-  5.9 

-  6.1 

1.2 

-  0.4 

-  1.4 

-  2.0 

0.2 

0.0 

1.8 

2.9 

1.1 

-  1.2 

-  1.8 

-  2.2 

5.6 

-  6.0 

-  7.5 

-  7.3 

2.0 

-  1.8 

-  2.2 

-  2.8 1 

1.3 

0.7 

0.7 

0.4 

2.2 

-  3.4 

-  3.2 

-  3.8 

5.4 

-  5.8 

-  6.1 

-  7.1 

8.0 

-  8.2 

-  8.6 

-  9.4 

4.5 

-  5.0 

-  4.8 

-  5.2 

1.4 

1.2 

0.8 

0.4 

2.0 

-  2.2 

-  2.4 

-  1.8 

0.4 

0.0 

0.2 

0.2 

4.2 

4.6 

4.4 

3.8 

1.5 

1.3 

1.2 

1.0 

0.5 

1.6 

0.4 

0.2 

2.5 

1.7 

1.8 

1.6 

1.2 

-  1.5 

-  1.9 

-  2.8 

2.2 

2.8 

2.8 

.< 

2.10 

-2.28 

-2.55 

-2.88 

0.03 
-1.71 
-2.77 
-4.44 
-6.18 


-2.53 
-1.22 
-0.95 
-2.14 
-1.81 


2.90 
2.89 
0.12 
0.65 
1.67 


O.Ol 
1.95 
0.12 
0.84 
3.65 


-2.84 
3.34 
•1.45 
2.83 
1.39 


3.95 
3.01 
3.02 
3.08 
4.72 


3.00 


-0.47 


4 

flHBapb  1890. 

TepMOMeTpnb  Ha  noBepxHoexH  sehajiH. 

Hhcjo. 
Datum. 

^onojiyAHA.                         Vormitta 

g- 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

V2 

1 

-  4.0 

-  4.3 

—  4.5 

-  4.6    -1  5.0 

-  5.1 

-  5.4 

-  5.2 

-  2.0 

0.2 

1.2 

Ü 

2 

-  0,4 

-  0.5 

-  0.6 

—  0.6  1  -  0.6 

-  0.6 

-  0.6 

-  0.4 

-  0.2 

0.0 

0.3 

ÖJ 

3 

-  0.5 

-  0.5 

-  0.5 

-  0.7 

-  0.8 

-  0.7 

-  0.7 

-  0.7 

-  0.2 

-  0.1 

0.0 

0, 

4 

-  0.6 

-  0.7 

-  1.3 

-  2.2 

-  3.0 

-  3.1 

-  2.6 

-  3.7 

-  0.8 

1.6 

3.0 

♦i 

5 

-  6.7 

-  6.9 

-  7.1 

-  7.8 

-  7.8 

-  8.2 

—    8.4 

-  8.1 

-  2.3 

0.2 

2.2 

'ä 

6 

-  3.2 

-  3.0 

-  3.0 

-  2.8 

-  2.8 

-  2.9 

-   4.0 

-  4.9 

-.  1.5 

1.2 

1.6 

3J 

7 

-  3.9 

-  4.3 

-  5.1 

-  5.6 

-  5.9 

-  6.3 

-  6.4 

-  6.4 

-  3.0 

0.1 

1.4 

1 

8 

-  1.8 

-  2.0 

-  2.1 

-  2.0 

-  2.4 

-  3.2 

-  3.1 

-  2.7 

-  1.6 

0.3 

0.4 

CJ 

9 

-  1.2 

-  1.5 

-  2.1 

-  2.4 

-  2.6 

-  2.4 

-  2.6 

-  2.2 

-  1.6 

-  0.6 

0.1 

0. 

10 

-  1.9 

-  1.9 

-  2.1 

-  2.0 

-   2.1 

-  2.2 

-  2.2 

-  2.1 

-  1.1 

-  0.3 

0.0 

Od 

11 

-  0.7 

-  0.9 

-  1.2 

-  1.4 

~  1.6 

-  1.6 

-  1.4 

-  1.5 

-  1,3 

-  0.4 

0.1 

ft 

12 

-  5.6 

-  6.0 

-  4.2 

-  3.4 

-  3.1 

-  2.8 

-  2.7 

-  2.9 

-  1.5 

-  0.4 

0.1 

2i 

13 

-  5.3 

-  5.6 

-  5.7 

-  6.0 

-  5.6 

s-  5.6 

-  5.2 

-  5.6 

-  2.1 

0.4 

2.2 

4J 

14 

-  1.6 

-  1.8 

-  2.2 

-  2.9 

-  3.4 

-  4.1 

-  4.5 

-  4.0 

-  2.2 

-  0.5 

1.2 

Ij 

15 

-  0.2 

-  0.2 

0.1 

0.1 

-  0.1 

—  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

0.2 

0.4 

1.1 

21 

16 

-.3.3 

-  3.7 

-  3.8 

-  4.2 

-  4.3 

-  4.9 

-  5.0 

-  4.9 

-  1.5 

0.8 

2.1 

4j 

17 

-  5.1 

-  5.4 

-  5.4 

-  4.2 

-  3.7 

-  3.4 

—  3.5 

-  3.1 

-  1.9 

0.1 

3.2 

4j 

18 

-  0.8 

-  0.6 

-  0.6 

-  0.6 

-  0.6 

~  1.1 

-  1.1 

-  0.9 

-  0.7 

0.0 

0.7 

2l 

19 

-  1.5 

-  2.2 

-  2.4 

-  2.5 

-  3.0 

-  3.2 

-  3.4 

-  2.6 

0.8 

2.3 

4.2 

4; 

20 

-  4.4 

-  4.5 

-  5.2 

-  6.1 

-  7.0 

-  7.5 

-  6.8 

-  5.6 

-  3.0 

-  0.7 

1.8 

3j 

21 

-  5.7 

-  4.7 

-  4.3 

1 
-  4.6    -  4.1 

-  4.1 

-  5.5 

-  4.9 

-  2.2 

2.3 

4.8 

4 

22 

-  6.3 

-  7.3 

-  6.6 

-  7.1  t  -  6.4 

-  6.2 

-  5.6 

-  5.4 

-  3.6 

-  1.5 

4.7 

23 

-  5.4 

-  6.2 

-  6.7 

-  7.0    -  6.2 

-  5,8 

-  5.6 

-  4.3 

-  2.3 

-  1.0 

-  0.2 

'       21 

24 

~  2.3 

-  2.6 

-  2.6 

~  3.4 

-  3.3 

-  4.0 

-  4.5 

-  4.8 

-  0.4 

4.0 

9.0 

S 

25 

-  3.4 

-  4.1 

-  4.2 

-  4.0    -  4.6 

-  3.6 

-  2.5 

~  1.8 

0.2 

3.9 

7.4 

9, 

26 

-  1.6 

-  2.0    -  2.4 

-  2.2  ;  -  1.2 

-  0.6 

-  1.1 

-  1.0 

-  0.4 

0.4 

6.9 

^ 

27 

1.2 

1.3 

0.8 

-  0.3  1  -  0.2 

0.4 

0.5          0.3 

1.2 

3.1 

5.1 

6 

28 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 1        0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

1.8 

4.7 

8.6 

Si 

29 

~  1.4    -  0.8 

-  0.5 

-  0.4    -  0.6 

-  0.6 

-  0.3 

-  0.3 

0,5 

1.9 

2.8 

2 

30 

—  1.2 

-  1.5 

-  0.8 

-  0.8    -  1.5 

-  1.5 

-  1.4 

-  0.8 

1.4 

3.1 

f 

6.1 

7J 

31 

-  2.0 

-  2.5 

-  2.9 

-  3.3 

-  3.6 

-  3.8 

-  4.0 

-  2.9 

0.6 

3.0 

6.3 

i:i 

CpeAB. 
Mittel. 

-2.60 

--2.80 

-2.88 

-3.06 

-3.13 

-3.19 

-3.22 

-3.02 

-0.99 

0.92 

2.85 

1 

3i 

5 


Januar  1890. 

Thermometer  auf  dem  Erdboden, 


HO 

n 

0   n  0 

^jiy;(HH.                   Nachmittag. 

Cpejoa. 
Mittel 

am 

' 

2 

8 

1 

4 

5 

6 

7 

1 

8 

9 

10 

11         12 

l 

1 

[ 
i 

1 

5.8 

0.9 

1      0.4 

1      5.6 

4.1 

t 

5.8 
5.2 
0.6 
5.4 
3.9 

4.7 
3.0 
0.2 
3.3 
2.0 

0.6 
1.1 

-  0.1 

-  0.7 

-  0.3 

0.0 

-  0.1 

-  0.2 

-  1.8 

-  0.5 

-  O.l 

-  0.1 

-  0.2 

-  2.6 

-  1.0 

0.0 

-  O.l 

-  0.1 

-  32 

-  1.6 

0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  4.0 

-  2.0 

0.0 

-  0.2 

-  0.2 

-  4.8 

-  2.8 

0.0 

-  0.2 

-  0.4 

-  5.4 

-  3.6 

0.3 

-  0.2 

-  0.6 

-  5.6 

-  4.4 

-  0.1 

-  0.4 

-  0.6 

-  6.0 

-  4.1 

-0.78 
0.21 
-0.28 
-1.21 
-2.84 

\  ' 

1  1 
1  , 

:  5.2 

i      3.5 

'     0.3 
1      1.7 

5.2 

4.4 
3.4 
0.4 
1.6 

3.2 
3.5 
2.6 
0.3 
0.4 

-  0.6 
0.2 
1.2 

O.l 

-  0.1 

-  0.5 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.7 

-  0.2 

-  0.4 

-  0.3 

-  0.2 

-  1.0 

-  0.4 

-  0.5 

-  0.8 

-  0.2 

-  1.3 
-•0.6 

-  0.6 

-  1.4 

-  0.2 

-  1.7 

-  0.6 

-  0.6 

-  1.5 

-  0.3 

-  2.2 

-  0.8 

-  0.6 

-  1.5 

-  0.3 

-  2.7 

-  1.0 

-  0.6 

-  1.9 

-  0.3 

-  3.2 

-  1.4 

-  0.7 

-  2.0 

-  0.5 

-0.92 
-1.52 
-0.63 
-1.14 
-0.65 

i  1 

l        ' 
1 

1 

'      1.0 
1      5.4 
,      8.0 
1      3.3 

4.2 

1 

3.2 
5.0 
6.8 
5.8 
4.9 

1.8 
3.2 
4.1 
3.1 
2.2 

-0.1 

-  0.2 

-  0.4 
1.7 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.1 

-  0.6 

-  0.2 

-  1.3 

-  0.8 

-  0.3 

-  0.2 

-  0.6 

-  2.2 

-  1.8 

-  0.3 

-  0.1 

-  1.0 

-  3.0 

-  2.6 

-  0.3 

-  O.l 

-  1.5 

-  3.6 

-  3.4 

-  0.5 

-  O.l 

-  1.9 

-  4.3 

-  3.8 

-  0.4 

-  0.2 

-  2.3 

-4.7 

-  4.5 

-  0.6 

-  0.2 

-  2.8 

-  5.2 

-  4.8 

-  1.2 

-  0.2 

-  3.2 

-1.28 

-1.62 

-1.05 

-0  51 

O.Ol 

1 

t 

»       1 

'        i 

1    ' 

1       1 

1 
1 

1 

,      6.3 

;      3.1 

6.7 

5.6 

5.6 

6.8 
2.2 
5.0 
5.2 
4.0 

5.4 
1.5 
2.6 
3.6 
0.4 

1.7 
0.4 
0.8 
0.2 
-  0.4 

-  0.4 

-  0.3 

-  0.1 

-  1.4 

-  1.9 

-  0.9 

-  0.6 

-  0.2 

-  2.5 

-  3.0 

-  1.6 

-  0.6 

-  0.3 

-  3.0 

-  8.4 

-  2.4 

-  0.7 

-  0.2 

-  3.2 

-  3.4 

-  2.2 

-  0.8 

-  0.3 

-  3.3 

-  4.0 

-  3.7 

-  0.8 

-  0.7 

-  3.7 

-  4.3 

-  4.1 

-  0.8 

-  0.8 

-  4.4 

-  5.5 

-  4.4 

-  0.7 

-  1.6 
-r  4.4 

-  5.9 

-1.18 
-I.IO 
0.30 
-0.84 
-2.81 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

8.0 
8.8 
2.9 
12.9 
8.2 

7.4 

4.0 

4.9 

12.4 

6.2 

6.1 
2.8 
4.4 
9.8 
4.4 

0.1 

2.5 

1.3. 

3.6 

2.0 

-  1.8 

-  1.2 

-  0.4 

-  1.4 

-  0.7 

-  3.2 

-  2.2 

-  0.1 

-  0.6 

-  0.8 

-  4.2 

-  2.7 

-  0.2 

-  1.5 

-  1.3 

-  4.9 

-  2.8 

-  0.3 

-  2.2 

-  1J6 

-  5.5 

-  3.1 

-  0.6 

-  1.6 

-  1.« 

-  5.8 

-  3.2 

-  1.0 

-  2.8 

-  1.6 

-  6.3 

-  3.6 

-  1.6 

-  2.0 

-  2.0 

-  6.7 

-  4.3 

-  2.4 

-  1.9 

-  1.9 

-1.88 

-2.15 

-1.70 

0.82 

0.08 

1 

1 

1 
1 
1 

6.0 
5.8 
9.7 
2.1 
11.9 

6.1 

4.2 

18.6 

2.5 

12.3 

4.4 
2.9 
9.8 
8.9 
18.2 

4.0 
2.2 
5.6 
7.2 

7.8 

2.4 
1.5 
1.3 
1.6 
8.0 

1.6 
1.2 

-  0.5 

-  0.5 
0.4 

2.0 

1.1 

-  0.8 

-  0.4 

-  0.4 

1.6 
0.7 

-  OA 

-  0.4 

-  0.2 

0.9 
OA 

-  0.8 

-  0.4 

-  0.7 

1.2 
0.5 

-  0.6 

-  0.8 

-  0.8 

1.3 
0.5 

-  1.0 

-  0.7 

-  1.5 

1.1 
0.2 

-  1.2 

-  0.8 

-  1.8 

1.40 
1.73 
2.48 
0.65 
2.16 

t 

11.2 

8.4 

7.0 

4.5 

2J6 

0.8 

-  0.7 

-  OS 

-  0.6 

-  0.4 

^  0.5 

-  0.6 

1.15 

teil 

5.34 

5.88 

3.83 

1.47 

-0.09 

-0.65 

-i.ei 

-1.24 

-1.49 

-1.76 

.  2.03 

-2.28 

-0.4a 

6 


flHBapb  1890. 

TeMnepaxypa  no^Bu 


m 


1 

sa     TÄJÖHEi     O.Ol. 

1 
1 

H 

Hhcjo. 
Datum. 

Ä 

0     n 

0  Jl  y  A  H   H. 

V  0 

r  m  i 

t  t  a 

g- 

1 

2 

8 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

l 

1 

-  3.5 

-  3.7 

-  3.9 

-  4.1 

-  4.5 

4.7 

-  4.9 

-  48 

-  2.3 

-  0.4 

0,2 

2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.3 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.1 

0.0 

0.0 

3 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.6 

-  0.8 

-  07 

-  0.8 

-  0.7 

-  0.3 

-  0.2 

—  0.2 

4 

-  0.2 

-  0.3 

-  0.6 

-  1.1 

-  1.6 

~  1.8 

-   1.6 

-  2.3 

-  1.2 

-  0.3 

0.7 

1 

5 

-  4,4 

-  4.7 

-  5.0 

# 

-  5.7 

-  5.8 

-  6.0 

-  6.4 

-  6.3 

-  3.5 

-  0.4 

0.8 

6 

-  2.8 

-  2.7 

-  2.6 

-  2.6 

-  2.5 

-  2.8 

-  3.8 

-  4.5 

-  1.9 

-  0.2 

0.8 

7 

-  3.3 

-  3.7 

-  4.5 

-  5.0 

-  5.3 

-  5.7 

-  5.8 

-  5.8 

-  3.2 

-  0.4 

0.3 

' 

8 

-  1.6 

-  1.8 

-  1.8 

-  1.8 

-  2.2 

-  2.8 

-  2.9 

-  2.6 

-  1.6 

-  0.3 

0.0 

9 

-  1.1 

-  1.2 

-  1.9 

-  2.3 

-  2.5 

-  2.3 

-  2.5 

-  2.2 

-  1.5 

-  0.5 

—  0.1 

,_  1 

10 

-  1.8 

-  1.9 

-  2.0 

-  1.9 

-  1.9 

-  2.1 

~  2.2 

-  2.0 

-  1.1 

-  0.4 

—  0.1 

* 

11 

-  0.7 

-  0.9 

-  1.2 

-  1.4 

-  1.5 

-  1.5 

-  1.4 

-  1.4 

-  1.2 

-  0.5 

1 
—  0.2 

* 

-  1 

12 

-  5.5 

—  5.9 

-  4.1 

-  3.3 

-  3.0 

-  2.8 

-  2,7 

~  2.8 

-  1.7 

-  0.6 

—  0.2 

13 

-  5.3 

-  5.5 

-  5.7 

-  6.1 

-  5.7 

-  5.7 

-  5.3 

-  5.5 

-  2.2 

-  0.1 

2.4 

1 

14 

-  1.4 

-  1.8 

-  2.2 

-  2.8 

-  3.4 

-  4.0 

-  4.5 

-  3.9 

-  2.1 

-  0.7 

0.7 

15 

-  0.2 

-   0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.4 

—  0.5 

-  0.4 

-  0.1 

-  O.l 

0.8 

* 

16 

-  3.1 

-  3.5 

-  3.6 

-  3.9 

-  4.1 

-  4.7 

-  4.9 

-  4.7 

-  1.8 

-  0.1 

1.4 

' 

17 

-  4.8 

-  5.3 

-  5.4 

-  4.4 

-  3.7 

-  3.4 

-  3.5 

-  3.2 

-  1.9 

-  0.3 

2.8 

18 

-  0.7 

-  0.6 

-  0.6 

-  0.6 

-  0.6 

-  1.0 

-  1.1 

-  0.8 

-  0.6 

-  0.2 

0.8 

19 

-  1.6 

-  2.1 

-  2.4 

~  2.6 

-  2.9 

-  3.1 

-  3.2  i  -  2.7 

-  0.6 

0.3 

2.4 

20 

-  3.8 

-  4.2 

-  4.7 

-  5.6 

-  6.3 

—    6,9 

-  6.4 

-  5.6 

-  3.0 

-  1.1 

0.2 

21 

1 

1-  5.4 

-  4.6 

-  4.1 

-  4.5 

-  3.9 

-  3.9 

-  5.0 

-  4.7 

-  2.6 

0.4 

3.6 

1             ! 

> 

22 

-  5.9 

-  6.7 

-  6.4 

-  6.6 

-  6.2 

-  Ö.9 

-  5.5 

-  5.2 

-  3.6 

-  1.9 

32 

23 

—  5.1 

-  5.7 

-  6.3 

-  6.6 

-  5.9 

-  5.7 

-  5.5 

-  4.2 

-  2.4 

-  1.2 

-  0.6 

24 

-  2.2 

-  2.4 

-  2.6 

-  3.4 

—  3.2 

-  3.8 

—  4.1 

-  4,8 

-  0.8 

3.3 

7.8 

25 

1 

-  2.8 

-  3.2 

-  3.6 

-  3.5 

-  4.1 

-  3.6 

-  2.4 

-  1.8 

-  O.l 

2.4 

6.1 

26 

-  1.5 

-  1.8 

-  2.1 

-  2.1 

-  1.3 

-  0.8 

-  1.0 

-   1.0 

-  0.5 

0.1 

5.2  1 

27 

0.7 

0  8 

0.6 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.1 

0.0 

0.0 

1.1 

2.8 

4.6' 

28 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.7 

4.6 

8.2 

29 

-  1.3 

-  0.9 

-  0.6 

-  0.5 

-  0.6 

-  0.7 

~  0.6 

-  0.5 

0.0 

0.9 

2.6 

30 

-  1.2 

-  1.8 

-  1.4 

-  1.2 

-  1.6 

-  1.7 

-  1.6 

-  1.2 

0.3 

1.7 

5.3 

31 

-  2.0 

-  2.5 

-  2.8 

-  3.2 

-  3.5 

-  3.8 

-  4.0 

-  3.0 

0.0 

3.0 

6.6 

11 

CpeAH. 
J  Mittel. 

-2.35 

-2.55 

-2.65 

-2.85 

-2.88 

-2.99 

-3.04 

-2.86 

-1.25 

0.32 

2.13 

3J 

Januar  1890. 


Temperatur  des  Erdbodens 
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in    der   Tiefe    O.Ol. 


;o 


1 


no   nojyAHH. 


Nachmittag. 


8 


10 


11 


12 


GpeAB. 
Mittel 


4.1 

3.9 

2.7 

0.2 

0.0 

0.0 

0.4 

4.8 

3.0 

1.4 

0.1 

O.l 

0.3 

0.9 

0,7 

0.0 

0.0 

0.0 

3.6 

3.6 

2.6 

0.2 

-  0.2 

-  0.9 

2.6 

2.8 

1.6 

0.0 

—  0.1 

-  0.4 

4.4 

4.4 

2.9 

-  0.2 

0.0 

-^  0.2 

2.9 

4.1 

3.1 

0.2 

0.1 

0.0 

0.0 

3.2 

2.5 

1.2 

0.0 

-  0.2 

0.3 

0.4 

0.3 

0.1 

0.1 

-  0.2 

1.6 

1.4 

0.4 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

0.7 

2.9 

1.8, 

-  0.1 

-  0.3 

-  1.2 

5.2 

4.8 

3.0 

-  0.4 

-  0.2 

-  1.0 

7.4 

6.8 

3.9 

-  0.2 

-  0.1 

-  0.2 

2.9 

5.7 

2.8 

1.6 

-  0.5 

-  0.1 

3.6 

4.3 

2.0 

^  0.4 

0.0 

-  0.4 

5.8 

6.4 

5.1 

1.6 

-  0.2 

-  0.9 

2.8 

2.1 

1.4 

0.4 

0.0 

-  0.4 

6.0 

4.8 

2.5 

0.8 

-  0.1 

-  0.2 

4.2 

4.3 

2.9 

0.4 

-  i.e 

-  1.9 

4.4 

3.6 

1.5 

-  0.2 

-  1.4 

-  2.4 

7.6 

7.0 

5.2 

0.7 

-1.4 

-  2.6 

8.1 

4.3 

2.9 

2.5 

-  0.7 

-  1.8 

2.9 

4.3 

3.8 

1.2 

-  0.8 

-  0.3 

12.1 

11.9 

9.4 

4.0 

-  1.0 

-  0.6 

7.8 

5.9 

4.3 

2.0 

-  0.6 

-0.8 

6.3 

5.4 

4.1 

3.6 

2.0 

1.2 

5.8 

4.0 

2.8 

2.0 

1.4 

0.9 

9.6 

13.6 

9.7 

5.8 

1.4 

-  0.3 

1.8 

2.1 

3.6 

6.9 

1.3 

-  0.6 

10.6 

11.3 

12.2 

7.7 

3.2 

0.8 

10.7 

8.1 

6.6 

4.2 

2.6 

1.0 

4.69 

4.94 

3.59 

1.52 

0.1 1 

-0.44 

0.0 
0.1 
0.1 
1.6 
0.7 


0.4 
0.2 
0.4 
0.8 
0.1 


2.0 
1.8 
0.2 
0.1 
0.8 


1.6 
0.5 
0.3 
2.6 
3.0 


3.4 
2.2 
0.3 
1.2 
1.2 


1.4 
0.8 
1.0 
0.4 
0.2 


0.6 


-0.82 


0.0 
0.1 
•0.1 
2.1 
1.5 


0.7 
0.4 
0.4 
1.4 
0.1 


2.7 
2.6 
0.5 
0.1 
1.4 


2.4 
0.7 
0.4 
2.7 
3.0 


4.1 
2.2 
0.4 
1.8 
1.5 


1.1 
0.6 
0.3 
0.5 
0.4 


-  0.1 


-1.05 


0.0 

0.1 

-♦0.1 

-  2,5 

-  2.2 


1.0 
0.5 
0.6 
1.6 
0.2 


3.4 
3.2 
0.5 
0.1 

1.8 


2.0 
0.8 
0.7 
2.9 
3.6 


4.7 
2.6 
0.5 
1.5 
1.5 


0.6 
0.5 
0.7 
0.6 
0.5 


-  0.4 


-1.27 


0.0 
0.1 
♦0.1 
3.1 
3.0 


1.6 
0.7 
0.5 
1.6 
0.2 


4.1 
3.6 
0.4 
0.2 
2.1 


3.7 
0.8 
0.8 
3.1 
4.0 


5.3 
3.0 
0.8 
2.2 
1.5 


0.7 
0.4 
0.8 
0.8 
0.7 


-  0.5 


—1.55 


0.0 

0.1 

-♦0.2 

-  3.5 

—  3.6 


2.0 
1.0 
0.6 
1.8 
0.3 


4.6 
4.4 
0.6 
0.2 
2.4 


4.0 
0.8 
1.1 
3.6 
5.1 


5.7 
3.4 
1.6 
1.8 
1.8 


0.8 
0.4 
1.0 
0.7 
1.2 


-  0.6 


-1.82 


0.0 
0.0 
0,2 
3.7 
3.5 


2.8 
1.2 
0.6 
1.8 
0.5 


-0.99 
0.35 
-0.15 
-0.66 
-2.23 


-0.83 
-1.41 
-0.63 
-1.09 
-0.61 


5.0 
4.9 
1.2 
0.2^ 
2.9 


4.4 
0.7 
1.6 
3.9 
5.5 


6.1 
3.9 
2.2 
1.6 
1.7 


0.8 
0.2 

-  1.2 

-  0.8 
-   1.7 


-  0.6 


-2.05 


-1.25 
-1.65 
-1.10 
-0.54 
-0.10 


•1.25 
1.13 
0.23 
-1.06 
2.67 


■1.75 
-2.01 
1.74 
0.81 
0.00 


1.06 
1.48 
2.42 
0.46 
1.81 


1.10 


-0.49 
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Datum 


J^o   noorjÄHÄ. 


Vormittag. 


1 
2 
3 

4 
5 


6 

7 

8 

9 

10 


11 
12 
13 
14 
15 


16 
17 
18 
19 
20 


21 
22 
23 
24 
25 


26 

27 
28 
20 
30 


31 


- 


2.3 
0.0 
0.1 
0.1 
3.5 


2.6 

2.8 
1.3 
0.8 
1.8 


0.4 
4.8 
4.5 
1.0 
0.1 


2.5 
3.9 
0.5 
0.8 
2.9 


4.6 
4.8 
3.7 
1.7 
1.7 


1.2 
0.5 
0.0 
0.7 
0.6 


-  0.8 


2.6 

0.0 
0.0 
0.1 
3.9 


2.5 
3.3 
1.5 
1.0 
1.8 


0.5 
5.1 
4.7 
1.3 
0.0 


2.8 
42 
0.4 
1.5 
3.1 


4.0 
5.4 
4.3 
2.1 
2.1 


1.3 
0.5 
0.0 
0.5 
0.9 


CpeÄHj 
ittel. 


up 
Mi 


-1.80 


-  1.3 


— 1^ 


-  2.9 
0.0 
0.0 

-  0.2 

-  4.3 


2.4 

3.9 
1.5 
1.5 
2.0 


0.7 
3.8 
4.9 
1.7 
0.0 


3.2 

4.6 
0.5 
1.7 
3.7 


3.7 
5.5 
4.9 
2.1 
2.4 


1.4 
0.5 
0.0 
0.5 
0.9 


-  1.8 


-2.14 


3.0 
0.0 
0.4 
0.5 

4.8 


2.5 

4.4 
1.5 
2.1 
2.0 


1.0 
3.2 
5.3 
2.3 
0.0 


3.5 
4.0 
0.5 
2.1 
4.3 


3.9 
5.6 
5.3 
2.7 
2.6 


1.6 
0.1 
0.0 
0.3 
0.9 


-  2.1 


-2.34 


3.4 

0.0 
0.6 
0.9 
5.0 


2.3 

4.8 
2.1 
2.1 
2.1 


1.1 
2.9 
5.1 
2.9 
0.0 


3.6 
3.3 
0.5 
2.3 

4.8 


3.6 
5.5 

5.3 
2.7 
3.0 


1.2 
0.1 
0.0 
0.4 
1.0 


-  2.3 


-2.42 


3.6 
0.0 
0.5 
1.1 
5.4 


2.5 
5.2 
2.6 
2.1 
2.1 


1.2 

2.6 
4.9 
3.5 
0.2 


4.0 
3.1 
0.6 
2.5 
5.4 


3.4 
5.2 
4.9 
3.1 
2.7 


0.8 
0.1 
0.0 
0.5 
1.3 


-  2,6 


-2.51 


8 


10 


11    ,   1 


3.9 
0.0 
0.6 
1.0 

6.8 


3.3 
5.6 
2.8 
2.2 
2.2 


1.1 
2j6 
4.9 
3.9 
0.2 


4.4 
2.9 
0.7 
2.7 
5.3 


4.0 
4.8 
4.9 
3.4 
2.1 


O.l 
0.0 
0.4 
1.3 


-  2.7 


4.0 
0.0 
0.6 
1.5 
5.7 


3.9 
5.5 
2.5 
2.1 
1.9 


1.2 

2.5 
5.1 
3.7 
0.2 


2.4 
0.0 
0.3 
1.0 
3.7 


2.1 
3.3 
1.6 

1.6 
1.2 


1.1 
1.9 
2.6 
2.1 
0.1 


4.3 

-  2.1 

2.9 

-  2.0 

0.7 

-  0.5 

2.5 

-  0.9 

5.0 

-  3.1 

4.1 

-  2.9 

4.7 

-  3.9 

4.2 

-  2,8 

3.9 

-  1.9 

1.7 

-  0.5 

0.9 
0.1 
0.0 
0.3 
0.9 


-  2.3 


-2.60    -2.55 


0.5 
0.1 
1.1 
0.2 
0.3 


0.5 


-1.46 


0.6 
0.0 
0.2 
0.3 
0.9 


0.5 
0.7 
0.5 
0.7 
0.6 


0.6 
0.9 
0.7 
0.9 
0.0 


0.5 
0.8 
0.3 
0.2 
1.5 


0.5 
2.6 
1.7 
0.2 
0.2 


0.2 
1.8 
3.0 
0.0 
0.0 


0.2 


-0.35 


0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 


0.1 
0.2 


0.2  I-' 
0.3  - 
0.3   - 


0.3 
0.4 
0.9 
0.3 
0.1 


0.1 

a4 

0.0 

1.1 

0.5 


1.1 ' 

0.3 

1.2 
3.8 
2.5 


1.5 
3.1 
5.9 
0.9 
2.3 


2.8 


0.73 


i: 


1 


Januar  1890. 

Temperatur  des  Erdbodens 


9 


m 


in    der  Tiefe    0.02. 


no   nojiy;(HH. 


Nachmittag. 


8 


10 


11 


12 


Cpejn. 
Mittel. 


2.0 

Ol 

0.0 
1.9 
1.9 


3.3 
2.0 
0.3 
0.1 
1.5 


0.0 
3.8 
5.2 
1.7 
2.5 


3.9 
2.1 
3.5 
3.1 
2.4 


4.8 
4.8 
1.6 
8.2 
5.1 


3.3 
4.5 
8.5 
0.9 
7.7 


7.5 


3.17 


2.4 
2.9 
0.1 
2.4 
2.1 


3.6 
3.1 
2.1 
0.1 
0.7 


1.6 
3.8 
5.3 
4.5 
3.5 


5.0 
1.6 
3.7 
3.1 
2.7 


4.9 
3.4 
2.3 
8.5 
4.1 


8^ 

3.3 

11.5 

1.2 
0.3 


7.1 


3j66 


1.8 
2.6 
0.3 
2.1 
1.2 


2.5 
2.6 
1.9 
0.1 
0.3 


1.4 
2.5 
3.2 
2.6 
1.8 


4.3 
1.0 
2.0 
2.6 
1.6 


3.9 
2.3 
2.1 
7.2 
3.3 


3.2 
24 

8.3 

2.7 
10.1 


«.1 


2.90 


0.2 
1.4 
0.1 
0.3 
0.0 


0.1 
0.3 
1.1 
0.1 
0.1 


0.0 
0.1 
0.0 
1.4 
0.1 


1.8 
0.4 
0.8 
0.5 
0.1 


0.9 
1.7 
0.7 
3.7 
1.8 


2.7 

1.7 
5.8 
5.6 
7.7 


4.5 


1.45 


0.0 
0.4 
0.0 
0.2 
0.1 


0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 


0.0 
0.1 
0.0 
0.3 
0.0 


0.0 
0.1 
0.0 
0,1 
0.3 


0.2 
0.2 
0.5 
0.2 
0.1 


1.6 

1.1 
2.0 
1.8 
4.3 


3.2 


0.43 


0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 


0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 


0.3 
0.3 
0.1 
0.3 
0.2 


0.1 
0.1 
O.l 
0.8 
1.1 


1.1 
0.7 
0.3 
0.2 
0.2 


0.0 
0.3 
0.1 
0.7 
0.3 


0.0 
0.0 
0.1 
0.4 
0.1 


1.1 
0.9 
0.2 
0.1 
0.3 


0.7 
O.l 
0.1 
1.3 
1.7 


2.1 
12 
0.2 
0.4 
0.5 


0.9 

0.9 

0.8 

0.7 

0.2 

-  0.8 

0.1 

0.2 

20 

0.8 

1.6 

O.l 

O.Ol 

-0.33 

0.0 
0.2 
•0.1 
1.2 
0.9 


0.2 
0.0 
0.2 
0.8 
0.1 


0.0 

0.2 

*0.1 

1.6 

1.5 


0.6 

0.0 
0.4 
1.2 
0.1 


1.9 
1.5 
0.2  i 
0.0 
0.7 


1.4 
0.2 
0.1 
1.7 
2.1 


-  2.6 

-  1.3 

-  0.3 

-  0.8 

-  0.7 


0.9 
0.5 
O.l 
0.1 
0.7 


0.4 


-  2.6 

-  2.3 

-  0.2 
0.0 

-  1.1 


—  ^.1    — 


-0.53 


2.1 
0.4 
0.2 
2.0 
2.5 


3.3 
2.1 
0.4 
0.8 
0.8 


0.4 
0.4 
0.1 
0.1 
0.4 


0.3 


-0.79 


0.0 
0.2 
•0.1 
2.2 
2.9 


0.9 
0.3 
0.3 
1.3 
0.0 


3.3 
2.9 
0.2 
0.0 
1.6 


2.5 
0.5 
0.3 
2.1 
2.9 


3.8 
2.1 
0.5 
1.0 
0.8 


0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 


0.2 


-1.02 


0.0 
0.2 
0.0 
2.5 
2.9 


1.6 
0.6 
0.3 
1.5 
0.1 


3.6 
3.5 
0.3 
0.1 
1.8 


3.0 
0.3 
0.6 
2.7 
3.8 


4.4 
2.5 
0.9 
1.0 
1.0 


05 
0.3 
0.5 
0.2 
0.1 


0.1 


-1.25 


0.0 
0.2 
0.0 
3.1 
2.9 


2.1 
0.9 
0.4 
1.7 
0.2 


-  4.2 

-  3.9 

-  0.7 

-  0.1 

-  2.1 


3.5 
0.5 
0.8 
3.0 
4.3 


4.8 
2.9 
1.5 
1.0 
1.2 


0.5 
0.1 
06 
0.3 
0.3 


0.0 


^1.49 


-0,93 
0.38 
-0.09 
-0.44 
-2.04 


-0.79 
-1.37 
-0.61 
-0.95 
-0.69 


-0.98 
-1.49 
-1.15 
-0.57 
-O.Ol 


-1.14 
-1.08 
0.15 
-0.79 
-2.12 


1.61 
"1.95 
1.71 
0.35 
0.12 


0.55 
1.10 
2.12 
0.40 
1.71 


1.00 


-0.48 
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TeMnepaxypa  noMBbi 


m 


Ha   rjyCHni    0.06. 


9rcjo  i 

I 

Datum  , 


^0    nojiyAnfl. 


Vormittag. 


1 

2 
3 
4 
5 


6 
7 
8 
9 
10 


11 
12 
13 
14 

15 


16 
17 
18 
19 
20 


2] 
22 
23 
24 
25 


26 
27 
28 
29 
30 


31 


CpeAH. 
Mittel. 


0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 


-  1.6 

-  1.1 

-  0.2 ;  - 

-  0.2 :  - 

-  1.2!- 


I 


I 


0.3 
2.6 
2.2 
0.3 
0.2 


0.6 
1.5 
0.4 
O.l 
1.0 


2.4 
2.5 
1.8 
0.6 
0.3 


0.3 
0.3 
0.0 
0.2 
0.0 


0.2 


-0.72 


0.5 

0.6 

-  0.8 

-  0.8 

0.0 

0.0 

-  0.1 

-  O.l 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-  0.2 

1.5 

-  1.8 

-  2.0 

-  2.2 

-  1.6  '  -  1.6 

-  1.5!  -  2.1 

-  0.4  I  -  0.6 

-  0.4    -  0.6 
1.2    -  1.4 


0.4  —  0.5 

2.9  -  3.1 

2.5  -  2.8 

0.5  -  0.6 

0.2  -  0.2 


1.6 
2.5 
0.8 
0.8 
1.4 


I 


0.7 

-  1.0 

1.8 

-  2.1 

0.4 

-  0.4 

0.3 

-  0.3 

1.2 

-  1.5 

2.5 

-  2.5 

2.8 

-  3.2 

2.2 

-  2.7 

-  0.7 

-  0.4 


0.3 
0.3 
0.0 
0.2 
0.1 


0.2 


-0.86 


0.9 
0.6 


0.4 
0.3 
0.0 
0.2 
0.2 


0.1 


-1.02 


0.6 
2.8 
3.1 
1.0 
0.2 


-  1.2 

-  2.3 

-  0.4 

-  0.6 

-  1.7 


2.5 
3.5 
3.1 

1.1 
0.6 


0.4 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 


0.0 


1.8 
3.0 
1.0 
1.0 
1.4 


0.8 
2.5 
3.2 
1.3 
0.2 


1.4 
2.2 
0.4 
0.8 
2.0 


2.5 
3.6 
3.4 
1.2 
0.9 


-  0.5 

-  0.1 
0.0 

-  0.2 

-  0.2 


-  0.1 


6 


8 


10       11       t 


1.0 
0.1 
0.0 
0.2 
2.7 


1.8 
3.4 
1.2 
1.2 
1.4 


1.0 
2.3 
3.3 
1.8 
0.2 


1.5 
2.1 
0.4 
1.0 
2.6 


-1.15    -1.26 


1.0 
0.1 
0.0 
0.3 
2.8 


-  1.8 

-  3.6 

-  1.5 

-  1.2 

-  1.5 


0.9 
2.2 
3.4 
2.1 
0.2 


1.9 
2.1 
0.5 
1.0 

2.8 


2.5 

-  2.5  i 

3.6 

-  3.6 

3.4 

-  3.5 

1.4 

-  1.6 

1.0 

-  1.0 

0.4 

-  0.3 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

-  0.2 

0.2 

-  0.2 

0,4 

-  0.4 

1.37 

-1.43 

1 

-  1.1  -  1.0 
0.0  0.1 
0.0  0.0 

-  0.4  -  0.5 

-  3.0  -  2.6 


-  2.2  -  2.0 

-  8.7  -  3.2 

-  1.5  -  1.4 

-  1.4  -  1.3 

-  1.5  -  1.3 


0.9  -  1.0 

2.2  -  2.0 

3.4  -  2.9 

2.4  -  2.0 

0.2  -  0.1 


2.1  -  1.7 

2.0  —  1.7 
0.5  —  0.5 

1.1  -  0.8 
3.0  —  2.6 


2.8  -  2.3 
3.5  -  3.2 
3.3    -  2.8 

1.9  -  1.6 
1.0 ,  -  0.7 


0.4  -  0.4 

0.1  0.2 

0.0  0.0 

0.2  -  0.2 

0.2  0.0 


-  0.4         0.2 


-1.49    -1.28 


H 


0.5 
0.1 
0.0 
0.2 
1.6 


1.1 
1.8 
0.9 
1.0 
1.0 


0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.6 


-  0.6  - 

-  0.9  - 

-  0.6  - 

-  0.7 

-  0.7  H 


I 


0.8 
1.6 
1.7 
1.5 
0.1 


0.9 

1.4« 

0.4 

0.4 

2.0 


1.5 
2.7 
2.3 
0.8 
0.4 


0.3 
0.6 
1.0 
0.0 
0.1 


0.0 


-0.81 


0.6 
1.2 
0.9 
0.8 
0.1  H 


0.4 
0.6 
0.3 
0.2 
1.2 


0.8 
U 
18 
0.2 
0.2 


0.1 
1..1 
2.\ 
0.1 
0.4 


0.!  I 

0.35  I 

— ---^ 
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m 


in    der    Tiefe     0*06. 


n 

0     n 

0  l  y  X  H  H. 

N  a  c  h  m  i 

t  t  a 

fr 

CpoAH. 
'Mittel 

I 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

1           1 

0.1 

0.2 

0.8 

0.5 

0.0 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

0.0 

-0.28 

0.1 

0.4 

0.7 

0.5 

0.3 

0.2 

•0.2       ♦0.2 

•0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.12 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0  i       0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.02 

0.2 

0.9 

1.5 

1.1 

0.4 

0.2 

0.0  -  0.1 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.5 

-  0.9 

0.02 

-  0.2 

-  0.1 

0.1 

0.0 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2  -  0.2 

1 

-  0.2 

-  0.4 

-.  1.0 

-  1.2 

-1.09 

-  0.1 

0.2 

0.8 

0.4 

00 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.3 

-  0.6 

-0.78 

-  0.2 

0.1 

0.6 

0.4 

0.0 

-  0.2 

-  0.2  -  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

—  0.2 

-  0.2 

-1.16 

-  0.3 

-  0,1 

0.0 

0.1 

0.0 

-  0.2 

-  0.2-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-0.51 

-  0.5 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.3 

-  0.4-  0.6 

-  0.8 

-  0.9 

—  1.0 

-  1.0 

-0.73 

-  0.4 

-  0.3 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-0.72 

-  0.4 

-  0.2 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.3  1  -  0.4 

-  0.9 

-  1.4 

-  1.9 

-  2.2 

-0.69 

-  0.4 

0.0 

0.1 

0.0 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2  -  0.4 

-  0.6 

-  0.8 

-  1.3 

-  1.9 

-1.33 

-  0.1 

0.6 

1.0 

0.3 

<-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-1.22 

-  0.3 

0.2 

0.6 

0.3 

0.0 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-0.64 

0.0 

0.9 

0.7 

0.3 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.2 

1 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.3 

-  0.4 

-0.07 

0.2 

1.4 

1.7 

1.1 

0.0 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.5 

-  0.7 

-  1.0 

-0.51 

-  0.2 

-  0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

-  0.2 

-  0.2  -  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.3 

-  0.3 

-0.92 

-  0.1 

0.2 

0.1 

0.1 

-  0,1 

-  Ol 

-  0.1  -  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-0.22 

0.5 

1.0 

1.2 

•0.7 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.2  j-  0.2 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.6 

-  0.9 

-0.25 

-  0.4 

0.0 

02 

0.0 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.3  -  0.5 

-  0.8 

-  1.2 

-  1.5 

-  2.0 

-1.21 

0.1 

0.8 

•     1.2 

0.8 

-  O.l 

-  0.2 

-  0.2  i-  0.4 

-  0.7 

-  1.2 

-  1.7 

-  2.1 

-1.20 

-  0.2 

0.1 

0.0 

0.1 

0.1 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.3 

-  0.4 

-  0.7 

-  1.0 

-  1.3 

-1.60 

-  0.6 

-  0.4 

-  0.2 

^  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

^  0.2 

-  0.2 

-  0.3 

-  0.4 

-.  1.45 

2.0 

2.9 

3.0 

2.4 

0.8 

0.0 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0-2 

-0.08 

1.0 

1.4 

1.5 

1.0 

0.3 

—  0.1 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-0.13 

0.3 

1.0 

1.4 

1.2 

1.0 

0.6 

0.5 

0.6 

0.4 

0.3 

0.3 

0.3 

0.17 

2.4 

2.3 

1.8 

1.3 

1.1 

0.9 

0.8 

0.7 

0.5 

0.3 

0.3 

0.2 

0.73 

5.4 

7.1 

6.2 

5.6 

3.6 

1.8 

0.7 

0.3 

0.0 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.2 

1.56 

0.1 

0.5 

2.0 

3.0 

.2.7 

1.3 

0.5 

0.2 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.37 

4.7 

6.2 

7.0 

6.8 

5.4 

3.6 

2.4 

1.6 

1.2 

0.9 

0.7 

0.4 

1.75 

3.6 

4.8 

4.6 

4.1 

3.4 

2.5 

1.6 

1.1 

0.8 

0.6 

0.5 

0.5 

1.19 

j 

0.53 

1.02 

1.23 

1.01 

0.55 

0.24 

0.07 

-0.03 

-0.14 

-0.25 

-0.39 

-0.53 

-0.35 
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Vor 

mit 

tag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

1.0 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.2 

0.3 

0.3 

0.3 

0.4 

2 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.5 

0.5 

0.5 

o.a 

3 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.3 

4 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

5 

0.3 

0.3 

0.3 

0.2 

0.0 

0.0 

-  0.2 

-  0.4 

-  0.5 

-   0.5 

-  0.2 

6 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.5 

-  0.5 

—  0.5 

-  0.6 

-   0.5 

-  0.2 

7 

-  0.4 

-  Ö.4 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.6 

-  0.7 

-  0.9 

-  1.2 

-   1.1 

—  0.7 

8 

-  0.4 

—  0.4 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.2 

-  0.2 

9 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.2 

—  0.2 

—  0.1 

10 

-  0.1 

-  0.4 

-  0.4 

-'.0.4 

-  0.4 

-  0.5 

-  0.5 

-  0.5 

-  0.5 

—  0.5 

-  0.4 

11 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

12 

-  0.4 

-  0.6 

-  0.8 

-  1.0 

-  1.1 

-  1.1 

-  1.1 

-  1.1 

-    1.1 

-  0.9 

-'  0.8 

13 

-  0.5 

-  0.7 

-  09 

-  1.1 

-  1.3 

-  1.5 

-  1.6 

—     1.7 

-  1.6 

—  1.4 

—  0  9 

14 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  O.l 

-  0.1 

-  0.2  :  -  0.4 

-  0.6 

-  0.6 

—  0.5 

15 

-  0.2 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

0.0 

0.0 

16 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.5 

-  0.6 

-  0.5 

-  0.2 

17 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.4 

-  0.5 

-  0.6 

-  0.7 

-  0.7 

-  0.7 

-  0.5 

—  0.2 

18 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  Ol 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

—  O.l 

19 

-  0.1 

0.0 

-  0.1 

-  O.l 

-  0.1 

0.0 

-  0.1  1  -  0.1 

-  0.1 

0.0 

OO 

20 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.4 

-  0.6  !  -  0.9 

-  0.9 

—  0.8 

—  0.6 

21 

-  0.6 

-  0.8 

-  0.9 

-  0.9 

-  1.0 

-  1.0 

-  1.1  1  -  1.1 

-  1.2 

-  1.0 

—  0  7 

22 

-  0.4 

-  0.6 

-  0.8 

-  1.0 

-  1.3 

—  1.5 

^   1.7  1  —    1.7 

-  1.7 

—  1.7 

—  1.2 

23 

-  0.4 

-  0.5 

-  0.7 

-  1.0 

-  13 

-  1.5 

-  1.7 

—     1.7 

-  1.7 

-  1.6 

—   1.4 

24 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.5 

-  0.7 

-  0.7 

-  0.8 

-  0.9 

-  0.7 

—  0.5 

25 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

—  0.1 

• 

0,0 

26 

0.0 

0.0 

0.0 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

ao 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

28 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

0.6 

29 

0.3 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.3 

30 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.5 

0.5 

0.4 

0.4 

0.5 

0.7 

31 

1.5 

1.3 

1.1 

1.0 

0.8 

0.7 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.7 

CpcÄH. 

Mittel. 

1 

0.02 

—0.03 

-0.09 

-0.13 

-0.20 

-0,25 

-0.30 

-0.85 

-0.38 

-0.11 

—0.15 
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0.4 
0.7 
0.6 
0.7 
0.1 


0.0 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 


0.1 
0.5 
0.5 
0.4 
0.0 


0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 


0.4 
0.7 
0.9 
0.1 
0.0 


0.0 
0.2 
1.7 
0.3 
2.4 


1.8 


0.14 


0.4 
0.7 
0.6 
0.8 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 


0.0 
0.2 

0.4 
0.2 
0.0 


0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 


0.2 
0.5 
0.7 
0.0 
0.0 


0.0 
0.4 
2.7 
0.5 
3.7 


3.1 


0.33 


0.4 
0.8 
0.6 
1.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 


0.0 
0.2 
0.2 
0.2 
0.0 


0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 


0.1 
0.4 
0.6 
0.0 
0.0 


0.0 
0.4 
3.2 
0.9 

4.8 


3.8 


0.45 


0.4 
0.8 
0.6 
1.2 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 


0.0 
0.2 
0.2 
0.2 
0.0 


0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 


0.4 
0.8 
0.6 
1.1 
-  0.1 


0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 


0.0 
0.2 
0.1 
0.2 
0.0 


0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 


-  0.1 

-  0.1 

-  0.2 

-   0.4 

-  0.6 

-  0.5 

0.1 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.4 

y        0.4 

3.2 

2.9 

1.7 

2.3 

5.4 

5.4 

3.9 

3.8 

0.51 

0.50 

0.4 
0.8 
0.6 
0.8 
0.1 


0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.2 


0.1 
0.2 
0.1 
0.2 
0.1 


0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 


0.2 
0.4 
0.6 
0.1 
0.0 


0.0 
0.4 
2.0 
2.0 
4.8 


3.6 


0.40 


0.4 
♦0.8 
0.6 
0.6 
0.1 


0.1 
Ö.2 
0.2 
0.1 
0.1 


0.1 
0.2 
0.1 
0.2 
0.1 


0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 


0.2 
0.4 
0.5 
0.0 
0.1 


0.0 
0.4 
1.2 
1.5 
4.0 


3.2 


0.30 


8 


10 


11 


12 
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0.4 

♦0.7 
0.6 
0.6 
0.1 


0.1 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 


0.1 
0.2 
0.1 
0.2 
0.1 


0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 


0.2 
0.4 
0.5 
0.1 
0.1 


0.0 
0.3 
0.8 
1.2 
3.3 


2.7 


0.23 


0.4 
0.7 
0.6 
0.5 
0.1 


O.l 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 


0.1 
0.2 
0.1 
0.2 
0.1 


0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 


0.1 
0.4 
0.5 
0.1 
0.1 


0.0 
0.2 
0.5 
1.0 
2.6 


2.3 


0.18 


0.4 
0.7 
0.6 
0.5 
0.1 


0.1 
0.4 
0.1 
0.1 
0.1 


0.1 
0.2 
0.1 
0.2 
0.1 


0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 


0.1 
0.2 
0.4 
0.1 
0.1 


0.0 
0.1 
0.4 
0.9 
2.2 


1.9 


0.15 


0.4 

0.4 

0.7 

0.7 

0.6 

0.6 

0.4 

0.4 

0.1 

-  0.1 

0.1 

-  0.2 

0.4 

-  0.4 

0.1 

-  0.1 

0.1 

-  0.1 

0.1 

-  0.1 

0.1 

-  0.2 

0.2 

-  0.2 

0.1 

-  0.1 

0.2 

-  0.2 

0.1 

-  0.1 

0.1 

-  0.1 

0.1 

-  0.1 

0.1 

-  0.1 

0.1 

-  0.1 

0.4 

-  0.5 

0.1 

-  0.2 

0.2 

-  0.2 

0.4 
n  1 

-  0.4' 
_  n  1 

-  0.1 


0.0 
0.1 
0.4 
0.7 
1.8 


1.6 


0.11 


0.45 
0.60 
0.60 
0.65 
0.07 


0.22 
0.41 
0.22 
0.13 
■0.28 


-0.09 
-0.55 
-0.67 
-0.25 
-0.07 


-0.15 
-0.25 
-0.08 
-0.04 
-0.32 


-0.53 

-0.79 

-0.88 

0.1   -0.30 


0.08 11    0.06 
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10 


11       1 
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2 
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4 

5 


6 
7 
8 
9 
10 
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12 
13 
14 
15 
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17 
18 
19 
20 


21 
22 
23 
24 
25 


28 
27 
28 
29 
30 


31 
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2.1 
1.2 
1.4 
•1.4 
1.1 


0.6 
0.4 
0.2 
0.3 
0.3 


0.4 
0.4 
0.2 
0.1 
0.2 


0.3 
0.3 
0.3 
0.4 
0.3 


0.2 
0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 


0.1 
0.3 
0.5 
♦1.7 
1.8 


2.6 


0.61 


1.9 
1.2 
1.4 
1.4 
1.1 


0.5 
0.4 
0.2 
0.3 
0.3 


0.4 
0.3 
0.2 
0.1 
0.2 


0.3 
0.3 
0.3 
0.4 
0.3 


0.1 
0.0 
0.1 
Ol 
0.1 


0.2 
0.3 
0.5 

U.7 
1.7 


2.4 


0.58 


1.9 
1.2 
1.4 
1.4 
1.0 


0.5 
0.4 
0.2 
0.3 
0.3 


0.4 
0.3 
0.2 
0.1 
0.2 


0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 


0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 


0.2 
0.3 
0.5 
♦1.6 
1.5 


2.3 


0.56 


1.8 
1.2 
1.4 
1.4 
1.0 


0.4 
0.4 
0.2 
0.3 
0.3 


0.4 
0.3 
0.2 
0.1 
0.2 


0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 


0.0 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 


0.2 
0.3 
0.5 
•1.6 
1.5 


2.2 


0.55 


1.7 
1.2 
1.4 
1.4 
1.0 


0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 


0.4 
0.3 
0.1 
0.2 
0.2 


0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 


0.1 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 


0.2 
0.3 
0.5 
•1.5 
1.5 


2.0 


0.53 


• 

1.6 

1.5 

1.2 

1.2 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

0.9 

0.8 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0 

-  0.1 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.4 

0.3 

0.3 

0.1 

-  0.2 

0.3 

-  0.4 

0.3 

-  0.4 

0.1 

-  0.1 

0.1 

0.0 

0.2 

0.2 

0.3 

0.3 

0.5 

0.5 

♦1.5 

•1.4 

1.6 

1.4 

1.9 

1.8 

0.50 

0.47 

1.5 
1.2 
1.4 
1.4 
0.7 


0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 


0.4 
0.1 
0.1 
0.2 
0.3 


0.3 
0.3 
0.3 
0.4 
0.2 


0.2 
0.4 
0.4 
0.1 
0.0 


0.2 
0.3 
0.5 

•1.4 
1.3 


1.7 


0.46 


1.5 
1.2 
1.4 
1.3 
0.6 


0.3 
0.1 
0.3 
0.3 
0.3 


0.4 
0.1 
0.2 
0.1 
03 


0.3 
0.2 
0.3 
0.4 
0.2 


0.2 
0.4 
0.5 
0.1 
0.0 


0.2 
0.3 
0.5 
1.4 
1.2 


1.6 


0.43 


1.4  j 

1.2 

1.4 

1.3. 

0.5 


0.3 
0.0 
0.3  ■ 
0.3 
0.3. 


0.4 
0.1 
0.2 
0.1 
0.3 


0.3 
0.1 
0.3 
0.4 
0.1 


0.3 
0.4 

0.5 

0.2 
0.1 


0.2 
0.3 
0.5 
1.3 
1.2 


1.5 


0.41 


1.3 
1.3 
1.4 
1.3 
0.5 


0.3 
0.1 
0.3 
0.3 
0.3 


0.4: 

0.1 : 

0.2  i 
0.11 
0.3; 


0.3 
0.1 
0.3 
0.4 
O.t 


—  0.3  A 

—  0.4  A 

—  0.5  -i 

—  0.2  -j 
O.l  ' 


0.2 
0.3 
0.6 
1.3 
1.2 


1.5 


0.4  J 
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t 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1 
1.3 

1.3 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.44 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.4 

1.4 

1.4 

1.27 

1.4 

1.4 

1.4 

1.3 

•1.3 

•1.3 

•1.3 

•i.3 

♦1.3 

•1.4 

•1.4 

•1.4 

•1.38 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3, 

1.3 

1.3 

1.2 

1.2 

1.1 

1.32 

0.5 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.5  1 

1 

0.5 

0.5 

0.6 

0.6 

0.6 

0.69 

0.3 

0.3 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4. 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.39 

0.0 

0.1 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2: 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2J 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3! 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.28 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.3 

0.3 

0.3 

0.32 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.4 

0.4 

0.4 

0.31 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

04 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.39 

ö.l 

0.1 

0.1 

0.1 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.2 

0.2 

0.2 

0.20 

-  0.1 

-  0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

P.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

0.1 

0.00 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.15 

0.3 

0.3 

0.4 

0.4 

0.4 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.28 

0.3 

0.3 

0.3 

0.4 

0.4 

0.4 

0.3 

0.3 

0.3 

i       0.3 

0.3 

1 

1      0.3 

0.31 

0.2 

0.2 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.2 

0.2 

0.3 

0.26 

0.3 

0.3 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

!       0.4 

0.34 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

1       0.4 

0.3 

,       0.3 

0.38 

0.1 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

1 

0.21 

-0.1 

-  0.1 

-  0.1 

0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1       Ol 

0.1 

:   0.1 

-0.05 

-  0.4 

-  0.3 

-  0.2 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-0.1 

-  0.1 

1-  0.1 

-0.20 

-  0.4 

-  0.3 

-  0.3 

^  0.3 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.2 

}-  0.2 

-0.28 

-  0.1 

-  0.1 

-  o.i 

0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-0.08 

0.1 

0.1 

0.1 

0.2 

0.2 

0.2 

1 

0.1 

0.1 

0.1 

1 

0.1 

1 

0.1 

0.1 

0.05 

0.2 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

1      0.3 

0.3 

0.3 

1 

t 

0.3 

0.24 

0.4 

0.5 

0.5 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.5 

1       0.5 

0.43 

1.1 

1.5 

2.0 

•2.0 

♦2.1 

•2.1 

•2.0 

♦2.0 

*1.9 

!     ^1.9 

*1.8 

;  M.8 

•1.19 

1.2 

1.3 

1.5 

1.7 

2.0 

2.2 

2.4 

2.4 

2.2 

2.1 

1.9 

i       1.8 

•1.68 

1.3 

1.8 

2.3 

2.9 

3.4 

3.7 

3.8 

3.8 

3.5 

3.3 

1 

3.1 

2.8 

2.20 

1.4 

1.6 

2.0 

2.5 

2.8 

3.0 

3.0 

3.0 

1 

2.9 

2.7 

2.5 

2.4 

1 

2.20 

0.45 

0.51 

0.58 

0.64 

0.70 

0.71 

0.71 

0.71 

0.68 

0.67 

1 

i     0.64 

1 

1 

0.63 

1 

0.56 
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7 

10 

1 

1 

4 

7 

10 

8.7 

3.6 

3,6 

3.6 

3.5 

3.5 

3.4 

1 

3.3      '    ^; 

2 

3.3 

3.3 

3.3 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

'         3.2      1     3J 

3 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.1 

3.1 

3.0 

3.1      ;.     3J 

4 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1      '    .^J 

5 

3.1 

3.1 

3.0 

2.9 

2.9 

2.8 

2.7, 

2.7      '     2J 

1 
1 

6 

2.6 

2.6 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

1 

2.5          25 

7 

2.5 

2.4 

2.4 

2.4 

2.3 

2.3 

2.3 

;          2.3          2J 

6 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.1 

2.2          il 

9 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2           il 

iO 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.2 

2.2 

2.2 

1 

2.1           2j 

u 

2.1 

2.1 

2.1 

1 
2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1           J 

12     1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.0 

2.0 

2.1 

2.0 

2.0           d 

13 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9           1.1 

14 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9     1     :.l 

15      , 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

19           1-1 

16 

1.9 

1.8 

1.9      i 

1.9 

1.9 

1.9 

1.8 

1.9    '  li 

1.8     '     iJ 

17 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

18 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.9 

1.8 

1.8          1. 

19 

1.8 

1.7 

1.7 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9          \i 

20 

1.9 

1.9 

1.9 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.7           \i 

21 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.6 

1.7            Ij 

22 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.6 

1.6 

1.6           \\ 

23 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

.1.5 

1.4           1 

24 

1.4 

1.4 

1.4 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5            1 

25 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.6 

1.6 

1.6 

1.5           i^ 

26 

1.5 

1.5 

1.5 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6           J 

27 

1.6 

l.G 

1.6 

1.6 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7      :     1 

28 

1.7 

1.7 

1.7      , 

1.8 

1.8 

1.8 

1.9 

2.2           I 

29 

2.3 

2.3 

2.3      ! 

2.3 

2.2 

2.2 

2.3 

2.4           1 

30 

2.5 

2.5 

2.5 

2.4 

2.4 

2.4 

.      2.6      1 

2.7           J 

31 

2.7 

2.8 

1 
2.8 

2.8 

2.7 

2.7 

2,7 

2.9           1 

Cpe,\H. 
Mittel. 

2.18 

2.17 

1 

2.16 

1 

2.16 

1 

2.15  ; 

2.15 

2.14 

2.15           j 

17 


Januar  1890. 

Temperatur  des  Erdbodens 


m 


in    der    Tiefe    0.84 


m  m         m 

1.65     3.26     3.99. 


Vormittag. 


l 


6.6 

6.5 
6.4 
6.2 
6.1 


5.9 
5.8 
5.6 
5.5 
5.3 


5.1 
5.1 
5.0 
5.0 
4.9 


4.7 
4.8 
4.7 
4.6 
4.6 


4.5 
4.5 
4.4 
4.5 
4.3 


4.2 

4.2 
4.1 
4.1 
4.1 


4.1 


5.01 


6.5 
6.5 
6.3 
6.1 
6.1 


5.9 
5.8 
5.6 
5.4 
5.3 


5.2 
5.1 
5.0 
5.0 

4.9 


4.7 

4.8 
4.7 
4.6 
4.6 


4.5 
4.5 
4.4 
4.5 
4.3 


4.1 

4.2 
4.1 
4.1 
4.1 


4.1 


5.00 


6.5 
6.4 
6.2 
6.1 
6.1 


5.9 
5.7 
5.6 
5.4 
5.3 


5.2 
5.1 
5.0 
5.0 
4.9 


4.7 
4.7 
4.7 
4.6 
4.6 


4.5 
4.5 
4.4 
4.4 
4.3 


4.2 
4.2 
4.1 
4.1 
4.1 


4.1 


4.99 


10 


Nachmittag. 


1 


6.5 
6.4 
6.2 
6.1 
6.0 


5.9 
5.7 
5.5 
5.4 
5.3 


5.2 
5.1 
5.0 
4.9 
4.9 


4.8 
4.7 
4.7 
4.7 
4.6 


4.5 
4.5 
4.4 
4.3 
4.3 


4.2 
4.2 

4.1 
4.1 
4.2 


4.2 


4.99 


6.5 
6.4 
6.2 
6.1 
6.0 


5.8 
5.7 
5.5 
5.4 
5.3 


5.2 

5.1 
5.0 
4.9 
4.8 


4.8 
4.7 
4.7 
4.6 
4.6 


4.5 
4.5 
4.4 
4.3 
4.2 


4.2 
4.2 
4.1 
4.1 
4.2 


4.2 


4.97 


4 


6.5 
6.4 
6.2 
6.1 
6.0 


5.8 
5.7 
5.5 
5.4 
5.3 


5.2 
5.1 
5.0 
4.9 
4.8 


4.8 
4.7 
4.7 
4.6 
4.6 


4.5 
4.5 
4.4 
4.3 
4.2 


4.2 

4.2 
4.1 
41 
4.2 


4.3 


4.98 


6.5 
6.4 
6.1 
6.1 
6.0 


5.8 
5.7 
5.5 
5.4 
5.3 


5.2 
5.1 
5.0 
4.9 
4.8 


4.7 
4.7 
4.6 
4.6 
4.6 


4.5 
4.5 
4.3 
4,3 
4.2 


4.2 

4.2 
4.1 
4.1 
4.2 


4.3 


10 


CpCÄH. 

Mittel 


1    no  nojyAHE. 
1    Nachmittags. 


6.5 

6.50 

6.4 

6.42 

6.2 

6.22 

6.1 

6.11 

5.9 

6.02 

5.8 

5.85 

5.6 

5.71 

5.5 

4.54 

5.3 

5.40 

5.2 

5.29 

5.2 

5.19 

5.1 

5.10 

5.0 

5.00 

4.9 

4.94 

4.8 

4.85 

4.8 

4.75 

4.7 

4.72 

4.6 

4.68 

4.6 

4.61 

4.5 

4.59 

4.5 

4.50 

4.4 

4.49 

4.3 

4.38 

4.3 

4.36 

4.2 

4.25 

4.2 

4.19 

4.1 

4.19 

4.1 

4.10 

4.1 

4.10 

4.11 

4.15 

4.3 


4.96 1      4.95 


4.20 


4.98 


10.8 

10.2 

10.1 

10.0 

9.9 


9.8 
9.7 
9.5 
9.5 


9.4 


9.3 
9.2 
9.0 
9.0 
8.9 


14.6 

14.5 
14.5 
14.5 
14.4 


14.2 
14.2 
14.2 
14.1 
14.1 


14.0 
13.9 
13.9 
13.8 
13.8 


8.8 

13.7 

8.7 

13.6 

8.6 

13.6 

8.5 

13.5 

8.5 

13.4 

8.4 

,  13.4 

8.4 

13.3 

8.3 

13.3 

8.2 

13.2 

8.1 

13.2 

8.0 

13.1 

7.9 

13.1 

7.9 

13.0 

7.8 

12.9 

7.7 

12.9 

1 

7.7 

1 

12.6 

8.88 

13.70 

15.0 

15.0 
14.9 
14.9 
14.9 


14.8 
14.8 
14.8 
14.7 
14.7 


14.6 
14.6 
14.5 
14.5 
14.4 


14.4 
14.4 
14.3 
14.3 
14.2 


14.2 
14.2 
14.1 
14.1 
14.0 


14.0 
14.0 
13.9 
13.9 
13.8 


13.8 


14.41 


]8 


^HCJIO. 

Datum 


1 
2 
3 
4 


5 
6 

7 
8 
9 


10 
11 
12" 
13 
14 


15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


25 
26 
27* 
28 


1 


2.4 
4.8 
0.2 
2.4 


7.6 
5.5 
7.5 
3.0 
1.8 


1.4 
1.4 
0.3 
0.2 
0.0 


2.1 
0.8 
1.4 
1.2 
4.5 


0.5 
0.4 
1.4 
0.2 
0.4 


1.3 
0.2 
1.5 
0.8 


$eBpoB  1890. 

TepMOMeTpt  et  nepHLiM-b  LuapHKOMT> 
1.5  Morpa  Ba,ß,'h  noBepxHOCTbio  3eMiH. 


^0    noJiy;(H£. 


Vormittag. 


8 


CpeAH. 
Mittel. 


-0.89 


2.0 

0.0 

4.3 

4.1 

0.0 

0.9 

3.2 

-  3.9 

8.2 

-  8.6 

6.6 

-  7.2 

7.7 

-  7.8 

4.0 

2.8 

0.6 

-  0.2 

1.5 

0.6 

0.3 

1.6 

0.3 

1.3 

0.2 

0.1 

0.1 

0.8 

1.6 

1.4 

0.8 

-  0.9 

1.5 

-  1.6 

1.8 

-  2.3 

3.9 

^  4.4 

0.5 

-  0.6 

0.6 

-  0.7 

1.4 

-  1.4 

0.2 

-  0.2 

Ü.8 

-  0.8 

1.4 

-  1.4 

0.2 

-  0.3 

2.4 

-  2.8 

0.4 

-  0.2 

0.98 

-1.13 

-  0.2 
1.9 
1.2 

-  3.6 


8.8 

5.4 
8.4 
2.4 
0.7 


0.4 
1.5 
1.3 
0.0 
1.6 


0.8 
0.9 
1.7 
2.7 
5.4 


0.5 
1.1 
1.8 
0.4 
1.1 


1.4 
0.4 
2.4 
1.3 


-1.28 


1.1 
1.4 
1.2 
4.0 


8.5 
4.0 


-J.9 

3.1 

-  0.2 


0.6 
1.7 
1.2 
0.0 
2.6 


0.8 
1.0 
1.7 
3.0 
5.5 


0.6 
1.2 
16 
0.5 
1.3 


1.5 
0.6 
1.0 
1.0 


-1.24 


1.5 
1.3 
0.4 
4.0 


8.2 
3.2 
7.3 
2.4 
1.0 


0.2 
1.8 
1.2 
0.0 
3.5 


0.9 
1.0 
1.8 
3.5 
4.4 


0.8 
1.2 
3.4 
0.7 
1.5 


1.5 
0.8 
0.7 
2.5 


10 


11 


-1.33 


-  1.0 

0.8 

1.1 

1.4 

0.7 

2.0 

-  3.8 

-  3.4 

-  8.2 

-  4.5 

-  2.8 

-  2.4 

-  6.9 

-  5.0 

3.0 

7.7 

-  2.6 

-  4.3 

-0.1 

4.3 

1.8 

2.1 

1.2 

1.5 

0.0 

0.4 

3.9 

5.9 

1.0 

1.0 

-  0.9 

-  1.0 

-  1.8 

-  1.0 

-  4.2 

-  2.4 

-  3.4 

-   2.0 

-  0.7 

0.5 

-  1.2 

-  0.6 

-  4.1 

0.5 

-  0.6 

-  0.2 

-  1.4 

-  0.9 

-  1.4 

-  1.0 

-  0.7 

-  0.5 

-  0.6 

3.2 

-  3.1 

5.2 

-1.31 

0.26 

5.7 

10.2 

1.1 

1.2 

2.8 

8.4 

3.8 

4.5 

1.7 

3.4 

1.8 

-  0.4 

1.2 

0.2 

9.4 

10.3 

2.8 

0.2. 

9.4 
2.9 
2.3 

0.8 
7.1 


0.8 
0.3 
0.6 
3.4 
0.2 


6.2 
0.0 
3.3 
0.4 
1.4 


0.3 
0.1 

4.8 
9.0 


2.52 


8.5 
4.9 
2.4 
1.8 
7.0 


0.4 
0.2 

1,1 
4.2 
1.5 


5.5 
0.3 
7.1 
1.6 
1.1 


0.4 

0.4 

9.4 

10.6 


12.3 
1.6 
7.1 

4.8 


6.5 
0.1 
5.5 
11.7 
7.7 


12.4 

6.1 
3.0 
1.6 

7.2 


1.3 
0.8 
5.4 
3.9 
2.2 


7.4 
2.5 
9.1 
3.1 
0.9 


0.9 

1.0 

11.2 

12.1 


3.80  I      5.34 


Februar  1890. 

Thermometer  mit  geschwärzter  Kugel 

1.5  Meter  über  dem  Erdboden. 


19 


1 

1 

1 

n  c 

1 

)    n  0 

j  y  ^ 

[   H   H. 

N  a  c 

h  m  1 

t  t  a 

g. 

CpeAH. 
Mittel. 

'  1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

14.8 

1 
13.3 

11.5 

9.8 

7.7 

7.0 

1 
4.2 

4.1 

1 

6.9 

6.1 

5.4 

1 

5.4, 

5.90 

2.4 

2.3 

2.4 

1.7 

0.8 

0.6 

0.7 

0.7 

0.6 

0.6 

0.3 

0.3 

1.67 

7.0 

6.9 

3.6 

4.1 

1.2 

1.2 

1.2 

1.0 

0.81 

-  0.5 

-  0.5 

-  0.6 

2.36 

7.5 

8.0 

7.4 

6.5 

-  0.1 

-  2.9 

-  3.5 

-  41 

-  5.4' 

--  6.1 

~  6.2 

~  6.7 

-0.51 

8.0 

8.4 

9.3 

7.8 

3.3 

3.4 

1.4 

0.6 

-  0.7 

-  1.2 

-  3.2 

-  4.8 

-0.48 

3.4 

3.9 

5.3 

4.9 

-  0.3 

-  2.5 

-  3.8  1 

-  4.8 

-  5.4 

-  6.1 

-  6.8 

-  7.5 

-2.44 

7.3 

9.4 

7.9 

6.6 

3.9 

2.8 

2.4 

4.3 

4.9 

4.1 

3.3 

4.1 

0.51 

14.6 

12.9 

11.7 

9.3 

7.7 

5.3 

3.5 

2.1 

1.5 

-  0.1 

~  0.8 

-  1.6 

5.74 

6.5 

6.2 

3.1 

3.9 

1 

2.5' 

1 

2.4 

1.7! 

! 

1.6 

2.0 

1.7 

1.7 

.1.5 

1.55 

12.0 

10.2 

10.7 

1 
9.2 

7.8 

4.6 

1 
1.9 

0.7 

~  0.8 

-  0.6 

-  0.9 

-  1.6 

4.49 

6.1 

8.8 

9.7 

8.9i 

4.5 

1.8 

1.3 

-  1.3 

-  2.9 

-  2.8 

-  1.1 

-  0.2 

2.55 

3.0 

3.4 

3.4 

3.2 

2.7 

2.5 

2.4 

2.0 

1.6 

1.2 

0.5 

0.4 

1.90 

2.9 

3.0 

2.0 

0.6 

0.3 

0.1 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

O.Ol 

0.75 

8.8 

9.9 

8.6 

6.9 

6.0 

5.1 

2.0 

1.8 

1.9 

2.0 

2.0 

2.1 

4.35 

2.0 

1.4 

1.0 

0.7 

0.0 

-  0.3 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.6 

-  0,7 

-  0.7 

0.63 

1.1 

1.6 

0.0 

-0.3 

-  0.6 

-  0.8 

-  1.4 

-  1.3 

-  1.3 

-  1.3 

-  1.4 

-  1.4 

-0.55 

3.6 

7.1 

3.0 

2.9 

0.8 

-  0.2 

-  0.6 

-  0.9 

r-  0.9 

-  0.6 

-  0.8 

-  1.1 

0.61 

5.9 

4.3 

9.5 

6.9 

2.8 

0.3 

-  1.1 

-  1.8 

-  3.0 

-  3.0 

-  3.7 

-  4.0 

0.37 

2.5 

2.2 

2.0 

1.3 

0.5 

0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.2 

-  0.4 

-  0.5 

-0.83 

9.4 

i       5.1 

3.4 

2.3 

4.1 

:    1.4 

1.2 

0.6 

0.3 

-  0.1 

^  0.2 

-  0.4 

2.04 

7.3 

6.9 

5.7 

2.2 

1.7 

1-  0.6 

-  0.6 

-  1.0 

-  1.4 

0.3 

0.2 

-  1.4 

0.75 

2.5 

4.3 

8.8 

7.2 

2.2 

1.1 

0.8 

0.5 

0.6 

0.3 

0.1 

0.0 

1.44 

2.6 

2.2 

2.6 

2.0 

1.4 

0.8 

0.8 

0.5 

0.2 

02 

-  0.2 

-  0.3 

0.70 

1.2 

1.9 

1.5 

0.9 

0.5 

1       0.0 

-  0.1 

-  0.6 

-  0.8 

-  1.0 

-  0.8 

-  1.1 

-0.10 

i       3.4 

1 

3.1 

6.1 

5.4 

2.2 

-  0.2 

0.4 

0.4 

0.2 

0.1 

0.1 

0.0 

0.57 

2.2 

2.1 

2.6 

2.2 

0.8 

0.4 

0.2 

0.3 

-  1.1 

-  1.1 

-  1.1 

-  1.2 

*    0.23 

10.6 

11.9 

11.5 

11.1 

6.6 

4.1 

3.3 

3.3 

3.1 

3.0 

1.0 

1.0 

!    4.10 

15.2 

1 

19.3 

1 

16.2 

\ 

14.5 

13.5 

1 

7.6 

1 

• 

6.2 

4.0 

1 

1 

2.7 

1 
i 

2.2 

1 

1.7 

0.2 

6.22 

1 

6.21 

6.43 

1 

6.09 

5.10 

1 

3.02 

1.61 

'     0.86 

1 
1 

0.44 

1 
1 

0.11 

-0.12 

1 

;-0.45 

-0.72 

1 
1 

1     1.59 

1 
1 

9* 
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^eBpajB  1890. 

TepMOMexpi»  Ha  noBepxHOCxH  seMjiH. 


^HCIO. 

Datum 


Ao    nojiyAHfl. 


Vormittag. 


1 


8 


10 


II 


li 


1 

2 
3 
4 


5 
6 
7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


25 
26 
27 
28 


0.9 
2.1 
1.1 
2.1 


4.4 
3.4 
4.3 
0.4 
0.8 


1.8 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 


2.6 
0.2 
0.1 
0.4 
1.8 


0.0 
0.7 
0.2 
0.8 
0.1 


0.1 
0.2 
0.0 
0.7 


CpeÄH. 
Mittel. 


-0.37 


U- 


0.8 
2.0 
0.0 
2.8 


4.8 
3.9 
4.7 
0.4 
0.5 


1.7 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 


2.4 
0.1 
0.2 
0.6 
1.6 


0.0 
0.7 
0.2 
0.6 
0.3 


-  0.4 
0.1 

-  0.4 

-  1.0 


1.4 
2.2 
0.0 
3.4 


5.2 

4.3 
5.0 
0.5 
0.4 


0.8 
0.1 
0.6 
0.0 
0.1 


2.2 
0.0 
0.2 
0.9 
2.5 


0.1 
0.6 
0.1 
0.4 
0.3 


0.5 
0.0 
0.6 
1.6 


0.53 


1.8 
2.0 
0.0 
1.9 


5.6 
2.8 
5.2 
0.2 
0.4 


0.7 
0.0 
0.8 
0.1 
0.1 


2.0 
0.0 
0.2 
0.9 
2.9 


0.0 
0.1 
0.2 
0.2 
0.4 


0.6 
0.0 
0.4 
1.6 


2.1 
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N  a  c 

h  Ul  i 

t  t  a 

g. 

CpeAH. 
Mittel. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

3.4 

4.7 

5.4 

5.8 

5.8 

5.5 

5.1 

4.6 

4.2 

4.0 

3.9 

3.7 

2.88 

3.4 

3.8 

4.4 

4.4 

4.4 

4.2 

3.8 

3.5 

3.3 

3.1 

3.0 

2.8 

3.33 

4.8 

5.6 

6.1 

6.2 

6.0 

5.1 

4.3 

3.6 

3.1 

2.8 

2.6 

2.2 

3.28 

2.7 

4.1 

5.0 

5.5 

5.4 

4.6 

3.7 

3.0 

2.5 

2,3 

1.8 

1.6 

2.48 

0.6 

0.6 

0.8 

1.6 

1.6 

1.6 

1.4 

1.2 

1.0 

0.9 

0.8 

0.8 

0.96 

0.5 

0.5 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.47 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

0.1 

0.06 

3.6 

5.0 

6.0 

6.5 

6.3 

5.8 

5.1 

4,4 

3.9 

3.4 

2.8 

2.5 

2.51 

3.4 

4.8 

5.6 

5.9 

5.9 

5.5 

5.0 

4.5 

4.1 

3.7 

3.5 

3.4 

3.02 

6,2 

7.2 

7.6 

7.7 

7,6 

7.2 

6.5 

5.8 

5.0 

4.2 

3.7 

3.2 

4.39 

4.7 

5.2 

6.1 

6.8 

7.0 

6.6 

5.9 

4.9 

4.3 

3.5 

3.0 

2.7 

3.82 

3.0 

3.2 

3.4 

3.4 

3.4 

3.3 

3.2 

2.8 

2.8 

2.8 

2.7 

2.4 

2.72 

1.8 

2.1 

2.6 

2.8 

2.6 

2,2 

1.9 

1.7 

1.6 

1.3 

1.3 

1.3 

1.80 

4.6 

5.6 

6.4 

6.8 

6.7 

6.3 

5.8 

5.3 

4.8 

4.4 

4.2 

3.8 

3.49 

3.2 

3.4 

8.5 

3.4 

32 

3.0 

2.8 

2.6 

2.4 

2.1 

2.0 

2.0 

2.97 

2.8 

3.6 

3.9 

4.0 

3.9 

3.4 

3.1 

2.8 

2.4 

2.2 

2.1 

'1.9 

2.24 

4.5 

5.6 

6.6 

6.7 

6.2 

5.4 

4.8 

4.2 

3.6 

3.2 

2.9 

2.6 

3.14 

3.7 

4.8 

5.0 

5.4 

5.6 

5.1 

4.3 

3.6 

3.0 

2.7 

2.4 

2.2 

2.87 

1.1 

1.2 

1.5 

1.8 

1.9 

1.9 

1.8 

1.7 

1.6 

1.5 

1.4 

1.4 

1.51 

6.3 

•7.7 

8.2 

7.8 

7.2 

6.5 

5.8 

5.2 

4.6 

4.1 

3.8 

3.2 

3.82 

1      4.3 

6.6 

8.1 

9.3 

8.7 

7.8 

6.3 

5.3 

4.6 

4.1 

3.4 

3.2 

4.17 

5.2 

5.4 

6.0 

6.7 

7.4 

7.1 

6.2 

5.5 

5.0 

4.6 

4.2 

3.8 

4.04 

3.8 

4.0 

4.2 

4.2 

4.1 

4.0 

3.6 

3.2 

3.0 

2.8 

2.6 

2.3 

3.08 

3.4 

4.2 

5.0 

5.2 

5.1 

4.5 

4.1 

3.6 

3.2 

2.9 

2.6 

2.4 

2.85 

1 

1 

3.1 

3.9 

4.6 

5.5 

5.9 

5.4 

4.6 

4.0 

3.6 

3.2 

2.9 

2.7 

2.94 

3.0 

3.6 

4.1 

4.2 

4.4 

4.2 

3.7 

3.3 

3.1 

2.7 

2.4 

2.2 

2.65 

6.4 

7.7 

8.7 

9.2 

9.1 

8.3 

7.2 

6.3 

5.5 

4.9 

4.2 

3.8 

4.42  1 

7.4 

9.2 

1 

10.7 

11.3 

11.4 

10.8 

9.5 

8.5 

7.6 

6.8 

6.2 

5.6 

1 

5.691 

1 

•     3.61 

• 
4.41 

1 

j 

5.01 

5.31 

5.26 

4.85 

4.28 

3.77 

3.36 

3.02 

2.75 

2.51 

2.91 

80 


20 
21 
22 
23 
24 


25 
26 
27 
28 


CpeÄH. 
.  Mittel. 


1 


3.7 
4.2 
3.8 
3.1 

1.7 


4.0 
2.7 
2.7 
3.5 
3.1 


2.0 
4.2 
4,4 
4.6 
3.3 


3.3 
3.4 
3.1 
4.4 


3.09 


^eBpajih  1890. 

TeMnepaxypa  hohbm 


m 


Ha    rjyÖHHt      0.20. 


^0    II  0  J[  y  A  n  H. 


3.6 

3.9 
3.6 
3.1 
1.7 


3.9 
2.7 
2.6 
3.3 
2.9 


2.0 
4.1 
4.2 
4.3 
3.1 


3.1 
3.3 
2.9 
4.1 


2.95 


2.2 

2.1 

2.0 

3.8 

3.8 

3.7 

3.4 

3.3 

3.2 

3.0 

2.8 

2.7 

2.5 

2.4 

2.3  1 

1.4 

1.4 

1.3 

1.0 

0.9 

0.9 

0.7 

0.7 

0.7 

3.2 

2.9 

2.7 

3.5 
3.7 
3.5 
2.9 
1.7 


3.8 
2.6 
2.5 
3.1 
2.7 


1.9 
3.9 

4.0 ; 

4.21 
3.0 


3.0 
3.1 
2.8 
3.9 


2.83 


2.0 
3.5 
3.1 
2.6 


2.1 
1.3 
0.9 
0.7 
2.6 


3.4 
3.5 
3.4 

2.8 
1.7 


3.7 
2.5 
2.4 
2.9 
2.6 


1.9 
3.6 
3.7 
4.0 
2.9 


2.8 
2.9 
2.7 
3.7 


2.71 


1.9 
3.4 
3.0 
2.5 


2.0 
1.3 
0.9 
0.7 
2.5 


3.4 
3.3 
3.2 
2.7 
1.7 


3.7 
2.5 
2.3 

2.8 
2.6 


1.9 
3.4 
3.5 
3.8 
2.8 


2.6 
2.7 
2.6 
3.5 


6 


2.61 


1.8 
3.4 
2.8. 
2.3, 


1.9  1 

1.2 

0.8, 

0.7  1 
2.3! 

I 


3.5 

2.4 
2.2 
2.7 
2.5 


1.9 
3.3 
3.3 
3.6 
2.7 


2.6 
2.6 
2.5 
3.3 


2.51 


Vormittag. 


1.7 
3.3  i 
2.7 
2.3 


1.8 
1.2 
0.8 
0.7 
2.2 


3.2 

3.1 

3.2 

3.1 

3.2 

3.2 

2.6 

2.5 

1.7 

1.7 

3.5 
2.3 
2.2 

2.6 
2.4 


1.8 
3.1 
3.2 
3.5 
2.6 


2.6 
2.6 
2.4 
3.1 


8 


10 


1.7 
1.1 
0.7 
0.7 
2.1 


3.0 
3.1 
3.1 
2.5 
1.7 


3.5 
2.2 
2.1 
2.5 
2.3 


1.8 
3.1 
3.1 
3.3 
2.5 


2.5 
2.5 
2.3 
2.9 


2.44 ;      2.36 


1.6 

1,1 
0.7 
0.7 
2.0 


1.8 
2.9 
2.9 
3.2 
2.4 


2.4 
2.5 
2,3 
2.8 


1.5 

1.1 
0.7 
0.7 
1.9 


1.8 
2.7 
2.8 
3.1 
2.4 


2.3 
2.3 
2.2 
2.7 


2.28        2.20 


II 


1.7 

1.6 

1.6 

1.5 

3.3 

3.2 

3.2 

3.1 

2.6 

2.5 

2.4 

2.3 

2.2 

2.1 

2.0 

1.9 

1.4 
l.I 
0.7 
0.8 
1.** 


2.0 
2.7 
2.8 
3.1 
2.4 


2.3 
2.3 
2.3 

2.6 


2.9 

2.7 

2.7 

3.0 

2.9 

3.0 

3.0 

2.9 

2.9 

2.3 

2.2 

2.2 

1.6 

1.6 

1.7 

3.4 

1 
3.3 

3.3 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.0 

2.0 

2.4 

2.3 

2,3 

2.2 

2.1 

2.1 

2.1v^ 


3] 
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m 


in   der   Tiefe    0.20. 


Do    nojiyAHH. 


Nachmittag. 


Mittel. 


1.7 
3.1 
3.0 
1.9 


1.3 
1.1 
0.6 
1.3 
2.0 


3.0 
3.1 
3.5 
3.3 
2.6 


2.5 
2.5 
3.2 
3.4 


2.49 


2.2 
3.3 
3.5 
2.1 


1.3 
1.1 
0.7 
1.9 
2.4 


3.3 

4.0 

3.5 

3.7 

3.1 

3.1 

2.1 

2.1 

2.2 

2.6 

3.3 

3.3 

2.3 

2.5 

2.5 

3.1 

2.4 

2.8 

2.0 

2.0 

3.7 
3.7 
3.9 
3.5 
3.0 


2.8 
^.8 
3.9 
4.3 


2.83 


2.9 
3.5 
4.0 
2.5 


1.3 
1.1 
0.7 
2.6 
3.0 


4.6 
4.1 
3.3 
2.1 
3.2 


3.4 
2.8 
3.6 
3.3 
1.9 


5 


G 


8 


10 


11 


12 


3.6 
3.7 
4.4 
3.0 


1.3 
1.1 
0.7 
3.3 
3.6 


5.0 
4.6 
3.4 
2.0 
3.7 


3.5 
3.1 
4.2 
3.7 
2.0 


4.5 

5.1 

4.1 

5.1 

4.2 

4.5 

3.7 

3.9 

3.3 

3.7 

3.1 

3.6 

3.1 

3.3 

4.6 

5.3 

5.2 

6.2 

3.20 

3.59 

5.4 
5.1 
3.5 
2.0 
4.2 


3.5 
3.3 
4.6 
4.0 
2.1 


5.5 
5.9 
4.9 
4.0 
4.0 


4.0 
3.5 
5.8 
6.9 


5.90 


3.8 

4.1 

3.9 

4.0 

4.7 

4.7 

3.5 

3.7 

1.4 

1.5 

1.1 

1.1 

0.7 

0.7 

3.9 

4.1 

4.1 

4.3 

5.6 
5.2 
3.5 
2.0 
4.5 


3.5 
3.4 
4.7 
4.3 
2.2 


5.6 
6.2 
5.3 
4.1 
4.2 


4.4 
3.8 
6.1' 
7.4 


4.08 


4.3 
4.0 
4.6 
3.8 


1.6 
1.1 
0.7 
4.3 
4.4 


5.9 
5.3 
3.5 
1.9 
4.6 


3.4 
3.4 
4.7 
4.3 
2.2 


5.5 

6.2 
5.6 
4.0 
4.2 


4.5 

3.9 

6.1 

7.6 


4.13 


4.3 
3.9 
4.3 
3.6 


1.6 
1.1 
0.7 
4.3 
4.4 


5.7 
5.3 
3.4 
1.9 
4.6 


3.3 
3.3 
4.6 
4.2 
2.2 


5.4 
5.9 
5.5 
3.9 
4.1 


4.4 
3.8 
5.9 
7.5 


4.04 


4.2 
3.9 
4.1 
3.4 


1.5 

1.1 
0.7 
4.1 
4.3 


5.4 
5.2 
3.4 
1.9 
4.5 


3.2 
3.3 
4.3 
4.0 
2.2 


5.1 
5.5 
5.4 
3.8 
4.0 


4.2 
3.7 
5.6 
7.3 


3.90 


4.0 
3.8 
3.9 
3.2 


1.5 
1.0 
0.7 
3.9 
4.1 


5.1 
4.7 
3.3 

1.8 
4.4 


3.1 
3.1 
4.1 
3.7 
2.1 


4.9 
5.2 
5.3 
3.8 
3.8 


4.0 
3.5 
5.4 
7.2 


3.74 


4.0 
3.6 
3.5 
2.9 


1.5 
1.0 
0.7 
3.7 
4.0 


4.8 
4.4 
3.3 
1.7 
4.3 


3.0 
2.9 
3.9 
3.5 
2.1 


4.7 
5.0 
5.1 
3.7 
3.6 


3.8 
3.3 
5.1 
6.8 


3.8 
3.5 
3.3 
2.7 


1.4 
1.0 
0.7 
3.4 
3.9 


4.5 
4.1 
3.2 
1.7 
4.1 


2.9 
2.8 
3.7 
3.3 
2.1 


4.5 
4.7 
4.8 
3.5 
3.4 


3.6 
3,2 
4.8 
6.3 


3.57  t     3.39 


2.69 
3.54 
3.41 
2.69 


1.66 
1.15 
0.75 
2.06 
3.02 


4.06 
3.97 
3.28 
2.26 
2.80 


3.43 
2.63 
3.13 
3.17 
2.28 


3.36 
4.18 
4.12 
3.71 
3.18 


3.20 
3.04 
3.85 
4.83 


3.05 
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^eßpaat  1890. 

TeMnepaxypa  noHBu 


m 


ua.rjyöBHt     0.40. 


Hhcio 
Datum 

^  0    n  0 

Ji  y  Ä  H 

2. 

n  0  u  0 

J  y  A  H  H.                  ( 

• 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7              10 

1 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.8 

2.8 

2.9 

3.2 

2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.7 

3 

3.7 

3.7 

3.7 

3.6 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

4 

3.7 

3.7 

3.7 

3.5 

3.4 

3.4 

3.4 

3.3 

5 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

3.1 

3.0 

2.9               2.9 

6 

2.9 

2.9 

2.8 

2.7 

2.7 

2.6 

2.5               2.5 

7 

2.5 

2.5 

2.4 

2.4 

2.3 

2.3 

2.3      ,         2.2 

8 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.3 

2.5 

2.7 

9 

3.1 

3.1 

3.1 

3.0 

2.9 

3.0 

3.1      I         3.2 

1 

10 

3.2 

3.4 

3.5 

3.5 

3.5 

3.6 

1 
3.7      '         4.0 

11 

4.1 

4.1 

4.1 

4.0 

3.9 

3.9 

1         4.1 

4.2 

12 

4.3 

4.2 

4.1 

4.1 

4.0 

3.0 

3.9 

3.9 

13 

3.9 

3.9 

3.8 

3.8 

3.7 

3.6 

3.5               3.5 

14 

3.4 

3.3 

3.3 

3.2 

3.2 

3.2 

3.4      '         3.4 

15 

3.7 

3.9 

3.9 

4.0 

3.9 

3.9 

1 
3.9               3.9          : 

16 

3.9 

3.9 

3.8 

3.6 

3.5 

3.5 

3.5               3.6          : 

17 

3.6 

3.6 

3.6 

3.5 

3.4 

3.4 

3.5                3.8          ^ 

18 

3.9 

3.9 

3.8 

3.7 

3.8 

3.7 

3.7 

3.8          2 

19 

3.9 

3.9 

3.8 

3.6 

3.5 

3.4 

3.4 

3.3       a 

20 

3.3 

3.3 

3.3 

3.2 

3.2 

3.3 

3.6 

3.9          1 

21 

4.0 

4.0 

4.1 

4.0 

3.9 

3.9 

3.9               4.3          1 

22 

4.4 

4.4 

4.4 

4.2 

4.1 

4.0 

4.1               4.4          { 

23 

4.5 

4.5 

4.5 

4.4 

4.3 

4.2 

4.3 

4.3 

24 

4.3 

4.2 

4.2 

4.0 

3.9 

3.8 

3,9 

4.0          ] 

25 

4.0 

4.0 

4.0 

3.9 

3.8 

3.8 

3.8 

3.9      : 

26 

4.0 

4.0 

4.0 

3.9 

3.8 

3.7 

3.8 

3.9 

27 

3.9 

3.9 

3.8 

3.7 

3.6 

3.7 

3.9 

4.3 

28 

1 

4.5 

4.5 

4.5 

4.3 

4.2 

4.3 

4.5 

4.3 

t 

CpeÄH. 

'  ^fittel. 

il  _ 

3.66 

3.66 

1 

3.65 

3.56 

1 

3.49 

3.48 

1 

3.54 

1 
1 

3.67          i 
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S3 


m 

m 

m 

m 

in    der    Tiefe 

0.84 

1.65     3.26 

3.99. 

3 

! 

1 

0  r  m 

1 1  ta 

g- 

N 

ach  m  1 1 1  a 

g- 

CpeÄH. 
Mittel 

1**  no  noJiyÄHH. 
1    Nachmittags. 

1 

J 

1 

.    1 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

1 

1 

1       4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.8 

4.3 

4.3 

4.3 

4.30 

7.6 

12.8 

18.7 

1 

4.4 

4.4 

4.4 

4.4 

4.4 

4.4 

4.4 

4.5 

4.41 

7.6 

12.7 

13.7 

1 

1        4.5 

4.5 

4.5 

4.6 

4.6 

4.7 

4.6 

4.7 

4.59 

7.6 

12.7 

13.7 

4.7 

1 

4.7 

4.7 

4.9 

4.9 

4.8 

4.8 

4.7 

4.78 

7.5 

.12.6 

13.6 

! 

1 

1       4.7 

4.7 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.78 

7.5 

12.6 

13.6 

1 

i       4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.7 

4.79 

7.5 

12.5 

13.5 

1 

.       4.7 

4.7 

4.7 

4.7 

4.7 

4.7 

4.7 

4.6 

4.69 

7.5 

12.5 

13.5 

'       4.6 

4.7 

4.6 

4.6 

4.6 

4.6 

4.6 

4.6 

4.61 

7.5 

12.4 

13.5 

'       4.6 

1 

4.6 

4.5 

4.5 

4.6 

4.6 

4.6 

4.5 

4.56 

7.5 

12.4 

13.4 

1 
1 

4.5 

4.5 

4.6 

4.6 

4.6 

4.7 

4.7 

4.7 

4.61 

7.5 

i    12.3 

13.4 

, 

4.7 

4.7 

4.7 

4.8 

4.8 

4.9 

4.9 

4.9 

4.80 

7.5 

12.3 

13.3 

i 

4.9 

4.9 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

4.98 

7.4 

12.2 

13.3 

1 

5.0 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.09 

7.4 

12.2 

13.3 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.0 

5.0 

5.0 

5.06 

7.5 

12.1 

13.2 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.1 

5.01 

7.5 

12.1 

13.2 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.10 

7.5 

12.1 

13.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.10 

7.5 

12.0 

13.1 

, 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.2 

5.1 

5.1 

5.11 

7.5 

12.0 

13.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.2 

5.2 

5.2 

5.1 

5.14 

7.5 

12.0 

1 
1 

13.0 

i 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.10 

7.4 

11.9 

13.0 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.10 

7.4 

11.9 

13.0 

'       5.1 

5.1 

5.1 

5.2 

5.2 

5.2 

5.3 

5.3 

5.19 

7.4 

11.8 

12.9 

i       5.3 

5.3 

5.3 

5.3 

5.3 

5.4 

5.4 

5.4 

5.34 

7.4 

11.8 

12.9 

5.4 

1 

5.4 

5.4 

5.4 

5.4 

5.4 

5.4 

5.4 

5.40 

7.4 

f 

11.8 

12.9 

'      5.4 

5.4 

5.4 

5.4 

5.4 

5.4 

5.4 

5.4 

;    5.40 

1 
7.4  :    11.7 

12.8 

;    5.4 

5.4 

5.4 

5.4 

5.4 

5.4 

5.4 

5.4 

1     5.40 

7.4  ..    11.7 

12.8 

!    5-* 

5.4 

5.4 

5.3 

5.3 

5.3 

5.3 

5.3 

5.34 

7.4       11.7 

12.8 

'       5.3 

1 
l 

l 

5.3 

5.3 

5.4 

5.4 

6.6 

5.4 

5.4 

5.38 

7.5 

11.7 

12.7 

i. 

1 
1 

1 

4.94  . 

4.95 

4.95 

4.97 

1 
4.98 

4.99 

4.93 

4.98 

4.97 

1 

1' 
7.48     12.16 

fl 

13.21  ; 

• 

1              1 

' 

i 
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Map-TL  1890. 

TepMOMexprb  et  hcphbim-b  mapHKOMt 
1.5  MOTpa  HaA'B  noBepxHocTbio  seiJiH. 


Hhcjo 

Datum 


JHjo    nojyxHH. 


Vormittag. 


8 


10 


11 


'^ 


5.9        8.0     t 


2 
3 

4 
5 
6 


7 

8 

9 

10 

1] 


12 
13 
14 
15 
16 


17 
18 
19 
20 
21 


22 
23 
24 
25 
26 


27 
28 
29 
30 
31 


CpeAH. 
Äfittel. 


-  0.3 


.  0.6 
1.4 

11.5 
8.1 
8.0 


5.0 
9.0 
7.8 
5.9 
3.6 


3.9 
4.2 
5.2 
7.3 

0.9 


4.9 
1.4 
1.2 
1.0 
0.6 


2.0 
0.5 
0.8 
0.4 
1.6 


6.8 
9.1 
3.9 
7.2 
6.6 


4.08 


-  1.8 


0.1 
1.0 
9.9 
7.9 
7.7 


4.3 
8.2 
7.0 
6.5 
2.9 


2.8 
3.9 
5.3 
7.1 
0.9 


4.5 
1.0 
0.6 
0.4 
0.2 


3.2 

0.2 
1.0 
0.8 
0.6 


6.7 
8.9 
3.0 
6.6 
6.3 


3.66 


-  1.8 


0.6 
0.2 
9.3 
8.1 
7.3 


4.0 
8.3 
6.7 
5.6 
2.7 


2.0 
4.5 
5.4 
7.0 
0.5 


4.3 
1.0 
0.0 
0.4 
0.3 


4.7 
0.6 
2.0 
1.6 
0.3 


7.2 
8.7 
3.0 
6.3 
6.1 


3.44 


-  2.0 


1.6 
0.1 
8.4 
7.8 
7.1 


3.9 
7.2 
6.3 
5.1 
2.1 


2.0 
4.3 
4.9 
7.1 
2.7 


4.3 
0.9 
0.8 
0.1 
0.4 


5.1 
1.0 
3.3 
1.9 
0.6 


7.4 
8.6 
2.1 
7.5 
5.3 


3.18 


-  3.1 


2.0 
0.2 


8.1 
7.1 
6.7 


4.3 
7.5 
6.1 
4.3 
1.3 


0.6 
4.5 
4.3 
7.2 
2.0 


3.9 
0.2 
1.3 
0.0 
0.9 


4.9 
0.4 

8.5 
2.5 
0.9 


7.7 
8.5 
1.4 
7.5 
4.1 


2.83 


-  0.6 


2.3 

0.8 
8.3 
7.1 
6.1 


4.4 
7.9 
6.0 
3.4 
1.3 


0.6 
4.5 
4.3 
6.9 
0.8 


3.9 
1.0 
2.0 
0.1 
1.2 


4.9 
0.1 
3.4 
2.9 
1.0 


8.1 
8.1 
1.1 
7.2 
3.9 


2.69 


-  0.4 


2.0 
0.1 
7.7 
7.0 
5.9 


4.9 
8.2 
6.1 
4.1 
1.8 


2.3 
6.5 
4.6 
6.9 
2.7 


4.7 
1.2 
2.1 
2.8 
1.6 


4.9 
2.1 
1.9 
1.6 
3.2 


8.7 
8.8 
5.0 
11.9 
9.7 


4.40 


0.7 


5.4 
3.4 

13.2 
7.5 

10.7 


6.2 
9.9 
6.6 
8.4 
10.0 


7.7 
9.6 
5.1 
9.8 
5.1 


6.7 
7.3 
7.9 
6.1 
10.0 


6.3 
6.1 
4.0 
6.3 
8.3 


9.8 
14.9 
11.8 
10.6 
12.1 


7.98 


4.0 


10.6 
6.3 

14.6 
7.8 
9.7 


9.0 
lO.l 

8.2 
14.0 
14.3 


16.7 
11.9 

6.3 
14.9 

6.3 


10.6 
12.5 
10.5 
11.6 
13.9 


10.5 

8.2 

10.6 

8.5 

8.8 


12.9 
17.3 
15.9 
10.1 
16.9 


11.08 


14.1 
15.9 
17.1 
9.7 
11.1 


13.0 
11.3 
10.6 
17.9 
16.2 


17.2 

14.7 

7.3 

15.7 

7.8 


11.8 
14.9 
13.1 
12.9 
15.4 


12.0 
10.91 
12.0 ; 
13.5 
14.4 


14.9 
18.7 
17.0 
11.5 

18.4 


13.45 


14.2 

19.0 

18.0 

9.6 

12.9 


14.6 
13.2 
10.9 
19.8 
17.3 


182 
15.5 

8.6 
15.9 

8.6 


17.8 
16.9 
14.9 
13.4 
16.9 


13.3 
13.0 
12.1 
13.y 
15.3 


16,5 
21.6 
18.7 
16.4 
18.5 


14.95 


« 
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März  1890. 

Thermometer  mit  geschwärzter  Kugel 

1.5  Meter  über  dem  Erdboden. 


11 

0     n  0  j  y 

Ä  H   H. 

N  a  c 

h  m  i 

t  t  a 

g- 

jCpeiH. 
.Mittel 

1 
i 

1 

1 

2 

3 

1 

4 

1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12  , 

17.3 

14.7 

18.0 

16.2 

14.8 

8.8 

6.5 

4.2 

2.3 

1.4 

1.3 

0.3 

2.0 ; 

5.26 

19.4 

20.2 

18.7 

16.3 

15,0 

10.7 

8.2 

6.0 

4.6 

3.9 

2.8 

;    7.53 

23.7 

19.9 

21.0 

20.6 

18.7 

15.5 

14.5 

13.8 

13.3 

12.8 

11.3 

11.9 

'  11.03 

15.9 

17.8 

17.2 

13.5 

12.1 

10.9 

10.5 

9.3 

8.8 

8.6 

8.3 

8.1' 

;  11.83 

11.3 

'     10.9 

11.1 

11.5 

10.0 

9.4 

9.2 

8.9 

8.8 

8,5 

8.1 

7.9 

1    8.91 

13.5 

12.0 

13.3 

12.1 

11.4 

9.6 

8.1 

6,9 

6.5 

5.3 

4.7 

5.0 

8.92 

16.7 

.     15.8 

13.6 

13.5 

13.0 

12.0 

10.6 

10,1 

9,9 

9.7 

8.3 

8.0 

9.62 

15.5 

15.7 

15.1 

14.9 

14.1 

12.4 

11.9 

11.7 

11.0 

10.6 

9.5 

8.7 

11.17 

15.5 

i     14.2 

14.0 

14.4 

13.1 

11.3 

10.9 

10.0 

8.8 

8.1 

7.5 

6.8 1 

9.64 

24.4 

'     22.5 

21.9 

22.7 

20.5 

14.0 

10,8 

9.2 

7.3 

6.4 

5.4 

4.3, 

11.90 

23.7 

26.0 

1 

24.5 

25.1 

22,0 

16.2 

13.4 

11.8 

10.3 

7.6 

6.3 

4.9 

!  11.88 

23.1 

23.0 

22.1 

22.3 

19.5 

14.5 

12.5 

9.3 

7.3 

6.1 

5.3 

5.0 

11.05; 

14.7 

16.3 

16.3 

16.3 

14.9 

8.6 

6,8 

6.0 

5.1 

4.5 

5.0 

4.7 

9.08 

11.4 

10.7 

10.3 

9.8 

8.9 

8.7 

7.8 

7.7 

8.1 

7.7 

7.6 

7.5 

7.38 

16.0 

,     18.3 

17.9 

17.5 

16.3 

12.0 

8.7 

6,8 

4.7 

3.6 

2.1 

1.5 

10.35 

11.3 

;     10.9 

10.0 

10.4 

11.4 

8.0 

6.0 

4.8 

4.1 

• 

4.5 

4.7 

4.9 

5.83 

14,3 

19,0 

18.1 

16.8 

16.7 

11.4 

9.6 

7,5 

5.9 

3.9 

3.0 

2.6 

9.28 

17.8 

19.4 

18.9 

18.3 

17.3 

12.2 

11.1 

7.3 

5.7 

3.5 

3.2 

1.9 

8.80 

17.9 

18.5 

18.8 

19.5 

17.1 

12.9 

9.9 

9.2 

7.7 

5.3 

2.7 

1,9 

8.56' 

17.3 

18.0 

19.3 

18.3 

15.7 

12.0 

95 

8.5 

5.7 

3.9 

2.2 

2.0 

8.18 

18.8 

19.5 

20.7 

19.0 

17.8 

13.1 

10.5 

9.9 

8.0 

5.1 

3.9 

3.0 

9.31 

14.7 

1 

17.0 

17.2 

16.2 

14.9 

10.2 

8.8 

8.1 

7.4 

5.2 

3.0 

1.4 

8.76 

16.1 

15.9 

17.3 

17.1 

14.9 

10.7 

7.8 

6.3 

4.5 

2.6 

1.5 

0.1 

7.02 

16.4 

!     18.6 

17.6 

17.1 

15.4 

11.3 

8.2 

7.8 

4.9 

2.6 

2.1 

0.4 

6.82 

16.5 

.     18.1 

18.6 

18.1 

15.5 

12.2 

9.7 

9.6 

7.0 

5.2 

3.4 

2.2 

7.74 

17.6 

■     18.3 

19.0 

18.4 

17.1 

13.3 

10.9 

9.0 

8.2 

7.4 

6.7 

7.1 

9.16 

19.0 

19.1 

19.9 

20.8 

18.5 

15.7 

11.0 

9.6 

9.5 

9.3 

9,5 

9.1 

12.32 

21.9 

23.7 

21.0 

21.0 

20.0 

16.0 

13.4 

11.8 

9.5 

7.5 

5.7 

5.0 

13.81 

19.5 

16.9 

16.4 

;     15.5 

13.2 

9.8 

7.9 

7.5 

7.4 

7.2 

7.3 

7.3 

9.99 

14.9 

14.4 

13.3 

[     13.1 

10.3 

8.9 

;      8.7 

8.1 

7.9 

7.7 

7.3 

77' 
•    1 

10.05 

;    20.0 

22.4 

1 

22.5 

22,7 

20.9 

16.2 

12.9 

11.3 

9.0 

8.1 

6,0 

5.4 

12.69 

17.29 

1 

1 

;   17.67 

1 

1  17,54 

1 
1 

!  17.06 

15.52 

11.89 

9.85 

8.65 

7.39 

6.25 

5.35 

4.80 

9.48 

3* 


[hcxo 
)atnin 


MaprL  1890. 

TepMOMeTprb  Ha  noBepxHocTH  aeMjiH. 


^0    nojyÄHfl. 


Vormittag. 


8 


10 


11 


1 

-  0.2 

-  0.7 

2 

0.1 

0.9 

3 

1.9 

1.5 

4 

7.3 

6.8 

5 

8.2 

8.1 

6 

7.4 

7.1 

7 

5.0 

4.5 

8 

7.7 

7.6 

y 

8.6 

7.6 

10 

5.8 

6.8 

11 

3.8 

3.2 

12 

3.8 

3.2 

13 

3.3 

2.8 

14 

6.2 

6.4 

15 

7.3 

7.1 

16 

2.1 

1,5 

17 

5.8 

5.4 

18 

2.5 

1.8 

19 

2.2 

1.6 

20 

2.3 

1.5 

21 

2.3 

1.6 

22 

3.4 

3.0 

23 

2.3 

1.6 

24 

1.0 

0.2 

25 

1.4 

0.4 

2<^ 

3.2 

1.9 

27 

8.7 

8.6 

28 

10.2 

10.1 

29 

5.4 

4.8 

30 

6.1 

5.3 

31 

4.8 

4.3 

'pe,T.H. 
iittol. 

4.52 

4.08 

-  0.9 


0.1 
0.9 
6.3 
8.0 
7.0 


3.9 
7.6 
7.0 
5.3 

2.8 


2.4 

2.7 
6.3 
7.0 
0.9 


5.1 
2.2 
0.8 
1.1 
0.9 


4.6 
0.8 
0.4 
0.2 
1.1 


8.5 
9.7 
3.8 

4.8 
4.1 


-  0.9 


0.4 
0.6 
5.4 
7.7 
6.8 


3.9 
7.4 
6.4 
5.2 
2.2 


1.8 
2.5 
6.0 
6.7 
0.9 


4.8 
1.4 
0.2 
0.6 
0.4 


5.9 
0.2 
1.0 
0.8 
0.5 


8.5 
9.5 
3.0 
5.6 
3.8 


-  1.4 


0.8 
0.2 
5.2 
7.4 
6.4 


3.70 1      3.38 


-  1.3 


1.3 
0.1 
5.4 
7.2 
6.1 


4.1 

4,5 

7.1 

7.2 

6.2 

6.1 

3.9 

3.1 

1.6 

1.2 

0.6 

0.4 

1.9 

1.8 

5.6 

5.6 

6.6 

6.0 

0.6 

0.6 

4.6 

4.5 

0.6 

-  0.1 

0.4 

-  1.1 

0.2 

1.0 

0.2 

-^  0.4 

6.0 

6.0 

0.1 

-  0.4 

1.6 

—     2.2 

1.8 

-  2.0 

0.2 

-  0.5 

8.6 

8.6 

9.2 

8.7 

2.1 

1.8 

5.7 

5.1 

2.8 

2.5 

2.93 

2.71 

-  0.4 


1.3 
0.3 
5.0 
7.3 
6.1 


4.6 
7.4 
6.2 
3.5 
1.6 


1.2 
2.5 

5.8 
5.4 
2.1 


5.0 
0.6 
0.4 
2.2 
1.1 


6.4 
1.2 
0.2 
0.2 
1.8 


9.4 
9.3 
4.0 
8.9 
5.8 


3.66 


0.0 


0.1 

3.1 

7.9 

8.0 

10.1 


6.0 
8.4 
6.8 
7.2 
6.6 


6.3 
7.3 
6.6 
9.1 
6.0 


6.0 
6.0 
6.2 
6.4 
7.6 


9.2 

7.6 
6.7 
8.4 
9.8 


12.4 
16.0 
10.7 
11.2 
14.0 


7.67 


5.9 


7.8 
6.1 

12.9 
8.4 

11.1 


9.3 

9.8 

8.4 

13.0 

13.3 


13.0 
12.7 

8.8 
16.7 

8.6 


12.5 
12.1 
13.4 
14.7 
15.4 


16.4 
14.1 
15.4 
15.6 
17.8 


18.2 
22.5 
20.9 
11.8 
22.0 


13.18 


10.3 !      13.4 


I 


14.2 
13.2 
16.2 
9.5 
12.6 


12.6 
11.1 
11.9 
18.3 
18.6 


18.6 
17.9 
10.6 
21.3 
13.1 


15.5 
19.0 
20.2  1 
20.6 
22.6 


24.0 
21,4 
22.1 

22.8 
24.8 


25.0 
27.7 
27.8 
15.7 
29.1 


18.9 
19.9 
19.3 
10.2 
14.S 


15.4 
13.6 
13.0 
23.6 

23.6 


24.4 
22.8 
12,8 
26.S 
14.8 


25.9 
2»^.l 
26.2 
2d.4 
2S.4 


27.3 
27.1 

OO  1 

2S.I 
30> 


31.Ö 
35! 
335 
29.3 
34.a 


1: 


1« 


% 


18.33:    23.21     ! 
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März  1890. 

Thermometer  auf  dem  Erdboden. 


-  -1 

n 

0    nojy;^HH. 

N  a  C 

b  in  i 

t  t  a 

g- 

CpeAH. 

Mittel. 

im' 

1 

1       1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

• 

1 
1 

24.3 

18.8 

21.4 

17.9 

13.1 

7.6 

5.5 

4.3 

3.0 

1.9 

1.4 

0.7 

6.72 

i 

1 

22.7 

24.0 

21.8 

16.8 

13.4 

9.6 

7.6 

6.1 

5.0 

4.5 

3.5 

2.5 

8.22 

24.7 

19.6 

19.8 

17.1 

14.4 

11.2 

10.0 

9.1 

8.8 

8.3 

7.8 

7.6 

9.56 

t 

23.2 

23.4 

21.5 

16-5 

13.4 

11.4 

10.6 

9.7 

9.0 

8.8 

8.4 

8.1 

11.88 

1 

13.2 

13.0 

14.4 

13.2 

11.1 

9.6 

9.0 

8.6 

8.4 

8.0 

7.8 

7.4 

9.38 

1 

15.7 

13.8 

15.2 

13.2 

11.8 

9.4 

7.9 

7.2 

6.3 

5.6 

5.1 

5.3 

9.48 

! 

18.9 

17.8 

13.8 

13.9 

12.1 

11.0 

9.9 

9.3 

8.9 

8.7 

7.3 

7.5 

9.52 

17.5 

16.5 

17.4 

15.6 

14.1 

12.2 

11.1 

10.8 

10.6 

10.2 

9.9 

9.4 

11.22 

20.2 

17.4 

16.0 

14.8 

13.0 

10.9 

10.2 

lO.O 

9.0 

8.0 

7.4 

6.7 

10.37 : 

!      27.7 

27.1 

25.4 

22.5 

17.4 

12.5 

10.2 

8.5 

7.3 

6.4 

5.3 

4.4 

12.35  1 

I 

1 

28.8 

29.4 

27.8 

24.0 

18.1 

13.6 

10.8 

9.3 

8.0 

6.6 

5.6 

4.8 

12.19 

29.9 

29.8 

27.2 

24.0 

17.4 

13.2 

10.3 

8.5 

6.9 

5.5 

4.7 

3.9 

11.88 

25,2 

25.0 

23.0 

20.0 

13.8 

9.9 

7.5 

5.9 

5.1 

4.4 

6.0 

6.0 : 

10.58 

:       17.8 

17.8 

16.3 

13.6 

11.4 

9.8 

9.4 

8.8 

8.4 

8.0 

7.7 

7.5! 

9.70 

'      30.3 

30.8 

28.0 

24.5 

16.6 

12.5 

9.7 

7.8 

6.3 

5.1 

3.8 

3.1 

13.60 

1       18.6 

11 

19.0 

17.4 

14.8 

12,8 

9.3 

6.8 

6.0 

5.6 

5.8 

6.0 

6.0 

8.25 

■       26.8 

31.4 

26.9 

23.1 

17.6 

12.3 

10.0 

8.0 

6.3 

5.2 

3.9 

3.4 

12.44 

M      27.0 

30.9 

29.0 

24.6 

17.3 

12.5 

9.8 

8.0 

6.3 

5.0 

4.0 

3.0 

11.70 

32.6 

32.0 

29.6 

25.8 

17.8 

13.2 

10.0 

8.5 

8.0 

5.5 

4.2 

3.1 

12.08 

'      31.9 

31.9 

28.7 

24.7 

17.4 

12.9 

9.8 

8.0 

6.4 

4.9 

3.9 

3.2 

12.11 

!      34.3 

33.6 

31.4 

26.6 

18.4 

13.8 

11.0 

9.4 

7.8 

6.5 

5.3 

4.2 

13.08 

33.1 

29.6 

29.5 

24.6 

17.4 

12.5 

9.8 

9.8 

8.3 

6.5 

4.8 

3.3 

13.86 

.       33.0 

32.1 

29.9 

25.4 

17.1 

12.5 

9.2 

7.2 

5.6 

4.4 

3.0 

2.0 

11.97 

32.3 

32.3 

30.4 

25.4 

16.7 

13.6 

11.4 

7.5 

5.8 

4.3 

3.2 

2.1 

11.58 

'       33.4 

33.0 

30.4 

25.0 

17.7 

13.4 

10.1 

8.5 

6.9 

5.5 

4.4 

35 

12.37 

35.4 

33.6 

31.8 

2a  8 

19.1 

14.8 

11.2 

9.6 

8.2 

7.3 

6.4 

8.8 

14.06 

'       37.0 

36.8 

34.2 

29.2 

20.9 

18.8 

13.6 

11.1 

11.7 

11.3 

11.2 

10.4 

17.90 

39.2 

38.4 

35.9 

30,9 

22.6 

17.1 

13.7 

11.5 

9.8 

8.5 

7.2 

6.6 

18.62 

32.1 

27.9 

25.0 

22.9 

16.7 

12.1 

9.6 

8.2 

7.3 

6.6 

6.5 

6.3 

13.95 

'      27.0 

26.2 

22.2 

19.4 

17.6 

10.2 

8.6 

7.6 

6.8 

6.8 

6.5 

5.8 

12.62 

40.0 

38.8 

35.8 

30.4 

22.8 

16.8 

13.4 

11.8 

9.8 

8.4 

7.3 

6.2 

16.94 

,  1 

27.53 

26.83 

25.07 

21.52 

16.16 

12.26 

9.93 

8.54 

7.47 

6.53 

5.79 

5.25 

!            1 
1194 

! 
1 
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MaprB  1890. 

TeMnepaxypa    hohbli 

TM 

H  a    r  JE  ] 

'   6   H   H   t         { 

[).01. 

^HCIO 

iDatam 

Äo 

u  0  Ji  y  X  H 

H. 

Vor 

m  i  t 

t  a  ff 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11        l 

1 

0.4 

0.2 

0.1 

0.1 

-  0.6 

-  0.8 

-  0.1 

0.2 

5.3 

9.4 

11.9      11 

2 

0.9 

1.4 

0.5 

0.2 

-  0.2 

-  0.5 

-  0.7 

0.2 

7.3 

13.5 

18.0    a 

3 

2.4 

2.0 

1.3 

1.1 

0.8 

0.3 

0.5 

2.9 

5.8 

12.3 

18.4      2 

4 

7.3 

6.8 

6.3 

5.6 

5.2 

5.4 

5.0 

7.4 

11.9 

15.1 

18.6      2 

5 

8.4 

8.3 

8.2 

7.9 

7.6 

7.4 

7.4 

8.1 

8.5 

9.5 

lO.Ü       1 

6 

7.5 

7.2 

7.2 

7.1 

6.8 

6.4 

6.5 

9.8 

10.9 

12.3 

14.4       f 

7 

5.4 

4.9 

4.2 

4.2 

4.3 

4.7 

4.8 

5.9 

9.0 

12.0 

14.6       I 

8 

7.8 

7.8 

7.6 

7.6 

7.3 

7.3  1       7.5 

8.3 

9.8 

10.8 

13.1       11 

9 

8.8 

7.8 

7.2 

6.7 

6.4 

6.3         6.3 

6.8 

8.2 

11.4 

1 2.6       I^ 

10 

6.2 

7.1 

5.7 

5.4 

4.4 

3.6 

3.8 

7.0 

12.4 

17.3 

22.6      2 

11 

4.4 

4.0 

3.1 

2.9 

22 

1.9 

2.0 

6.3 

12.4 

17.6 

22.6       % 

12 

4.6 

3.6 

3.0 

2.4 

1.4 

1.1 

1.4 

5.9 

12.3 

17.5 

23.3      3 

13 

4.2 

3.6 

3.4 

3.2          2.6 

2.4 

2.8 

6.7 

12.1 

17.1 

21.0      3 

14 

6.6 

6.7 

6.6 

6.6 

6.2 

6.2 

6.2 

6.7 

8.8 

10.6 

12.8  II 
25.1      ! 

15 

7.6 

7.5 

7.3 

7.0  ;       6.8 

6.4 

5.8 

8.7 

15.4 

20.2 

16 

3.2 

2.4 

1.9 

1.8 

1.4 

1.4 

2.5 

5.8 

8.4 

12.6 

14-3      t 

• 

17 

6.2 

5.8 

5.6 

5.2 

5.0 

4.7 

5.2 

6.1 

11.7 

14.4 

23.6      3 

18 

3.6 

3.0 

2.9 

2.3 

1.6 

0.9 

1.4 

5.6 

11.3 

17.8 

24.4      i 

19 

3.4 

2.6 

1.8 

1.3 

0.8 

0.3 

1.0 

5.8 

12.2 

18.8 

24,8      Ü 

20 

3.6 

2.8 

2.3 

1.8 

1.3 

1.7 

2.7 

6.4 

13.6 

19.4 

25.0      i 

21 

3.8 

3.0 

2.3 

1.6 

1.1 

0.7 

1.6 

6.8 

14.0 

20.8 

26.6      31 

22 

4.5 

4.0 

5.2 

6.2 

6.4 

6.4 

6.8 

9.2 

15.3 

22.5 

26.5      31 

23 

3.8 

3.0 

2.2 

1.4 

1.1 

0.8 

1.9 

7.3 

13.7 

20.5 

26.0    a 

24 

2.6 

1,8 

1.0 

0.3 

-  0.4 

—     1.0 

0.6 

6.4 

13.9 

20.7 

21.5    n 

25 

2.6 

1.6 

1.0 

0.4 

-  0.4 

-  0.8 

0.9 

8.1 

15.1  . 

22.4 

28.2      t 

26 

4.4 

2.8 

2.3 

1.6 

1.1 

0.5 

2.4 

9.4 

17.0 

24.1 

30,1      ? 

27 

9.3 

9.2 

9.0 

9.0 

8.9 

8.9 

9.4 

12.3 

17.5 

24.2 

30.7      a 

28 

10.9 

10.7 

10.3 

10.1 

9.7 

9.3 

9.8 

15.5 

21.7 

27.5 

34.1      S 

29 

6.6 

5.6 

4.8 

4.1 

3.2 

3.0 

4.7 

10.4 

19.7 

26.6 

32.6      3 

30 

6.5 

6.0 

5.4 

5.9 

5.8 

5.4 

8.0 

11.2 

12.0 

16.0 

.28.8      n 

31 

5.5 

4.9 

4.5 

4.2 

3.2 

3.0 

5.0 

13.2 

21.4 

29.2 

34.3      3S 

CpeÄH. 

Mittti. 

i , 

5.26 

4.78 

4.33 

4.04 

3.58 

3.33 

3.97 

7.43 

12.54 

17.55 

22.29     2c  1 

89 


März  1890. 

Temperatur  des  Erdbodens 


m 


Inder   Tiefe   O.Ol. 


0 

n 

0     n 

D  Jl  y  A  H   H 

• 

N  a  c 

h  m  i 

t  t  a 

g. 

CpeAH. 
Mittel. 

n 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 
1 

21.2 

17.3 

20.0 

17.4 

13.3 

8.6 

6.6 

5.2 

4.0 

2.9 

2.3 

1.6 

6.75 

1 

1     22.7 

23.5 

21.8 

17.8 

14.2 

10.6 

8.5 

6.9 

5.8 

5.0 

4.1 

3.0 

8.55 

23.8 

20.2 

20.1 

17.8 

15.1 

11.8 

10.5 

9.3 

9.1 

8.4 

8.0 

7.6 

9.65 

23.3 

23.6 

21.6 

17.5 

14.4 

12.2 

11.1 

10.2 

9.5 

9.1 

8.6 

8.4 

11.93 

1    13.0 

12.9 

14.3 

13.2 

11.5 

9.9 

9.3 

8.8 

8.5 

8.1 

8.0 

7.6 

9.48 

,  15.2; 

13.8 

14.8 

13.4 

12.1 

9.8 

8.3 

7.5 

6.7 

6.1 

5.4 

5.6 

9.58 

18.3 

17.9 

14.1 

14.0 

12.4 

11.2 

10.2 

9.5 

9.1 

8.9 

7.5 

7.7 

9.57 

'    17.0 

16.3 

17.2 

15.6 

14.3 

12.5 

11.4 

11.1 

10.7 

10.4 

10.1 

9.6 

11.22 

19.4 

17.2 

16.0 

14.9 

13.2 

11.2 

10.4 

10.2 

9.2 

8.4 

7.8 

7.2 

10.41 

27  6 

27.5 

26.2 

23.3 

18.1 

13.7 

11.2 

9,4 

8.1 

7.1 

6.2 

5.3 

12.71 

28.5 

29.2 

27.8 

24.8 

19.2 

14.8 

12.2 

10.4 

8.8 

7.5 

6.6 

6.4 

12.59 

29.2 

29.3 

27.5 

24.3 

18.8 

14.5 

11.6 

9.6 

8.0 

6.7 

5.7 

4.9 

;  12.23 

25.1 

25.2 

23.4 

20.8 

15.5 

11.6 

9.0 

7.4 

6.3 

5.5 

6.5 

6.6 

.  11.08 

17.4 

17.8 

16.6 

14.2 

12.1 

10.6 

9.6 

9.2 

8.8 

8.4 

8,0 

7.8 1 

9.99 

29.7 

30.5 

28.7 

25.4 

18.4 

14.2 

11.4 

9.4 

7.7 

6.5 

5.4 

4.3 

,  14.02 

18.4 

19.0 

17.8 

15.4 

13.6 

10.4 

7.8 

7.0 

6.3 

6.4 

6.2 

6.4 

8.70 

1 

;:  27.3 

30.2 

26.8 

24.0 

18.8 

13.9 

11.4 

9.5 

7.8 

6.5 

5,4 

4.5 

'  12.78 

26.2 

30.4 

29.0 

25.2 

18.8 

14.1 

11.4 

9.4 

7.8 

6.4 

5.4 

4.4 

12.20 

31.4 

31.6 

298 

26.4 

19.4 

14.8 

11.6 

9.8 

8.4 

7.0 

5.7 

4.6 

12.58 

31.0 

31.6 

29.1 

25.6 

19.0 

14.6 

11.3 

9.5 

7.9 

6.5 

5.4 

4.5 

12.73 

33.2 

1 

33.4 

1 

31.6 

27.3 

20.1 

15.4 

12.5 

10.6 

9.2 

7.8 

6.4 

5.4 

1 

13.58 

1             : 

1 

32.3 

1 

29.4 

1     30.1 

25.8 

19.3 

.     14.3 

11.4 

11.0 

9.6 

7.9 

6.3 

1 
4.9' 

14.41  ! 

.     32.2 

j     32.4 

;     30.5 

26,5 

19.0 

14.1 

11.0 

9.1 

7.2 

5.9 

4.6 

3.6 

12.82 

32.0 

;     33.3 

31.5 

1     26.8 

18.9 

'     14.3 

11.7 

8.6 

6.9 

5.6 

4.4 

3.4 

12.34 ' 

33.6 

.     33.7 

31.5 

27.0 

19.6 

14.8 

11.5 

9.7 

8.2 

6.9 

5.8 

4.9 

13.28 

;     36.8 

>     35.0 

32.6 

28.3 

20.8 

'     16.2 

12.7 

10.8 

9.4 

8.4 

7.5 

9.2 

1 

14.88 . 

1 

37.0 

!     36.9 

1 

1     34.6 

30.0 

22.6 

'     19.7 

15.1 

12.6 

12.8 

12.1 

12.0 

1 

11.1 

1 

1 

18.34 . 

39.2 

38.9 

36.4 

31.9 

24.3 

1     18.5 

15.3 

13.0 

11.2 

9.8 

8.4 

7.8 

19.25 , 

32.4 

28.5 

'     25.4 

;     24.3 

18.6 

13.8 

'     10.9 

9.4 

8.3 

7.5 

7.3 

6.8 

14.58 

1 

28.2 

28.6 

1     24.2 

!     21.4 

14.2 

11.4 

9.5 

I       8.6 

7.7 

7.4 

7.2 

6.3 

13.12 

1  41.0 

1    40.6 

1 

37.6 

32.8 

25.2 

18.3 

14.8 

12.8 

11.0 

1 

9.6 

8.5 

7.4 

17.78 

1 

1 

y  27.22 

26.96 

25.44 

1 

22.36 

17.25 

13.41 

11.01 

9.53 

'     8.39 

7.44 

6.67 

6.09 

.i 

12.36 

..1 

40 


MapTTb  1890. 

TeMnepaxypa  noHBti 


m 


Ha    T  Ä  j  6  E  E  i      0.02. 


Datum 


^0    nojtyAHfl. 


Vormittag, 


1 


8 


10 


U 


2 
3 
4 
5 
6 


7 

8 

9 

10 

11 


12 
13 
14 
15 
16 


17 
18 
19 
20 
21 


22 
23 
24 
25 
26 


27 
28 
29 
30 
31 


CpeÄH. 
Mittel. 


1.7 


1.8 
3.1 
7.5 
8.5 
7.5 


5.7 
7.9 
9.2 
6.7 
5.2 


5.5 
5.2 

7.0 
7.8 
4.5 


6.5 
4.7 
4.7 
4.9 
5.1 


5.9 
5.4 
4.3 
4.7 
6.1 


10.0 

11.8 

8.9 

8.2 

7.0 


6.23 


1.4 

1.1 

1.1 

2.1 

1.4 

1.1 

2.6 

1.8 

1.5 

6.9 

6.5 

5.9 

8.4 

8.3 

8.1 

7.4 

7.3 

7.2 

5.4 

4.7 

4.6 

7.8 

7.8 

7.6 

8,2 

7.5 

7.1 

7.2 

6.2 

5.7 

4.6 

4.2 

3.4 

4.5 

3.7 

3.3 

4.5 

4.2 

3.8 

7.1 

7.1 

7.0 

7.7 

7.5 

7.3 

3.8 

3.0 

2.7 

6.3 

5.9 

5.5 

4.1 

3.7 

3.3 

3.9 

3.1 

2.5 

4.1 

3.5 

2.9 

4.3 

3.5 

3.0 

5.3 

5.5 

6.7 

4.5 

3.6 

2.8 

3.3 

2.5 

1.7 

3.8 

3.1 

2.5 

5.0 

4.2 

3.5 

9.8 

9.5 

9.4 

11.6 

11.2 

10.9 

7.9 

7.0 

6.3 

7.6 

7.2 

6.9 

6.4 

6.1 

5.7 

5.73 

5.22 

4.87 

0.5 


0.7 
1.2 
5.5 
7.8 
6.9 


4.4 
7.5 
6.7 
4.9 
3.0 


2.1 
3.4 
6.7 
7.2 
2.4 


5.5 
2.5 
1.9 
2.4 
2.4 


6.9 
2.3 
1.0 
1.6 
2.9 


9.4 
10.4 
5.3 
6.9 
5.0 


4.43 


0.4 


0.4 
0.9 
5.5 
7.6 
6.7 


4.8 
7.5 
6.5 
4.2 
2.5 


1.9 
3.0 
6.5 
6.8 
2.3 


5.1 
1.9 
1.3 
2.5 
1.8 


6.9 
2.1 
0.3 
1.1 
2.4 


9.3 

10.1 

4.9 

6.6 

4.4 


4.14 


0.4 


0.4 

0.9 
5.3 
7.5 
6.5 


4.8 
7.5 
6.5 
4.1 
2.4 


1.9 
3.2 
6.5 
6.3 

2.8 


5.5 
2.0 
1.5 
3.1 

2.1 


7.1 
2.5 
1.1 
1.6 
2.9 


9.5 
10.2 
5.7 
7.6 
5.3 


4.35 


0.5 


0.5 
2.8 
6.7 
8.0 
8.9 


5.7 
8.0 
6.7 
6.4 
5.5 


5.0 
6.1 
6.8 
8.0 
5.2 


5.9 
4.8 
4.9 
5.9 
5.7 


8.7 
6.0 
5.2 
5.9 
7.2 


11.3 
13.4 
8.6 
10.1 
10.3 


3.1 


5.6 
5.0 

10.6 
8.4 

10.4 


8.4 

9.3 

7.9 

10.9 

10.7 


10.6 
10.6 

8.3 
13.3 

7.7 


10.2 

9.7 

9.9 

11.1 

11.3 


12.9 
11.2 
10.6 
11.1 
12.7 


14.5 
17.8 
14.8 
11.1 
15.7 


6.60  I  10.50 


6.9 


11.3 
10.6 
13.3 
9.2 
11.7 


10.8 
10.2 
10.6 
15.4 
15.7 


15.4 
15.2 
9.9 
17.6 
10.9 


12.7 
15.1 
15.8 
16.3 
16.9 


18.4 
16.9 
16.7 
16.9 
18.3 


19.5 
22.7 
20.8 
13.9 
21.7 


14.75 


9.1      :il 


15.7 
16.2 
17,1 
9.7 
13.4 


13.4 
12.3 
11.7 
20.4 
20.3 


20.5 
18.9 
11.8 
21.6 
12.7 


19.8 
20.6 
20.7 
20.9 
22.1 


223 
21.2 
21.5 
22.1 
23.3 


24.0 
27.4 
25.7 
22.1 
26.3 


I 


18,86 


■^  V 
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Temperatur  des  Erdbodens 

m 
in   der   Tiefe    0.02. 


n 

0    nojyxHH. 

N  a  c 

h  m  i 

t  t  a 

g- 

CpexH. 
.Mittel. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

12 

1 
1 
1 

17.4 

15.6 

17.5 

16.2 

13.2 

9.7 

7.6 

6.2 

5.1 

4.0 

3.2 

2.5 

6.56 

21.0 

22.0 

21.0 

18.1 

14.7 

11.3 

;     9.2 

7.6 

6.4 

5.6 

4.7 

3.8 

8.55 

21.8 

20.0 

19.6 

17.6 

15.3 

12.3 

10.7 

9.8 

9.3 

8.7 

8.3 

7.7 

9.48 

21.7 

22.1 

20.4 

17.5 

14.7 

12.6 

11.4 

10.6 

9.7 

9.3 

8.9 

8.7 

11.61 

12.3 

12.3 

14.1 

12.9 

11.7 

10.2 

9.5 

9.1 

8.6 

8.3 

8.0 

7.8 

9.45 

14.6 

13.5 

14.3 

13.3 

12.3 

10.3 

8.9 

8.0 

7.3 

6.6 

5.9 

5.9 

9.57 

17.3 

17.5 

14.2 

13.9 

12.5 

11.4 

10.4 

9.7 

9.3 

9.0 

7.9 

7.9 

9.48 

16.3 

15.8 

17.0 

15.5 

14.3 

12.7 

11.7 

11.2 

11.0 

10.5 

10.3 

9.7 

11.07 

17.5 

16.8 

15.7 

14.9 

13.5 

11.7 

10.7 

10.5 

9.5 

8.8 

8.2 

7.6 

10.36 

25.5 

25.8 

24.9 

22.6 

18.7 

14.6 

12.2 

10.3 

8.9 

7.9 

6.8 

5.8 

12.49 

26.2 

27.1 

26.2 

23.9 

19.9 

15.9 

13.1 

11.3 

9.7 

8.3 

7.5 

6.3 

12.37 

26.6 

27.1 

26,2 

23.8 

19.8 

15.7 

12.8 

10.8 

9.2 

7.7 

6.7 

5.8 

12.12 

22.9 

23.4 

22.4 

20.3 

16.5 

12.9 

10.1 

8.5 

7.4 

6.5 

6.9 

7.2 

11.01 

16.1 

16.9 

16.3 

14.4 

12.5 

11.1 

9.9 

9.5 

9.3 

8.7 

8.3 

8.1 

10.00 

26.8 

27.8 

26.7 

24.6 

19.8 

15.6 

12.7 

10.7 

9.1 

7.7 

6.5 

5.5 

13,69 

16.9 

17.5 

17.1 

15.3 

13.9 

11.3 

8.9 

7.7 

6.9 

6.9 

6.7 

6.7 

8.77 

25.5 

26.6 

24.7 

23.4 

19.7 

15.3 

12.7 

10.8 

9.1 

7.6 

6.5 

5.6 

12.50 

23.1 

26.9 

26.5 

24.2 

19.9 

15.6 

12.9 

10.9 

9.0 

7.7 

6.7 

5.7 

11.94 

26.7 

27.9 

27.3 

24.9 

20.7 

16.3 

13.1 

11.3 

9.7 

8.3 

7.1 

5.9 

12.25 

26.7 

27.8 

26.7 

24.5 

20.3 

16.1 

12.9 

11.2 

9.4 

8.0 

7.0 

5.9 

12.44 

28.3 

29.2 

28.5 

25.9 

21.4 

17.1 

14.1 

12.1 

10.7 

9.3 

7.9 

6.7 

13.12 

27.7 

26.4 

27.3 

24.9 

20.6 

16.2 

13.3 

12.1 

11.2 

9.3 

7.8 

6.6 

13.99 

27.5 

28.7 

27.7 

25.3 

20.4 

16.0 

12.9 

10.8 

9.1 

7.7 

6.3 

5.3 

12.55 

27.8 

27.7 

27.9 

25.4 

20.9 

16.6 

13.4 

11.3 

9.5 

8.0 

6.7 

5.7  :  12.27 

27.9 

28.9 

28.2 

25.6 

21.3 

16.9 

13.9 

11.9 

10.3 

9.0 

7.8 

6.8; 

12.85 

29.5 

30.1 

29.1 

26.9 

22.5 

18.2 

15,0 

14.1 

11.5 

10.4 

9.3 

9.8! 

1 

14.25 

30.9 

31.7 

30.9 

28.5 

24.1 

20.9 

17.5 

14.9 

14.2 

13.5 

13.0 

12.3 

17.38 

33.2 

33.8 

32.9 

30.3 

25.9 

21.0 

17.6 

15.4 

13.7 

12.1 

10.7 

9.9 

18.54 

28.5 

26.6 

24.3 

23.9 

20.5 

16.2 

13.4 

11.5 

10.4 

9.6 

8.91 

8.6  .  14.47 

24  9 

25.9 

23.6 

21.4 

16.9 

13.9 

11.8 

10.5 

9.6 

8.9 

8.7 

7.8     13.16 

33.1 

1 

34.1 

33.2 

30.7 

26.7 

20.7 

17.4 

15.4 

13.7 

12.2 

10.7 

1 

9.7 

16.74 

1  23.94 

24.31 

23.63 

21.63 

18.23 

14.72 

12.31 

10.83 

9.61 

8.58 

7.74 

1 

7.07 

12.10 

1 
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MapTL  1890. 

TeMnepaTypa  noHBti 


m 


Ha   T X  y  ÖEui     0.05. 


Hbcjo 
Datam 


^0    noJiy^^Hji. 


Vormittag. 


8 


10 


11        J 


1 

3.4 

2 

3.4 

3 

4.6 

4 

8.6 

5 

9.1 

6 

8.0 

7 

6.6 

8 

8.4 

9 

9.7 

10 

8.0 

11 

7.5 

12 

7.9 

13 

7,6 

14 

7.8 

15 

8.4 

16 

7.0 

17 

7.2 

18 

7.0 

19 

7.0 

20 

7.4 

21 

7.5 

22 

8.4 

23 

8.0 

24 

7.0 

25 

7.2 

26 

8.3 

27 

11.0 

28 

13,1 

29 

11.8 

30 

10.2 

31 

9.2 

CpeAH. 
Mittel. 

7.95 

2.5 


3.2 

4.0 
8.1 
9.0 
8.0 


6.3 
8.2 
9.0 
7.8 
6.8 


7.6 
7.2 
6.0 
6.3 
7.3 


10.8 

12.6 

10.8 

9.6 

8.6 


7.37 


2.0 


2.7 
3.4 

7.8 
8.8 
8.0 


5.8 
8.1 
8.4 
7.4 
6.3 


7.0 

6.2 

6.8 

6.2 

7.8 

7.6 

8.2 

8.0 

6.3 

5.5 

7.0 

6.8 

6.3 

5.7 

6.2 

5.4 

6.5 

5.8 

6.6 

6.0 

7.0 
6.3 
5.5 
5.5 
6.6 


10.5 

12.3 

9.8 

9.1 

8.2 


6.86 


1.7 


2.1 
3.2 
7.2 
8.6 
7.5 


5.6 
7.9 
7.8 
6.8 
5.6 


5.6 
5.8 
7.4 
7.8 
5.0 


6.6 
5.3 
4.6 
5.1 
5.3 


7.4 
5.6 
4.5 
4.8 
6.0 


10.2 

11.9 

9.0 

8.7 

7.5 


6.39 


1.3 

1.1 

1.9 

1.5 

2.6 

2.1 

6.8 

6.6 

8.2 

8.0 

7.2 

7.2 

5.4 

5.3 

7.8 

7.7 

7.4 

7.2 

6.4 

5.8 

5.1 

4.5 

4.8 

4.2 

5.3 

5.0 

7.2 

7.0 

7.7 

7.5 

4.4 

4.2 

6.2 

5.8 

4.7 

4.0 

4.0 

3.5 

4.6 

4.2 

4.5 

4.0 

7.6 

7.6 

4,8 

4.4 

3.8 

3.2 

4.0 

3.5 

5.3 

4.6 

10.1 

10.1 

11.6 

11.2 

8.2 

7.6 

8.5 

8,2 

7.0 

6,6 

5.95 

5.59 

1.1 


1,2 
1.9 
6.3 
7.9 
7.0 


5.4 
7.7 
7.0 
5.2 
4.2 


3.8 
4.7 
6.9 
7.2 
4.2 


5.8 
3.6 
2.9 
4.2 

3.8 


1.0 


1.2 
2.4 
6.5 
7.9 
7.6 


5.6 
8.0 
7.0 
5.9 
5.0 


4.6 
5.7 
7.0 
7.4 
4.6 


6.0 
4.4 
4.2 
5.2 
5.0 


7.4 

7.9 

4.1 

5.3 

2.8 

4.3 

3.2 

4.6 

4.3 

5.8 

9.9 

10.4 

11.0 

11.8 

7.4 

82 

8,2 

9.6 

6.4 

8.4 

5.38 

6.08 

1.9 


3.2 

3.8 
8.7 
8.0 
8.9 


6.9 

8.5 
7.4 
8.2 
7.7 


7.5 
8.2 
7.4 
9.8 
6.2 


7.9 
7.2 
6.8 
7.8 
7,8 


9.5 
80 
7.1 
7.5 
8.7 


11.8 
14.2 
11.0 
10.4 
11.1 


8.04 


4.0 


6.9 
6.2 
10.5 
8.4 
9.9 


8.1 

9.2 

8.5 

11.1 

11.0 


10.9 
11.1 

8.4 
13.1 

7.6 


9.6 

10.4 
10.6 
11.2 
11.5 


12.2 
11.3 
10.9 
11.1 
12.4 


14.5 
17.3 
14.9 
11.4 
14.7 


10.61 


6.3       I 


10.4 
10.7 
13.5 

8,8 
10.7 


lO.l 
10.1 
9.6 
14.7 
14.5 


14.9 
14.3 

9.4 
15.8 

9.3 


13.3 
14.3 
14,4 
14,8 
15.4 


16.1 
14,9 
14.6 
15.1 
16.4 


17.4 
20.7 

18.9 
15.<3 
18.2 


li 


13.65    11 
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no    nojry^CQH. 


Nachmittag. 


1 


8 


10 


11 


12 


CpeÄH. 
Mittel. 


li 

il 

II 
,1 

li 

il 
.1 


12.0 


15.7 
16  3 
17.1 
10.3 
12.2 


13.2 
13.7 
13.0 
20.1 
20.6 


20.8 
18.4 
12.4 
20.9 
13.0 


19.7 
18.8 
20.4 
203 
21.7 


21  3 
20.6 
20.5 
20.9 
22.4 


23.9 
26.3 
24.9 
20.2 
24.2 


"1    18.57 

W 


1 

r 

I 
'I 


it 


;i 


12.7 

13.7 

17.1 

17.5 

17.5 

17.1 

18.1 

17.7 

10.6 

11.7 

12.1 

12.4 

14.3 

13.4 

14.0 

14.3 

14.4 

14.0 

21.5 

22.0 

22.3 

22.9 

22.4 

22,6 

19.4 

19.8 

13.6 

13.8 

22  5 

22.8 

14.1 

14.4 

21.0 

21.5 

21.3 

22.1 

22.0 

22.8 

22.1 

22.6 

23.2 

23.8 

22.4 

22.7 

22.3 

22.9 

22.1 

22.8 

22.7 

23.3 

23.8 

24.2 

25.5 

26.1 

27.6 

28.2 

23.9 

22.6 

21.5 

21.1 

26.1 

26.8 

19.81 

20.12 

14.2 


17.0 
16.7 
16.7 
11.5 
12.4 


12.8 
14.3 
13.9 
21.4 
22.4 


21.9 
19.2 
13.4 
22.0 
13.8 


21.1 
21.6 
22.2 
22.0 
23.2 


22.2 
22.4 
22.3 
22.6 
23.7 


25.5 
27.4 
22.0 
20.2 
26.6 


19.63 


13.0 


14.9 
15.3 
15.1 
11.3 
11.9 


12.3 
13.6 
13.2 
19.6 
20.6 


20.2 
17.5 
12.3 
20.2 
13.2 


19.5 
20.0 
20.6 
20.2 
21.5 


20.6 
20.7 
20.9 
21.0 
22.0 


23.8 
25.7 
20.9 
18.4 
25.2 


18.23 


11.0 

9.2 

7.8 

6.7 

5.7 

4.8 

4.2 

12.7 

10.8 

9.3 

8.1 

7.2 

6.4 

5.5 

13.6 

12.2 

11.3 

10.5 

9.8 

9.4 

9.0 

13.6 

12.5 

11.6 

10.9 

10.2 

9.7 

9.3 

10.4 

9.7 

9.4 

8.9 

8.5 

8.3 

8.3 

11.0 

9.9 

9.0 

8.4 

7.8 

7.1 

6.8 

11.6 

10  9 

10.3 

9.8 

9.5 

8.9 

8.5 

13.0 

12.1 

11.5 

11.2 

10.8 

10.6 

10.2 

12.2 

11.4 

11.0 

10.4 

9.7 

9.2 

8.6 

17.0 

14.9 

13.0 

12.6 

10.3 

9.4 

8.5 

17.9 

15.6 

13.8 

12.4 

11.0 

10.0 

8.8 

17.4 

15.0 

13.3 

11.6 

10.4 

9.3 

8.4 

14.8 

12.6 

11.0 

9.7 

8.6 

8.1 

8.1 

11.4 

10.6 

10.1 

9.7 

9.4 

8.9 

8.6 

17.2 

14.9 

13.1 

11.5 

10.3 

9.0 

8.2 

12.0 

10.4 

9.2 

8.2 

7.8 

7.6 

7.4 

16.8 

14.6 

12.9 

11.3 

10.0 

8.9 

7.9 

17.2 

15.0 

13.2 

11.4 

10.2 

9.0 

8.0 

17.6 

15.2 

13.4 

12.0 

10.8 

9.6 

8.4 

17.5 

15.1 

13.5 

12.0 

10.6 

9.3 

8.3 

18.6 

16.2 

14.4 

13.0 

11.6 

10.4 

9.4 

17.7 

15.4 

13.9 

12.9 

11.6 

10.4 

9.2 

18.0 

15.4 

13.5 

11.9 

10.5 

9.2 

8.0 

17.8 

15.5 

13.6 

12.9 

10.6 

9.3 

8.2 

18.2 

15.9 

14.2 

12.8 

11.3 

10.3 

9.2 

19.4 

17.0 

15.2 

13.7 

12.5 

11.5 

11.0 

21.4 

19.3 

17.2 

15.8 

14.9 

14.2 

13.7 

22.7 

20.2 

18.2 

16.6 

15.1 

13.8 

12.6 

18.3 

16.0 

14  5 

13.2 

12.1 

11.4 

10.9 

16,0 

14.3 

12.8 

11.8 

11.1 

10.5 

9.8 

22.4 

20.0 

18.0 

16.6 

14.9 

13.9 

12,8 

16.01 

14.12 

12.68 

11.56 

10.48 

9.63 

8.90 

6.26 


8.06 
9.08 
11.17 
9.20 
9.28 


9.07 
10.55 
10.06 
12.31 
12.27 


12.04 
11.02 

9.54 
13.01 

8.63 


11.86 
11.62 
11.77 
12.01 
12.63 


13.25 
12.22 
11.83 
12.23 
13.40 


16.21 
17.75 
14.61 
13.16 
15.62 


11.67 
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Maprt  1890. 

TeMnepaTypa  noHBU 


m 


H  a 

r  JI 

Y  6  E 

H  i: 

0.10. 

Hhcjo 
Datum 

« 

0     n 

0  j  jr  Ä  H  a. 

V  0 

r  m  i 

t  t  a 

g                 , 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11        11 

1 

5.1 

4.4 

4.0 

3.6 

3.2 

2.8 

2.7 

2.5 

S.4 

3.0 

4.2 

2 

5.3 

4.8 

4.4 

4.0 

3.6 

33 

3.1 

2.8 

2.9 

4.1 

5.9        ( 

3 

6.5 

6.0 

5.4 

5.1 

4.6 

4.2 

3.8 

38 

4.0 

4.9 

6.5        1 

4 

9.1 

8.7 

8.4 

8.1 

7.6 

7.4 

7.2 

7.0 

7.4 

a4 

9.6      ; 

5 

9.8 

9.6 

9.4 

9.2 

9.0 

8.8 

8.6 

8.4 

8.4 

8.5 

8.7 

6 

8.7 

8.6 

8.6 

8.3 

8.0 

7.8 

7.8 

7.7 

8.1 

8.7 

9.2       J 

7 

7.7 

7.5 

7.2 

7.0 

6.6 

6.5 

6.5 

6.4 

6.6 

1 

7.2 

8.2 

8 

9.0 

8.8 

8.6 

8.4 

8.4 

8.3 

8.1 

8.2 

8.2 

8.7 

6.9 

9 

10.2 

10.0 

9.5 

9.1 

8.6 

8.4 

8.2 

8.0 

8.0 

8.2 

8.7 

10 

9.2 

8.9 

8.6 

8.3 

7.9 

7.5 

7.1 

6.8 

7.3 

8.4 

10.3       J 

11 

9.6 

9.1 

8.6 

8.0 

7.6 

7.0 

6.6 

6.3 

6.8 

8.2 

lO.l        1 

12 

10.3 

9.6 

8.8 

8.2 

7.4 

7.0 

6.6 

6.4 

6.8 

8.2 

9.1        1 

13 

10.0 

9.4 

8.7 

8.2 

7.7 

7.3 

7.0 

6.9 

7.6 

8.8 

10.6       5 

14 

9.6 

9.4 

9.2 

8.9 

8.8 

8.6 

8.4 

8.2 

8.3 

8.6 

9.2 

15 

9.5 

9.3 

9.2 

9.1 

8.9 

8.7 

8.4 

8.2 

8.7 

10.1 

11.7       I 

16 

10.0 

9.2 

8.6 

8.1 

7.6 

7.0 

6.6 

6.6 

6.9 

7.5 

8.4 

17 

8.7 

8.6 

8.4 

8.2 

7.8 

7.6 

7.4 

7.4 

7.6 

8.4 

9.S       ) 

18 

9.9 

9.2 

8.5 

8.0 

7.5 

7.1 

6.5 

6.4 

6.8 

8.0 

10.0       J 

19 

10.0 

9.2 

8.6 

8.0 

7.4 

6.8 

6.3 

6.0 

6.6 

8.2 

10.0       i 

20 

10.4 

9.6 

8.9 

8.3 

7.7 

7.2 

6.8 

6.7 

7.3 

8.7 

10.6       1 

21 

10.4 

9.6 

8.9 

8.2 

7.8 

7.3 

6.9 

6.6 

7.2 

8.7 

10.8       1 

22 

11.2 

10.4 

9.8 

9.4 

9.3 

9.2 

9.2 

9.0 

9.4 

10.3 

12.1       ] 

23 

11.2 

10.3 

9.6 

9.0 

8.2 

7.7 

7.2 

7.2 

7.7 

9.0 

10.9       1 

24 

10.4 

9.6 

8.8 

8.1 

7.4 

6.8 

6.4 

6.2 

6.8 

8.3 

10.3       \ 

25 

10.4 

9.6 

9.0 

8.3 

7.6 

7.0 

6.6 

6.4 

7.0 

8.6 

10.7 

26 

11.1 

10.6 

9.9 

9.0 

8.6 

7.8 

7.4 

7.3 

8.0 

9.6 

11.6 

27 

12.4 

12.2 

11.9 

11.6 

11.4 

11.4 

10.9 

11.1 

11.4 

12.4 

13.9       - 

28 

14.6 

14.2 

13.7 

13.4 

13.0 

12.8 

12.5 

12.6 

12.9 

14.2 

16.0       1 

29 

14.4 

13.6 

12.9 

12.2 

11.2 

10.8 

10.3 

10.1 

10.6 

12.2 

14.1       3 

30 

12.4 

11.9 

11.4 

11.0 

10  6 

10.4 

10.1 

10.2 

10.7 

11.1 

12.4       1 

31 

11.6 

11.0 

10.5 

10.2 

9.6 

9.2 

8.8 

8.8 

9.8 

11.4 

13.4     : 
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9.96 

9.45 

8.97 
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8.08 

7.73 

7.42 
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Inder  Tiefe  0.10. 


o 

1 
1 

n  ( 

[)    n  0 

JT  y  Ä  H  H. 

N  a  c 

h  m 

i  t  t  a  g. 

CpCÄH. 

Mittel. 

n 

i       . 

• 

I 
~~\ 

1 

1 

1    1 

2    / 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

7.2 

1 

8.9 

9.8 

10.7 

11.1 

10.6 

9.8 

8.9 

8,1 

7.3 

6.5 

5.9 

6.18 

>'     10.1 

11.8 

13.0 

13.7 

13.4 

12.6 

11.5 

10.5 

9.6 

8.7 

8.0 

7.2 

7.60 

'       10.7 

12.7 

13,4 

13.9 

13.8 

13.0 

12.3 

11,5 

10.9 

10.3 

9.8 

9.4 

8.55 

12.6 

14.0 

14.7 

14.9 

14.5 

13.6 

12.8 

12.2 

11.5 

11.0 

10.6 

10.2 

10.52 

9.2 

9.8 

10.4 

10.6 

10.8 

10.5 

10.2 

9.9 

9.3 

9.2 

9.0 

8.9 

9.38 

10.6 

11.0 

11.1 

11.3 

11.4 

11.0 

10.6 

10.0 

9.4 

9.0 

8.5 

8.1 

9.31 

1 

1'     10.0 

11.2 

11.8 

11.7 

11.6 

11.4 

11.0 

10.6 

10.2 

9.9 

9.6 

9,2 

8.95 

10.9 

11.7 

12.1 

12.6 

12.6 

12.4 

12.1 

11.6 

11.4 

11.1 

10.8 

10.6 

10.14 

=      10.6 

11.6 

12.2 

12.4 

12.4 

12.2 

11.6 

11.2 

10.8 

10.5 

10.1 

9.7 

10.08 

'      14.4 

16.2 

17.4 

18.0 

17.9 

17.0 

15.6 

14.3 

13.3 

12.2 

11.6 

10.6 

11.72 

14.6 

r 

16.6 

17.9 

18.6 

18.6 

17.6 

16.4 

15.2 

14.0 

13.8 

12.0 

11.2 

1195 

14.7 

16.6 

17.8 

18.4 

18.3 

17.4 

16.1 

14.8 

13.5 

12.6 

11.6 

10.7 

11.81 

13.9 

15.3 

16.1 

16.7 

16.6 

15.7 

14.3 

13.0 

12,0 

11.1 

10.3 

9.9 

1123 

.      10.6 

11.6 

12.2 

12.4 

12.4 

12.0 

11.4 

11.0 

10.6 

10.5 

10.0 

9.8 

10.06 

15.5 

17.2 

18.3 

18.9 

18.7 

17.7 

16.4 

15.1 

13.7 

12.8 

11.9 

11.1 

12.62 

'       10.8 

11.8 

12.6 

12.9 

12.8 

12.5 

11.8 

11.0 

10.4 

9.6 

9.4 

9.0 

9.61 

1 , 

14.1 

15.7 

17.0 

17.6 

17.6 

16.9 

15.7 

14.5 

13.4 

12.4 

11.5 

10.6 

11.62 

14.2 

15.6 

17.3 

17.9 

18.0 

17.2 

15.9 

14.9 

13.6 

12.6 

11.6 

10.6 

11.65 

14.4 

16.4 

17.6 

18.6 

19.6 

17.6- 

15.4 

15.2 

14.0 

13.0 

12.1 

11.2 

11.85  j 

14.7 

16.6 

18.0 

18.5 

18.5 

17.6 

16.3 

15.1 

14.0 

13.0 

12.1 

11.2 

12.10 

15.4 

11 

17.2 

18.6 

19.4 

19.4 

18.5 

17.2 

16.0 

14.9' 

1 

13.8 

12.8 

12.0 

12.52 

16.1 

17.7 

18.6 

19.3 

19.1 

18.2 

16.8 

15.7 

14.8- 

13.7 

13.0 

12.0 

13.27 

15.2 

17.0 

18.4 

19.0 

19.1 

18.1  ' 

16.9 

15.6 

14.3, 

13.2; 

12.2 

11.2 

12.55 

14.8 

16.6 

17.9 

18.8 

18.9 

18.0 

16.5 

15.4' 

14.3; 

13.1 

12.2' 

11.2! 

12.06 

15.1 

17.1 

18.5 

19.2 

19.2 

18.4 : 

17.0 

15.8' 

14.6' 

13.7 

12.9' 

11.9 

12.40 

16.2 

1 

18.1 

19.4 

20.0 

20.0 

19.3 

17.9 

16.6 

15.6 

14.6 

14.5 

12.9 

13.33 

18.1 

19.8 

21.1 

21.8 

21.8 

21.0 

19,9 

18.6  ; 

17.4 

16.4 

15.8 

15.1 

15.55 

'      20.0 

21.9 

23.0 

23.6 

23.6 

22.7 

21.1 

10.9 

18.6 

17.3 

16.3 

15.3: 

17.14 

1«2 

19.3 

19.6 

19.6 

19.5 

18.8 

17.5 

16.4 

15.4 

14.4 

13.7 

13.1. 

14.75 

16.1 

17.5 

18.4 

18.4 

18.1 

17.2 

15.8 

14.8  j 

13.9 

13.1 

12.fi 

122 

13.53 

17.9 

19.8 

21.3 

22.1 

22.3 

21.6 

20.2 

19,2' 

18.0 

17.0 

15.9; 

15,2 

15.02 

n 

13.77 

1 

15.30 

16.31 

16.82 

16.83 

16.07 

14.97 

1 
14.02  ' 

1 
1 
1 

13.08  1 

1 

12.29 

11.58 

10.88 

11.58 

1 
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2 
3 
4 
5 

6 


7 

8 

9 

10 

11 


12 
13 
14 
15 
16 


17 
18 
19 
20 
21 


22 
23 
24 
25 
26 


27 
28 
29 
30 
31 


m 


Ha    rjyÖHH*    0.20. 


^0    nojiyAHH. 


CpexE, 
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6.0 

5.7 

6.5 

6.1 

7.7 

7.3 

9.0 

8.8 

10.2 

10.0 

8.9 

8.8 

8.7 

8.5 

9.2 

9.0 

10.3 

10.2 

10.0 

9.8 

11.5 

11.1 

12.2 

11.8 

12.2 

11.7 

11.4 

11.1 

10.5 

10.4 

12.3 

11.9 

10.1 

9.9 

11.8 

11.4 

12.0 

11.5 

12.3 

11.8 

12.3 

11.8 

12.8 

12.4 

13.1 

12.6 

12.6 

12.0 

12.5 

12.0 

12.8 

12.2 

13.5 

13.1 

15.3 

15.3 

16.2 

15.6 

14.3 

13.9 

13.2 

12.9 

11.34 

10.99 

5.3 


5.8 
7.0 

8.7 
9.9 
8.7 


8.3 
8.9 

10.0 
9.4 

10.7 


11.4 
11.3 
10.8 
10.3 
11.4 


9.5 
11.0 

11.1 
11.3 
11.4 


11.8 
12.1 
11.6 
11.5 
11.8 


12.8 
15.1 
15.1 
13.5 
12.6 


10.65 


4.9 

4.4 

4.3 

5.5 

5.2 

4.9 

6.6 

6.3 

6.0 

8.5 

8.3 

8.1 

9.5 

9.4 

9.2 

8.6 

8.5 

.     8.3 

8.1 

7.9 

7.6 

8.8 

8.7 

8.7 

9.8 

9.5 

9.3 

9.2 

9.0 

8.8 

10.2 

9.9 

9.2 

10.8 

10.2 

10.0 

10.8 

10  5 

10.0 

10.5 

10.3 

10.1 

10.2 

10.0 

9.8 

10.9 

10.4 

9.9 

9.3 

9.3 

9.1 

10.4 

10.0 

9.6 

10.5 

10.1 

9.6 

10.8 

10.4 

10.0 

10.9 

10.4 

10.0 

11.4 

11.2 

10.6 

11.6 

11.1 

10.7 

11.1 

10.5 

9.9 

11.0 

10.5 

10.1 

11.4 

10.9 

10.6 

12.6 

12.3 

12.1 

14.5 

14.1 

13.8 

14.6 

14.0 

13.6 

13.2 

12.8 

12.5 

12.4 

11.9 

11.6 

10.28 

9.94 

9.61 

Vormittag. 


8 


4.1 


4.6 
5.7 
7.9 
9.1 
8.3 


7.5 
8.6 
9.1 
8.5 
8.9 


9.5 
9.6 
9.9 
9.5 
9.5 


8.9 
9.3 
9.2 
9.5 
9.6 


10.6 
10.2 
♦9.4 
9.5 
10.2 


12.0 
13.6 
13.1 
12.2 
11.2 


9.32 


4.1 


4.4 
5.5 
7.6 
8.9 
8.2 


7.4 
8.5 
8.9 
8.3 
8.6 


9.1 
9.3 
9.6 
9.4 
9.1 


8.7 
8.9 
8.9 
9.1 
9.2 


10.2 
9.8 
9.0 
9.1 
9.6 


11.8 
13.4 
12.7 
11.9 
10.8 


9.03 


10 


3.8 


4.2 
5.1 
7.5 
8.8 
8.1 


7.3 

83 
8.7 
8.1 
8.3 


8.7 
9.0 
9.5 
9.3 

8.8 


8.6 
8.6 
8.5 
8.9 
8.8 


10.2 
9.3 
8.7 
8.8 
9.3 


11.7 
13.1 
12.3 
11.7 
10.6 


8.79 


s.e 


4.0 
5.0 

7.4 
8.7 
8.1 


7.2 
8.3 
8.6 
8.0 
8.2 


8.5 
8.9 
9.3 
9.2 

8.7 


8.6 
8.5 
8.3 
8.8 
8.7 


10.2 
9.1 
8.6 
8.6 
9.2 


11.6 
13.0 
12.1 
11.6 
10.6 


8.68 


I 


11 


3.6 


4.1 
5.1 
7.6 
8.7 
8.2 


7.3 
8.3 
8.6 
8.1 
8.3 


8.7 
9.0 
9.4 
9.5 
8.7 


8.7 
8.5 
8.5 
8.9 
8.9 


10.4 
9.4 

87 
8.8 
9.4 


11.8 
13.3 
12.2 
11.7 
10.9 


8.82 
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n 

1 

2 

3 

4 

Ö 

6 

7 

8 

9 

IG 

11 

12 

4.4 

5.1 

5.9 

6.6 

7.3 

7.8 

8.0 

8.0 

8.0 

7.5 

7.2 

6.8 

5.68 

5.3 

6.2 

7.2 

8.1 

8.8 

9.3 

9.4 

9.3 

9.1 

8.7 

8.4 

8.0 

6.57 

6.1 

7.1 

8.0 

9.1 

9.5 

9.9 

10.2 

10.3 

10.2 

9.6 

9.4 

9.3 

7.56 

8.5 

9.3 

10.2 

10.7 

11.2 

11.5 

11.5 

11.4 

11.2 

U.O 

10.7 

10.4 

9.38 

8.7 

8.8 

8.9 

9.1 

9.3 

9.5 

9.5 

9.5 

9.5 

9.3 

9.1 

8.9 

9.21 

8.6 

9.0 

9.4 

9.6 

9.9 

10.0 

10.0 

9.9 

9.8 

9.5 

9.3 

9.0 

8.96 

8.0 

8.4 

8.9 

9.4 

9.6 

10.0 

10.0 

10.0 

9.9 

9.8 

9.5 

9.3 

8.59 

T 

8.7 

•     9.2 

9.8 

10.1 

10.4 

10.7 

10.8 

10.8 

10.7 

10.6 

10.5 

10.4 

9.44 

1 

8.9 
9.3 

9.3 

9.8 

10.2 

10.4 

10.7 

11.0 

10.8 

10.6 

10.5 

10.4 

10.2 

9.77 

l 

10.4 

11.4 

12.5 

13.1 

13.7 

13.8 

13.6 

13.4 

13.0 

12.5 

12.0 

10.60 

1 

9.6 

10.7 

11.9 

•13.1 

♦14.0 

14.5 

14.5 

14.4 

14.0 

13.6 

13.2 

12.6 

11.24 

9.9 

11.0 

12.1 

13.1 

13.8 

14.3 

14.7 

14.4 

14.1 

13.6 

13.2 

12.7 

11.54 

l 

i      10.1 

11.0 

11.8 

12.9 

13.4 

13.7 

13.7 

13.6 

13.1 

12.6 

12.2 

11.7 

11.32 

9.6 

10.0 

10.4 

11.0 

11.1 

11.4 

11.4 

11.2 

11.2 

11.0 

10.8 

10.7 

10.47 

\ 

10.7 

11.6 

12.6 

13.5 

14.2 

14.7 

14.8 

14.6 

14.2 

13.8 

13.4 

12.9 

11.63 

1 

9.2 

9.6 

10.3 

10.7 

11.1 

11.3 

11.4 

11.3 

11.1 

10.8 

10.6 

1 

10.4 

10,34 

' 

9.6 

10.6 

11.5 

12.5 

13.2 

13.7 

13.9 

13.8 

13.6 

13.2 

12.7 

12.3 

10.85 

10.0 

10.8 

11.7 

12.6 

13.4 

14.0 

14.1 

14.0 

13.8 

13.4 

13.0 

12.4 

11.26 

9.8 

10.7 

11.8 

12.8 

14.2 

14.3 

14.4 

14.4 

14.2 

13.7 

13.3 

12.8 

11.40 

10.2 

11.2 

12.4 

13.1 

13.9 

14.4 

14.5 

14.4 

14.1 

13.8 

13.3 

12.8 

11.64 

1 

10.3 

i 

11.3 

12.4 

13.5 

14.3 

14.8 

15.0 

14.9 

14.6 

* 

14.3 

13.8 

13.4 

11.83 

t 

i 

1      11.5 

12.4 

13.5 

14.2 

14.8 

15.3 

15.4 

15.2 

14.9 

14.4 

14.0 

13.6 

12.58 

10.7 

11.9 

13.0 

14.1 

14.6 

14.9 

15.2 

14.9 

14.9 

14.2 

13.6 

13.1 

12.25 

10.2 

11.1 

12.2 

13.2 

13.9 

14.7 

14.8 

14.7 

14.4 

13.9 

13.5 

13.0 

11.70 

,      10.3 

11.2 

12.4 

13.4 

14.2 

14.7 

14.9 

14.7 

14.5 

14.1 

13.8 

13.4 

11.80 

10.9 

11.9 

12.9 

14.0 

14.9 

15.6 

15.6 

15.4 

15.2 

14.7 

14.3 

14.0 

12.37 

i' 

12.9 

13.8 

14.7 

15.7 

16.5 

17.0 

17.2 

17.2 

17.1 

16.5 

16.1 

15.7 

14.08 

14.4 

15.3 

16.7 

17.3 

18.2 

18.6 

18.8 

18.6 

18.3 

18.0 

17.3 

16.7 

15.69 

,       13.6 

14.3 

15.2 

15.5 

16.2 

16.6 

16.8 

16.3 

16.1 

15.7 

15.2 

14.8 

14.60 

'       12.5 

13.2 

14.0 

14.7 

15.3 

15.5 

15.4 

15.3 

14.9 

14.6 

14.0 

13.7 

13.51 

12.2 

1 

13.1 

14.2 

15.3 

16.0 

16.9 

17.2 

17.3 

17.1 

17.2 

16.6 

16.1 

13.72 

el 

9.83 

•1 
1 

10.63 

11.52 

12.31 

12.93 

13.35 

13.48 

13.36 

13.15 

12.79 

12.42 

12.04 

11.02 
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n 
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I  y  Ä  H  ] 

H. 

1 

"'  m 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

1 

5.1 

5.3 

5.3 

5.1 

5.0 

5.0 

5.2 

5.5 

5J 

2 

5.7 

5.8 

5.8 

5.6 

5.4 

5.4 

5.7 

6.1 

:i 

3 

6.5 

6.6 

6.5 

6.4 

6.2 

6.2 

6.5 

6.9 

6J 

4 

7.2 

7.4 

7.4 

7.4 

7.5 

7.6 

7.9 

8.1 

:j 

5 

8.3 

8.4     ' 

8.4 

8.3 

8.2 

8.2 

8.2 

8.3 

6 

8.3 

8.3 

8.3 

8.2 

8.1 

8.1 

8.2 

8.3 

9J 

7 

8.3 

8.3 

8.3 

8.1 

7.9 

7.9 

8.0 

8.2 

8 

8.3 

8.3 

8.4 

8.4 

8.3 

8.3 

8.5 

8.6 

5J 

9 

8.8 

8.9 

8.8 

8.8 

8.7 

8.6 

8.7 

9.0 

SJ 

10 

9.0 

9.0 

8.9 

8.8 

8.6 

8.7 

9.0 

9.5 

f. 

11 

9.9 

9.9 

9.8 

9.6 

9.3 

9.5 

9.7 

9.9 

ö: 

12 

10.5 

10.7 

10.3 

10.1 

9.8 

9.8 

10.1 

10.4 

10. 

13 

10.6 

10.7 

10.5 

10.3 

10.1 

10.0 

10.2 

10.4 

.   10, 

14 

10.5 

10.5 

10.4 

10.2 

9.9 

9.9 

9.9 

10.1 

10. 

15 

10.1 

10.1 

10.0 

9.8 

9.7 

9.8 

10.1 

10.6 

IGJ 

16 

10.9 

11.0 

10.7 

10.4 

10.2 

10.0 

10.0 

10.1 

lu. 

17 

10.1 

10.0 

9.9 

9.8 

9.6 

9.6 

9.9 

1 

10.3 

y, 

18 

10.5 

10.5 

10.4 

10.3 

10.1 

9.9 

10.4 

10.8 

K» 

19 

10.8 

10.8 

10.6 

10.3 

10.0 

9.9 

10.2 

10.7 

lu 

20 

10.9 

10.9 

10.8 

10.5 

10.2 

10.3 

10.5 

10.9 

löj 

21 

11.1 

11.1 

11.0 

10.7 

10.4 

10.5 

10.7 

10.9 

10] 

22 

11.1 

11.2 

11.2 

11.0 

10.9 

10.9 

11.1 

11.5 

IL 

23 

11.5 

11.6 

11.5 

11.3 

10.9 

10.8 

11.1 

11.4 

11 

24 

11.6 

11.6 

11.4 

11.0 

10.6 

10.6 

10.8 

11.4 

i; 

25 

11.5 

11.5 

11.3 

10.9 

10.6 

10.6 

10.8 

11.3 

IL 

26 

11.5 

11.5 

11.5 

11.2 

10.8 

10.8 

11.1 

11.4 

:iJ 

27      1 

11.8 

11.9 

11.8 

11.7 

11.6 

11.7 

12.0 

12.5 

.  lt. 

28 

12.7 

12.7 

12.7 

12.7 

12.6 

12.9 

13.1 

♦13.4 

'•1 

29 

13.7 

13.7 

13.6 

13.2 

12.9 

12.9 

12.9 

13.4 

n. 

30 

13.4 

13.3 

13.0 

12.7 

12.4 

12.3 

12.5 

12.7 

'  :2i 

31 

12.9 

12.8 

12.6 

12.2 

12.0 

12.0 

12.4 

12.9 

CpeiH. 
Nlittel. 

10.10 

10.14 

10.04 

9.84 

9.63 

9.64 

9.85 

10.18 

3J 

i             1 

f 

März  1890. 

Temperatup  des  Erdbodens 


49 


m 


in    der    Tiefe    0.84 


m  m         m 

1.65     3.26     3.99. 


Vormittag. 


10 


Nachmittag. 


1 


10 


CpeÄH. 
Mittel 


1      no  noJiyAHH. 
1    Nachmittags. 


5.4 


5.5 
5.8 
6.1 
6.5 
6.9 


7.2 
7.5 
7.6 
7.9 
8.1 


9.3 
9.3 
9.4 
9.6 

9.7 


9.8 
10.0 
10.2 
10.3 
10.4 


10.5 
10.8 
11.1 
11.4 
11.6 


8.77 


5.5 


5.6 
5.9 
6.2 
6,5 
6.9 


7.2 
7.5 
7.6 
7.9 
8.1 


8.3 

8.3 

8.6 

8.7 

8.9 

8.9 

9.1 

9.1 

9.2 

9.2 

9.3 
9.3 
9.5 
9.6 
9.7 


9.9 
10.0 
10.2 
10.3 
10.4 


10.5 
10.8 
11.2 
11.4 
11.6 


8.80 


5.5 


5.6 
5.9 
6.2 
6.6 
7.0 


7.3 
7.5 
7.7 
7.9 
8.1 


8.4 
8.7 
9.0 
9.1 
9.2 


9.3 
9.3 
9.5 
9.6 
9.7 


9.9 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 


•10.6 
10.8 
11.3 
11.5 

11.6 


8.83 


5.5 


5.7 
5.9 
6.2 
6.7 
7.1 


7.3 
7.5 
7.7 
7.9 
8.2 


8.5 
8.8 
8.9 
9.1 
9.2 


9.4 
9.4 
9.5 
9.6 
9.8 


10.0 
10.3 
10.2 
10.3 
10.4 


•10.7 
11.0 
11.3 
11.5 
11.5 


8.87 


5.6 


5.7 
6.0 
6.3 
6.7 
7.1 


7.4 
7.6 
7.7 
8.0 
8.2 


8.5 
8.9 
8.9 
9.1 
9.2 


9.4 
9.5 
9.5 
9.6 
9.8 


10.0 
10.3 
10.3 
10.4 
10.4 


10.8 
11.0 
♦11.3 
11.5 
11.5 


8.91 


5.6 


5.8 
6.0 
6.3 
6.8 
7.2 


7.4 
7.6 
7.7 
8.0 
8.2 


8.6 
8.9 
9.0 
9.1 
9.3 


9.4 
9.5 
9.5 
9.7 
9.8 


10.0 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 


10.8 
11.0 
11.3 
11.5 
11.6 


8.94 


5.6 


5.8 
6.1 
6.3 
6.9 
7.2 


7.4 
7.6 
7.7 
8.0 
8.3 


8.6 
8.9 
8.9 
9.1 
9.3 


9.4 
9.5 
9.5 
9.7 
9.8 


10.1 
10.3 
10.3 
10.3 
10.5 


10.8 
11.0 
11.3 
11.5 
11.6 


8.95 


5.5 


5.8 
6.1 
6.4 
6.9 
7.2 


7.4 
7.6 
7.8 
8.1 
8.3 


8.6 
8.9 
9.1 
9.2 
9.3 


9.3 
9.4 
9.6 
9.7 

9.8 


lO.O 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 


10.8 
11.1 
11.4 
11.6 
11.5 


8.96 


5.52 


5.69 
5.96 
6.25 
6.70 
7.08 


7.32 
7.55 
7.69 
7.96 
8.19 


8.48 
8.80 
8.95 
9.11 
9.24 


9.35 
9.40 
9.50 
9.64 
9.76 


9.96 
10.18 
10.25 
10.34 
10.44 


10.69 
10.94 
11.28 
11.49 
11.56 


8.88 


7.5 


7.5 
7.5 
7.5 
7.6 
7.6 


7.7 

7.8 
7.8 
8.0 
8.1 


8.3 
8.4 
8.4 
8.5 
8.7 


8.8 
9.0 
9.0 
9.1 
9.2 


9.3 
9.4 
9.4 
9.5 
9.7 


9.7 

9.8 

9.8 

10.0 

lO.l 


8.67 


11.7 


11.6 
11.6 
11.6 
11.6 
11.6 


11.6 
11.6 
11.6 
11.5 
11.5 


11.4 
11.4 
11.4 
11.4 
11.4 


11.4 
11.4 
11.4 
11.4 
11.4 


11.4 
11.4 
11.8 
11.4 
11.5 


11.4 
11.4 
11.4 
11.5 
11.5 


11.47 


12.7 


12.7 
12.7 
12.6 
12.6 
12.5 


12.5 
12.5 
12.5 
12.4 
12.4 


12.4 
12.4 
12.4 
12.3 
12.3 


12.3 
12.3 
12.3 
12.2 
12.2 


12.2 
12.2 
12.1 
12.1 
12.2 


12.1 
12.1 
12.1 
12.1 

12.1 


12.34 


60 


AiiptüB  1890. 

TepMOMexpTb  CT>  HepHWM-L  mapHKOMt 
1.5  Merpa  HaAi»  noBepxBocTbio  3eMJH. 


^HCJIO. 

Datum. 


J[  0    nojyAHfl. 


Vormittag. 


8 


10 


11 


1 

4.6 

2 

10.9 

3 

9.9 

4 

7.2 

5 

55 

6 

4.0 

7 

6.8 

8 

2.8 

9 

4.8 

10 

9.1 

11 

13.1 

12 

11.1 

13 

9.5 

14 

8.8 

15 

11.1 

16 

14.7 

17 

13.0 

18 

12.4 

19 

12.1 

20 

12.1 

21 

12.6 

22 

9.6 

23 

7.3 

24 

10.0 

2b 

9.7 

26 

12.3 

27 

11.7 

28 

11.0 

29 

6.7 

30 

6.2 

Cpej.H. 

9.35 

Mittel. 

3.6 
10.9 
9.5 
7.3 
4.4 


5.0 
6.7 
2.4 
4.4 
8.6 


12.5 
12.6 
9.0 
11.9 
11.6 


14.2 
13.0 
12.3 
11.4 
12.3 


12.5 
9.0 
7.2 
9.7 
9.7 


12.5 

11.7 

10.6 

5.7 

5.0 


9.24 


2.4 

2.2 

1.6 

1.7 

7.7 

12.0 

10.5 

10.7 

10.2 

10.5 

11.5 

13.0 

9.1 

9.1 

9.6 

9.5 

9.2 

9.1 

7.4 

6.9 

6.8 

6.4 

7.7 

U.7 

3.2 

2.5 

2.2 

0.9 

7.3 

7.9 

4.5 

39 

3.1 

1.1 

8.9 

11.8 

6.5 

6.3 

6.4 

6.8 

7.1 

6.9 

1.6 

0.8 

0.1 

0.2 

9.5 

12.2 

4.4 

4.1 

3.9 

4.2 

7.1 

13.8 

«.6 

8.3 

8.1 

7.8 

15.7 

20.5 

12.6 

12.7 

12.6 

12.7 

12.9 

15.5 

12.8 

12.3 

10.9 

10.9 

15.0 

16.9 

7.9 

7.7 

5.5 

7.8 

13.2 

17.0 

12.3 

12.1 

11.7 

11.9 

13.1 

16.6 

11.5 

12.1 

11.9 

12.3 

16.0 

20.0 

14.2 

13.5 

12.9 

13.3 

13.9 

15.7 

12.6 

12.5 

12.5 

12.9 

16.5 

22.7 

12.0 

11.8 

11.5 

13.0 

13.8 

18.2 

10.9 

10.7 

105 

10.4 

10.6 

11.0 

12.0 

11.7 

11.9 

14.1 

17.1 

19.7 

12.2 

12.0 

9.9 

10.1 

10.2 

10.4 

8.7 

8.2 

7.9  ^ 

7.3 

6.4 

5.5 

7.2 

7.0 

7.0 

7.4 

7.0 

6.7 

9.7 

9.5 

9.5 

9.7 

9.9 

10.3 

9.6 

9.7 

9.5 

10.1 

11.6 

12.3 

11.7 

10.9 

109 

10.5 

lO.l 

105 

11.9 

11.5 

11.1 

11.2 

13.1 

16.5 

10.2 

10.4 

10.4 

9.7 

10.4 

12.0 

6.0 

6.4 

6.0 

6.7 

12.7 

19.3 

4.9 

4.1 

4.9 

5.1 

15.1 

16.7 

8.97 

8.72 

8.37 

8.54 

11.34 

13.75 

18.6 
15.0 
10.9 
13.1 
14.5 


15.2 

6.2 

16.0 

ia3 

20.4 


17.3 
18.4 
19.9 
20.6 
20.5 


16.3 
18.9 
21.7 
11.2 
19.5 


10.5 

4.6 

7.0 

10.5 

18.6 


11.4 
15.2 
13.5 
16.4 
19.4 


15.39 


16.2 
17.3 
12,5 
13.6 
15.2 


15.1 
7.7 
18.5 
18.3 
22.0 


20.5 
19.6 
23.8 
20.3 
23.7 


20.0 
23.7 
22.6 
14.9 
19.1 


10.4 
5.3 
8.0 

11.3 
18.2 


13.1 
15.1 
16.7 
19.1 
19.3 


I 


22.3 
20.5 
14.2 
11.5 
15.5 


12  0 
10.2 
18.1 
18.9 
24.8 


22.5 
20.5 
24.1 
23.9 

24.0 


20.2 
23.5 
24.4 
14.9 
21.5 


11.9 
5,6 
9.8 

lU 
20.9 


16.3 
16.0 
14.5 
21.9 

20.ti 


16.70 


17.90 


51 


Aprü  1890. 

ThermometeP  mit  geschwärzter  Kugel 

1.5  Meter  über  dem  Erdboden. 


n 

0   n  0 

J  y  Ä  H  H. 

. 

■ 

N  a  c 

h  m 

L  t  t  a  g. 

CpCÄH. 

Mittel. 

' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

23.1 

23.9 

22.6 

21.5 

19.3 

17.0 

15.5 

13.7 

13.2 

12.5 

11.3 

11.2 

13.22 

21.7 

22.3 

21.1 

17.2 

14.8 

13.3 

12.3 

12.1 

11.9 

11.8 

11.2 

10.4 

14.32 

13.9 

13.9 

12.6 

11.5 

10.8 

9.8 

8.7 

8.6 

8.1 

7.4 

7.5 

7.5 

10.32 

12.9 

11.7 

15.1 

11.9 

10.3 

9.3 

8.8 

8.2 

7.8 

7.3 

6.8 

6.4 

9.66 

16.2 

16.6 

17.1 

16.8 

13.6 

11.1 

9.6 

7.9 

6.5 

5.2 

3.0 

3.6 

9.26 

]     14.6 

11.5 

11.3 

10.5 

10.0 

8.8 

8.7 

8.3 

8.4 

7.9 

7.7 

7.3 

8.97 

'     12.1 

12.1 

10.9 

11.6 

11.1 

10.1 

9.2 

8.2 

7.1 

6.4 

4.3 

2.1 

8.02 

.     20.4 

21.0 

21.9 

22.1 

21.1 

17.4 

14.4 

13.1 

11.4 

9.2 

7.5 

6.3 

11.98 

21.1 

25.6 

26.1 

25.4 

24.3 

19.8 

18.0 

14.8 

13.5 

12.7 

11.3 

10.4 

14.42 

i     22.2 

20.5 

21.7 

20.1 

^    19.9 

19.4 

17.5 

16.5 

15.8 

13.7 

14.2 

13.7 

16.36 

1     21.6 

21.6 

21.9 

20.0 

19.5 

17.5 

16.0 

16.3 

15.7 

14.5 

13.5 

12.2 

16.46 

'     22.0 

22.1 

17.9 

17.2 

18.0 

14.4 

14.1 

13.7 

11.7 

10.8 

10.4 

10.0 

15.12 

1     27.1 

29.1 

27.6 

28.1 

25.4 

21.5 

16.9 

14.2 

11.9 

10.5 

9.0 

8.3 

16.67 

23.3 

24.4 

25.2 

25.5 

24.0 

20.4 

16.7 

16.9 

14.7 

13.0 

11.9 

11.4 

17.25 

'     25.6 

1 

23.8 

24.2 

21.8 

20.6 

20.0 

18.7 

17.5 

16.2 

14.0 

16.0 

14.7 

18.05 

21.8 

24.7 

22.6 

21.2 

20.5 

20.3 

18.2 

17.5 

16.3 

15.5 

14.9 

13.6 

17.52 

1    25.8 

25.8 

25.8 

25.2 

26.0 

21.1 

17.3 

15.3 

14.3 

13.2 

12.4 

12.2 

18.39 

'     25.6 

20.9 

21.7 

25.9 

19.9 

18.3 

17.2 

17.1 

17.3 

16.9 

15.1 

14.6 

17.85 

1     16.5 

16.7 

16.6 

18.3 

17.8 

16.8 

13.2 

12.3 

12.7 

12.4 

12.7 

12.7 

13.45 

23.1 

i 

24.3 

23.4 

22.4 

21.3 

18.1 

14.9 

14.0 

13.2 

13.3 

13.2 

12.7 

16.98 

12.7 

10.8 

12.1 

11.9 

11.9 

11.0 

9.8 

9.9 

9.7 

9.7 

9.7 

9.6 

10.99 

'       6.3 

8.3 

7.1 

8.6 

8.3 

8.4 

8.0 

8.1 

7.9 

8.0 

7.6 

7.4 

7.43 

13.6 

14.1 

13.6 

12.5 

11.7 

11.1 

10.9 

10.5 

10.4 

10.2 

10.2 

10.1 

9.67 

11.3 

11.6 

12.6 

11.5 

11.8 

10.9 

10.2 

10.1 

9.9 

9.9 

9.7 

9.7 

10.55 

20.3 

18.4 

20.2 

21.4 

18.2 

16.5 

13.4 

11.3 

lU 

10.7 

11.6 

11.6 

14.38 

1 

16.9 

16.1 

15.7 

15.9 

1|.7 
l".9 

14.6 

14.0 

13.5 

12.8 

12.7 

12.2 

11.9 

13.36 

17.5 

22.9 

23.5 

17.0 

14.6 

13,8 

13.2 

12.9 

12.3 

12.0 

11.2 

14.69 

20.6 

19.7 

22.4 

21.3 

21.8 

17.1 

14.7 

12.2 

9.1 

8.3 

7.1 

6.9 

13.63 

'22.9 

22.5 

24.1 

20.5 

20.0 

17.7 

15.1 

13.5 

9.9 

83 

7.4 

6.9 

14.07 

22.1 

22.6 

23.2 

23.8 

1 

23.0 

20.7 

15.9 

13.6 

10.1 

9.7 

7.6 

6.5 

14.21 

1 

h'i 

.f.'  19-16 

1 

19.32 

19.39 

18.62 

17.48 

15.57 

13.72 

12.74 

11.72 

10.93 

10.30 

9.77 

13.58 

54 


Anpiüb  1890. 
TeMnepaTypa  no^Bti 


m 


Ha    T  Äy  6e  Bi    0.01. 


Hbcjo. 
Datum. 


^0     u  o  z  Y  A  ^  ^' 


Vormittag. 


8 


10 


11 


1 
2 
3 
4 
5 


6 

7 

8 

9 

10 


11 
12 
13 
14 
15 


16 
17 
18 
19 
20 


21 
22 
23 
24 
25 


26 
27 
28 
29 
30 


CpCÄH. 

Mittel. 


6.5 

5.7 

5.0 

13.0 

12.5 

12.3 

10.0 

9.2 

8.6 

7.5 

7.3 

7.4 

.    7.5 

5.6 

4.4 

.     5.6 

5.4 

5.0 

9.3 

8.8 

8.9 

5.6 

4.8 

3.4 

8.0 

7.3 

6.7 

10.6 

10.5 

10.1 

14.6 

14.4 

14.0 

11.9 

13.3 

12.9 

10.0 

9.3 

8.2 

11.3 

12.2 

13.7 

14.1 

14.6 

14.8 

17.2 

16.1 

16.4 

16.1 

16.0 

15.2 

15.3 

15.2 

14.6 

14.8 

14.6 

14.4 

11.1 

10.9 

9.7 

14.3 

14.0 

13.8 

11.2 

10.8 

10.6 

8.8 

8.8 

8.8 

10.8 

10.7 

10.6 

10.9 

10.7 

10.7 

13.2 

13.0 

12.8 

12.9 

12.8 

12.3 

11.3 

11.1 

11.0 

8.5 

7.5 

7.4 

8.0 

7.3 

6.9 

11.00 

10.68 

10.35 

4.5 

12.1 
8.2 
7.3 
3.2 


4.5 

8.5 
2.6 
6.4 
9.4 


13.8 
10.6 
7.9 
13.9 
15.1 


16.4 
14.8 
14.0 
14.0 
9.5 


13.7 
10.1 
8.8 
10.5 
10.6 


12.4 

11.7 

10.8 

7.8 

6.3 


9.98 


3.6 
11.4 
8.0 
6.9 
2.5 


4.3 
8.7 
2.0 
5.9 
9.3 


13.8 

9.9 

6.9 

13.8 

14.6 


15.5 
14.4 
13.3 
13.6 
9.2 


12.8 

9.7 

8.7 

10.4 

10.6 


12.3 

11.4 

10.5 

7.7 

6.1 


3.8 
11.8 
8.3 
6.7 
2.2 


3.1 

8.7 

1.8 

6.1 
9.0 


13.9 

9.6 

6.9 

14.0 

14.3 


15.7 
14.4 
13.3 
13.4 
9.6 


12.7 

9.4 

8.8 

10.5 

11.0 


12.1 

11.7 

10.4 

7.5 

6.4 


9.59 


9.57 


6.2 
13.0 
8.8 
7.5 
5.5 


6.6 
9.2 
6.3 
8.0 
12.9 


14.5 
12.8 
11.3 
15.5 
17.2 


16.9 
16.4 
16.8 
13.8 
13.4 


12.8 

9,7 

9.1 

10.8 

12.3 


12.1 
13.2 
11.2 
10.3 
10.9 


11.52 


11.1 
15.7 
9.7 
14.8 
15.0 


15.0 
10.1 
13.4 
16.4 
20.3 


16.3 
18.0 
18.6 
20.2 
23.6 


19.5 
23.3 
21.9 
14.7 
19.2 


13.1 
lO.l 
9.6 
11.6 
14.0 


12.5 

17.0 
12.9 
17.2 
16.8 


15.72 


22.8 
16.9 
12.1 
20.8 
23.7 


22.8 
11.9 
21.7 
22.8 
28.2 


18.6 
22.3 
21.1 
29.4 
30.6 


22.8 
25.5 
28.8 
16.0 
24.6 


13.3 
11.1 
10.6 
12.4 
18.8 


13.6 
17.1 
15.8 
20.5 
22.3 


19,96 


26.4 
20.1 
15.4 
24.4 
28.6 


27.4 
15.6 
27.2 
24.4 
33.8 


24.0 
28.6 
32.8 
32.9 
37.0 


28.4 
31.4 
35.2 
17.2 
28.0 


13.6 
10.9 
12.9 
13.5 
24.6 


15.7 
18.9 
21.3 
23.8 
26.2 


39.0 

27,0 
18.5 
28.6 
33.2 


27.2 

18.4 
34.5 
26.6 
37.6 


27.4 

32.0 
36.0 
38.0 
41.4 


33.2 
36.8 
36.5 

16.H 
32.0 


13.2 
12.6 
15.1 
13.5 
29.7 


21.9 

20.5 
19.3 
29.7 
30.4 


24.07 


27.55  ■  301 
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m 


in   der   Tiefe    O.Ol. 


n  0  n 

0  J!  y 

Ä  H   H. 

N  a  C 

h  la  ] 

i  t  t  a  g. 

Mittel 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1     39.1        38.6 

32.8 

30.3 

24.5 

19.8 

17.1 

15.8 

15.2 

14.6 

13.6 

13.4 

18.48 

37.0 

35.7 

33.4 

25.8 

20.6 

17.5 

15.8 

14.7 

14.1 

13.6 

12.0 

10.6 

18.85 

21.4 

21.8 

21.5 

17.8 

16.1 

12.8 

10.5 

9.3 

8.7 

8.3 

7.9 

7.7 

12.62 

30.0 

23.8 

28.6 

25.0 

18.4 

14.4 

12.9 

11.8 

10.8 

10.2 

9.7 

9.1 

15.59 

^     37.1         37.3 

1 

35.8 

30.9 

23.6 

17.2 

13.4 

11.4 

9.7 

8.9 

7.6 

6.3 

16.78 

1 

V    33.6 

22.0 

20.4 

17.0 

15.5 

13.3 

12.2 

11.8 

11.3 

10.7 

10.2 

9.8 

1 
14.59 

'     23.1 

24.1 

19.8 

18.8 

17.1 

14.6^ 

122 

10.1 

8.2 

6.8 

5.8 

4.8 

12.57 

39.6 

40.0 

.37.8 

34.3 

27.9 

21.2 

16.8 

14.5 

12.8 

11.7 

10.5 

9.1 

18.24 

\    34.0 

41.0 

39.8 

35.2 

29.7 

23.0 

19.2 

16.6 

15.5 

14.9 

13.1 

11.7 

19.45 

32.0 

26.0 

26.3 

23.5 

22.2 

20.8 

18.8 

17.6 

16.8 

14.7 

15.0 

15.0 

19.88 

1 

1 

25.8 

26.2 

31.2 

25.4 

23.3 

19.9 

17.0 

17.0 

16.1 

15.6 

14.9 

13.6 

19.05  i 

36.0 

36.0 

26.6 

25.1 

23.0 

19.1 

17.3 

16.0 

14.4 

12.6 

11.6 

10.7 

19.38  i 

43.4 

43.8 

41.9 

38.4 

32.2 

24.7 

20.1 

17.3 

15.4 

13.8 

12.7 

11.8 

21.85' 

44.1  i     44.0 

42.3 

38.4 

32.6 

25.8 

21.4 

19.3 

18.2 

17.1 

15.5 

15.2 

24.68  1 

4e.e 

38.8 

37.2 

31.8 

26.4 

25.0 

22.2 

20.9 

19.2 

17.2 

17.9 

17.2 

25.11 

1 

1 

35.5 

38.0 

36.3 

30.7 

26.9 

24.7 

21.3 

19.9 

19.1 

17.5 

17.1 

16.5 

23.46 

;     44.1        46.1 

44.6 

40.5 

35.1 

27.0 

22.7 

19.7 

18.2 

17.0 

15.6 

15.2 1 

25.58 

'     42.5       32.8 

28.6 

34.2 

26.8 

23.0 

20.6 

19.5 

18.4 

18.3 

16.6 

15.8 

23.48 

;    18.4       18.4 

19.4 

22.2 

20.0 

16.1 

13.2 

12.0 

11.8 

11.1 

10.9 

11.2 

15.18 

36.2       33.1 

1 

34.6 

31.6 

27.6 

22.4 

18.9 

17.2 

15.5 

15.0 

148 

14.3 

20.55 

.1 

13.5       14.0 

13.2 

13.0 

12.8 

12.4 

12.1 

11.9 

11.8 

11.5 

11.4 

11.1 

12.90 

12.2       14.3 

14.6 

13.4 

11.5 

11.3 

10.4 

9.9 

9.5 

9.6 

9.2 

9.0 : 

10.97 

18.5       23.0 

20.4 

18.1 

15.6 

13.6 

12.7 

12.0 

11.6 

11.4 

11.3 

11.2 

12.81 

15.6       14.6 

14.2 

13.6 

13.0 

12.3 

11.6 

11.0 

11.1 

11.1 

10.9 

10.9, 

12.09 

30.0      24.8 

27.0 

23.3 

22.8 

•18.2 

15.8 

14.2 

13.6- 

13.2 

13.4 

13.2 

17.70 ' 

1 

1 

^        23.8       21.7 

.19.7 

19.6 

18.6 

16.5 

15.2 

14.8 

14.4 

13.8 

13.4 

13.2 

15.98 

f       t 

24.9 

29.4 

28.1 

20.2 

17.5 

15.5 

14.5 

14.1 

13.4 

12.8 

12.0 

11.6 

16.67 

25.2 

27.7 

27.0 

25.3 

22.6 

17.8 

14.8 

12.6 

11.1 

10.3 

9.4 

8.7 

15.76  1 

l        33.0 

32.8 

30.3 

25.6 

22.4 

19.0 

15.8 

13.6 

12.0 

10.7 

9.7 

9.0 

17.12 

1 

34.6 

1 

34.8 

33.2 

30.2 

26.4 

21.4 

17.0 

14.6 

12.8 

11.4 

10.3 

9.4 

18.20 

31.03 

30.15 

28.89 

25.97 

22.42 

18.68 

16.12 

14.70 

13.69 

12.85 

12.13 

11.54 

17.85 

5=^ 
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TeMnepaxypa  n.OHBM 


m 


Ha   T  Äj  ÖEni    0.05. 


4hcjio 
Datum 


1 
2 
3 
4 
5 


6 
7 
8 
9 
10 


11 
12 
13 
14 
15 


16 
17 
18 
19 
20 


21 

^  mm 

23 
24 

2r> 


26 
27 
2S 
2i) 
30 


^0    n  0  Ä  y  jk  n  n. 


Vormittag« 


8 


10 


11 


11.9 
15.3 
13.7 
9.9 
11.6 


11.3 
11.9 
8.9 
13.0 
15.1 


16.6 
15.3 
13.9 
15.8 
18.1 


19.5 
19.0 
18.9 
18.6 
13.0 


16.1 
11.9 
9.8 
11.6 
11,5 


13.9 
14.0 
12.7 
10.9 
11.5 


.,  I 


11.7 

9.7 

11.4 

11.2 


13.8 
13,7 
12.3 
10.3 
10.4 


11.6 

9.6 

11.3 

11.2 


13  5 
13.3 
12.1 

9.8 
10.  l 


11.1 

10.3 

14.9 

14.5 

12.9 

12.3 

9.7 

9.5 

10.8 

9.7 

10.6 

10.1 

11.5 

11.3 

8.6 

7.9 

VZ.l 

14.4 

11.4 
14.1 

16.2 
14.9 
13.1 
15.3 
17.5 

15.8 
14.7 
12.5 
15.5 
17.3 

19.0 
18.6 
18.5 
17.7 
12.7 

18.7 
18.0 
17.9 
16.9 
12.2 

15.8 

15.5 

! 


9.7 

14.1 

11.9 

9.4 

9.1 


9.5 

10.9 

7.1 

10.7 

13.4 


1^5.6 
14.0 
11.9 
15.5 
17.0 


18.2 
17.6 
17.4 
16.3 
119 


15.2 
11.1 
9.5 
11.1 
11.1 


13.3 

13.0 

11.9 

9.7 

9.4 


9.0 

8.3 

8.1 

13.8 

13.5 

13.5 

11.3 

11.1 

11.0 

9.1 

8.9 

8.7 

8.3 

7.4 

7.3 

9.0 

8.5 

8.2 

10.7 

10.6 

10.5 

66 

ft.O 

6.1 

10.2 

9.7 

9.9 

12.8 

12.4 

12.4 

15,6 
13.3 
11.2 
15.3 
16.7 


17.9 
17.1 
16.9 
15.7 
11.5 


14,9 

10.8 

9.5 

11.0 

11.0 


13.0 

12.5 

11.7 

9.6 

8,7 


i 


15.1 
12.8 
10.6 
15.3 
16.4 


17.7 
16,7 
16.5 
15.3 
11,4 


14.7 
10.5 
9.4 
10.9 
11.2 


12.8 

12.3 

11,7 

9.3 

8.7 


14.9 
12.9 
10.9 
15.3 
16.5 


17.5 
16.7 
16.6 
15.1 
12.1 


14.2 
10.3 
9.5 
10,9 
11.4 


12.7 

12.5 

11.5 

9.5 

9.3 


9.6 
13.9 
11.0 
10.4 

9.1 


9.9 
10.8 

8.1 
11.1 
i4.1 


15.2 
14.3 
13.1 
15.9 
18.3 


17.9 
18.1 
17.5 
14.8 
U.O 


14.1 
10.4 
9.5 
11.2 
12.2 


12.7 
13.5 

11.9 
11.9 

11.7 


12.3 
14.5 
11.4 
12.5 
11.5 


12.5 
10.8 
11.2 
13.7 
16.7 


16.2 
164 
14.9 
18.6 
20.6 


19.0 
20.1 
19.7 
15.8 
17.1 


14.0 
10.4 
9.7 
11.7 
13.8 


12.9 
14.7 
13.1 
14.9 
15.0 


15.9 
15.5 
12.4 
14.9 
15.5 


15.3 

11.8 
14.9 
15.9 
19.9 


17.9 
19.5 
18.4 
21.6 
23.3 


20.7 
21.2 
22.8 
17.0 
20.2 


14,0 
10.5 
10.6 
12.0 
17.5 


13.6 
15.5 
15.3 
17,0 
ISS 


19.4 
17.2 
13.7 

17.9 
18.7 


17.0 
12,9 
18.5 
17.9 
22.9 


20.3 
21.8 
22.3 
24.0 
26.6 


23,1 
24.9 
24.1 

16.1 
22.9 


13.8 
10.9 
11.7 
12.4 
20.3 


15.6 

16,3 
16.5 
20.3 
21.1 


lÜ 


I 


Mittel.     ^^^-^ 


13.35      12.95      12.55      12.16      11.86      11.S7      12.87      14.52     16.62      18.70     ?? 
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m 


in    der    Tiefe    0.06. 


n 

e     II 

0  j  y  ;^  H  H. 

> 

N  a  c 

h  m  i 

t  t  a 

g- 

CpeAB. 
Mittel 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

23.4 

25.0 

25.6 

25.7 

24.2 

22.1 

20.3 

18.9 

17.9 

17.1 

16.5 

15.8 

16.68 

24.3 

25.8 

25.8 

24.8 

22.6 

20.5 

19.1 

17.8 

17.0 

•    16.1 

15.5 

14.5 

17.75 

16.8 

17.1 

17.7 

17.0 

16.7 

15.2 

13.9 

12.8 

12.0. 

11.3 

10.7 

10.5 

13.32 

21.4 

20.5 

20.8 

21.3 

19.8 

17.9 

16.3 

15.3 

14.3 

13.5 

13.0 

12.2 

14.44 

23.3 

24.5 

24.9 

24.5 

23.3 

20.8 

18.7 

16.9 

15.5 

14.2 

13.3 

12.2 

15.54 

21.3 

19.8 

18.8 

17.7 

16.7 

15.6 

14.7 

14.1 

13.6 

13.1 

12.7 

12.3 

13.78 

!      15.7 

17.3 

17.2 

lß.5 

16.2 

15.6 

14.4 

13.5 

12.3 

11.2 

10.3 

9.5 

12.82 

24.2 

25.8 

26  6 

26.1 

25.1 

22.9 

20.7 

18.8 

17.3 

16.1 

15.1 

14.0 

15.76 

23.1 

25.6 

27.0 

27.2 

26.2 

24.3 

22.3 

20.5 

19.1 

18.1 

17.2 

16.3 

17.62 

25.2 

1 

23.9 

22.8 

22.5 

21.7 

21.1 

20.3 

19.5 

18.6 

18.0 

17.3 

17.0 

18.34 

21.7 

22.1 

23.7 

23.8 

22.6 

21.5 

19.8 

18.9 

18.0 

17.3 

16.9 

16.2 

18.48 

25.9 

27.1 

26.4 

24.2 

22.9 

21.4 

19.9 

18.8 

17.7 

16.5 

15.5 

14.7 

18.54 

28.5 

30.4 

31.3 

31.3 

30.0 

27.6 

24.7 

22.5 

20.7 

19.2 

17.8 

16.8 

19.97 

29.4 

31.0 

31.7 

31.4 

30.3 

28.1 

25.6 

23.6 

22.1 

21.2 

19.9 

19.1 

22.03 

31.6 

32.2 

31.1 

30.4 

28.0 

26.6 

24.9 

23.9 

22.7 

21.5 

20.7 

20.2 

22.97 

27.8 

28.2 

29.1 

28.1 

26.7 

25.3 

23.9 

22.8 

21.7 

20.8 

20.1 

19.5 

22.06 

30.5 

31.4 

32.7 

32.8 

31.7 

29.6 

27.2 

25.1 

23.4 

21.9 

20.7 

19.7 

23.42 

29.9 

29.4 

27.5 

27.6 

26.9 

25.3 

23.7 

22.8 

21.6 

20.9 

20.2 

19.3 

22.04 

16.7 

17.1 

17.7 

18.7 

19.2 

18.2 

16.5 

15.3 

14.5 

14.1 

13.4 

13.2 

16.26 

27.6 

28.5 

28.9 

28.4 

27.0 

24.6 

22.3 

20.5 

19.1 

18.0 

17.2 

16.7 

19.31 

13.7 

13.7 

13.7 

13.7 

13.4 

13.0 

12.7 

12.7 

12.5 

12.3 

12.2 

12.1 

13.82 

11.4 

11.8 

12.4 

12.6 

12.2 

11.6 

11.3 

10.9 

10.6 

10.3 

10.1 

10.0 

11.11 

14.5 

16.6 

17.2 

16.5 

15.5 

14.4 

13.6 

13.1 

12.5 

12.2 

11.9 

11.7 

12.J6 

13.5 

13.5 

13.4 

13.5 

12.9 

12.7 

12.3 

11.9 

11.7 

11.6 

11.6 

11. (i 

12.02 

24.1 

22.5 

22.1 

21.2 

21.4 

19.5 

17.9 

16.4 

15.5 

14.8 

14.4 

14.1 

16.23 

19.7 

19.7 

18.7 

18.3 

18.0 

17.1 

16.2 

15.7 

15.2 

14.7 

14.5 

14.1 

15.32 

21.1 

21.3 

22.3 

20.5 

18.5 

17.2 

15.9 

15.4 

14.7 

14.1 

13.6 

13.1 

15.72 

18.6 

20.9 

21.9 

22.1 

21.3 

10.6 

17.7 

15.7 

14.3 

13.1 

12.3 

11.4 

15.27 

'    24.3 

26.3 

26.0 

24.7 

22.9 

21.1 

19.1 

17.3 

15.8 

14.5 

13.3 

12.5 

16.40 

26.4 

27.9 

28.3 

27.7 

26.4 

24.1 

21.4 

19.1 

17.3 

15.7 

14.5 

13.4 

17.50 

;!{■   22.52 

23.23 

23.44 

23.03 

22.01 

20.48 

18.91 

17.68 

16.64 

15.78 

15.08 

14.46 

1 

16.89] 

1 
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m 


Ha    T  j  j  6  a  a  i     0.10. 


^HCJIO 

Datum 

1 

Ä  0     1 

I  0  Jl  ' 

f  Ä  H  , 

a. 

^ 

Vor 

mit 

tag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11     1 

I! 

1 

1 

14.3 

13.5 

12.8 

12.1 

11.4 

11.0 

10.5 

10.4 

11.2 

12.7 

14.6 

i& 

2 

16.3 

15.8 

15:4 

15.2 

14.8 

14.5 

14.3 

14.3 

14.5 

14.9 

15.3 

M 

3 

15.6 

15.0 

14.4 

13.8 

13.4 

13.0 

12.7 

12.4 

12.3 

12.6 

13.2 

Ul 

4 

12.0 

11.6 

11.2 

11.1 

10.9 

10.7 

10.5 

10.5 

11.3 

12.4 

14.0 

llj 

5 

13.5 

12.8 

12.3 

11.7 

11.0 

10.4 

10.0 

9.9 

10.6 

12.2 

14.2 

le 

6 

13.8 

13.3 

12.5 

12.0 

1J.3 

11.1 

10.5 

10.6 

11.4 

12.8 

14.2 

1^ 

7 

13.1 

12.8 

12.5 

12.2 

12.1 

11.8 

11.7 

11.7 

11.7 

11.8 

12.4 

:% 

8 

11.2 

10.8 

10.4 

9.9 

9.4 

9.0 

8.6 

8.7 

9.5 

11.3 

13.4 

15 

9 

14.9 

14.2 

13.6 

13.0 

12.4 

11.9 

11.6 

11.6 

12,4 

13.6 

14.8 

IC 

10 

16.6 

16.0 

15.4 

15.0 

14.6 

14.0 

13.6 

13  8 

14.7 

16.2 

18.1 

1% 

11 

17.1 

16.8 

16.4 

16.3 

16.1 

15.6 

15.5 

15.5 

15.8 

16.2 

17.4 

^i 

12 

16.6 

16.0 

15.7 

15.3 

15.0 

14.5 

14.1 

14.3 

15.1 

16.4 

18.1 

li 

13 

15.9 

15.4 

14.6 

14.2 

13.6 

13.2 

12.8 

13.0 

13.9 

15.3 

17.3 

19 

14 

17.8 

17.3 

16.8 

164 

16.2 

16.2 

16.0 

16.2 

16.7 

18.2 

19.7 

21 

15 

19.8 

19.1 

18.6 

18.2 

17.9 

17.6 

17.6 

17.6 

18.6 

19.8 

21.6 

21 

16 

20.6 

20.3 

19.7 

19.3 

19.2 

18.8 

18.4 

18.4 

18.7 

19.3 

20.4 

n 

17 

20.1 

19.5 

19.2 

18.7 

18.4 

18.2 

17.9 

18.0 

18.7 

19.6 

20.9 

21 

18 

20.8 

20.2 

19.8 

19.3 

18.8 

18.4 

18.0 

17.9 

18.6 

20.0 

21.3 

21 

19 

20.1 

19.5 

18.9 

18.4 

17.9 

17.4 

16.9 

16.7 

16.7 

16.8 

16.6 

If 

20 

14.6 

14.3 

14.1 

13.9 

13.5 

13.1 

13.0 

13.5 

14.8 

16.6 

18.6 

2(1 

21 

17.8 

a7.4 

17.1 

16.6 

16.3 

16.2 

15.7 

15.3 

15.1 

15,0 

14.9 

ll 

22 

13.0 

12.8 

12.6 

12.4 

12.0 

11.7 

11.6 

11.4 

11.4 

11.6 

11.6 

u 

23 

11.1 

10.8 

10.8 

10.6 

10.6 

10.5 

10.4 

10.4 

10.4 

10.7 

11.2 

11 

24 

12.5 

12.4 

12.2 

12.1 

11.9 

11.8 

11.6 

11.7 

11.8 

12.0 

12.3 

tt 

25 

12.0 

12.0 

11.9 

11.8 

11.7 

11.6 

11.6 

11.8 

12.4 

12.7 

15.5 

11 

26 

14.9 

14.6 

14.4 

14.2 

14.0 

13.8 

13.6 

13.4 

13.4 

13.5 

14.2 

1$ 

27 

14.5 

14.4 

14.2 

14.0 

136 

13.4 

13.4 

13.4 

14.0 

14.4 

15.2 

IS 

"28 

14.2 

13.8 

13.6 

13.3 

13.1 

12.8 

12.6 

12.6 

12.8 

13.6 

14.7 

11 

29 

13.2 

126 

12.1 

11.9 

11.5 

11.1 

11.1 

11.4 

12.6 

14.0 

15.7 

m 

30 

13.9 

13.0 

1 

1 

12.7 

12.0 

11.4 

11.0 

10.8 

11.3 

12.6 

14,3 

16.2 

:« 

CpeAH. 
Mittel. 

15.39 

14.93 

14.53 

14.16 

13.80 

13.48 

13.22 

13.26 

13.79 

14,68 

15.93 

i:.l 
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m 


j 

i  n    d 

er   T 

ie  f  e 

O.IO. 

- 

n 

0     n  ( 

[)  j  y  Ä  H  H. 

N  a  c 

h  m  j 

l  t  t  a 

•  g- 

CpeAH. 
Mittel 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18.2 

19.6 

20.9 

21.4 

21.7 

21.0 

20.3 

19.3 

18.5 

17.8 

17.2 

16.7 

15.99 

18.9 

20.6 

21.6 

21.9 

21.6 

20.7 

19.8 

18.9 

18.0 

17.4 

16.8 

16.2 

17.28 

14.9 

15.5 

16.0 

16.3 

16.2 

15.9 

15.3 

14.4 

13.7 

13.2 

12.7 

12.4 

14.12 

16.8 

17.8 

18.1 

18.6 

188 

18.1 

17.2 

16.4 

15.6 

15.2 

14.3 

13.9 

14.28 

18.0 

19.5 

20.6 

21.1 

21.2 

20.5 

19.3 

18.1 

17.2 

16.3 

15.4 

14.5 

15.28 

17.0 

17.8 

17.6 

17.3 

16.8 

16.2 

15.7 

15.2 

14.7 

14.2 

13.8 

13.4 

14.11 

13.9 

15.1 

•    15.6 

15.9 

15.8 

15.7 

15.2 

14.6 

13.9 

13.2 

12.4 

11.8 

13.33 

17.8 

19.5 

20.9 

21.6 

21.9 

21.3 

20.5 

19.2 

18.3 

17.3 

16.5 

15.7 

14.93 

17.8 

19.6 

21.2 

22.3 

22.7 

22.2 

21.8 

20.5 

19.5 

18.8 

17.9 

17.3 

16.74 

20.8 

21.3 

21.1 

20.9 

20.6 

20.2 

19.8 

19.2 

18.8 

18.5 

17.8 

17.4 

17.68 

19.2 

19.7 

20.4 

21.2 

21.2 

20.9 

20.1 

19.3 

18.7 

18.1 

17.6 

17.1 

17.95 

21.2 

22.3 

23.2 

22.7 

22.2 

21.3 

20.4 

19.5 

18.9 

18.1 

17.3 

16.6 

18.10 

21.7 

23.6 

25.1 

25.8 

26.2 

25.6 

24.4 

23.1 

21.9 

20.7 

19.6 

18.8 

18.95 

23.5 

25.2 

26.4 

27.0 

27.1 

26.5 

25.4 

24.2 

23.0 

22.2 

21.3 

20.7 

20.90 

25.4 

26.9 

27.3 

27.3 

26.8 

25.8 

25.0 

24.0 

23*2 

22.4 

21.6 

21.2 

21.95 

23.5 

24.5 

25.2 

25.6 

25.2 

24.6 

24.0 

23.2 

22.5 

21.7 

21.1 

20.5 

21.52 

24.4 

26.2 

27.3 

28.1 

28.4 

27.9 

26.8 

25.6 

24.7 

23.3 

22.4 

21.4 

22.43 

24.5 

25.6 

25.5 

25.3 

25.2 

24.7 

23.9 

23.2 

22.3 

21.8 

21.3 

20.7 

21.65 

17.0 

17.4 

17.^ 

17.9 

18.5 

18.6 

18.0 

17.2 

16.4 

16.0 

15.6 

15  1 

17.43 

22.4 

23.8 

24.8 

25.3 

25.1 

24.3 

23.2 

22.0 

20  8 

19.7 

18.0 

18.4 

18.68 

14.7 

14.6 

14.6 

14.6 

14.5 

14.3 

14.1 

13.8 

13.7 

13.5 

13.3 

13.2 

15.05 

11.9 

12.0 

12.3 

12.7 

12.8 

12.5 

12.2 

12.1 

11.9 

11.6 

11.4 

11.2 

12.02 

13.0 

13.9 

15.0 

15.4 

15.3 

14.9 

14.4 

14.0 

13.5 

13.2 

13.0 

12.6 

12.40 

12.8 

13.2 

13.2 

13.4 

13.3 

13.1 

12.8 

12.6 

12.4 

12.4 

12.2 

12.1 

12.43 

19.2 

19.8 

19.6 

19.7 

19.6 

19.3 

18.4 

17.6 

16.6 

16.0 

15.6 

15.2 

15.38 

16.6 

17.5 

17.8 

17.4 

17.4 

17.3 

16.6 

16.3 

15.9 

15.5 

15.2 

14.8 

15.32 

17.3 

18.2 

19.0 

19.5 

18.8 

17.9 

17.1 

16.6 

16.0 

15.4 

15.0 

14.6 

15.66 

16.0 

17.2 

18.4 

19.2 

19.4 

19.2 

18.2 

17.2 

16.2 

15.2 

14.3 

13.7 

15.28 

19.0 

20.8 

21.5 

21.6 

21.3 

20.6 

19.5 

18.4 

17.4 

16.4 

15.6 

14.6 

15.90 

20.0 

21.7 

22.9 

23.4 

23.4 

22.8 

21.6 

20.2 

i 

19.0 

17.8 

16.8 

15.8 

16.78 

18.58 

19.68 

20.35 

20.68 

20.63 

20.13 

19.37 

18.53 

17.77 

17.10 

16.43 

15.92 

16.65 

64 


AnptJiB  1890. 


TeMnepaTypa  noHBti 

m 


H  a 

r  Ji  y  6 

H   H   i 

0.40. 

4hcjo 
Datum 

A  0    n  0 

ji  y  Ä  H 

H. 

n 

:  0    n  0 

j  y  Ä  H 

H. 

Gm 

j 

na 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

1 

13.1 

13.2 

13.1 

13.0 

12.7 

12.7 

13.1 

1 

13.5 

I3j 

2 

13.7 

13.8 

13.9 

13.8 

13.7 

13.7 

14.1 

14.3     ' 

:aj 

3 

14.4 

14.6 

14.2 

14.0 

13.6 

13.5 

13.5 

13.6     . 

13. 

4 

13.6 

13.4 

13.2 

12.9 

12.7 

12.7 

13.0 

13.3 

13, 

5 

13.5 

13.4 

13.3 

13.0 

12.8 

12.8. 

13.1 

13.5     i 

IS, 

6 

13.7 

13.6 

13.6 

13.3 

13.1 

13.0 

13.2 

13.3     , 

13 

7 

13.3 

13.3 

13.2 

13.1 

12.9 

12.8 

12.9 

12.9 

IX 

8 

13.0 

12.9 

12.7 

12.4 

12.1 

12.0 

12.5 

13.1 

12. 

9 

13.5 

13.5 

13.6 

13.4 

13.2 

13.2 

♦13.6 

14.3 

la 

10 

14.5 

14.7 

14.6 

14.4 

14.3 

14.4 

14.7 

14.9     i 

'  n. 

11 

15.1 

15.1 

15.1 

15.0 

14.9 

14.9 

15.1 

15.3 

'    15 

12 

15.3 

15.3 

15.2 

15.1 

14.9 

14.9 

15.2 

15.6 

15 
15 

13 

15.7 

15.7 

15.5 

15.2 

14.9 

15.0 

15.5 

16.0 

14 

16.4 

16.5 

16.4 

16.1 

16.0 

16.4 

16.7 

17.1 

16 

15 

17.4 

17.5 

17.5 

17.2 

17.1 

17.2 

17.6 

18,0 

1    17 

i 

i 

16 

18.2 

18.2 

18.2 

17.9 

17.8 

17.8 

18.0 

18.3 

i    15. 

17 

18.4 

18.3 

18.2 

18.0 

17.9 

17.9 

18.5 

18.7 

1   15 

18 

19.0 

19.0 

18.8 

18.5 

18.3 

18.3 

18.5 

18,8 

19 

18.9 

18.8 

18.6 

18.3 

18.0 

17.7 

17.5 

17.5 

20 

17.1 

17.0 

16.7 

16.3 

16.1 

16.2 

16.5 

17.0 

1»'. 

i 

'   16. 

21. 

17.3 

17.3 

17.2 

17.1 

16.8 

16.5 

16.3 

16.1 

22 

15.9 

15.6 

15.4 

15.1 

14.9 

14.8 

14.5 

14.4 

13. 

23 

14.2 

14.1 

13.9 

13.7 

13.6 

13.5 

13.6 

13.7 

24 

13.8 

13.8 

13.8 

13.6 

13.6 

13.5 

13.5 

13.5 

i   13. 

25 

13.5 

13.5 

13.4 

13.3 

13.2 

13.5 

13.9 

14.3 

13. 

26 

14.5 

14.6 

14.6 

14.5 

14.3 

14.3 

14.5 

14.7 

!   14.1 

27 

14.7 

14.7 

14.7 

14.6 

14.5 

14.5 

14.7 

15.1 

,  5^-^ 

28 

15.1 

15.0 

14.9 

14.7 

14.5 

14.5 

14.7 

14.9 

;  u: 

29 

15.1 

14.9 

14.9 

14.6 

14.4 

14.6 

15.0 

15.5 

•  14.? 

30 

16.0 

15.8 

15.7 

15.3 

1 

15.0 

15.1 

15.6 

16.1 

l0.3 

1 

1 
1 

Cpe;iH. 
.Mittel. 

15.26 

15.24 

15.14 

1 
14.91 

14.73 

14.73 

14.97 

15.24 

i 

! 

'  15.0 

1 
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Temperatur  des  Erdbodens 

m 

in    der    Tiefe    0.84 


65 


m         m       m 
1.65     3.26     3.99 


V  ormlttag. 


I 


11.6 
11.6 
11.9 
12.2 
12.2 


12.2 
12.4 
12.4 
12.3 
12.4 


12.7 
13.0 
13.3 
13.5 
13.8 


14.2 
14.6 
15.0 
15.4 

i5.e 


15.4 
15.4 
15.1 
14.6 
14.3 


14.0 
14.0 
14.1 
14.1 
14.2 


10 


Nachmittag. 


11.5 

11.5 

11.6 

11.7 

11.9 

12.0 

12.2 

12.2 

12.2 

12.2 

12.2 

12.2 

12.4 

12.4 

12.4 

12.4 

12.3 

12.4 

12.4 

12.4 

12.7 

12.8 

13.0 

13.0 

13.3 

13.3 

13.5 
13.8 


14.2 
14.7 
15.0 
15.4 
15.6 


15.4 
15.4 
15.0 
14.6 
14.2 


14.0 
14.0 
14.1 
14.0 
14.2 


13.5 
13.9 


14.2 
14.8 
15.1 
15.4 
15.6 


15.4 
15.3 
14.9 
14.5 
14.2 


14.0 
14.0 
14.1 
14.0 
14.2 


11.6 
11.8 
12.0 
12.2 
12  2 


12.3 
12.4 
12.4 
12.3 
12.5 


12.8 
13.1 
13.3 
13.5 
13.9 


14.3 
14.8 
15.1 
15.5 
15.5 


15.4 
15.3 
14.9 
14.5 
14.2 


14.0 
14.1 
14.1 
14.1 
14.3 


13.58 


13.57 


13.59 


13.61 


11.6 
11.8 
12.0 
12.2 
12.2 


12.3 
12.4 
12.4 
12.4 
12.5 


12.8 
13.0 
13.4 
13.6 
14.0 


14.4 
14.8 
15.2 
15.5 
15.5 


15.4 
15.3 
14.8 
14.4 
14.1 


14.0 
14.1 
14.1 
14.2 
14.3 


13.62 


11.6 
11.9 
12.1 
12.2 
12.3 


12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.6 


12.9 
13.2 
13.4 
13.6 
14.1 


14.5 
14.9 
15.2 
15.5 
15.5 


15.4 
15.3 
14.8 
14.4 
14.1 


14.0 
14.1 
14.1 
14.2 
14.3 


11.6 
11.9 
12.1 
12.2 
12.2 


12.4 
12.4 
12.4 
12.5 
12.6 


13.0 
13.3 
13.5 
13.6 
14.1 


14.6 
14.9 
15.2 
15.5 
15.4 


15.4 
15.2 
14.7 
14.3 
14.1 


14.0 
14.1 
14.2 
14.2 
14.3 


10 


Cpe^tH, 
Mittel. 


1    no  nojyjDLHH. 
1    Nachmittags. 


13.66 


13.66 


11.6 

11.58 

10.2 

11.5 

11.9 

11.78 

10.4 

11.5 

12.2 

12.02 

10.4 

11.5 

12.2 

12.20 

10.6 

11.5 

12.2 

12.21 

10.7 

11.5 

12.4 

12.30 

10.8 

11.5 

12.4 

12.40 

10.9 

11.6 

12.4 

12.40 

10.9 

11.6 

12.4 

12.38 

11.1 

11.6 

12.6 

12.50 

11.1 

11.6 

13.0 

12.84 

11.2 

11.6 

13.2 

13.10 

11.2 

11.6 

13.5 

13.38 

11.4 

11.6 

13.8 

13.58 

11.5 

11.7 

14.1 

13.96 

11.7 

11.7 

14.6 

14.38 

11.7 

11.7 

15.0 

14.81 

11.9 

11.7 

15.3 

15.14 

12.0 

11.7 

15.6 

15.48 

12.2 

11.7 

15.4 

15.51 

12.4 

11.8 

15.4 

15.40 

12.6 

11.8 

15.1 

15.29 

12.8 

11.9 

14.6 

14.85 

12.8 

11.9 

14.4 

14.46 

12.9 

11.9 

14.0 

14.15 

13.0 

11.9 

14.0 

14.00 

13.0 

11.9 

14.1 

14.06 

13.0 

11.9 

14.1 

14.11 

12.9 

12.0 

14.2 

14.12 

12.9 

12.0 

14.3 

14.26 

12.9 

12.1 

13.67 

13.62 

1 

11.77 

1 

11.72 

1 

4 

12.1 
12.1 
12.1 
12.1 
12.1 


12.1 
12.1 
12.1 

12.1 

12.1 


12.1 
12.1 
12.1 
12.1 
12.1 


12.1 
12.1 
12.1 
12.1 
12.1 


12.1 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 


12.2 
12.2 
12,2 
12.2 
12.2 


12.13 
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MaÄ  1890. 
TepMOMOTpi»  Ha  nosepxHOCTH  seMjiH. 


Mhcjo. 

Ä 

0    n 

0  j  y  A  H  Ä. 

^ 

V  0  1 

r  m  1 

t  t  a  g. 

Datum 

n 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

"B 

1 

7.7 

7.0 

6.5 

5.9 

5.4 

6.3 

12.8 

1 

19.6 

26.0 

30,4 

1 
34.2! 

2 

13.8 

13.1 

12.1 

10.9 

10.5 

12.3 

15.5 

17.6 

19.1 

21.5 

is:: 

3 

6.7 

6.1 

5.9 

6.1 

6.4 

8.3 

11.4 

19.5 

25.8 

31.5 

36.: 

4 

11.4 

11.2 

10.7 

10.4 

10.1 

10.7 

13.3 

14.4 

17.5 

21.1 

l     -*•" 

5 

9.0 

8.3 

7.7 

7.2 

6.5 

7.3 

14.7 

21.3 

28.1 

34.5 

•      37.5 

1 

6 

11.0 

10.3 

9.7 

9.1 

8.7 

9.6 

16.3 

23.5 

31.1 

37.3 

1 

7 

13.9 

13.7 

13.4 

12.3 

11.8 

12.8 

19.5 

26.0 

33.2 

36.8 

43.1     1 

8 

17.2 

16.5 

15.9 

14.8 

14.3 

15.5 

16.9 

18.9 

23.7 

34.9 

31.7 

9 

11.7 

10.8 

9.9 

9.4 

8.6 

9.6 

18.2 

25.5 

33.0 

38.6 

!     45.1 

10 

12.9 

12.3 

11.0 

10.6 

10.5 

12.1 

20.6 

27.7 

36.5 

38.9 

43.9     1 

n 

14.6 

13.8 

12.6 

11.9 

11.2 

12.9 

19.4 

25.5 

33.0 

1 

'     40.0 

1     35.4 

12 

11.5 

10.8 

10.1 

9.5 

9.2 

10.6 

17.5 

23.3 

28.6 

1     34.2 

1     38.7 

13 

14.3 

13.7 

13.3 

12.7 

11.9 

13.6 

19.9 

26.6 

32.1 

36.0 

•     30.7 

14 

14.4 

15.0 

15.3 

15.0 

14.7 

15.1 

16.6 

19.4 

21.9 

25.1 

32.9 

15 

14.9 

13.6 

12.9 

12.2 

12.1 

13.5 

17.1 

20.2 

28.4 

1     33.7 

33.2 

16 

12.3 

11.5 

10.9 

10.7 

12.1 

14.7 

20.2 

24.1 

26.7 

30.6 

3P.1 

17 

19.5 

19.2 

18.8 

18.2 

18.1 

19.3 

22.7 

26.2 

33.3 

1     37.9 

'     47.1 

18 

19.9 

17.8 

18.3 

18.7 

18.3 

18.7 

20.7 

28.7 

35.6 

40.1 

1     45.4 

19 

15.4 

14.5 

13.7 

13.1 

1     12.7 

14.6 

22.3 

29.3 

36.3 

,     43.9 

1     48.7 

20 

14.2 

13.5 

13.1 

12.3 

12.2 

14.1 

21.4 

28.4 

32.5 

1     37.9 

1 

'     45.6 

21 

1     16.2 

15.5 

14.1 

13.6 

13.3 

14.6 

22.4 

31.0 

27.3 

1 

41.7 

.     46.3 

22 

13.3 

15.5 

16.9 

16.9 

15.4 

15.5 

16.4 

17.5 

'     21.0 

!     19.1 

i     tS.9 

23 

14.9 

14.8 

1     13.7 

13.1 

12.9 

15.5 

17.7 

23.9 

,     28.2 

31.9 

34.3 

24 

i     13.6 

12.9 

12.3 

ll.R 

11.7 

13.7 

20.4 

25.6 

'     30.9 

34.7 

:     37.0 

25 

14.2 

13.6 

13.2 

1 

12.6 

1 

1 

12.9 

14.8 

21.3 

1     27.1 

1 

'     32.2 

1 

1 

32.7 

39.4 

26 

14.4 

13.9 

1 

13.5 

12.9 

12.7 

15.4 

21.2 

26.8 

1 

;     32.3 

36.5 

39.1 

27 

16.9 

1     17.3 

,     16.8 

16.3 

16.5 

1     17.3 

20.9 

26.6 

31.1 

36.5 

41.3 

28 

14.7 

1     14.3 

,     13.7 

13.2 

12.9 

15.6 

20.9 

26.4 

33.5 

37.8 

42.0 

29 

1      16.6 

i     16.6 

15.1 

14.5 

15.1 

"     17.0 

19.5 

22.2 

23.2 

27.0 

'     34.li 

1     30 

1 

17.2 

1 

!     17.2 

1 

16.9 

16.2 

1     15.9 

16.2 

1     18.1 

1 
1 

18.9 

24.7 

1 
1 

28.9 

27.5 

.     31 

1. 

'     16.2 

1 

.     16.0 

1 
1 

16.4 

16.1 

'     15.3 

16.8 

1 
21.8 

1 

!     26.6 

1 

1     30.0 

33.4 

3o.^ 

Cpe,\n. 
Mittel. 

'1 

!  14.02 

■1 

1 

'  13.50 

13.05 

i  12.52 

1 

12.25 

13.68 

1  18.63 

'  23.82 

28.93 

33.71 

37.53   .'■ 
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11 

0     n 

0  JI  y  A  H  B 

[. 

N  a  c 

h  m 

i  t  t  a  g. 

CpeAH. 
Mittel. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

38.1         37.4 

36.1 

29.2 

24.7 

21.4 

18  0 

16.4 

15.2 

13.5 

14.3 

14.1 

19.88 

15.5        16.7 

16.1 

15.8 

17.2 

16.7 

12.3 

10.6 

9.5 

8.7 

8.3 

7.3 

14.04 

36.9        33.9 

31.2 

29.3 

21.5! 

16.5 

16.4 

13.8 

12.2 

11.9 

11.6 

11.4 

18.60 

29.3 

33.5 

33.8 

30.7 

25.3' 

21.3 

18.3 

14.8 

13.6 

12.2 

11.2 

10.1 

18.28 

41.9 

41.5 

37.9 

35.9 

30.9 

24.9 

20.5 

17.7 

15.9 

14.1 

12.9 

11.9 

22.05 

45.3 

40.3 

35.0 

29.3 

27.9 

25.1 

21.5 

19.4 

18.1 

16.6 

15.8 

14.8 

23.57 

45.7         46.5 

32.2 

30.2 

25.7 

22.9 

21.3 

19.6 

18.1 

18.4 

18.3 

17.7 

24.89 

35,5         31.2 

38.3 

35.2 

29.1 

22.9 

18.7 

16.9 

15.7 

14.7 

13.8 

12.6 

22.76 

41 A        35.4 

33.1 

27.5 

24.9 

23.7 

20.6 

18.3 

17.7 

17.5 

15.5 

13.9 

22.64 

48.5        26.7 

ii              ' 

i 

32.8 

31.6 

26.4 

23.1 

17.3 

16.9 

.  15.5 

15.3 

14.3 

14.5 

23.44 

42,5 

35.5 

21.2 

18.8 

19.9 

20.2 

17.8 

15.3 

15.3 

13.8 

12.8 

12.1 

21.21 

38.1 

41.9 

40.0 

36.6 

31.8 

25.4 

21.2 

19.5 

18.3 

17.1 

15.7 

14.8 

23.55 

44.4 

43.1 

38.7 

34.1 

30.3 

23.4 

20.0 

18.0 

16.7 

16.2 

15.4 

14.5 

24.57 

1    32.5        38.9 

36.8 

37.3 

28.5 

22.5 

19.6 

185 

17.8 

17.2 

16.4 

15.9 

22.82 

{    34,2 

1 

33.4 

37.1 

36.7 

30.1 

24.7 

21.5 

17.9 

16.3 

14.8 

14.8 

13.2 

22.60 

44.1 

43.7 

37.5 

40.4 

30.5 

26.2 

24.5 

21.2 

20.8 

19.9 

20.2 

19.7 

25.36 

50.4 

49.6 

45.4 

39.6 

34.1 

29.4 

26.7 

25.6 

22.2 

21.3 

20.2 

19.9 

29.78 

'    48.2 

49.3 

48.0 

33.0 

31.9 

27.2 

23.8 

20.2 

19.0 

18.6 

17.2 

16.6 

28.50 

55.1  '     50.3 

43.5 

27.7 

19.8 

22.0 

20.6 

18.5 

17.6 

16.5 

16.0 

■     15.1 

26.63 

1    39.6  .     34.7 

i 

35.9 

30.3 

27.3 

24.2 

22.5 

20.9 

J8.5 

18.1 

17.9 

17.2 

24.90 

1 

27.7 

33.1 

30.8 

29.2 

28.4 

26.2 

22.3 

19.4 

17.8 

15.8 

14.8 

14.1 

23.66 

,    17.9       18.0 

19.5 

18.7 

18.3 

17.2 

16.9 

16.1 

15.8 

15.7 

15.5 

15.3 

17.08 

1     36.0       34.4 

34.4 

27.0 

24.4 

22.6 

19.7 

18.5 

17.4 

16.8 

15.6 

14.5 

22.42 

37.7       38.5 

37.7 

29.9 

30.1 

25.9 

22.1 

19.7 

18.0 

16.7 

15.7 

14.8 

23.48 

,     37.9       40.9 

t 

32.7 

26.7 

22.4 

24.9 

21.8 

20.1 

19.2 

17.2 

16.1 

15.3 

23.67 

1 

j 

44.1       43.4 

38.5 

35.4 

31.7 

27.4 

23.1 

21.1 

19.6 

18.7 

18.1 

16.5 

25.75 

41.0 1     34.7 

28.2 

22.2 

25.9 

23.5 

20.1 

18.1 

17.1 

16.5 

15.7 

15.2 

24.16 

,  ^    46.3 

45.1 

43.6 

40.3 

35.1 

28.7 

24.8 

22.0 

20.4 

19.5 

18.2 

16.9 

27.10 

'    39.1 

47.1 

41.9 

36.1 

31.1 

28.1 

29.0 

21.8 

19.9 

19.8 

17.0 

17.6 

25.16 

^    1    26.1 

37.3 

31.9 

30.8 

31.4 

26.5 

22.9 

20.1 

19.1 

18.9 

18.0 

17.1 

23.49 

l 

39.5 

38.7 

34.6 

33.0 

30.9 

26.4 

23.3 

22.0 

18.8 

18.9 

17.7 

16.8 

25.11 

Uil.l  39.05 

37.89 

34.98 

30.92 

27.34 

i  23.91 

20.94 

18.67 

17.33 

16.48 

15.65 

14.88 

23.26 

^: 

1 

1 
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m 


Ha    T  xj  ÖBui    0.02. 

Hhcjio 
Datum 

• 

A 

0    n 

0  Ä   J  ß,  E   Si. 

V   0 

r  m  1 

t  t  a 

g- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

• 

1 

10.0 

9.2 

8.5 

7.9 

7.4 

7.5 

11.2 

16.4 

21.3 

26.0 

30.0 

3i 

2 

15.0 

14.5 

13.6 

12.6 

12.0 

12.8 

14.8 

16.4 

17.8 

20.2 

18.9 

••  * 

3 

8.4 

8.8 

7.4 

7.4 

7.4 

8.4 

10.1 

16.3 

21.2 

26.2 

30.7 

3: 

4 

12.3 

12.2 

11.8 

11.5 

11.0 

11.1 

12.8 

13.7 

16.2 

18.2 

21.2 

•2i 

5 

U.l 

10.5 

9.8 

9.2 

8.5 

8.6 

13.0 

17.8 

23.0 

28.1 

32.0  ■ 

3i 

6 

13.7 

12.8 

12.1 

11.4 

10.8 

11.0 

14.7 

19.5 

24.9 

29.8 

33.5 

U 

7 

16.4 

15.5 

15.4 

14.4 

13.7 

13.8 

17.6 

22.2 

26.9 

31.1 

34.7 

z: 

8 

18.8 

18.0 

17.6 

16.7 

16.1 

16.3 

17.0 

18.7 

21.4 

28.6 

30.6 

.^! 

9 

14.7 

13.9 

13.0 

12.4 

11.5 

11.5 

15.8 

20.6 

25.4 

30.1 

34.4 

33 

10 

16.0 

15.1 

14.1 

13.4 

13.0 

13  4 

17.2 

22.0 

27.6 

30.4 

34.8 

33 

11 

15.8 

15.3 

14.4 

13.6 

13.0 

13.4 

17.4 

21.6 

27.3 

32.5 

'      34.6 

., 
•^ 

12 

13.3 

12.6 

11.9 

11.4 

10.8 

11.3 

15.7 

19.9 

24.4 

29.1 

33.0 

13 

16.6 

15.8 

15.3 

14.7 

14.0 

14.0 

17.8 

22.3 

26.6 

30.1 

33.0 

3 

14 

17.0 

16.5 

16.9 

16.7 

16.3 

16.4 

17.0 

18.6 

20.6 

22.9 

27.0 

31 

" 

17.5 

16.4 

15.5 

14.9 

14.5 

14.9 

16.3 

18.8 

24.6 

28.6 

30.6 

33 

16 

15.9 

15.0 

14.3 

13.8 

13.9 

15.0 

18.0 

21.3 

23.5 

27.0 

28.3 

.11 

17 

21.0 

20.6 

20.3 

19.7 

19.4 

19.6 

21.6 

23.6 

27.4 

33.1 

37.3 

4t 

18 

22.0 

21.3 

20.4 

20.2 

20.0 

19.4 

20.4 

25.9 

30.7 

34.1 

38.^ 

41 

19 

17.6 

16.8 

16.0 

15.5 

14.8 

15.3 

19.9 

25.0 

30.3 

35.1 

39.2 

4] 

20 

16.5 

15.8 

15.1 

14.4 

14.1 

14.9 

19.1 

24.4 

28.0 

31.8 

35.6 

21 

18.9 

18.1 

17.1 

16.3 

15.9 

16.0 

19.8 

25.0 

25.9 

32.6 

36.4 

l 

22 

16.7 

17.1 

17.7 

17.8 

17.3 

16.5 

17.0 

17.4 

20.2 

19.2 

19.1 

* 
■ 

23 

15.8 

15.6 

14.6 

14.2 

13.6 

14.8 

16.8 

21.2 

24.7 

27.8 

30.1 

i 

l^ 

15.3 

14.6 

13.9 

13.4 

13.1 

13.7 

18.2 

22.4 

26.8 

30.2 

32.9 

i 

25 

16.1 

15.4 

14.9 

14.4 

14.1 

14.7 

19.2 

23.8 

27.8 

30.6 

35.1 

^ 

26 

16.2 

15.6 

15.2 

14.4 

14.2 

14.9 

19.2 

23.6 

27.9 

31.6 

35.0 

a 

27 

18.1 

18.3 

18.1 

17.4 

17.3 

17.8 

19.6 

24.0 

27.5 

32.3 

36,1 

» 

28 

16.4 

15.8 

15.3 

14.8 

14.4 

15.2 

18.8 

23.6 

28.5 

32.7 

35.0 

i 

29 

19.4 

18.9 

17.6 

16.7 

16.7 

17.6 

19.0 

21.0 

22.2 

24.0  ■ 

28.4 

:1 

30 

18.4 

18.0 

17.7 

17.0 

16.4 

16.8 

18.1 

18.6 

22.2 

26.8 

26.6 

31 

17.5 

17.1 

17.1 

16.9 

16.3 

17.1 

20.2 

24.0 

27.4 

1 

30.3 

32.5 

3^ 

CpeAH.  1 
Mittel.  I 

16.03 

,  15.52 

1 

14.92 

14.36 

13.92  ' 

14.31 

17.20 

20.95 

1 
24.85  ! 

28.75 

31.82 

ä: 
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m 


] 

in    d 

er    T 

iefe 

0.02 

[O 

n 

0    n  0 

•«  y  Ä  H  H. 

N  a  c 

h  m  i 

i  t  t  a 

g- 

CpeÄH, 
Mittel. 

mj 

f;  ' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

34.7 

35.3 

34.4 

30.8 

27.0 

23.7 

20.8 

18.7 

17.2 

15.7 

15.6 

15.3 

19.90 

16.5 

16.9 

16.7 

16.1 

16.9 

17.4 

14.3 

12.5 

11.4 

10.4 

9.8 

9.2 

14.75 

32.1 

31.9 

31.5 

29.5 

24.2 

20.5 

18.2 

16.2 

14.4 

13.6 

13.1 

12.6 

18.44 

26.6 

29.4 

30.3 

29.6 

26.2 

23.2 

20.5 

17.6 

16.1 

14.6 

13.5 

12.5 

18.21 

36.6 

37.0 

36.6 

34.8 

32.0 

27.8 

23.8 

21.1 

19.0 

17.2 

15.9 

14.6 

21.78 

38.7 

37.8 

34.6 

30.4 

28.8 

26.5 

24.2 

22.0 

20.5 

19.2 

18.1 

17.2 

22.87 

38.5 

40.1 

34.1 

31.1 

27.9 

25.7 

23.6 

22.1 

20.7 

20.3 

19.8 

19.3 

24.23 

32.4 

29.4 

32.7 

33.0 

29.9 

26.8 

22.9 

20.7 

19.1 

17.7 

16.7 

15.6 

22.88 

i 

36.1 

34.0 

32.5 

29.2 

27.0 

25.2 

23.4 

21.4 

20.2 

19.6 

18.3 

17.1 

22.47 

1 

37.2 

31.6 

28.5 

31.7 

28.6 

25.2 

21.0 

17.4 

17.3 

17.0 

^16.1 

16.0 

22.52 

34.5 

37.2 

27.2 

22.0 

20.7 

21.3 

19.5 

17.4 

16.6 

15.4 

14.6 

13.9 

21.38 

1 

35.5 

36.2 

36.7 

35.2 

32.3 

28.8 

24.9 

22.4 

21.1 

19.6 

18.4 

17.4 

23.21 

1 
1 

37.1 

38.8 

36.7 

34.8 

32.2 

28.4 

24.6 

22.3 

20.6 

19.4 

18.5 

17.6 

24.42 

1 

30.8 

31.3 

33.2 

33.4 

30.8 

26.4 

23.4 

21.8 

20.7 

19.8 

19.1 

18.4 

22.74 

33.0 

32.4 

34.4 

34.3 

31.0 

27.8 

24.8 

22.0 

20.4 

18.8 

18.1 

16.9 

23.31 

1 

36.1 

38.2 

36.3 

36.6 

32.4 

29.0 

26.7 

24.7 

23.5 

22.4 

22.0 

21.4 

24.61 

1 
1 

42.3 

42.9 

42.1 

40.3 

36.4 

32.7 

29.9 

28.1 

26.1 

24.4 

23.0 

22.4 

28.95 

41.2 

43.0 

42.9 

36.7 

32.4 

29.1 

26.2 

'23.2 

21.7 

20.5 

19.4 

18.6 

27.90 

1 

44.4 

42.5 

42.6 

34.4 

25.5 

24.2 

23.0 

21.4 

20.0 

19.0 

18.1 

17.5 

25.84 

1 

37.2 

34.4 

34.8 

31.2 

29.2 

27.3 

25.4 

23.8 

21.8 

21.0 

20.4 

19.6 

24.74 

1 

28.9 

30.7 

30.3 

29.1 

28.4 

27.5 

25.4 

22.9 

21.1 

19.6 

18.5 

17.5 

24.01 

'       18.8 ! 

18.6 

19.6 

19.0 

19.0 

18.1 

17.6 

16.9 

16.5 

16.4 

16.2 

16.0 

17.82 

32.9 

32.1 

32.5 

28.2 

25.5 

23.9 

21.3 

20.1 

19.0 

18.1 

17.3 

16.2 

22.02 

34.0 

35.2 

36.0 

31.8 

30.4 

28.1 

21.3 

21.8 

20.1 

19.0 

17.7 

16.6 

23.38 

i 

1 

36.2 

38.2 

35.4 

29.2 

25.8 

25.8 

23.3 

21.8 

20.6 

19.1 

18.0 

17.1 

23.83 

40.2 

40.2 

38.1 

35.6 

33.8 

29.5 

25.7 

23.4 

22.0 

20.7 

19.8 

18.5 

25.57 

1 

39.1 

37.0 

31.4 

26,1 

26.4 

■  26.1 

23.0 

20.9 

19.6 

18.6 

17.6 

16.8 

24.53 

1 

40.5 

40.9 

40.4 

38.8 

35.9 

32.8 

28.5 

25.7 

23.7 

22.2 

21.2 

19.7 

26.68 

34.4 
33.8 

«1 

38.5 

37.8 

35.S 

32.4 

29.9 

27.0 

24.8 

23.0 

22.1 

18.3 

18.8 

24.79 

34.5 

32.0 

31.0 

30.3 

28.3 

24.4 

22.0 

20.6 

20.1 

19.2 

18.4 

23.43 

1 

36.0 

36.5 

34.9 

33.5 

31.4 

28.4 

25.1 

23.5 

20.8 

20.5 

19.4 

18.4 

24.97 

34.72 

34.95 

33.78 

31.39 

28.73 

26.30 

23.44 

21.31 

19.85 

18.77 

17.80 

17.00 

23.10 
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lH)Hb    1890. 

TeMnepaTypa  hohbh 


m 


Ha  rjyÖHHt    O.lO. 


^HCJIO 

Datum 


JI^  0    noJiy^HH. 


Vormittag. 


5 


1 

21.7 

21.3 

20.7 

2 

23.4 

23.0 

22.5 

3 

24.3 

23.7 

22.9 

4 

24.0 

23.1 

22.7 

5 

25.7 

24.9 

24.1 

6 

24.9 

24.1 

23.3 

7 

26.1 

25.7 

25.2 

8 

26.5 

25.9 

25.4 

9 

23.0 

22.7 

22.0 

10 

21.5 

20.9 

20.4 

11 

21.1 

20.8 

20.7 

12 

19.8 

19.5 

19.2 

13 

18.9 

18.5 

18.3 

14 

18.9 

18.5 

18.0 

15 

21.4 

20.6 

19.8 

16 

24.3 

23.4 

22.6 

17 

27.5 

26.8 

26.1 

18 

22.6 

21.9 

21.3 

19 

25.3 

24.7 

24.0 

20 

24.6 

24.0 

23.5 

21 

25.1 

24.3 

23.5 

22 

27.9 

27.1 

26.3 

23 

27.8 

26.9 

26.1 

24 

29.3 

28.5 

27.9 

25 

29.7 

28.9 

28.2 

26 

29.8 

29.2 

28.6 

27 

27.7 

27.2 

26.7 

28 

29.3 

28.3 

27.3 

29 

24.7 

24.1 

23.4 

30 

28.0 

27.4 

26.9 

CpeAH. 

Mittel. 

24.83 

24.20 

23.59 

20.3 
22.0 
22.3 
22.0 


23.4 
22.6 
24.7 
24.9 
21.4 


19.9 
20.2 
19.0 
18.0 
17.4 


19.2 
21.9 
25.4 
20.7 
23.6 


22.9 
22.8 
25.5 
25.6 
26.7 


27.5 
28.1 
26.2 
26.2 
22.9 


26.3 


22.99 


19.8 
21.5 
21.8 
21.5 


22.8 
22.3 
23.6 
24.4 
21.1 


19.5 
20.2 
18.7 
17.7 
17.3 


18.5 
21.3 
24.7 
20.2 
23.0 


22.5 
22.2 
24.7 
25.1 
26.3 


26.9 
27.6 
25.7 
25.5 
22.4 


25.7 


22.48 


19.5 
21.1 
21.3 
21.0 


^22.5 
21.8 
23.1 
23.4 
20.9 


19.1 
19.7 
18.5 
17.4 

16:9 


18.1 
20.7 
24.1 
19.9 
22.7 


22.1 
21.7 
24.3 
24.4 
26.0 


26.3 
27.3 
25.4 
24.8 
22.2 


25.1 


22.04 


19.5 
21.0 
21.3 
20.8 


22.4 
21.7 
22.9 
23.1 
20.9 


19.1 
19.7 
18.5 
17.5 

16.9 


18.0 
20.5 
23.7 
19.7 
22.3 


22.0 
21.5 
24.0 
24.2 
25.9 


26.0 
26.9 
25.2 
24.1 
21.9 


24.9 


8 


20.4 
21.7 
22.0 
21.5 


22.9 
22.2 
23.4 
22.7 
21.4 


20.9 
20.3 
19.3 
17.7 
17.5 


18.5 
21.1 
24.1 
20.1 
22.3 


22.1 
22.1 
24.5 
24.4 
26.4 


26.4 
26.6 
25.6 
24.3 
22.3 


25.4 


21.87 


22.34 


10 


21.6 
22.8 
23.2 
22.8 


23.8 
23.3 
24.4 
22.6 
22.0 


21.3 

21.4 
20.3 
18.6 
18.6 


19.8 
22.5 
24.9 
21.4 
22.7 


22.7 
23.4 
25.7 
25.5 
27.4 


27.5 
26.5 
26.5 
25.3 
23.6 


26.4 


23.3 
24.3 
24.7 
24.7 


25.4 
24.5 
25.9 
23.6 
22.7 


23.0 
22.7 
21.4 
19.8 
20.1 


21.6 
24.3 
26.0 
23.1 
23.3 


23.7 
25.1 
27.4 
26.8 
28.7 


29.1 
27.6 
27.7 
26.2 
25.1 


28.1 


11 


2i9 
25.« 
26.5 
26.7 


27.1 
25.9 
27.7 
25.3 
24.1 


24.9 
24.0 
22.5 
21,1 
21.7 


23.7 
26.3 
27.2 
25.2 
24-5 


25.7 

27.0 
29.5 
28.6 
29.9 


31.0 
27.1 

29.3 
26.9 
26.S 


30.1 


\ 


23.28 


24.66 


26.23 
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Mai  1890. 

Temperatur  des  Erdbodens 


m 


in    der    Tiefe    0.05. 


lo! 

r 
t 

11 

0    n  c 

)  Ä  y  . 

^  H  H. 

^ 

N  a  c 

h  m  ] 

i  t  t  a  g. 

CpCÄH. 
Mittel. 

'",1      . 

1'      1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

11 

12 

1 

;     28.9 

30.4 

30.7 

29.6 

27.3 

24.9 

22.9 

21.0 

19.6 

18.3 

17.4 

16.9 

19.18 

16.7 
27.5 
22.5 

16.7 

16.3 

16.1 

16.4 

17.1 

15.7 

14.4 

13.3 

12.4 

11.7 

11.1 

15.32 

28.9 

29.6 

28.4 

25.6 

22.9 

20.4 

18.8 

17.1 

16.0 

15.1 

14.6 

17.87 

24.6 

26.2 

26.7 

25.6 

23.7 

21.9 

19.8 

18.2 

17.1 

15.8 

14.7 

18.01 

';      30.4 

1 

31.8 

32.2 

31.9 

• 

30.8 

28.6 

26.0 

23.5 

21.7 

20.1 

18.8 

17.6 

20.97 

1  ■ 

32.2 

33.2 

32-3 

29.9 

28.4 

27.0 

25.5 

23.8 

22.5 

21.3 

20.3 

19.5 

22.26 

.     32.7 

34.4 

33.0 

30.4 

28.4 

26.8 

25.1 

23.6 

22.6 

21.8 

21.1 

20.7 

23.53 

'      28.6 

27.6 

28.4 

29.4 

28.8 

27.3 

24.8 

22.9 

21.3 

20.1 

19.3 

18.2 

22.52 

:     30.7 

31.1 

30.2 

28.7 

27.0 

25.6 

24.4 

23.1 

21.9 

21.1 

20.5 

19.3 

22.05 

■     31.2 

31.2 

27.2 

29.1 

28.4 

26.1 

23.7 

21.5 

19.9 

18.9 

18.2 

17.6 

22.08 

1 

30.6 

33.2 

28.7 

24.5 

22.1 

21.8 

20.7 

19.6 

18.5 

17.5 

16.7 

15.9 

21.05 

30.6 

30.8 

31.8 

32.0 

30.8 

29.0 

26.4 

24.4 

22.8 

21.6 

20.5 

19.5 

22.13 

31.4 

33.4 

33.3 

32.4 

31.1 

29.1 

26.6 

24.5 

22.8 

21.5 

20.6 

19.7 

23.67 

26.5 

27.2 

28  7 

29.2 

28.5 

26.6 

24.5 

23.0 

21.9 

20.9 

20.3 

19.5 

21.89 

28.2 

28.3 

29.8 

30.4 

29.6 

27.7 

26.0 

24.0 

22.5 

21.1 

20.0 

19.1 

22.51 

30.3 

32.0 

32.6 

32.2 

31.2 

29.1 

27.4 

26.0 

24.8 

23.7 

23.0 

22.4 

23.52 

,      35.4 

36.4 

36.7 

36.4 

34.8 

32.9 

30.8 

29.4 

27.8 

26.2 

24.7 

23.9 

27.38 

35.3 

37.3 

38.2 

36.4 

32.4 

30.3 

28.4 

26.0 

24.2 

22.9 

22.0 

21.0 

26.95 

.      37.5 

37.3 

38.3 

35.1 

29.0 

26.5 

25.2 

23.8 

22.5 

21.6 

20.7 

19.6 

25.20 

32.9 

32.0 

31.7 

30.2 

28.9 

27.7 

26.2 

24.9 

23.5 

22.5 

21.8 

21.1 

24.01 

28.7 

28.6 

28.7 

28.0 

27.6 

27.2 

26.0 

24.4 

23.2 

21.9 

20.8 

19.9 

23.70 

19.1 

18.6  i 

19.1 

18.7 

19.1 

18.5 

18.1 

17.5 

17.2 

16.9 

16.7 

16.5 

18.27 

28.4 

28.9 

29.0 

27.6 

25.6 

24.1 

22.5 

21.2 

20.2 

19.3 

18.7 

17.8 

21.05 

29.3 

31.0 

32.3 

32.0 

30.4 

29.2 

27.2 

24.7 

23.0 

21.5 

20.4 

19.3 

22.92 

32.8 

34.3 

35.2 

31.6 

28.9 

26.5 

25.5 

23.8 

22.6 

21.5 

20.4 

19.5 

23.78 

34.6 

35.7 

36.0 

34.8 

33.9 

31.5 

28.8 

1 

26.7 

24.7 

23.3 

22.1 

21.1 

25.18 

'      35.2  i 

35.4 

32.0 

28.7 

26.9 

26.9 

25.6  1 

23.6 

22.4 

21.3 

20.5 

19.6 

24.53 

35.4 

36.6  1 

37.1 

36.8 

35.5 

33.7 

31.2, 

28.8 

26.9 

25.0 

24.0 

22.9 

26.35 

29.2 

32.1 

33.8 

33.7 

320 

30.4 

28.6, 

26.8 

25.1 

23.9 

21.6 

20.6 

24.87 

28.9 

30.2 

30.7 

29.7 

28.4 

28.0 

25.8  1 

23.9 

22.5 

21.5 

20.8 

20.0 

23.01 

31.6 

32.6 

32.8 

31.9 

30.9 

29.4 

27.2 

25.5 

23.6 

22.3 

21.3 

20.5 

24.40 

30.11  1 

t 

1 

31.03 

31.05 

30.08 

28.53 

26.97 

25.13 

23.38  i 

1 

21.96 

20.81 

19.86 

19.02 

22.58 
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Ik)hb  1890. 


TeMnepaTypa    noHBu 

m 
na  T xj  6zEi    0.20. 


Hhcxo 
Datum 

Äo 

n  0  Ji 

y  A  H 

fl. 

Vor 

m  i  t 

t  a  g. 

» 

.,  j 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

; 

1 

1 

23.7 

23.2 

22.8 

22.4 

22.0 

21.7 

21.4 

21.0 

21.1 

21.4 

21.9 

2 

24.6 

24.3 

23.9 

23.6 

23.2 

22.9 

22.5 

22.3 

22.2 

22.5 

23.0      i 

3 

26.0 

25.5 

25.0 

24.5 

24.2 

23.7 

23.2 

23,0 

23.0 

23.1 

23.6      i 

4 

26.6 

26.1 

25.4 

25.1 

24.2 

23.8 

23.4 

23.1 

23.0 

23.2 

23.7       i 

5 

28.0 

27.3 

26.7 

26.1 

25.5 

25.0 

24.5 

24.1 

24.2 

24.3 

24.5 

1 

6 

27.0 

26.4 

26.0 

25.4 

24.9 

24.4 

24.0 

23.8 

23.6 

23^ 

24.2      ] 

7 

28.3 

27.4 

26.9 

26.4 

26.0 

25.5 

25.0 

24.6 

24.5 

24.7 

25.1      1 

8 

28.0 

27.6 

27.2 

26.6 

26.3 

25.8 

25.3 

24.9 

24.5 

24.4 

24.6       \ 

9 

25.2 

24.9 

24.2 

23.8 

23.4 

23.0 

22.6 

22.4 

22.3 

22.5 

22.7      I 

10 

23.4 

23.0 

22.5 

22.1 

21.7 

21.3 

20.9 

20.7 

20.8 

21.1 

21.8      1 

11 

23.8 

23.4 

23.0 

22.6 

22.3 

22.0 

21.7 

21.4 

21.4 

21.6 

22.0      1 

12 

21.8 

21.4 

21.1 

20.8 

20.5 

20.3 

20.1 

20.0 

20.0 

20.3 

20.7       i 

13 

20.8 

20.5 

20.2 

19.9 

19.6 

19.4 

19.1 

19.0 

18.9 

19.1. 

1     19.5       1 

14 

21.0 

20.7 

20.2 

20.0 

19.6 

19.2 

18.7 

18.7 

18.7 

19.0 

19.5       i 

15 

23.8 

23.2 

22.7 

22.2 

21.7 

21.2 

20.7 

20.4 

20.3 

20.6 

21.2      : 

16 

26.7 

26.1 

25.5 

24.8 

24.4 

23.8 

23.4 

23.0 

22.9 

23.Ö 

23.7       ! 

17 

29.0 

28.4 

27.9 

27.5 

27.0 

26.4 

26.0 

25.6 

25.4 

25.5 

25.8       1 

18 

25.6 

25.0 

24.5 

24.0 

23.5 

23.1 

22.7 

22.4 

22.3 

22.5 

23.0      i 

19 

27.5 

26.9 

26.3 

25.9 

25.4 

25.1 

24.7 

24.4 

24.1 

24.1 

24.1       1 

1 

20 

26.3 

25.9 

25.5 

25.0 

24.8 

24.4 

24.1 

23.8 

23.6 

23.6 

23.8      ' 

21 

27.3 

26.7 

26.2 

25.4 

25.1 

24.7 

24.2 

23.9 

23.8 

23.8 

24.2      i 

22 

29.1 

28.6 

28.0 

27.6 

27.1 

26.6 

26.1 

25.7 

25.6 

25.7 

26.2       1 

23 

29.6 

29.0 

28.4 

27.8 

27.3 

26.9 

26.4 

26.0 

25.9 

26.0 

26.4      i 

24 

30.7 

30.2 

29.6 

28.8 

28.5 

28.1 

27.6 

27.2 

27.2 

27.3 

27.7      : 

25 

31.2 

30.7 

30.1 

29.6 

29.0 

28.5 

28.0 

27.6 

27.4 

27.6 

2ai 

26 

31.2 

30.7 

30.2 

29.7 

29.2 

28.9 

28.4 

28.2 

27.8 

27.8 

27.5 

27 

29.1 

28.6 

28.2 

27.8 

27.5 

27.1 

26.8 

26.5 

26.4 

26.5 

26.9 

28 

30.8 

30.2 

29.7 

28.9 

28.3 

27.6 

27.0 

26.5 

26.2 

26.2 

26.4 

i 

29 

26.8 

26.3 

25.8 

25.3 

24.9 

24.4 

24.0 

23.7 

23.7 

23.9 

24.5  1    : 

r 

30 

29.5 

28.9 

28.5 

28.0 

27.6 

27.1 

26.7 

26.3 

26.1 

26.3 

* 

27.1      J 

CpeAH. 
Mittel. 

26.75 

26.24 

25.74 

25.25 

24.82 

24.40 

23.97 

23.67 

23.56- 

23.71 

24.11     ^t 
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11 

0    nojiy;i;HH. 

N  a  C  1 

ti  m  i 

t  t  a 

g. 

CpeAH. 
Mittel. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

16.4 

17.7 

19.3 

20.3 

21.3 

21.5 

21.6 

21.3 

21.0 

20.4 

19.9 

19.4 

17.39 

16.9 

16.9 

16.8 

16.8 

16.8 

16.7 

16.6 

16.6 

16.4 

16.1 

15.7 

15.3 

16.83 

16.2 

17.4 

18.6 

19.7 

20.5 

20.9 

20.8 

20.5 

20.0 

19.4 

18.8 

18.2 

16.48 

16.4 

17.0 

18.0 

18.8 

19.7 

20.3 

20.6 

20.5 

♦20.2 

19.7 

19.4 

18.8 

17.60 

18.2 

19.6 

21.1 

22.3 

23  2 

23.8 

24.0 

24.0 

23.7 

23.3 

22.8 

22.2 

19.31 

20.0 

20.9 

22.0 

23.0 

23.6 

23.8 

23.8 

23.8 

23.6 

23.2 

22.7 

22.4 

21.03 

21.1 

22.0 

23.0 

*23.8 

24.4 

24.6 

24.6 

24.4 

24.0 

23.6 

23.3 

22.9 

21.85 

21.1 

21.7 

22.3 

22.8 

23.2 

23.6 

23.8 

23.8 

23.6 

23.3 

22.7 

22.2 

21.89 

20.6 

21.4 

22.4 

23.0 

23.4 

23.6 

23.6 

23.4 

23.2 

22.8 

22.7 

22.2 

21.23 

21.1 

22.1 

23.0 

23.4 

23.8 

23.9 

23.9 

23.6 

23.2 

22.6 

22.0 

21.5 

21.42 

20.9 

22.0 

22.6 

23.2 

23.2 

22.8 

22.4 

21,9 

21.4 

21.0 

20.5 

20.1 

20.60 

19.4 

20.6 

21.4 

22.4 

23.0 

23.5 

23.8 

23.8 

23.6 

23.1 

22.6 

22.2 

20.19 

20.9 

21.8 

22.7 

23.6 

24.3 

24.8 

25.0 

24,8 

24.5 

24.0 

23.6 

23.1 

21.75 

20.4 

21.0 

21.6 

22.2 

22.7 

23.3 

23.7 

23.5 

23.3 

23.0 

22.5 

22.4 

21.59 

20.9 

21.6 

♦22.2 

22.9 

23.4 

23.9 

24.1 

24.1 

24.0 

23.6 

23.2 

22.8 

21.68 

20.7 

21.6 

23.0 

23.9 

25;o 

25.3 

25.5 

25.4 

25.0 

24.6 

24.2 

23.8 

22.18 

23.8 

25.0 

25.8 

27.0 

28.2 

28.7 

28.8 

28.2 

28.1 

27.5 

27.0 

26.4 

24.69 

24.9 

25.9 

27.0 

28.1 

28.6 

28.6 

28.4 

28.1 

27.5 

26.8 

26.1 

25.4 

25.54 

23.8 

25.0 

26.3 

27.2 

27.8 

27.8 

27.3 

26.7 

26.0 

25.3 

24.9 

24.2 

24.29 

22.6 

23.5 

24.4 

25.0 

25.3 

25.5 

25.5 

25.3 

25.0 

24.7 

24.3 

23.8 

1 

23.08 

23.0 

23.9 

24.1 

24.4 

24.5 

24.6 

24.8 

24.7 

24.4 

24.1 

23.7 

23.3 

22.98 

20.0 

20.0 

20.0 

19.9 

19.8 

19.8 

19.8 

19.6 

19.4 

19.3 

19.1 

18.9 

20.38 

20.0 

20.9 

21.8 

22.4 

22.9 

•23.0 

23.0 

22.7 

22.4 

22.0 

21.6 

21.2 

20.07 

20.6 

21.4 

22.2 

23.0 

23.6 

23.9 

24.1 

24.0 

23.8 

23.3 

22.8 

22.4 

21.07 

21.6 

22.5 

23.6 

24.3 

24.8 

25.0 

24.7 

24.4 

24.1 

23.7 

23.2 

22.8 

21.97 

22.0 

23.0 

24.5 

25.0 

25.6 

26.3 

26.2 

26.1 

25.6 

25  3 

25.3 

24.2 

22.73 

23.8 

25.0 

25.6 

26.6 

26.6 

25.9 

25.9 

25.4 

25.1 

24.5 

24.0 

23.5 

23.61 

23.1 

24.3 

25.4 

26.6 

27.3 

27.9 

28.4 

28.4 

28.0 

27.4 

27.0 

26.2 

24.01 

22.8 

23.5 

24.2 

25.2 

26.0 

26.5 

26.7 

26.7 

26.5 

26.1 

25.6 

25.2 

24.39 

♦22.2 

•22.9 

23.6 

24.3 

24.8 

25.1 

25.3 

25.2 

25.0 

24.6 

24.1 

23.7 

23.24 

22.8 

23.6 

24.4 

25.2 

25.6 

26.3 

26.1 

26.0 

25.6 

25.2 

24.7 

24.2 

1 
23.35 

20.91 

21.80 

22.67 

23.43 

23.96 

24.23 

24.28 

24.09 

23.78 

23.34 

22.90 

22.42 

21.56 
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Maö  1890. 

TeMnepaTypa  noHBM 


m 


Ha    rjiyöHHi    0.40. 


Hhcjo 
Datum 

A  0    n  0 

Ji  y  Ä  H 

21. 

n  0    n  0 

j  y  Ä  H 

H. 

Cr 

Mi 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10      p  " 

1 
1 

16.5 

16.5 

16.4 

16.1 

15.8 

15.9 

16.4 

16.9      '    H 

2 

17.3 

17.3 

17.3 

17.1 

16.9 

16.9 

16.9 

16.7      .   :7 

3 

16.5 

16.3 

15.8 

15.6 

15.4 

15.5 

16.0 

16.5          I^ 

4 

16.8 

16.8 

16.7 

16.4 

16.2 

16.2 

16.4 

16.9      '    lÄ 

5 

17.1 

17.1 

17.0 

16.6 

16.4 

16.6 

17.1 

17.8          Ifx 

6 

18.2 

18.3 

18.2 

17.9 

17.8 

18.0 

18.3 

i 

18.9      .    li 

7 

19.1 

19.1 

19.0 

18.9 

18.7 

18.8 

19.3 

19.8          Ift 

8 

19.9 

19.9 

19.8 

19.5 

19.3 

19.3 

19.5 

1 9.8          lil 

9 

19.9 

19.9 

19.6 

19.2 

19.0 

19.0 

19.4 

19.7          .'^i 

10 

19.9 

19.9 

19.7 

19.4 

19.2 

19.2 

19.5 

19.9          l^ 

11 

19.9 

19  8 

19.5 

19.2 

19.0 

19.1 

19.4 

19.8 

,    U< 

12 

19.5 

19.3 

19.0 

18.7 

18.4 

18.6 

19.1 

19.5 

!   19i 

13 

19.7 

19.8 

19.6 

19.4 

19.2 

19.3 

19.7 

20.3          ly 

14 

20.5 

20.5 

20.4 

20.0 

19.8 

19.7 

19.9 

20.2      i    2«V 

15 

20.3 

20.3 

20.1 

19.9 

19.6 

19.6 

20.0 

20.3          2^ 

1 

16 

20.6 

20.5 

20.3 

20.0 

19.7 

19.8 

20.1 

1 
20.6      »   ?3J 

17 

20.9 

20.9 

20.9 

20.7 

20.7 

21.2 

21.4 

22.0         -IJ 

18 

22.4 

22.4 

22.3 

22.0 

21.8 

22.0 

22.4 

22.7          '^ 

19 

22.9 

22.7 

22.4 

22.0 

22.0 

22.0 

22.3 

22.7 

iti 

20 

22.7 

22.5 

22.1 

21.7 

21.4 

21.4 

21.7 

22.0         21  i 

1 

21 

22.1 

22.0 

21.8 

21.5 

21.3 

21.3 

21.6 

li 

21.7    1  -nM 

22 

21.8 

21.7 

21.5 

21.2 

20.9 

20.7 

20.5 

20.2          2lM 

23 

20.0 

19.8 

19.6 

19.3 

19.1 

19.3 

19.6 

20.0       lyjj 

24 

20.2 

20.1 

20.0 

19.7 

19.5 

19.6 

20.1 

20.7       .   1.5 

25 

21.1 

21.1 

21.1 

20.7 

20.6 

20.9 

21.2 

21.7          2:, 

26 

21.8 

21.7 

21.5 

21.1 

20.9 

20.9 

21.4 

.1 
22.0          21 

27 

22.3 

22.3 

21.9 

21.9 

21.7 

21.8 

22.1 

22.4          22 

28 

22.5 

22.4 

22.1 

21.8 

21.5 

21.7 

22.2 

22.7      '    1:2 

29 

23.1 

23.2 

23.0 

22.7 

22.4 

22.5 

22.5 

22.9          2: 

30 

23.1 

22.9 

22.7 

22.4 

22.0 

21.9 

22.1 

22.3      t   2ii 

1      31 

22.4 

22.3 

22.1 

21.8 

21.5 

21.7 

21.8 

22.5     ,    22.1 

;  Cpe;iH, 
,  Mittel.! 

20.35 

20.30 

20.11 

19.82 

19.60 

19.69 

20.00 

20.39   : 

i'O.a 
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81 


m 


in    der    Tiefe    0.84 


m         m        m 
1.65     3.26     3.99 


i       ■■  -■ 

Vorm 

Itta 

g. 

N 

ach  m  1 1 1 a 

g. 

CpeÄH. 

Mittel. 

1^ 

no  nojiyxHH. 
Nachmittags. 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

14.3 

14.8 

14.3 

14.4 

14.4 

14.4 

14.5 

14.4 

1438 

18.0 

12.1 

^1 

12.8 

14.4 

14.5 

14.6 

14.6 

14.7 

14.8 

14.8 

14.8 

14.65 

13.0 

12.1 

12.3 

14.8 

14.8 

14.9 

14.9 

14.9 

14.9 

149 

14.9 

14.88 

13.0 

12.2 

12.3 

14.8 

14.8 

148 

14.9 

14.9 

14.9 

14.9 

15.0 

14.88 

13.1 

12.2  1 

12.3 

15.0 

15.0 

15.0 

15.0 

15.1 

15.1 

15.1 

15.1 

15.05 

13.2 

12.2 

12.3 

15.1 

15.1 

* 

15.1 

15.2 

15.2 

15.3 

15.3 

15.4 

15.21 

13.2 

12.2 

12.3 

15.4 

ib.4 

15.5 

15.6 

15.7 

15.7 

15.8 

15.8 

15.61 

13.3 

12.2 

12.3 

15.8 

15.9 

15.9 

16.0 

16.1 

16.1 

16.2 

16.2 

16.02 

13.4 

12.3 

12.3 

16.2 

16.2 

16.3 

16.4 

16.4 

16.5 

16.5 

16.6 

16.39 

13.5 

12.3 

12.4 

16.6 

16.6 

16.6 

16.7 

16.7 

16.7 

16.7 

16.7 

• 

16.66 

13.6 

12.4 

12.4 

16.8 

16.8 

16.8 

16.8 

16.9 

16.9 

16.9 

16.9 

16.85 

13.8 

12.4 

12.4 

16.9 

16.9 

16.9 

17.0 

17.0 

17.0 

17.0 

16.9 

16.95 

140 

12.4 

12.4 

17.0 

17.0 

17.1 

17.0 

17.0 

17.0 

17.1 

17.1 

17.04 

14.1 

12.4 

12.4 

17.1 

17.1 

17.2 

17.4 

17.4 

17.3 

17.3 

17.4 

17.28 

142 

12.4 

12.4 

17.4 

17.4 

17.4 

17.4 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.45 

143 

12.5 

12.4 

1 

17.5 

17.5 

17.5 

17.6 

17.6 

17.6 

17.6 

17.6 

17.56 

14.4 

12.5 

12.4 

17.6 

17.6 

17.7 

17.8 

17.8 

17.8 

17.8 

17.9 

17.75 

14.6 

12.6 

12.5 

17.9 

17.9 

18.0 

18.1 

18.1 

18.2 

18.3 

18.3 

18.10 

147 

12.6 

12.5 

18.3 

18.4 

18.4 

18.5 

18.6 

18.6 

18.6 

18.8 

18.52 

148 

12.6 

12.5 

18.8 

18.8 

18.8 

18.8 

18.9 

18.9 

18.9 

18.9 

18.85 

149 

12.7 

12.5 

18.9 

18.9 

19.0 

19.0 

19.0 

19.0 

19.0 

19.0 

18.98 

15.1 

12.7 

12.6 

19.0 

19.0 

19.1 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

19.14 

15.3 

12.8 

12.6 

19.1 

19.1 

19.1 

19.1 

19.0 

19.0 

18.9 

18.8 

19.01 

15.4 

12.8 

12.6 

18.8 

18.8 

18.8 

18.7 

18.6 

18.7 

18.7 

18.6 

18.71 

15.5 

12.8 

12.6 

18.6 

18.6 

18.6 

18.6 

18.7 

18.7 

18.7 

18.7 

18.65 

15.7 

12.9 

12.6 

18.7 

18.7 

18.7 

18.8 

18.8 

18.8 

18.8 

18.8 

18.76 

15.7 

12.9 

12.7 

18.8 

18.8 

18.9 

19.0 

19.0 

19.0 

19.1 

19.1 

18.96 

15.8 

13.0 

12.7 

19.1 

19.1 

19.2 

19.2 

19.3 

19.3 

19.3 

19.3 

19.22 

15.9 

13.0 

12.7 

19.3 

19.3 

19.4 

19.4 

19.4 

19.5 

19.5 

19.6 

19.42 

16.0 

13.1 

12.7 

19.6 

19.6 

19.6 

19.7 

19.7 

19.7 

19.7 

19.8 

19.68 

16.1 

13.1 

12.8 

1 

19.7 

19.7 

19.7 

19.8 

19.7 

19.8 

19.8 

19.7 

19.74 

16.2 

18.1 

12.8 

17.33 

17.34 

17.38 

17.44 

17.46 

17.48 

17.50 

17.51 

17.43 

1448 

12.56 

12.48 

6 
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m 


Ha   rjiyÖHHi    0.02. 

4 

*Ihcio. 
Datum 

A 

0    n  ( 

0  Ji  f  ;(  H  fl. 

V  0 

r  m  i 

t  t  a 

g- 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

i 

^ 

1 
2 
3 
4 

18.3 
20.7 
19.9 
19.0 

17.8 
20.3 
19.4 
18.2 

17.2 
19.5 
18.6 
17.8 

16.6 
18.7 
18.0 
17.2 

16.3 
18.2 
17.7 
16.7 

17.4 
19.1 
18.6 
17.6 

21.6 
22.7 
22.7 
21.0 

25.9 
26.8 
25.8 
25.9 

29.6 
30.6 
29.6 
30.7 

32.7 
33.0 
33.3 
35.3 

35.2       ^ 
34.9       31 

36.8  31 

38.9  13 

5 
6 

7 
8 
9 

20.8 
19.4 
22.5 
22.6 
18.6 

20.1 
18.4 
21.3 
22.3 
18.2 

19.3 
17.8 
20.1 
22.3 

17.7 

18.7 
17.4 
19.3 
20.9* 
17.2 

18.4 
17.5 
18.7 
20.1 
17.6 

19.2 
18.3 
19.3 
19.8 
17.6 

22.6 
21.3 
22.6 
19.7 
21.0 

25.4 
25.2 
26.8 
20.4 
24.5 

28.9 
28.6 
30.4 
24.6 
23.7 

33.2 

31.2 
35.9 
30.9 
29.5 

37.5        H 
32.9       31 
39.9        4^ 
34.3        3S 
32.7        3J 

10 
11 
12 
13 
14 

17.^ 
17.9 
15.9 
15.5 
14.7 

16.6 
18.0 
15.7 
15.1 
14.2 

16.1 
17.6 
16.1 
14.7 
13.9 

15.6 
17.3 
15.9 
14.4 
13.2 

15.2 
16.7 
15.3 
14.1 
12.0 

16.2 
17.2 
15.9 
15.1 
13.5 

20.1 
20.3 
20.5 
16.5 
17.4 

24.6 
23.8 
23.7 
20.2 
21.3 

28.6 
27.1 
25.7 
24.3 
24.9 

32.4 
29.5 
26.0 
25.8 

28.1 

35.4        n 

31.6  ^ 
28.8       31 
27.8       2i 

30.7  31 

15 
16 
17 
18 
19 

15.5 
18.7 
24.5 
16.6 
20.7 

14.8 
17.8 
23.1 
16.0 
20.2 

14.0 
17.1 
21.5 
15.4 
19.9 

13.4 
16.4 
20.5 
14.7 
19.4 

13.0 
15.9 
19.7 
14.8 
18.9 

13.7 
16.5 
19.9 
15.9 
19.1 

18.3 
20.6 
23.2 
18.0 
19.8 

22.9 
24.8 
27.1 
23.7 
22.5 

26.8 
29.7 
30.5 
28.8 
23.9 

31.3 
34.5 
32.4 
33.3 
28.9 

35.6  3S 

38.8     e 

363       3S 

37.7  44 
31.3       H 

20 
21 
22 
23 
24 

20.8 
19.7 
23.6 
22.7 
24.9 

20.2 
18.7 
22.5 
21.6 
23.9 

19.6 
17.9 
21.6 
21.1 
22.8 

18.6 
17.1 
20.5 
20.6 
22.1 

18.7 
16.7 
19.9 
20.2 
22.4 

18.8 
17.1 
20.1 
20.2 
23.3 

20.8 
20.7 
23.8 
22.9 
25.7 

22.6 
25.5 
28.5 
26.9 
29.8 

26.0 
30.6 
33.3 
31.4 
34.5 

32.6 
35.4 
37.8  ' 

35.3  1 

35.4  1 

36.1       ^ 

39.5  4lJ 

41.6  4Ü 
38.9       4t^ 

40.7  44l 

25 
26 
27 
28 
29 

25.1 
25.9 
23.9 
25.2 
19.0 

24.2 
25.5 
23.5 
21.9 
18.6 

23.5 
25.0 
22.9 
21.1 
17.8 

22.6 
24.5 
22.3 
20.2 
17.4 

22.1 
24.1 
21.9 
19.8 
17.1 

22.4 
24.2 
22.1 

19.3 
17.6 

25.2 
24.4 
25.4 

21.8 
21.4 

29.9 
24.8 
28.8 
26.1 
25.9 

34.9 
26.1 
32.0 
30.1 
30.2 

39.3 
27.3 
36.5 
26.4 
313 
1 

43.2 
29.5 

40.6 
32.9 
37.9 

Ml 

4U 

30 

24.4 

23.7 

23.1 

22.1 

21.3 

21.2 

24.9 

29.7 

34.2 

38.8 

1 

42.4  1    iU 

CpCÄH. 

Mittel. 

20.47 

19.73 

19.10 

18.43 

18.06 

18.54 

21.56 

25.33 

29.01 

32.54 

36.01     355 

—           ^ 
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m 


in    der   Tiefe    0.02. 


I 

n 

0    nojiyAHH. 

N  a  C 

h  m  i 

t  t  a 

g. 

CpCÄH. 
Mittel. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

37.1 
38,1 
42.1 
44.3 

35.9 
38.8 
40.1 
45.1 

34.8 
37.9 
37.8 
44.7 

32.6 
35.9 
37.9 
43.3 

32.2 
33.4 
34.9 
40.9 

29.2 
31.1 
30.6 
35.7 

26.6 
27.2 
27.5 
32.1 

24.3 
25.0 
25.4 
27.9 

23.4 
23.7 
23.2 
26.1 

22.8 
22.7 
22.0 
24.6 

22.3 
21.6 
21.2 
23.3 

21.3 
20.7 
19.7 
22.0 

26.15 
27.37 
27.61 
29.60 

43.3 
42.6 
40.7 
34.1 
27.9 

42.5 
44.2 
44.6 
35.9 
24.9 

42.3 
43.2 
431 
36.8 
26.2 

37.5 
39.7 
37.4 
34.2 
30.9 

34.4 
36.4 
35.2 
30.4 
29.1 

32.0 
35.2 
33.6 
27.1 
27.3 

26.6 
31.2 
30.8 
25.2 

24.8 

25.1 
28.2 
28.3 
23.4 
22.5 

23.8 
26.6 
26.5 
22.1 
20.9 

22.6 
25.3 
25.1 
21.0 
19.6 

21.7 
23.9 
24.4 
20.4 
18.7 

20.7 
23.1 
23.4 
19.4 
17.9 

28.23 
28.62 
29.63 
25.98 
23.40 

40.5 
29.9 
33.8 
30.3 
33.7 

41.6 
28.6 
34.1 
31.0 
36.2 

42.2 
23.8 
19.4 
26.6 
35.9 

35.4 
25.8 
20.6 
24.9 
34.2 

30.4 
23.2 
21.9 
24.2 
31.5 

27.5 
22.2 
20.2 
23.0 
28.3 

15.0 
21.3 
19.2 
19.3 
24.2 

17.3 
19.2 
18.2 
17.7 
21.3 

18.4 
17.9 
17.1 
16.8 
19.5 

18.7 
17.1 
16.4 
16.0 
18.3 

18.7 
16.5 
15.8 
15.6 
17.3 

17.9 
16.3 
15.7 
15.2 
16.4 

24.97 
22.12 
21.02 
20.57 
23.19 

41.1 
44.2 
31.6 
42.9 
37.3 

42.1 
44.7 
27.0 
44.3 
39.2 

42.1 
44.3 
31.8 
44.2 
40.0 

40.7 
42.8 
33.9 
42.2 
35.3 

38.1 
40.2 
32.4 
38.1 
30.9 

34.7 
36.7 
29.5 
33.6 
31.5 

30.0 
32.2 
25.3 
30.1 
27.9 

26.4 
29.3 
22.6 
26.9 
25.7 

24.3 
27.6 
20.9 
25.5 
24.1 

22.3 
26.7 
19.5 
23.7 
23.0 

20.9 
25.7 
18.5 
22.9 
22.2 

19.7 
25.1 
17.5 
21.9 
21.5 

26.69 
29.68 
26.13 
28.00 
26.57 

40.8 
45.2 
47.5 
44.8 
46.3 

41.3 
46.4 

48.8 
46.1 
47.9 

40.7 
45.0 
47.2 
46.5 
46.9 

39.9 
44.7 
45.0 
45.5 
45.1 

37.8 
42.6 
41.6 
43.3 
43.9 

34.0 
36.6 
37.6 
40.0 
40.9 

30.4 
33.4 
32.6 
35.3 
36.1 

27.1 
30.9 
29.5 
32.5 
32.9 

24.9 
28.6 
27.4 
30.8 
30.7 

23.1 
27.5 
25.9 
29.6 
28.8 

21.8 
25.9 
24.6 
27.9 
27.4 

20.7 
25.3 
23.5 
26.1 
26.3 

28.17 
30.57 
32.05 
32.19 
33.48 

48.8 
40.6 
47.1 
39.3 
43.5 

48.4 
40.2 
48.9 
40.0 
44.9 

47.1 

40.7 

49.6 

38.3 

44.7 

43.4 
38.6 
47.7 
35.4 
43.3 

40.0 
37.9 
43.0 
31.5 
41.3 

37.7 
35.3 
39.9 
30.4 
38.1 

34.8 
31.1 
34.6 
27.0 
33.3 

32.4 
28.6 
32.0 
24.6 
30.4 

30.8 
27.1 
29.2 
22.7 

28.1 

28.9 
26.2 
26.6 
21,4 
26.7 

27.6 
25.3 
26.1 
20.5 
25.9 

26.5 
24.7 
25.5 
19.6 
24.8 

33.55 
29.69 
33.09 
27.17 
30.14 

47.3 

48.5 

48.5 

47.1 

44.7 

41.3 

36.6 

33.2 

31.0 

29.3 

27.8 

26.8 

33.89 

40.29 

40.74 

39.74 

38.03 

35.51 

32.69 

28.72 

26.29 

24.66 

23.38 

22.41 

21.51 

27.98 
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lH)Hb    1890. 

TeMnepaTypa  noHBbi 


in 


Ha   rjyÖHHt    O.lO. 


Datum 


^0    nojiy^HH. 


Vormittag, 


0 


8 


10 


11 


1 

21.7 

21.3 

2 

23.4 

23.0 

3 

24.3 

23.7 

4 

24.0 

23.1 

5 

25.7 

24.9 

6 

24.9 

24.1 

7 

26.1 

25.7 

8 

26.5 

25.9 

9 

23.0 

22.7 

10 

21.5 

20.9 

11 

21.1 

20.8 

12 

19.8 

19.5 

13 

18.9 

18.5 

14 

18.9 

18.5 

15 

21.4 

20.6 

16 

24.3 

23.4 

17 

27.5 

26.8 

18 

22.6 

21.9 

19 

25.3 

24.7 

20 

24.6 

24.0 

21 

25.1 

24.3 

22 

27.9 

27.1 

23 

27.8 

26.9 

24 

29.3 

28.5 

25 

29.7 

28.9 

26 

29.8 

29.2 

27 

27.7 

27.2 

28 

29.3 

28.3 

29 

24.7 

24.1 

30 

28.0 

27.4 

CpeAH. 

Mittel. 

24.83 

24.20 

20.7 
22.5 
22.9 
22.7 


24.1 
23.3 
25.2 
25.4 
22.0 


20.4 
20.7 
19.2 
18.3 
18.0 


19.8 
22.6 
26.1 
21.3 
24.0 


23.5 
23.5 
26.3 
26.1 
27.9 


28.2 
28.6 
26.7 
27.3 
23.4 


26.9 


23.59 


20.3 

19.8 

22.0 

21.5 

22.3 

21.8 

22.0 

21.5 

23.4 

22.8 

22.6 

22.3 

24.7 

23.6 

24.9 

24.4 

21.4 

21.1 

19.9 

19.5 

20.2 

20.2 

19.0 

18.7 

18.0 

17.7 

17.4 

17.3 

19.2 

18.5 

21.9 

21.3 

25.4 

24.7 

20.7 

20.2 

23.6 

23.0 

22.9 

22.5 

22.8 

22.2 

25.5 

24.7 

25.6 

25.1 

26.7 

26.3 

27.5 

26.9 

28.1 

27.6 

26.2 

25.7 

26.2 

25.5 

22.9 

22.4 

26.3 

25.7 

22.99 

22.48 

19.5 
21.1 
21.3 
21.0 


*22.5 
21.8 
23.1 
23.4 
20.9 


19.1 
19.7 
18.5 
17.4 

16:9 


18.1 
20.7 
24.1 
19.9 
22.7 


22.1 
21.7 
24.3 

24.4 
26.0 


26.3 
27.3 
25.4 
24.8 
22.2 


25.1 


22.04 


19.5 
21.0 
21.3 
20.8 


22.4 
21.7 
22.9 
23.1 
20.9 


19.1 
19.7 
18.5 
17.5 

16.9 


18.0 
20.5 
23.7 
19.7 
22.3 


22.0 
21.5 
24.0 
24.2 
25.9 


26.0 
26.9 
25.2 

24.1 
21.9 


24.9 


20.4 
21.7 
22.0 
21.5 


22.9 
22.2 
23.4 
22.7 

21.4 


20.9 
20.3 
19.3 
17.7 
17.5 


18.5 
21.1 
24.1 
20.1 
22.3 


22.1 
22.1 
24.5 
24.4 
26.4 


26.4 
26.6 
25.6 
24.3 
22.3 


25.4 


21.87 


22.34 


21.6 
22.8 
23.2 
22.8 


23.8 
23.3 
24.4 
22.6 
22.0 


21.3 

21.4 
20.3 
18.6 
18.6 


19.8 
22.5 
24.9 
21.4 
22.7 


22.7 
23.4 
25.7 
25.5 
27.4 


27.5 

26.5 
26.5 
25.3 
23.6 


26.4 


23.3 

24.9 

24.3 

25.8 

24.7 

26.5 

24.7 

26.7 

25.4 

27.1 

24.5 

25.9 

25.9 

27.7 

23.6 

25.3 

22.7 

24.1 

23.0 
22.7 
21.4 
19.8 
20.1 


I 


21.6 
24.3 
26.0 
23.1 
23.3 


23.7 
25.1 
27.4 
26.8 
28.7 


29.1 
27.6 
27.7 
26.2 
25.1 


28.1 


24.9 
24.0 
215 
21.1 
21.7 


23.7 
26.3 
27.2 
25.2 
24.5 


25.7 
27.0 
29.5 
28.6 
29,9 


31.0 
27.1 
29.3 
26.9 
26.8 


30.1 


i< 


23.28 


24.66 


26.23     ti 


9a 
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Temperatur  des  Erdbodens 

m 
in    der  Tiefe    0.10. 


1 

n 

0      n  0  i  J  f.  B  E. 

N  a  c 

h  m  i 

t  t  a 

g- 

CpOjU. 
Mittel. 

1' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

27.9 
28.8 
30.4 
31.0 

28.8 
30.3 
32.1 
32.8 

29.2 
31.4 
32.6 
34.1 

29.3 
31.9 
32.7 

34.7 

29.0 
31.9 
32.7 
34.9 

28.9 
31.3 
32.1 
34.6 

28.0 
30.5 
30.8 
33.5 

1 

27.0 
29.2 
29.4 
31.7 

26.0 
28.0 
28.1 
30.3 

25.3 
27.0 
27.1 
28.9 

24.6 
25.9 
26.0 
27.8 

24.1 
25.2 
25.0 
26.8 

24.48 
26.16 
26.73 
27.53 

31.1 
29.4 
31.3 
28.3 
26.1 

32.7 
31.4 
.    32.5 
29.0 
25.7 

33.5 
33.0 
33.6 
29.6 
25.1 

33.8 
33.9 
33.7 
29.9 
25.5 

33.3 
33.5 
33.1 
29.6 
26.2 

32.4 
33.0 
32.5 
28.9 
26.5 

31.3 
32.3 
31.8 
28.0 
26.1 

29.9 
31.2 
30.8 
26.9 
25.3 

28.6 
30.1 
29.8 
26.1 
24.5 

27.5 
29.0 
28.7 
25.3 
23.6 

26.5 
28.1 
28.0 
24.6 
22.9 

25.6 
27.1 
27.2 
23.9 
22.2 

27.51 
27.33 
28.14 
26.04 
23.64 

28.7 
26.1 
25.2 
23.3 
25.5 

30.5 
26.3 
26.5 
24.3 
27.2 

32.0 
25.9 
26.7 
25.2 
28.3 

32.5 
25.2 
25.1 
24.9 
29.0 

31.7 
24  6 
23.7 
24.4 
29.1 

30.3 
24.1 
22.9 
24.1 
28.6 

28.4 
23.7 
22.3 
23.5 
27.9 

25.3 
23.0 
21.7 
22.4 
26.6 

23.4 
22.3 
21.1 
21.5 
25.3 

22.6 
21.5 
20.4 
20.8 
24.2 

22.1 

20.9 
19.9 
19.9 
23.2 

21.6 
20.3 
19.3 
19.3 
22.2 

24.44 
22.50 
21.47 
20.81 
22.60 

28.2 
30.5 
29.6 
29.5 
27.2 

29.9 
32.1 
29.0 
31.2 
28.7 

31.3 
33.5 
28.1 
32.7 
30.0 

32.1 
34.2 
28.4 
33.6 
30.9 

32.4 
34.3 
28.9 
33.8 
30.6 

32,2 
34.1 
29.0 
33.1 
30.0 

31.5 
33.3 
28.4 
32.0 
29.4 

30.4 
32,1 
27.4 
30.6 
28.5 

28.9 
30.8 
26.3 
29.3 
27.5 

27.5 
29.7 
25.2 
28.0 
26.6 

26.2 
28.9 
24.3 
27.1 
25.9 

25.3 
28.1 
23.4 
26.0 
25.2 

25.05 
27.45 
26.55 
26.26 
26.03 

29.2 
31.4 
33.7 
32.3 
33.8 

30.9 
33.2 
35.5 
33.9 
35.4 

31.9 
34.7 
37.8 
35.3 
36.4 

32.3 
35.4 
37.2 
36.1 
37.0 

32.7 
35.4 
37.0 
36.4 
37.1 

32.5 
35.3 
36.3 
36.2 
36.9 

31.7 
34.1 
35.1 
35.5 
36.2 

30.6 
32.9 
33.6 
34.3 
35.1 

.29.2 
31.7 
32.1 
33.2 
33.9 

27.9 
30.7 
30.8 
32.1 
32.7 

26.8 
29.5 
29.6 
31.2 
31.7 

25.9 
28.7 
28.7 
30.4 
30.7 

26.87 
28.38 
30.25 
30.12 
31.32 

35.0 
29.4 
33.2 
30.1 
30.7 

36.5 
31.1 
35.0 
31.6 
32.5 

37.5 
32.3 
36.4 
32.5 
33.9 

37.7 
32.6 
37.3 
32.5 
34.7 

37.1 
32.7 
37.5 
32.0 
35.1 

36.5 
32.9 
37.0 
31.4 
34.7 

35.5 
32.3 
36.1 
30.5 
34.1 

34.4 
31.5 
34.7 
29.4 
32.9 

33.7 
30.5 
33.4 
28.3 
31.7 

32.5 
29.7 
32.0 
^  27.2 
30.5 

31.5 

28.9 
31.0 
26.3 
29.6 

30.6 
28.3 
30.2 
25.4 
28.7 

31.62 
29.38 
30.76 
28.08 
28.22 

33.9 

35.7 

36.9 

37.7 

87.9 

37.7 

36.7 

35.5 

34.1 

32.9 

31.8 

30.9 

1 
31.17 

29.69 

31.08 

32.05 

32.39 

32.29 

31.87 

31.02 

29.81 

28.66 

27.60 

26.69 

25.88 

26.90 

u 

iKHt  1890. 

TeMneparypa 

nOHBU 

sa  rjtyfiBHt    0.20. 

D&tnm 

r; 

Äo 

n  0  4 

y  A  B  a. 

Vor 

m  i  t 

t  &   g 

1 

2 

3 

4 

' 

j\._ 

J 

9 

10 

11        12 

2 
3 

* 

23.7 
24.6 
26.0 
26.G 

23.2 
24.3 
25.5 
26.1 

22.8 
23.9 
2B.0 
25.4 

22.4 
23.6 
24.5 

25.1 

22.0 
23.2 
24.2 
24.2 

21.7 
22.9 
23,7 

23.8 

21.4 
22.5 
23.2 
23.4 

21J) 
32.3 
23.0 
23.1 

21.1 
22.2 
23.0 
23.0 

2L.4 
22.5 

23.1 
23.2 

ai.s    a 

23,0      a 
2i6l    31 
23.7  1   a 

5 
6 

7 
8 
9 

28.0 
27.0 
28.3 
28.0 
25.2 

27.3 
26.4 

27.4 
27.6 
24.9 

26.7 
26,0 
26.9 
27.2 
24.2 

26.1 

25.4 
26.4 
26.6 
23.8 

25.5 

24.9 
26.0 
26.3 
23.4 

25,0 
24.4 
25.5 
25.8 
23.0 

24.5 
24.0 
25.0 
25.3 
22.6 

24.1 
23.8 
24.6 
24,9 
22.4 

24.2 
23.6 
24.5 
24.5 
22.3 

24.3 
23.8 
24.7 
24.4 
22.5 

24.S 
24.2 
25.1 
24.6 
22.7 

a 

]0 
11 
12 
13 
H 

23.4 

23.8 
21.8 
20.8 
21.0 

23.0 
23.4 
21.4 
20.5 

20.7 

22.5 
23.0 
21.1 

20.2 
20.2 

22.1 
22.6 
20.8 
19.9 
20.0 

21.7 
22.3 

20.5 
19.6 
19.6 

21.3 
22.0 

20.3 
19.4 
19.2 

20.9 

21.7 
20,1 
19.1 
18.7 

20.7 

21.4 
20.0 
19,0 
19.7 

20.8 
21,4 

20.0 
18.9 
18.7 

21.1 
21.6 
20.3 

19.1 
19.0 

21J 
22.0 

20.T 
19.5 

19.5 

l 

1'. 

16 
17 
18 
19 

23.8 
26.7 
29.0 
25.6 
27.5 

23.2 
26.1 
28.4 

25.0 
26.9 

22.7 
25.S 
27,9 
24.5 
26.3 

22.2 
24.8 
27.5 
24.0 
25.9 

21.7 
24.4 
27.0 
23.5 
25.4 

21.2 
23.8 
26.4 
23.1 

25.1 

20.7 
23.4 
26.0 
22.7 
24.7 

20.4 
23.0 
25.6 
22.4 

24,4 

20.3 
22.9 
25.4 
22.3 
24.1 

20.6 
23.Ö 
25.5 
22.5 
24.1 

21.7       2 

23.7  1 

25.8  i 
23.0       1 
24J       i 

20 
21 

23 
24 

26.3 
27.3 
29.1 
29.6 
80.7 

25.9 

26.7 
28.6 
29.0 
30.2 

25.5 

26.2 
28.0 
28.4 
29.6 

25.0 
25.4 
27.6 
27.8 
28,8 

24.8 
25.1 
27.1 
27.3 
28.5 

24.1 
24.7 
26.6 
26.9 
28.1 

24.1 

24,2 
26,1 
26,4 
27.6 

23.8 

23.9 
25.7 
26,0 
27.2 

23.6 
23.8 

25,6 
25.9 
27.2 

23.6 

23.8 
25.7 
26.0 
27.3 

23.8      3 
24J       2 
26.2       2 
26.4      = 
27.7       3 

25 

26 

1!7 
28 
L'9 

31.2 
31.2 
29.1 

30.8 
26.8 

30.7 
30.7 
28.fi 
30.2 
26.3 

30.1 
30.2 
28.2 
29.7 
25.8 

29.6 
29.7 
27.8 
28.9 
25.3 

29.0 

29.2 
27.5 
28.3 
24.9 

2B.S 
28.9 
27.1 
27.6 
24.4 

28.0 

26!8 
27.0 
24.0 

27 .6 
28.2 
26.5 
26.!. 
23,7 

27.4 

37,8 

26;2 

23,7 

27.6 
27.8 
26.5 
26.3 
23.9 

241       3 
27.5       t 
26.3       3 
26.t       J 
24,5       3 

30 

39.5 

28.9 

28.5 

28.0 

27.6 

27.1 

26.7 

26.3 

26.1 

26.3 

-i1 

CpeiH, 

26.75 

3S.2i 

25.74 

25.25 

24.82 

21.40 

23.97 

23.67 

23.56 

23.71 

21.11 1  ;J 
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m 


in  der   Tiefe    0.20. 


1 

n  0    n  0  j 

y  Ä  H 

H. 

N  a 

c  h  m 

i  t  t 

a  g. 

CpeiH. 
Mittel 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

23.4 
24.4 
25.8 
25.6 

24.3 
25.2 
26.4 
26.8 

25.2 

26.0^ 

27.5 

28.0 

25.8 
26.8 
28.3 
29.1 

27.0 
27.5 
29.0 
30.0 

27.3 
27.9 
29.4 
30.9 

26.6 
28.1 
29.4 
31.2 

26.4 
28.1 
29.2 
31.1 

26.1 
27.8 
28.8 
30.6 

25.9 
27.4 
28.4 
30.0 

25.4 
27,0 
27.8 
29.3 

25.0 
26.6 
27.2 
28.6 

23.90 
25.06 
26.08 
26.80 

26.0 
25.5 
26.8 
25.5 
23.8 

27.1 
26.7 
27.8 
26.2 
24.4 

28.2 
27.6 
28.7 
26.7 
24.5 

29.2 
29.0 
29.5 
27.3 
24.5 

29.6 
30.2 
30.1 
27.7 
24.6 

30.0 
30.7 
303 
27.8 
25.0 

30.0 
30.7 
30.3 
27.7 
25.2 

29.8 
30.4 
30.2 
27.6 
25.1 

29.6 
30.2 
29.8 
27.2 
25.0 

28.7 
29.7 
29.4 
26.7 
24.7 

28.1 
29.0 
29.1 
26.2 
24.3 

27.6 
28.5 
28.4 
25.7 
23.8 

27.05 
26.93 
27.53 
26.35 
23.96 

23.6 
23.6 
21.9 
20.8 
21.1 

24.8 
24.3 
•22.6 
21.4 
22.2 

26.0 
24.6 
*23.1 
22.1 
23.3 

27.3 
24.8 
•23.6 
22.7 
24.6 

27.9 
24.6 
23.8 
23.0 
25.3 

28.5 
24.4 
23.5 
23.1 
.    25.6 

.28.4 
24.2 
23.1 
23.1 
26.0 

28.0 
23.9 
22.8 
23.0 
26.0 

26.7 
23.6 
22.4 
22.7 
25.8 

25.7 
23.1 
22.0 
22.3 
25.4 

25.0 
22.7 
21.6 
21.8 
24.9 

24.4 
22.2 
21.2 
21.4 
24.3 

24.09 
23.08 
21.66 
20.98 
22.09 

23.2 

25.6 
27.0 
25.0 

24.8 

24.8 
26.9 
27.6 
26.2 
25.3 

25.6 
28.0 
27.8 
27.4 
26.1 

27.5 
29.0 
27.8 
28.6 
26.8 

28.0 
30.1 
27.9 
29.6 
27.5 

28.8 
30.7 
28.1 
30.3 
28.1 

29.0 
30.9 
28.2 
30.5 
28.2 

30.0 
31.4 
28.2 
30.4 
28.0 

29.2 
30.8 
27.8 
29.9 
27.8 

28.5 
30.3 
27.3 
29.3 
27.4 

28.0 
29.9 
26.8 
28.8 
27.1 

27.3 
29.5 
26.2 
28.2 
26.7 

24.58 
26.87 
27.15 
26.11 
26.11 

25.1 
26.0 
28.0 
27.8 
29.1 

26.0 
27.2 
29.1 
28.8 
30.1 

27.2 
28.6 
30.2 
29.9 
31.1 

27.8 
30.2 
31.3 
30.8 
32.2 

28.6 
31.4 
32.1 
31.7 
32.7 

29.1 
32.1 
32.5 
32.4 
33.4 

29.2 
31.4 
32.7 
32.7 
33.5 

29.5 
30.9 
32.6 
32.7 
33.6 

29.3 
30.8 
32.1 
32.5 
33.3 

28.8 
30.7 
31.6 
32.1 
33.0 

28.4 
30.1 
30.9 
31.7 
32.4 

27.8 
29.6 
30.3 
31.3 
31.8 

26.33 
27.48 
29.03 
29.21 
30.31 

29.8 
27.7 
28.4 
27.0 
26.3 

1 
1 

30.9 
28.2 
29.4 
27.6 
27.3 

31.9 
29.0 
30.6 
28.4 
28.6 

33.2 
29.6 
31.7 
29.0 
30.1 

33.8 
30.3 
32.6 
29.4 
30.7 

33.8 
30.6 
33.3 
29.5 
31.3 

344 
30.8 
33.5 
29.5 
31.8 

33.5 
31.2 
33.5 
29.3 
31.8 

33.2 
31.1 
33.4 
28.9 
31.4 

33.0 
30.4 
32.7 

28.4 
31.1 

32.2 

30.0 
32.0 
27.9 
30.7 

31.7 
29.6 
31.4 
27.3 
30.0 

30.74 
29.40 
29.64 
28.19 
27.49 

29.0 

30.3 

31.2 

32.3 

33.2 

33.8 

34.2 

34.1 

33.8 

33.4 

32.8 

32.2 

30.01 1 

1 

25.57 

26.53 

27.44 

28.35 

29.00 

29.41 

29.47 

29.41 

1 

29.05 

28.58 

28.06 

1 

27.53 

26.47 

r 

1 
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Imb  1890. 


Te  Mnepa 

xypa  noHBbi 

m 

H  a 

r  Ji  y 

6   H    H 

t      0.02, 

Datum 

^  0    n  0  j[  ; 

F   Ä   H   H. 

Vor 

111  i  t 

tag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11         I 

1 
2 
3 

4 

■ 

25.8 
25  6 
27.3 
25.8 

24.8 
24.6 
27.0 
25.4 

23.8 
23.6 
25.6 

24.6 

22.7 
22.8 
24.7 
24.2 

22.2 
22.0 
23.3 
23.8 

22.3 
22.4 
24.0 
24.7 

25.8 
25.8 
25.3 
26.3 

30.3 
30.6 
27.2 

28.8 

35.1 
35.3 
29.8 
34.0 

39.6 
39.7 
30.3 
39.4 

43.4 

43.6 
34.6 
44.6 

j 

5 
6 

7 
8 
9 

25.6 
26.0 
.  27.4 
29.4 
23.7 

24.6 
25.4 
26.8 
28.7 
22.9 

23.6 
24.6 
26.0 
24.8 
22.4 

23.3 
23.4 
25.8 
23.7 
21.7 

23.3 
23.3 
25.4 
22.9 
21.5 

24.0 
23.5 
25.6 
23.2 
21.9 

25.1 
27.3 
29.0 
26.1 
25.7 

26.6 
31.2 
32.8 
30.5 
30.6 

28.2 
35.6 
36.8 
35.5 
36.0 

29.2 
397 
41.2 
40.8 
41.0 

29.2 
43.3 
45.4 
44.4 

44.6 

10 
11 
12 
13 
14 

27.8 
28.3 
22.2 
21.7 
23.7 

27.1 
28.4 
21.8 
21.3 
22.6 

26.3 
28.2 
2J.3 

20.7 
22.0 

25.5 
27.7 
20.7 
20.6 
21.5 

25.2 
26.2 
20.3. 
19.9 
.   21.0 

25.3 
26.1 
20.9 
20.3 
21.6 

28.4 
26.7 
21.8 
23.2 
24.6 

32.6 
27.6 
24.4 
27,2 
28.8 

37.0 
27.6 
28.1 
32.3 
33.6 

40.9 
29.6 
31.4 
36.1 
38.2 

45.1 
37.1 
34.2 

40.0 
42.4 

^^M 

15 
16 
17 
18 
19 

24.8 
24.4 
24.8 
27.1 
21.6 

24.4 
23  6 
23.8 
25.7 
21.4 

24.3 
23.1 
23.0 
24.2 

20.7 

24.1 
22.8 
22.4 
22.7 
20.8 

23.8 
22.1 
21.8 
22.0 
20.1 

24.4 
22.3 
22.0 
21.5 
20.2 

26.8 
25.9 
25.3 
21.6 
20.6 

30.4 
29.4 
29.7 
23.0 
21.6 

33.5 
32.9 
34.4 
24.6 
22.6 

35.6 
35.6 
39.3 
26.0 
22.7 

37.7  1    M 

38.2  i    m 
43.4       ll 

25.3  m 

24.9     m 

20 
21 
22 
23 
24 

21.5 
20.9 
20.6 
21.5 
24.1 

21.3 

20.8 
20.8 
21.3 
23.2 

20.9 
20.5 
20.8 
21.3 
22.3 

20.8 
20.3 
20.6 
20.8 
21.6 

20.3 
20.2 
20.4 
20.7 
20.9 

20.0 
20.2 
20.8 
20.7 
21.0 

20.4 
21.1 
21.4 
22.7 
24.2 

21.3 
23.2 
24.3 
28.5 
28.8 

23.3 
25.9 
27.5 
29.4 
33.8 

25.8 
30.3 
33.7 
35.4 
38.5 

28.0      m 
30.7       a 

37.1     a 

40.4       41 
42.4       1^ 

25 

26 
27 
28 
29 

2n.i 

22.4 
26.6 
25.9 
26.7 

25.8 

21.8 
25.9 
25.0 
23.4 

25.2 
21.4 
25.2 
24.8 
22.7 

24.4 
20.8 
25.0 
24.2 

21.4 

23.8 
20.3 
24.8 
23.8 
20.8 

23.8 
20.1 
25.0 
24.3 
20.5 

24.7 
21.7 
25.4 
25.5 
23.2 

28.3 
26.4 
26.0 
28.3 
26.4 

33.4 
31.0 
27.8 
33.3 
29.6 

33.7 
35.1 
31.6 
37.2 
35.5 

37.3 
38.8 
38,3 
43.S 
39.6 

41 

30 
31 

24.6 
20.4 

24.1 
19.8 

23.6 
19.5 

23.2 
19.1 

23.0 

19.0 

23.0 
19.2 

24.8 
19.4 

25.6 
20.2 

30.1 
20.2 

31.3 
21.3 

28.S 
22.5 

2S 

1 

Cpej.H. 
liCttel. 

24.65 

23.98 

23.26 

22.67 

22.20 

22.41 

24.38 

27.44 

30.91 

34.38 

37.72    40.: 

Juni  1890, 

Temperatur  des  Erdbodens 
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m 


in    der   Tiefe     0.84 


m  m         ra 

1.65     3.26     3.99. 


V 

0  r  m 

1 1 1  a  g. 

N 

a  c  h  m  1 1 1  a 

g. 

CpeAH. 
Mittel 

i^  no  noJiyAHH. 
1  ^  Nachmittags. 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

19.7 

19.7 

19.7 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

19.76 

16.4 

13.2 

12.8 

19.9 

19.9 

19.9 

19.9 

19.9 

20.0 

20.0 

20.1 

19.95 

16.5 

13.2 

12.8 

20.0 

20.0 

20.1 

20.1 

20.2 

20.2 

20.3 

20.4 

20.16 

16.5 

13.3 

12.8 

20.4 

20.4 

20.5 

20.5 

20.5 

20.6 

20.7 

20.7 

20.54 

16.7 

13.4 

12.9 

20.7 

20.8 

20.8 

20.8 

20.8 

20.9 

21.0 

21.0 

20.85 

16.8 

13.4 

12,9 

21.0 

21.0 

21.1 

21.1 

21.2 

21.2 

21.2 

21.2 

21.12 

17.0 

13.5 

13.0 

21.2 

21.3 

21.3 

21.3 

21.4 

21.4 

21.4 

21.4 

21.34 

17.1 

13.5 

13.0 

21.4 

21.4 

21.5 

21.5 

21.6 

21.6 

21.6 

21.7 

21.54 

17.2 

13.6 

13.0 

21.7 

21.7 

21.7 

21.7 

21.7 

21.7 

21.6 

21.7 

21.69 

17.4 

13.6 

13.0 

21.7 

21.6 

21.6 

21.6 

21.6 

21.6 

21.6 

21.5 

21.60 

17.6 

13.7 

13.1 

21.4 

21.4 

21.4 

21.4 

21.4 

21.4 

21.4 

21.4 

21.40 

17.7 

13.7 

13.1 

21.4 

21.3 

21.3 

21.3 

21.3 

21.3 

21.2 

21.2 

21.29 

17.8 

13.7 

13.1 

21.2 

21.2 

21.1 

21.0 

21.0 

20.9 

20.9 

20.9 

21.02 

17.9 

13.8 

13.1 

20.8 

20.8 

20.8 

20.7 

20.7 

20.7 

20.7 

20.6 

20.72 

17.9 

13.8 

13.2 

20.6 

20.6 

20.6 

20,6 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

20,60 

17.9 

13.9 

13.3 

20.6 

'20.6 

20.7 

20.7 

20.7 

20.8 

20.8 

20.8 

20.71 

17.9 

14.0 

13.4 

20.9 

20.9 

21.0 

21.0 

21.1 

21.2 

21.2 

21.2 

21.06 

18.0 

14.0 

13.4 

21.2 

21.3 

21.4 

21.4 

21.5 

21.5 

21.5 

21.5 

21.41 

18.0 

14.0 

13.4 

21.5 

21.5 

21.5 

21.5 

21.6 

21.6 

21.6 

21.6 

21.55 

18.1 

14,2 

13.4 

21.6 

21.7 

21.7 

21.7 

21.7 

21.8 

21.8 

21.8 

21.72 

.18.1 

14.2 

13.4 

21.7 

21.7 

21.7 

21.8 

21.8 

21.9 

21.9 

21.9 

21.80 

18.2 

14.2 

13.4 

21.9 

21.9 

21.9 

22.0 

22.0 

22.1 

22.1 

22.2 

22.01 

18.3 

14.3 

13.4 

22.2 

22.2 

22.3 

22.3 

22.4 

22.4 

22.5 

22.6 

22.36 

18.4 

14.4 

13.5 

22.6 

22.6 

22.7 

22.7 

22.7 

22.8 

22.9 

22.9 

22.74 

18.5 

14.4 

13.5 

22.9 

23.0 

23.0 

23.1 

23.1 

23.2 

23.2 

23.2 

23.09 

18.6 

14.5 

13.6 

23.2 

23.3 

23.4 

23.4 

23.5 

23.5 

23.6 

23.6 

23.44 

18.7 

14.5 

13.6 

23.6 

23.6 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.68 

18.9 

14.5 

13.6 

23.7 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.79 

19.1 

14.6 

13.6 

23.8 

23.8 

23.8 

23.9 

23.9 

23.9 

23.8 

23.8 

23.84 

19.1 

14.6 

*13.6 

23.8 

• 

23.7 

23.7 

23.7 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.76 

19.3 

14.7 

18.7 

21.61 

21.62 

21.66 

21.67 

21.70 

21.73 

21.74 

21.75 

21.68 

17.85 

13.94 

13.25 

98 


Imh  1890. 

TepMOMexpTb  et  nepHUM-b  mapHKOMi> 

1.5   HOrpa    HHA'B    nOBepXHOCTBK)   SOHJIH. 


Hhcjio 
Datum 

Ä  0      1 

II    0   J[   ' 

y   A  H  . 

fl. 

V  0  r 

m  1  t 

t  a  g. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1: 

1 

18.5 

18.3 

17.3 

16.3 

17.5 

23.7 

27.9 

30.2 

30.8 

32.1 

30.3 

31 

2 

17.4 

16.1 

15.6 

15.7 

16.2 

22.0 

27.3 

31.0 

30.5 

30.9 

31.1 

31 

3 

20.7 

21.6 

19.6 

19.3 

20.1 

20.9 

22.8 

23.3 

25.7 

28.7 

28.6 

2 

4 

20.4 

20.1 

19.2 

18.9 

18.7 

21.3 

25.4 

30.9 

31.7 

30.6 

34.6 

i 

5 

19.2 

17.9 

16.8 

17.9 

17.8 

20.6 

21.7 

24.3 

25.3 

25.7 

26.3 

3 

6 

21.6 

21.9 

21.0 

20.6 

20.6 

24.8 

28.6 

27.7 

30.3 

31.4 

32.5 

3 

^ 
i 

22.4 

21.7. 

21.3 

21.3 

21.3 

26.8 

28.4 

28,4 

29.9 

32.4 

30.9 

51 

8 

23.3 

21.9 

18.1 

20.3 

19.3 

22.1 

31.1 

31.3 

31.0 

34.6 

34.5 

«* 

w 

9 

18.1 

17.3 

17.2 

16.7 

17.1 

23.7 

27.9 

29.7 

31.5 

32.7 

34.2 

s 

10 

23.0 

22.4 

22.0 

22.1 

21.5 

25.7 

27.9 

28.9 

31.1 

32.3 

33.7 

1 

11 

22.7 

23.1 

23.0 

22.4 

19.3 

21.9 

22.4 

23.7 

23.7 

25.9 

31.5 

12 

21.6 

22.3 

21.5 

21.5 

21.3 

21.7 

22.9 

25.2 

29.4 

30.4 

31.1 

3 

13 

20.2 

20.1 

19.7 

19.7 

19.9 

23.5 

25.5 

26.8 

26.1 

30.0 

29.6 

3 

14 

20.1 

19.5 

18.7 

18.3 

18.6 

20.0 

21.7 

28.2 

29.9 

31.4 

32.1 

3 

1     1^ 

18.7 

18.9 

19.9 

19.5 

20.3 

26.0 

27.8 

30.2 

31.8 

32.7 

32a 

3 

1      16 

20.9 

21.5 

20.4 

19.9 

20.2 

25.3 

29.9 

30.5 

34.1 

33.7 

a4.5 

3 

1      17 

24.1 

22,2 

22.3 

21.4 

20.0 

25.2 

30.0 

32.7 

310 

33.8 

34.6 

S 

18 

21.1 

20.3 

17.5 

17.3 

17.1 

17.3 

18.9 

18.6 

19.4 

22.4 

22.9 

j 

1     19 

18.7 

17.2 

16.9 

16.7 

17.6 

18.5 

18.7 

20.6 

21.3 

22.0 

24.1 

1 

20 

10.7 

19.3 

19.6 

19.0 

18.4 

19.9 

20.5 

21.3 

23.5 

26.4 

2S.y 

1 

21 

19.0 

19.4 

19.9 

18.9 

18.S 

19.4 

20.7 

23.1 

1     26.9 

29.3 

25,y 

'2 

18.7 

19.1 

19,0 

1     17.9 

18.6 

19.4 

20.4 

24.8 

i     27.6 

31.0 

34.5 

1 

23 

18.2 

18.7 

18.7 

■     17.9 

■     18.1 

19.9 

23.5 

26.6 

i     28.9 

31.9 

31.1 

2 

24 

IS.l 
■ 

17.4 

17.3 

16.9 

!     16.7 

23.7 

28.1 

30.2 

;     32.8 

1 

32.0 

33.4 

^ 

25 

1 

1    23.1 

'     22.S 

21.3 

1     20.1 

19.8 

21.0 

'     25.4 

23.3 

26.9 

26.1 

29.0 

i 

•Jt> 

19.0 

19.0 

19.0 

18  7 

,     18,2 

18.8 

'     23.4 

24.9 

27.6 

28.1 

29.7 

l 

«      27 

19.5> 

21.3 

ei\6 

*2l\6 

1     20.4 

21.1 

:     21.5 

1     22,4 

'     24,1 

26.6 

29.0 

l 

!      2S 

19.3 

i     19.5 

.     U>.1 

18.5 

'     18.3 

20.4 

22.1 

26.4 

26.8 

32.3 

Sl.i* 

\ 

•      29 

19.7 

1 

16.9 

:     16.S 
1 

;     lr>.9 

17.7 
1 

.     21.9 

.     24!8 

ff 

■ 

■     26.4 

■ 

27.2 

.     30.1 

29,3 

■■ 

:hi 

IS.S 

1:>.1 

1 

1S.7 

1S.3 

1 

1S.7 

21.1 

22.9 

24.7 

1 

:    Äl 

i 
;     26.6 

23.2 

i 

3: 

17^^ 

16.3 

lt>.3 

15.9 

15.9 

16  3 

16.'7 

17.1 

ll.S 

19.8 

21.3 

CpOlR. 

2-0.11 

19.7< 

1M7 

IS.SS 

:<.>4 

21.74 

24.41 

•26.24 

27.S4 

29.4S  : 

\ 

30.2: 

1 

: =i 

Juli  1890. 

Thermometer  mit  geschwärzter  Kugel 
1.5  Meter  über  dem  Erdboden. 
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1 

1 

10 

1 
! 

n 

0    n  0 

Ji  y  Ä  H  H. 

N  ü  C 

h  m  ] 

L  t  t  a 

g. 

» 

CpCÄH. 

Mittel. 

m; 

1 

r 

'    1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

■ 

10 

11 

12 

33.7 

35.5 

36.4 

38.0 

36.8 

35.7 

32.4 

25.0 

23.1 

20.5 

18.7 

17.7 

27.04 

34.0 

34.0 

36.7 

36.5 

34.9 

33.7 

31.1 

26.9 

26.4 

25.5 

23.7 

21.4 

27.16 

27.9 

30.1 

28.1 

28.9 

32.7 

27.3 

25.6 

24.2 

22.3 

21.3 

20.9 

20.2 

,  24.54 

32.2 

32.4 

36.0 

34.7 

31.8 

29.7 

28.1 

26.9 

24.7 

22.6 

21.0 

19.9 

26.90 

34.5 

33.8 

32.9 

32.3 

30.8 

33.3 

30.6 

24.7 

22.7 

22.9 

22.7 

22.1 

25.35 

34.7 

35.8 

35.9 

35.7 

34.5 

32.8 

28.2 

26.2 

25.3 

24.5 

23.4 

22.8 

28.10 

36.7 

38.2 

38.0 

38.3 

38.3 

35.5 

29.2 

26.7 

26.2 

25.3 

24.1 

23.7 

29.23 

31.1 

35.7 

35.5 

36.1 

29.8 

28.3 

21.9 

20.9 

20.4 

20.3 

18.8 

18.3 

26.42 

34.8 

35.7 

38.1 

38.7 

32.6 

38.1 

31.2 

26.0 

25.5 

24.1 

23.9 

23.0 

27.99 

34.8 

36.6 

37.1 

37.4 

36.8 

35.3 

31.3 

27.5 

25.7 

24.7 

24.0 

23.3 

29.12 

32.3 

32.1 

31.7 

20.5 

19.7 

22.3 

25.7 

22:9 

23.3 

22.3 

22.2 

21.9 

24.53 

32.2 

33.2 

33.0 

31.8 

28.0 

29.0 

27.5 

23.7 

22.1 

21.4 

21.1 

21.0 

26.02 

31.3 

32.8 

33.0 

32.4 

32.3 

30.4 

27.1 

23.9 

22.7 

22.0 

21.5 

20.7 

25.92 

34.5 

36.2 

37.9 

39.4 

39.4 

38.3 

32.0 

27.9 

26.4 

25.4 

21.7 

19.1 

27.93 

34.9 

34.3 

36.4 

38.6 

37.8 

36.9 

32.7 

26.9 

25.5 

23.8 

23.8 

20.1 

28.40 

35.4 

38.2 

36.7 

37.8 

38.0 

36.8 

31.5 

28.3 

27.2 

24.6 

23.4 

22.4 

29.39 

36.5 

35.8 

38.5 

36.7 

32.2 

31.7 

29.8 

26.5 

25.3 

25.6 

23.7 

21.7 

29.02 

24.4 

26.0 

28.8 

25.7 

26.4 

24.3 

22.0 

20.7 

20.4 

20.7 

20.7 

19.4 

21.58 

25.1 

27.0 

28.2 

25.5 

26.3 

25.5 

23.4 

21.5 

20.7 

19.9 

20.0 

19.7 

21.66 

23.8 

23.1 

24.2 

26.0 

27.5 

23.8 

21.8 

20.8 

20.3 

20.1 

19.7 

19.5 

22.27 

30.5 

31.0 

30.9 

33.8 

34.4 

30.3 

23.7 

21.3 

20.1 

19.3 

18.5 

17.8 

24.17 

29.8 

29.6 

30.6 

29.7 

30.4 

26.8 

25.1 

23.3 

221 

21.5 

19.3 

18.7 

24.48 

33.5 

34.1 

36.1 

36.2 

35.2 

33.3 

29.0 

24.0 

23.4 

21.8 

20.9 

19.3 

26.40 

33.4 

38.6 

36.7 

34.5 

30.2 

26.9 

26.2 

25.0 

24.8 

24.3 

23.3 

23.1 

27.01 

29.3 

24.3 

29.7 

28.7 

27.7 

25.5 

21.5 

20.5 

20.2 

19.7 

19.7 

19.3 

23.92 

31.6 

32.5 

34.7 

35.7 

34.8 

33.9 

27.2 

24.9 

25.1 

23.1 

21.9 

20.4 

25.95 

31.9 

32.3 

36.2 

36.0 

32.5 

32.1 

27.8 

25.2 

25.5 

23.7 

21.2 

20.5 

25.93 

1     32.5 

32.8 

32.2 

33.1 

35.1 

28.5 

.    25.9 

25.4 

24.1 

23.3 

22.7 

20.5 

25.95 

32.0 

i 

32.2 

30.6 

33.9 

32.4 

31.6 

25.7 

23.1 

22.4 

21.7 

20.6 

18.7 

25.12 

1 

( 

23.8 

20.5 

18.9 

18.9 

19.8 

18.9 

18.2 

17.4 

17.1 

17.1 

17.7 

17.2 

1 
20.40 

• 

22.7 

21.8 

22.2 

22.7 

22.9 

21.0 

19.9 

18.3 

18.7 

18.0 

18.1 

17.4 

19.02 1 

«1 

31.48 

32.14 

32.96 

32.72 

31.68 

30,24 

26.88 

1 

24.08 

23.22 

22.29 

21.38 

20.35 

1 
25.71 ' 

1 
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IiöJiB  1890. 

TeMnepaTypa    noHBW 

Ha    rjyöHHt 


m 
O.Ol. 


'4hcjo! 


^0     nojfAHH. 


Vormittag. 


Datum  .1 


8 


10 


11 


1 
2 
3 
4 


5 
6 
7 

8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


25 

26 
27 

28 
29 


30 
31 


23.4 
22.6 
25.2 
24.1 


22.9 
23.7 
25.2 
27.2 
21.3 


25.3 
25.8 
21.1 
20.5 
22.0 


23.7 
23.2 
23.4 
25.6 
21.0 


21.0 
20.4 
19.8 
20.4 
22.3 


24.8 
20.3 
24.5 
23.5 
24  6 


23.0 
19.8 


I 


22.5 
21.8 
25.4 
23.9 


21.9 
23.2 
24.5 
26.5 
20.6 


24.6 
26.7 
20.7 
20.1 
21.2 


23.5 
22.4 
22.4 
24.0 
20.5 


20.8 
20.2 
20.0 
20.5 
21.5 


24.7 
19.8 
24.3 
22.8 

21.8 


22.8 
19.1 


21.5 
21.0 
23.0 
23.0 


20.9 
22.6 
23.6 
23.1 
20.0 


21.0 
26.6 
20.2 
19.5 
20.4 


23.4 
22.1 
22.0 
22.0 
20.0 


20.2 
20.0 
20.2 
20.5 
20.6 


24.0 
19.6 
23.3 
23.3 
21.3 


22.2 

18!8 


20.5 
20.2 
22.1 
22.7 


21.3 
22.1 
23.8 
22.3 
19.5 


23.2 
25.7 
19.6 
19.5 
19.7 


23.2 
21.7 
21.2 
21.5 
19.5 


20.2 
19.7 
20.0 
19.5 
19.8 


23.0 
19.1 
23.6 
22.2 
20.1 


I 
22.0  ! 

18.4   1 


20.1 
19.8 
20.4 
22.0 


21.6 
21.8 
23.6 
21.2 
19.5 


23.1 
23.8 
19.4 
19.0 
19.6 


23.1 
21.0 
20.6 
20.6 
19  4 


19.5 
19.7 
19.8 
19.8 
19.4 


22.5 

18.6 
23.4 
21.9 
19.4 


21.8 
1S.7 


I 


21.2 
21.0 
22.8 
24.6 


23.4 

22.6 
24.8 
21.9 
20.6 


24.0 
24.4 
20.5 
19.4 
20.9 


24.0 
22.0 
21.3 
20.6 
19.9 


19.4 
20.0 
20.6 
20.1 
19.8 


22.9 
18.7 
24.3 
23.4 
19.3 


22.2 
18.9 


Mitt'^'    ^^^^  j  ^^-^^  '  -^-"^  '  21.19  :  20.78  ;  21.60 


26.8 
26.8 
25.1 
26.8 


25.0 
29.1 
30.5 
26.5 
27.0 


29.8 
25.3 
21.8 
23.7 
25.3 


27.4 
26.7 
25.8 
21.0 
20.2 


20.2 
21.0 
21.3 
23.0 
24.9 


24.7 
21.9 
25.0 
25.6 
23.4 


25.0 
19.2 


24.70 


I 


33.4 
33.8 
27.0 
32.4 


27.8 
34.7 
36.4 
31,7 
34.0 


36.1 
26.8 
24.7 
28.6 
31.6 


31.4 
30.5 
31.2 
23.0 
21.6 


21.4 
23.8 
25.3 
27.9 
30.8 


29.6 
29.0 
26.4 
29.9 
27.0 


26.7 
20.0 


28.85 


40.3 
40.7 
31.2 
40.0 


29.5 
41.3 
42.2 
37.6 
41.4 


42.2 
26.7 
29.4 
34.4 
37.6 


35.1 
34.6 
36.8 
25.2 
22.8 


23.8 
27.3 
29.0 
31.0 
37.4 


38.1 
35.4 
29.3 
36.9 
31.0 


33.1 
19.8 


46.2 
46.7 
32.1 
47.2 


30.1 
46.6 
48.2 
44.0 
48.4 


47.5 
29.9 
33.1 
39,2 
43.8 


37.5 
37.4 
42.9 
25.9 
22.8 


26.9 
32.2 
36.7 
39.3 
44.0 


35.6 
40.9 
35.9 
45.6 
38.4 


34.1 
21.3 


I 


33.58  I  38.08 


51.5 
51.9 
37.9 
54.4 


30.1 
51.1 
52,6 
49.8 
53.4 


52.5 
43.8 
36.2 
43.6 
49.4 


39.6 
40.4 
48.0 
25.2 
25.6 


29.4  i  3C 

31.2  Sl 

40.6  1  3? 

45.2  *vi 

49.1  55 


43.5 
46.4 
46.7 
53.0 
43.0 


28.1 
228 


42.45     4:i 


Juli  1890. 

Temperatur  des  Erdbodens 
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m 


^ 

in     der    T 

ie  fe 

O.Ol. 

11 

0     U  0  Ä  Y 

Ä    H    H. 

N  a  c 

li  m  i 

t  t  a 

g- 

CpejH. 
Mittel, 

1 

2 

3 

4 

0 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

57.1 
57.8 
40.0 
44.8 

57.8 
57.5 
49.4 
48.6 

56.5 
55.8 
39.0 
47.2 

53.3 
53.0 
40.0 
48.2 

48.9 
47.7 
39.3 
41.4 

42.5 
41.5 
34.3 
37.2 

34.6 
35.0 
30.6 
33.4 

30.8 
31.7 
28.4 
31.2 

28.3 
29.3 
26.7 
29.2 

26.4 
27.8 
26.0 
27.5 

24.8 
27.4 
25.3 
25.7 

23.7 
25.5 
24.6 
24.4 

36.15 
36.34 
30.71 
34.66 

51.5 
57.7 
60.7 
43.4 
59.6 

54.6 
59.3 
61.6 
52.7 
60.2 

53.8 
56.0 
57.7 
52.9 
58.8 

48.5 
52.0 
55.6 
46.8 
55.8 

41.4 
47.3 
51.2 
39.5 
47.2 

40.2 
41.1 
44.8 
35.4 
44.8 

32.8 
34.4 
36.1 
30.6 
36.8 

29.3 
30.9 
32.0 
26.2 
31.4 

27.8 
29.2 
31.2 
24.6 
29.7 

26.7 
27.6 
30.4 
23.5 
28.2 

25.4 
26.6 
28.8 
22.5 
27.0 

24.4 
25.6 
28.0 
21.6 
26.1 

32.01 
36.74 
38.81 
33.02 
37.02 

56.7 
54.4 
42.2 
48.2 
56.5 

58.1 
46.7 
43.5 
48.8 
56.1 

56.2 
45.8 
43.0 
47.8 
54.5 

53.3 
25,3 
41.9 
45.4 
52.5 

49.1 
27.8 
35.3 
41.2 
48.2 

42.7 
27.2 
32.8 
36.6 
42.8 

35.5 
26.8 
28.7 
30.5 
35.4 

32.1 
24.8 
25.8 
27.7 
32.0 

30.1 
24.1 
23.8 
26.2 
30.6 

28.6 
22.6 
22.4 
24.8 
28.0 

27.6 
22.0 
21.5 
23.8 
25.6 

26.6 
21.6 
20.9 
22.9 
23.1 

• 

37.69 
30.25 
28.68 
31.60 
35.46 

42.7 
46.5 
54.4 
27.3 
26.2 

43.8 
48.1 
54.6 
28.2 
28.6 

44.1 
48.4 
54.6 
30.9 
29.6 

43.3 
46.8 
46.7 
28.4 
27.6 

40.3 
43.5 
41.7 
27.9 
27.1 

36.4 
38.7 
38.0 
26.4 
25.8 

31.4 
33.0 
34.5 
24.4 
23.8 

28.6 
29.8 
31.9 
23.0 
22.2 

26.8 
28.2 
30.2 
22.2 
21.6 

26.0 
26.7 
29.1 
21.5 
21.6 

25.5 
25.6 
28.0 
21.3 

21.4 

23.8 
24.6 
26.5 
21.2 
21.0 

31.92 
32.72 
34.90 
24.40 
23.18 

25,2 
35.4 
40.7 
51.0 
49.8 

24.0 
37.8 
41.1 
52.4 
56.4 

24.5 
37.2 
38.9 
49.2 
54.6 

27.5 
35.8 
35.4 

48.8 
45.8 

26.8 
35.0 
37.0 
44.6 
38.2 

25.1 
31.2 
31.7 
38.8 
33.0 

23.4 
25.9 
28.1 
33.0 
29.4 

22.2 
23.4 
26.4 
29.5 
28.4- 

21.5 
21.9 
25.3 
27.4 
27.9 

21.0 
20.6 
24.1 
25.8 
26.8 

20.6 
19.8 
22.3 
24.5 
25.4 

20.6 
19.4 
20.9 
23.5 
25.0 

23.17 
26.25 
28.50 
32.70 
33.46 

49.1 
52.8 
54.2 
57.3 
50.2 

38.2 
53.9 
54.6 
57.4 
49.8 

43.2 
52.9 
55.3 
52.6 
46.6 

45.5 
49.5 
51.5 
48.8 
45.8 

39.3 
45.3 
46.4 
47.4 
42.8 

33.3 
39.4 
40.2 
36.2 
37.6 

27.5 
32.5 
33.7 
32.8 
31.4 

25.2 
30.5 
30.3 
30.8 
28.7 

23.6 
29.0 
28.9 
29.1 

26.8 

22.4 
27  6 
^    26.8 
27.6 
25.9 

21.6 
26.5 
25.5 
27.0 
24.2 

21.0 
24.6 
24.4 
25.5 
23.5 

31.31 
33.54 
34.64 
35.66 
32.07 

29.7 
25.6 

26.6 
24.9 

25.1 
25.0 

241 
24.6 

24.3 
25.2 

22.7 
23.0 

22.1 
21.3 

21.0 
20.4 

20.3 
20.2 

20.2 
19.8 

20.0 
19.4 

19.9 
18.8 

24.38 
21.21 

46.73 

47.59 

46.38 

43.47 

39.95 

35.53 

30.63 

27.95 

26.51 

25.29 

24.28 

23.33 

31.71 
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Iroib  1890. 

TeMnepaxypa  noHBti 

m 
Ha    rjiyCnBi^      0.02. 


4iicJio 
Datum 

Ao 

n  0  JI 

1 

JÄH. 

fl. 

Vor 

111  i  t 

tag. 

-1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

■ 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

i: 

1 

25.8 

24.8 

23.8 

22.7 

22.2 

22.3 

25.8 

30.3 

35.1 

39.6 

43.4 

4« 

2 

25  6 

24.6 

23.6 

22.8 

22.0 

22.4 

25.8 

30.6 

35.3 

39.7 

43.6 

41 

3 

27.3 

27.0 

25.6 

24.7 

23.3 

24.0 

25.3 

27.2 

29.8 

30.3 

34^ 

3] 

4 

25.8 

25.4 

24.6 

24.2 

23.8 

24.7 

26.3 

28.8 

34.0 

39.4 

44.6 

41 

5 

25.6 

24.6 

23.6 

23.3 

23.3 

24.0 

25.1 

26.6 

28.2 

29.2 

29.2 

6 

26.0 

25.4 

24.6 

23.4 

23.3 

23.5 

27.3 

31.2 

35.6 

39.7 

43.3 

4^. 

7 

,  27.4 

26.8 

26.0 

25.8 

25.4 

25.6 

29.0 

32.8 

36.8 

41.2 

45.4 

4.- 

8 

29.4 

28.7 

24.8 

23.7 

22.9 

23.2 

26.1 

30.5 

35.5 

40.8 

44.4 

41 

9 

23.7 

22.9 

22.4 

21.7 

21.5 

21.9 

25.7 

30.6 

36.0 

41.0 

44.6 

4- 

10 

27.8 

27.1 

26.3 

25.5 

25.2 

25.3 

28.4 

32.6 

37.0 

40.9 

45.1 

4? 

11 

28.3 

28.4 

28.2 

27.7 

26.2 

26.1 

26.7 

27.6 

27.6 

29.6 

37.1 

U 

12 

22.2 

21.8 

21.3 

20.7 

20.3 

20.9 

21.8 

24.4 

28.1 

31.4 

34.2 

13 

21.7 

21.3 

20.7 

20.6 

19.9 

20.3 

23.2 

27.2 

32.3 

36.1 

4O.0 

45 

U 

23.7 

22.6 

22.0 

21.5 

.   21.0 

21.6 

24.6 

28.8 

33.6 

38.2 

42.4 

4n 

15 

24.8 

24.4 

24.3 

24.1 

23.8 

24.4 

26.8 

30.4 

33.5 

35.6 

37.7 

3y 

16 

24.4 

23  6 

23.1 

22.8 

22.1 

22.3 

25.9 

29.4 

32.9 

35.6 

38.2 

4'' 

17 

24.8 

23.8 

23.0 

22.4 

21.8 

22.0 

25.3 

29.7 

34.4 

39.3 

43.4 

4^ 

18 

27.1 

25.7 

24.2 

22.7 

22.0 

21.5 

21.6 

23.0 

24.6 

26.0 

25.3 

5T 

19 

21.6 

21.4 

20.7 

20.3 

20.1 

20.2 

20.6 

21.6 

22.6 

22.7 

24.9 

2ö 

20 

21.5 

21.3 

20.9 

20.8 

20.3 

20.0 

20.4 

21.3 

23.3 

25.8 

28.0 

.*«» 

21 

20.9 

20.8 

20.5 

20.3 

20.2 

20.2 

21.1 

23.2 

25.9 

30.3 

30.7 

2. 

22 

20.6 

20.8 

20.8 

20.6 

20.4 

20.8 

21.4 

24.3 

27.5 

33.7 

37.1 

23 

21.5 

21.3 

21.3 

20.8 

20.7 

20.7 

22.7 

28.5 

29.4 

35.4 

40.4 

4^ 

24 

1     24.1 

23.2 

22.3 

21.6 

20.9 

21.0 

24.2 

28.8 

33.8 

38.5 

42.4 

*    4y 

25 

2n.l 

25.8 

25.2 

24.4 

23.8 

23.8 

24.7 

28.3 

33.4 

33.7 

37.3 

4L 

26 

22.4 

21.8 

21.4 

20.8 

20.3 

20.1 

21.7 

26.4 

31.0 

35.1 

38.8 

41 

27 

26  6 

25.9 

25^ 

25.0 

24.8 

25.0 

25.4 

26.0 

27.8 

31.6 

38.3 

\% 

28 

25.9 

25.0 

24.8 

24.2 

23.8 

24.3 

25.5 

28.3 

33.3 

37.2 

43.  S 

4^ 

29 

26.7 

23.4 

22.7 

21.4 

20.8 

20.5 

23.2 

26.4 

29.6 

35.5 

39.6 

42 

30 

24.6 

24.1 

23.6 

23.2 

23.0 

23.0 

24.8 

25.6 

30.1 

31.3 

28.8 

2^ 

31 

.     20.4 

19.8 

19.5 

19.1 

19.0 

19.2 

19.4 

20.2 

20.2 

21.3 

22,5 

211 
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1  24.65 

23.98 

23.26 

22.67 

22.20 

22.41 

24.38 

27.44 

30.91 

34.38 

37.72 

— 1 

4l-.Il 

—      -.s 
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m 


in    der   Tiefe   0.02. 


1 

0 

1 

^1 

I 

! 

n 

0     n 

0  J  y 

Ä  H  H 

• 

• 

K  a  C 

h  m  i 

i  t  t  a 

•  g. 

' 

CpeAH. 
Mittol. 

1 

'           l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

'     48.7 
49.3 
36.5 

'     42.6 

1 

49.9 
50.2 
42.0 
43.8 

50.0 
49.9 
38.2 
42.0 

48.5 
48.5 
38.0 
43.8 

46.1 
45.6 
37.2 
40.4 

42.8 
41.9 
35.1 
38.0 

37.4 
37.3 
32.1 
35.0 

34.0 
34.4 
30.3 
33.0 

31.6 
32.2 
28.9 
31.2 

29.6 
30.5 
28.0 
29.8 

28.2 
29.7 
27.1 

28.2 

26.7 
28.2 
26.6 
27.0 

34.83 
35.03 
30.70 
33.38 

! 

'     41.1 

i     49.4 

,     51.8 

42.3 

50.6 

45.4 
50.8 
53.4 
46.6 
52.2 

46.5 
50.2 
51.6 
47.2 
52.4 

45.7 
48.4 
51.5 
45.8 
51.3 

41.2 
45.8 
48.8 
40.8 
47.8 

39.7 
37.8 
45.1 
37.2 
43.8 

35.0 
37.0 
39.3 
34.8 
39.3 

32.0 
33.9 
35.4 
30.3 
35.0 

30.3 
31.9 
33.8 
28.1 
32.8 

29.0 
30  4 
32.5 
26.6 
31.1 

27.8 
29.2 
31.3 
25.5 
29.8 

27.0 
28.0 
30.5 
24.6 
28.8 

31.48 
35.12 
37.34 
33.37 
35.63 

1     49.7 
48.2 
39.7 
43.8 
48.0 

1 

51.3 
43.4 
41.3 
44.4 
49.0 

51.3 
41.5 
41.3 
44.0 
49.0 

49.7 
29.3 
40.8 
•   42.7 
47.8 

47.6 
29.1 
36.2 
40.3 
45.6 

43.7 
28.4 
33.7 
37.1 
42.4 

38.2 
27.8 
30.0 
32.6 
37.8 

35.3 
26.1 
27.4 
30.0 
34.6 

33.1 
25.0 
25.4 
28.1 
32.8 

31.4 
23.9 
23.8 
26.7 
31.4 

30.2 
23.2 
22.8 
25.5 
27.1 

29.1 
22.7 
22.3 
24.6 
24.6 

36.66 
30.28 
28.91 
31.07 
34.00 

1     40.9 
'     43.4 
1     48.4 
27.6 
•     25.6 

41.6 
45.0 
48.8 
27.8 
27.6 

42.1 
45.6 
49.1 
29.8 
29.0 

41.7 
44.6 
45.5 
28.7 
28.4 

39.5 
42.4 
42.4 
28.2 
27.0 

36.6 
39.0 
39.0 
26.9 
26.2 

32.7 
34.5 
36.1 
25.3 
24.6 

30.2 
31.4 
33.6 
23.9 
23.0 

28.3 
29.2 
31.9 
23.2 
22.4 

27.3 
28.0 
30.7 
22.5 
22.2 

26.6 
27.0 
29.4 
22.0 
22.0 

25.0 
26.0 
28.0 
21.8 
21.6 

31.75 
32.38 
34.13 
24.95 
23.42 

1     25.7 

33.4 

1     38.5 

,     45.4 

45.6 

1 

24.5 
35.4 
40.3 
46.5 
48.0 

24.6 
35.7 
37.4 
45.0 
48.5 

27.1 
34.2 
35.0 
44.8 
44.5 

26.6 
34.2 
36.1 
42.6 
39.6 

25.6 
31.5 
32.4 
39.2 
35.4 

24.0 
27.2 
29.3 
34.8 
32.4 

23.0 
24.6 
27.5 
31.5 
30.5 

22.3 
23.3 
26.3 
29.4 
29.6 

21.6 
22.0 
24.9 
27.8 
28.4 

21.4 
21.0 
23.5 
26  4 
27.3 

1 

1 

21.1 
20.6 
22.3 
25.3 
26.5 

23.38 
26.12 
28.30 
31.87 
32.60 

'     42.9 
i    44.9 
1    46.1 
■    48.8 
1    45.2 

39.7 
46.4 
47.2 
49.0 
46.0 

39.3 
46.7 
48.1 

48.8 
43.0 

41.3 
45.2 
46.7 
46.1 
43.4 

38.6 
43.2 
44.1 
44.6 
41.4 

35.1 
40.0 
40.5 
38.3 
38.0 

30.9 
35.6 
36.0 
35.0 
33.5 

28.2 
32.8 
32.9 
33.1 
30.8 

26.6 
31.2 
31.4 
31.5 
28.8 

25.0 
29.7 
29.7 
30.1 
27.6 

24.0 
28.8 
28.0 
29.1 
26.2 

23.21 

27.1 

27.0 

28.0 

25.2 

30.94 
32.24 
33.44 
34.37 
31.74 

' 

1 

29.2 
24.9 

27.5 
24.9 

25.9 

24.9 

24.7 
24.6 

24.9 
25.0 

23.5 
23.6 

22.7 
22.2 

21.6 
21.2 

21.1 
20.8 

20  9 
20.4 

20.7 
20.0 

20.6 
19.6 

24.73 
21.51 

n]     41.88 

11 

42.90 

42.54 

41.24 

39.13 

36.05 

32.59 

30.05 

28.47 

27.21 

26.10 

25.15 

31.15 
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TeMnepaTypa  hohbu 

m 
Ha   T  Ä  Y  öEBi     0.05. 


4bcjio„ 


J,o    no.iy;iHii. 


Vormittag. 


,  Uatnm 

i 

1 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

'-     11 

1-: 

1;          ""r 
1       ■ 

1 

;  2^.0 

27.2 

26.2 

25.3 

24.5 

24.0 

25.2 

27.4 

30.3 

.33.4 

36.5 

^• 

2 

2H.2 

27.1 

26.2 

25.4 

24.6 

24.1 

25.2 

27.5 

30.4 

33.3 

36.3      3^ 

3       ! 

29.5 

28.8 

28.0 

27.1 

26.3 

25.8 

25.8 

26.8 

27.7 

28.3 

30.6       31 

4     , 

1 

27.3 

26.8 

26.3 

25.6 

25.2 

25.2 

25.8 

26.7 

29.0 

32.6 

35.9  .    3; 

1 

5      • 

2H.2 

27.2 

26.3 

25.5 

25.2 

25.0 

25.4 

26.0 

26.8 

27.6 

28.0      i5 

6 

28.1 

27.4 

26.7 

26.2 

25.7 

25.2 

26.2 

28.0 

30.5 

33.4 

36.1       S? 

7 

29.8 

29.0 

28.2 

27.6 

27.2 

26.9 

27.8 

29.5 

31.7 

34.4 

37.2  ,    4»: 

8 

31.6 

30.9 

28.8 

27.4 

26.5 

25.7 

26.0 

28.0 

30.8 

34.0 

37.4 

^ 

9     ' 

26.3 

25.7 

24.9 

24.2 

24.0 

23.6 

24.8 

27,0 

30.5 

33  8 

37.1 

4C 

10 

30.3 

29.5 

28.7 

27.8 

27.4 

27.0 

27.8 

29.7 

32.2 

34.5 

37.7 

4( 

11 

31.0 

30.3 

29.9 

29.4 

28.6 

27.9 

27.8 

27.9 

28.0 

28.4 

30.6 :  ^ 

12 

23.8 

23.4 

22.9 

22.5 

22.2 

21.9 

22.2 

23.2 

25.3 

27.3 

30.1  1    3: 

13 

24.4 

23.6 

23.2 

22.7 

22.4 

21.9 

23.1 

25.0 

27.8 

30.5 

33.6 

S 

14 

26.4 

25.5 

24.9 

24.1 

23.4 

23.2 

24.0 

26.2 

29.0 

32.2 

35.5 

31 

15 

26.9 

26.3 

25.8 

25.6 

25.2 

25.1 

26.0 

27.7 

29.8 

31.8 

'    33.6 

3i 

16 

26.6 

25.8 

25.2 

24.7 

24.2 

23.8 

25.0 

26.9 

29.2 

31.5 

.33.9       .5 

17 

27.4 

26.4 

25.7 

25.1 

24.4 

23.9 

24.8 

27.1 

29.9 

32.9 

36.1  ,     3 

18 

29.4 

28.2 

27.0 

25.6 

24.5 

23.5 

23.2 

23.2 

24.1 

25.1 

25.2 

3 

10 

22.8 

22.4 

22.1 

21.7 

21.2 

21.0 

21.2 

21.6 

22.2 

22.5 

23.4 

3 

20 

22.3 

22.1 

21.8 

21.6 

21.4 

20.9 

20.9 

21.0 

22.2 

23.5 

24.7 

3 

21 

21.8 

21.6 

21.4 

21.2 

21.0 

20.9 

22.2 

21.9 

23.2 

23.9 

27.8        2 

22 

22.4 

22.2 

22.0 

21.8 

21.6 

21.6 

21.7 

22.7 

24.5 

27.8 

313  .     3 

23 

24.0 

23.2 

23.0 

22.5 

22.3 

22.2 

22.6 

24.2 

26.3 

28.9 

32.9 

3 

24 

26.7 

25.6 

24.8 

24.0 

23.2 

23.0 

23.7 

26.1 

29.1 

32.3 

35.6 

3 

25 

27.9 

27.4 

'26.9 

26.2 

25.6 

25.2 

25.2 

26.5 

28.9 

31.2 

32.2        3 

26 

25.0 

24.3 

23.8 

23.2 

22.7 

22.3 

22.5 

24.1 

27.0 

29.9 

32.8  .     3 

27 

28.7 

27.9 

27.4 

26.8 

26.4 

26.2 

26.0 

26.3 

26.9 

28.2 

31.6       3 

1 

28 

28.7 

27.7 

27.0 

26.5 

26.0 

25.7 

26.0 

27.0 

29.6 

31.4 

36.1  '    a 

29 

29.2 

27.1 

25.8 

24.4 

23.5 

22.7 

23.2 

25.0 

27.0 

30.0 

33.2  !     3 

30 

26.8 

26.2 

25.6 

25.1 

24.8 

24.4 

24.8 

24.8 

27.2 

28.5 

28.5       -J 

31 

21.4 

21.0 

20.6 

20.3 

19.8 

19.8 

19.8 

20.2 

20;3 

20.5 

21.4       ::: 

CpejiH. 
Mittel. 

26.80 

26.06 

25.39 

24.75 

24.23 

23.86 

24.38 

25.65 

27.66 

29.86 

32.35      ?l 
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m 


in   der    Tiefe    0.05. 


10 

Iltl 

1 

; 

n  0     n  0 

JI  y  A  H  H. 

N  a  C 

h  m 

i  t  t  a  g. 

CpCÄH. 

Mittel. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

12 

1 

1     41.4 

!     41.2 

!     33.0 

38.2 

42.9 
42.5 
35.0 
38.1 

43.4 
43.0 
35.3 
37.7 

43.1 
42.7 
34.8 
38.4 

42.3 

41.8 
34.7 
37.7 

40.7 
40.2 
34.1 
36.8 

38.2 
38.0 
32.7 
35.2 

35.9 
36.1 
31.4 
34.0 

33.9 
34.3 
30.3 
32.6 

32.1 
32.9 
29.4 
31.5 

30.6 
31.8 
28.6 
30.3 

29.2 
30.6 
28.0 
29.3 

33.37 
33.43 
30.21 
31.84 

1 

32.9 
40.9 
42.4 
38.1 

42.3 

1 

36.9 
42.7 
44.2 
40.4 
44.0 

38.9 
43.4 
44.6 
41.8 
44.8 

39.5 
42.8 
44.7 
41.9 
44.9 

38.2 
41.9 
44.0 
40.0 
44.1 

37.2 

40.4 
42.8 
37.8 
41.8 

35.8 
37.9 
40.5 
36.2 
40.1 

33.7 
35.9 
37.8 
33.0 
37.4 

32.1 
34.2 
36.0 
31.0 
35.3 

31.1 
32.9 
34.5 
29.4 
33.6 

30.0 
31.6 
33.6 
28.1 
32.4 

2M 
30.6 
32.5 
27.1 
31.3 

30.64 
33.64 
35.29 
32.92 
33.91 

1 

! 

41.9 
38.8 
35.4 
38.2 
41.2 

43.3 
38.7 
36.9 
39.4 

42.8 

44.2 
37.5 
37.6 
39.8 
43.5 

43.9 
35.4 
37.6 
39.5 
43.5 

43.4 
30.5 
35.8 
38.5 
42  8 

41.9 
29.5 
34.2 
36.8 
41.4 

39.5 
28.7 
32.0 
34.4 
38.9 

37.5 
27.8 
30.1 
32.4 
36.8 

35.8 
26.7 
284 
30.8 
34.9 

34  2 
25.8 
26.8 
29.5 
33.6 

33.0 
25.1 
25.9 
28.3 
30.6 

31.9 
24.4 
24.8 
27.4 
28.1 

35.13 
30.18 
28.46 
30.40 
32.96 

1 

1 

i 

37.0 
37.8 
41.5 
26.6 
24.5 

38.1 
39.1 
42.8 
26.7 
25.6 

38.8 
40.0 
43.6 
27.6 
26.6 

39.0 
40.4 
43.2 
28.2 
27.4 

38.4 
39.9 
41.5 
27.8 
26.2 

37.2 
38.4 
39.0 
27.2 
25.9 

35.2 
36.1 
37.2 
26.4 
25.2 

33.1 
33.8 
35.3 
25.4 

24.1 

31.3 
32.0 
33.8 
24.7 
23.6 

30.0 
30.4 
32.6 
24.0 
23.1 

29.0 
29.4 
31.5 
23.3 
22.8 

27.6 
28.4 
30.2 
22.9 
22.6 

31.42 
31.60 
33.12 
25.65 
23.50 

1 

1 

1 

26.0 
29.6 
33.6 
38.6 
40.6 

24.8 
31.9 
36.1 
40.2 
41.7 

24.4 
32.5 
34.7 
40.8 
42.9 

25.5 
32.0 
33.7 
40.8 
42.2 

26.0 
32.1 
33.2 
40.1 
39.7 

25.5 
31.6 
32.4 
38.6 
36.9 

24.6 
29.3 
30.5 
36.2 
34.4 

24.1 
27.3 
29.0 
33.8 
32.6 

23.4 
25.8 
27.9 
31.9 
31.3 

22.7 
24.6 
26.9 
30.2 
30.4 

22.4 
•23.6 
25.8 
28.9 
29.4 

22.0 
22.9 
24.7 
27.8 
28.5 

23.35 
25.81 
27.55 
30.68 
31.80 

1 

! 
1 

1 

37.4 
38.4 
38.3 
40.5 
38.6 

37.8 
40.0 
40.0 
41.9 
40.6 

36.2 
40.9 
41.3 
42.6 
40.0 

37.4 
41.0 
41.4 
41.4 
40.6 

36.8 
40.4 
40.7 
40.9 
39.6 

35.3 
38.9 
39.3 

38.8 
38.0 

32.9 
37.0 
37.2 
36.6 
35.4 

30.9 
34.8 
35.0 
35.0 
33.2 

29.0 
33.1 
33.4 
33.5 
31.4 

27.8 
31.8 
32.2 
32.0 
30.0 

26.7 
30.8 
30.9 
31.1 

28.8 

25.8 
29.6 
29.7 
30.2 
27.8 

30.52 
31.26 
32.39 
33.10 
31.30 

1 

1 
1 

28.2 
23.0 

27.8 
23.6 

26.8 
23.4 

25.8 
23.6 

25.6 
23.8 

24.8 
23.4 

24.0 
22.6 

23.4 
21.9 

22.7 
21.5 

22.2 
21.2 

21.8 
20.9 

21.6 
20.5 

25.39 
21.53 

H. 

»i; 

36.33 

37.63 

38.02 

37.95 

37.05 

35.70 

33.84 

32.02 

30.54 

29.34 

28.29 

27.32 

30.40 
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H  a 

r  Ji  y 

lli 
()    H    H    t       0.20. 

* 

4hcio 
Datum 

,J ! 

Ä   0      1 

I   0   JI   ^ 

i 

IT  Ä  H  , 

n. 

V^  0  r 

m  i  t 

tag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

VI 

1 
2 
3 
4 

31.6 
32.4 
32.8 
29.9 

31.0 
31.7 
32.2 
29.5 

30.4 
31.0 
31.8 
29.1 

29.8 
30.5 
31.2 
28.8 

29.4 
29.9 
30.7 
28.4 

28.8 
29.3 
30.1 
28.1 

28.3 
28.7 
29.6 
27.9 

27.9 
28.3 
29.2 
27.6 

27.7 
28.1 
28.8 
27.5 

27.8 
28.3 
28.7 
27.6 

28.3 
28.7 
28.6 
28.0 

25. 
25 

5 
6 

7 
8 
9 

31.1 
30.6 
32.4 
33.9 
31.3 

30.6 
30.1 
31.8 
33.4 
30.7 

30.2 
29.7 
31.4 
33.0 
30.2 

29.6 
29.3 
30.9 
32.3 
29.4 

29.2 
28.9 
30.5 
31.7 
29.0 

28.7 
28.5 
30.0 
31.0 
28.6 

28.3 
28.1 
29.6 
30.4 
28.2 

28.0 

27.8 

29.3. 

29.9 

27.7 

27.7 
27.7 
29.2 
29.5 
27.6 

27.7 
27.9 
29.3 
29.5 
27.9 

27.8 
28.4 
29.7 
29.9 
28.4 

21 

2» 

Uli 

10 
11 
12 
13 
14 

33.3 
33.8 
28.8 
28.6 
30.3 

32.8 
33.3 
28.3 

28.1 
29.8 

32.2 
32.8 
28.0 
27.6 
29.3 

31.6 
32.3 
27.5 
27.2 

28.8 

31.2 
31.8 
27.2 
26.8 
28.4 

30.7 
31.4 
26.7 
26.4 
27.9 

30.2 
31.0 
26.4 
26.1 
27.5 

29.9 
30.6 
26.2 
25.7 
27.1 

29.7 
30.2 
26.0 
25.6 
26.9 

29.8 
30.0 
26.0 
25.8 
27.1 

30.2 
29.S 
26.5 
26.2 
27.5 

3ä 

2i 

15 
-36 
17 
18 
19 

32.4 
30.4 
30.5 
32.1 
26.2 

31.6 
29.9 
30.0 
31.5 
25.8 

30.7 
29.4 
29.5 
31.0 
25.4 

30.3 
28.9 
29.0 
30.5 
25.3 

29.8 
28.5 
28.5 
30.0 
25.2 

29.2 
28.0 
28.1 
29.4 
24.8 

28.8 
27.7 
27.7 
28.8 
24.5 

28.4 
27.3 
27.3 
28.2 
24.3 

28.2 

27.0 
27.2 
27.7 
24.1 

28.4 
27.3 
27.3 
27.4 
24.0 

28.6 
27.7 
27.8 
27.2 
24.0  1 

i 

2^ 

20 
21 
22 
23 
24 

24.6 
23.9 
25.2 
26.7 
29.8 

• 

24.4 
23.7 
24.8 
26.2 
29.2 

24.2 
23.5 
24.5 
25.8 
28.5 

24.0 
23.4 
24.2 
25.3 
28.2 

23.9 
23.2 
24.0 
25.1 
27.7 

23.7 
23.1 
23.8 
24.9 
27.2 

23.5 
23.0 
23.6 
24.6 
26.8 

23.4 

22.8 

23.5 
24.3 
26.4 

23.1 
22.8 
23.4 
24.2 
26.1 

23.1 
22.9 
23.5 
24.4 
26,3 

23,1  1 

23.2 

23.8 

24.8 

26.8 

2 
-», 

•V 

25 

26 
27 
^8 
29 

30.5 
29.4 
31.5 
31.9 
32.3 

30.0 
28.9 
31.0 
31.4 
31.6 

29.6 
28.4 
30.5 
30.7 
31.2 

29.2 
27.8 
30  0 
30.3 
30.4 

28.8 
27.4 
29.6 
29.8 
29.8 

28.4 
26.9 
29.2 
29.4 
29.3 

28.0 
26.5 
28.8 
28.9 

28.6 

27.8 
26.1 
28.5 
28.6 
28.6 

27.4 
26.0 
28.2 
28,5 
27.7 

27.6 
26.2 
28.1 
28.4 
27.6 

27.8 
26.4 

28.1 
28.S 
27.6 

2 
2 

1    "' 

30 
31 

30.8 
25.3 

30.3 
25.0 

29.8 
24.8 

29.3 
24.5 

28.8 
23.9 

28.4 
23.8 

■    28.0 
23.6 

27.8 
23.4 

27.4 
23.3 

27.4 
23.1 

27.6 
23.0 

CpeÄH 
Mittel. 

30.14 

29.63 

29.17 

28.70 

28.29 

27.86 

27.47 

27.16 

26.92 

2§.98 

27,24 

1 
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m 


in    der    Tiefe     0.20. 


n  0    II  0  Ji  y  ;^  H  H. 


Nachmittag. 


6 


8 


9 


10 


11 


12 


CpCÄH. 

Mittel. 


29.9 
30.4 
29.1 
29.6 


27.8 
30.0 
31.2 
31.2 
30.3 


31.8 
30.3 
27.4 
27.8 
29.1 


29.8 
29.0 
29.4 
27.0 
24.1 


23.8 
24.1 
25.2 
26.3 

28.5 


28.8 
28.0 
29.0 
30.1 
28.9 


27.8 
23.1 


28.35 


31.4 

32.3 

31.5 

32.6 

29.5 

30.1 

30.6 

31.2 

28.3 

29.0 

♦31.8 

♦32.7 

32.3 

33.4 

31.8 

32.5 

31.8 

33.1 

32.9 

33.8 

31.1 

32.0 

28.2 

29.0 

29.0 

30.1 

30.3 

31.4 

30.5 

31.2 

29.7 

30.5 

30.4 

31.5 

27.1 

♦27.5 

24.3 

24.5 

24.1 

24.3 

24.6 

25.2 

26.0 

26.7 

27.4 

28.6 

29.7 

30.8 

29.6 

30.5 

29.2 

30.3 

29.9 

31.0 

31.1 

32.4 

29.9 

30.9 

27.9 

27.9 

23.3 

23.4 

29.20 

30.01 

33.3 
33.5 
30.6 
31.9 


30.0 
♦33.4 
34  4 
33.3 
33.9 


34.8 
32.8 
29.8 
31.0 
32.6 


31.8 
31.3 
32.7 
♦27.9 
24.8 


24.4 
25.8 
27.4 
29.8 
31.9 


31.0 
31.2 
32.1 
33.2 
31.8 


27.8 
23.6 


30.77 


34.1 
34.5 
31.0 
32.3 


31.0 
♦34.1 
35.2 
34.1 
34.8 


35.4 
32.7 
30.5 
31.8 
33.5 


32.4 
31.8 
33.5 
♦28.1 
25.1 


24.4 
26.3 
27.8 
30.6 
32.8 


31.6 
32.1 
33.0 
33.9 
32.5 


27.6 
23.8 


31.36 


34.7 
35.2 
31.3 
32.6 


31.7 
♦34.5 
35.8 
34.4 
35.5 


36.4 

32.4 
30.9 
32.3 
34.1 


32.5 
32.4 
34.1 
*28.1 
25.3 


24.5 
26.6 
28.0 
31.4 
33.3 


32.0 
32.9 
33.7 
34.4 
33.6 


27.4 
23.9 


31.80 


35.0 
35.3 
31.4 
32.9 


32.2 
•34.7 
36.1 
34.5 
35.9 


36.3 
31.8 
31.1 
326 
34.7 


♦32.7 
32.5 
34.3 

*27.8 
25.5 


24.7 
26.8 
28.2 
31.8 
33.3 


32.3 
33.8 
34.0 
34.5 
33.6 


27.2 
24.0 


31.97 


35.1 
35.3 
31.4 
32.8 


32.5 
34.6 
36.2 
34.4 
35.8 


36.2 
31.4 
31.0 
32.5 
34.8 


♦32.7 
32.9 
34.2 
27.4 
25.4 


24.6 
26.9 
28.2 
32.1 
33.0 


32.1 
33  4 
34.0 
34.4 
33.4 


26.9 
24.0 


31.92 


35.1 
34.8 
31.2 
32.9 


32.3 
34.4 
35.9 
34.0 
35.6 


35.9 
30.9 
30.7 
32.3 
34.6 


32.4 
32.4 
33.9 
27.2 
25.4 


24.7 

26.7 
28.0 
31.8 
32.6 


31.7 
33.5 
33.8 
34.1 
33.0 


26.8 
23.8 


31.69 


34.3 
34.4 
31.0 
32.4 


31.8 
34.0 
35.4 
33.3 
35.1 


35.4 
30.4 
30.2 
31.8 
34.2 


31.8 
32.0 
33.5 
27.1 
25.2 


24.4 
26.4 
27.7 
31.4 
32.0 


31.2 
32.9 
33.4 
33.7 
32.5 


26.3 
23.7 


31.25 


33.6 
33.8 
30.6 
32.0 


31.5 
33.5 
35.0 
32.6 
34.5 


34.9 
29.9 
29.6 
31.4 
33.8 


31.4 
31.5 
33.3 
26.8 
25.0 


24.3 
26.0 
27.4 
30.9 
31.6 


30.6 
32.5 
32.9 
33.2 
32.0 


26.0 
23.5 


30.83 


33.0 
33.4 
30.3 
31.6 


31.0 
33.0 
34.7 
32.0 
33.9 


34.4 
29.4 
29.2 
30.8 
33.2 


30.9 
31.0 
32.8 
26  3 
24.8 


24.1 
25.6 
27.0 
30.4 
31.0 


30.0 
32.0 
32.4 
32.6 
31.4 


25.6 
23.3 


30.36 


31.32 
31.71 
30.42 
30.16 


29.82 
3i.l2 
32.50 
32.21 
31.60 


32.95 
31.33 
28.42 
28.93 
30.63 


30.65 
29.89 
30.62 
28.30 
24.88 


24.03 
24.59 
25.68 
27.68 
29.62 


29.78 
29.52 
30.88 
31.40 
30.69 


27.86 
23.75 


29.45 
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Hhcjio 
Datum 


1 
2 
3 
4 


5 

6 
7 
8 
9 


10 
11 
12 
14 
14 


15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 


25 
26 
27 

28 
29 


30 
31 


GpejiH 
MittelJ 


Ik)J[l  1890. 

TeMnepaxypa  hoheh 


m 


Ha    rjyöHHi     0.40. 


Ji^  0    nowiyAHÄ. 


28.1 
29.2 
29.3 
28.5 


28.6 
28.2 
29.1 
30.1 
29.8 


30.1 
30.6 

29.3 
28.4 
28.5 


29.5 
29.5 
29.5 
30.1 
27.7 


25,7 
24.8 
25.3 
26.2 
27.7 


28.8 
28.3 
28.5 
29.1 
29.5 


29.1 
27.1 


28.52 


28.1 
29.0 
29.3 
28.3 


28.6 
28.2 
29.2 
30.1 
29.6 


30.1 
30.5 
28.9 
28.3 
28.5 


29.5 
29.4 
29.6 
30.1 
27.3 


25.6 
24.7 
25.4 
26  2 
27.7 


28.4 
28.1 
28.5 
29.1 
29.5 


29.1 
26.7 


28.44 


28.0 
28.7 
29.2 
28.1 


28.4 
28.1 
29.0 
29.9 
29.3 


29.9 
30.3 
28.5 
28.0 
28.3 


29.2 
29.1 
29.2 
29.8 
27.0 


25.4 
24.6 
25.2 
26.0 
27.5 


28.2 
27,8 
28.5 
28.9 
29.3 


28.8 
26.4 


28.21 


10 


Ho    nojyAHH. 


27.7 
28.3 
28.7 
27.7 


28.0 
27.9 
28.7 
29.5 
28.8 


29.5 
29.9 
28.0 
27.6 
27.9 


28.9 
28.7 
28.9 
29.3 
26.6 


25.1 
24.4 
25.0 
25.8 
27,2 


27.9 
27.4 
28.2 
28.6 
28.8 


28.4 
25.9 


27.85 


1 


27.4 
28.0 
28.4 
27.5 


27.7 
27.6 
28.5 
29.1 
28.4 


29.3 
29.6 
27.6 
27.3 
27.6 


28.5 
28.4 
28.6 
28.8 
26.2 


24.9 

24.3 

24.8 
25.6 
26.9 


27.6 
27.0 
27.9 
28.3 
28.4 


28.1 
25.6 


27.55 


27.5 
281 
28.2 
27.6 


27.5 
27.7 
28.6 
29.1 
28.5 


29.3 
29.6 
27.5 
27.4 

27.8 


28.5 
28.4 
28.7 
28.4 
26.0 


24.9 
24.3 
25.0 
25.8 
27.0 


27.6 
27.0 
27.9 
28.4 
28.2 


27.9 
25.3 


27.54 


24.9 
24.7 
25.4 
26.3 

27.6 


28.0 
28,3 
28.2 
28.8 
28.6 


27.7 
25.1 


27.87 


10 


28.0 

28.6 

28,5 

29.1 

28.3 

28.4 

28.0 

28.5 

27.6 

28.0 

28.4 

28.8 

29.1 

29.7 

29.4 

29.7 

29.0 

29.7 

29.8 

30.2 

29.5 

29.5 

27.8 

28.2 

27.8 

28.3 

28.6 

29.1 

28.8 

29.3 

28.7 

29.2 

29.2 

29.8 

28.1 

27.9 

25.8 

25.S 

27, 


24,8 
25.0 
25.9 
27.1 
28.2 


28.2 
28.1 
28.8 
29.2 
29.0 


27.4 
25.0 


28.21 


29.71 
27. 


■i      . 


5«: 


•H 
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m 


in    der    Tiefe    0.84 


m  m         m 

1.65     3.26     3.99. 


Vormittag. 


7. 


10 


Nachmittag. 


1 


10 


CpeAH. 
Mittel 


1      no  noijAHB. 
1    Nachmittags. 


23.7 

24.0 
24.3 
24.7 


24,7 
24.7 
24.8 
24.8 
25.3 


25.5 
25.7 
25.9 
25.8 
25.5 


25.5 
25.6 
25.7 
25.8 
25.9 


25.5 
24.9 
24.4 
24.2 
24.2 


24.4 
24.7 
24.9 
25.1 
25.3 


25.5 
25.5 


25.05 


23.7 
24.0 
24.3 
24.7 


24.7 
24.8 
24.8 
24.9 
25.3 


25.5 
25.7 

26.9 

25.7 
25.5 


25.5 
25.6 
25.7 
25.8 
25.7 


25.5 
24.8 
24.4 
24.1 
24.2 


24.5 
24.7 
24.9 
25.1 
25.3 


25.5 
25.5 


25.04 


23.7 
24.0 
24.4 
24.7 


24.7 
24.8 
24.8 
25.1 
25.4 


25.5 
25.7 
25.9 
25.7 
25.5 


25.5 
25.6 
25.7 
25.8 
25.7 


25.4 
24.8 
24.4 
24.1 
24.2 


24.5 
24.8 
24.9 
25.1 
25.3 


25.5 
25.6 


25.06 


23.8 
24.1 
24.4 
24.6 


24.7 
24.8 
24.8 
25.1 
25.7 


25.5 
25.8 
25.9 
25.6 
25.5 


25.5 
25.6 
25.7 
25.9 
25.8 


25.3 
24.7 
24.3 
24.2 
24.2 


24.5 
24.8 
24.9 
25.2 
25.4 


25.6 
25.5 


25.08 


23.8 
24.2 
24.5 
24.6 


24.7 
24.8 
24.9 
25.2 
25.4 


25.6 
25.9 
25.9 
25.6 
25.5 


25.5 
25.6 
25.8 
25.9 
25.8 


25.3 
24.7 
24.3 
24.2 
24.3 


24.6 
24.8 
25.0 
25.2 
25.4 


25.6 
25.5 


25.10 


23.9 
24.2 
24.6 
24.6 


24.8 
24.7 
24.9 
25.2 
25.4 


25.6 
25.9 
25.9 
25.6 
25.5 


25.5 
25.7 
25.8 
25.9 
25.7 


25.3 
24.6 
24.3 
24.2 
24.3 


24.6 
24.8 
25.0 
25.2 
25.4 


25.6 
25.4 


25.10 


. 


23.9 
24.3 
24.6 
24.6 


24.7 
24.8 
24.9 
25.2 
25.4 


25.6 
25.9 
25.9 
25.6 
25.6 


25.6 

25.8 

25.8 

26.9 

25.6 


25.1 
24.5 
24.3 
24.2 
24.4 


24.7 
24.8 
25.0 
25.3 
25.5 


25.6 
25.3 


25.11 


23.9 
24.3 
24.6 
24.7 


24.7 
24.8 
24.9 
25.3 
25.5 


25.6 
25.9 
25.8 
25.6 
25.5 


25.6 
25.7 
25.8 
25.9 
25.6 


25.0 
24.4 
24.2 
24.2 
24.3 


24.7 
24.9 
25.1 
25.3 
25.5 


25.5 
25.3 


25.10 


23.80 
24.14 
24.46 
24.65 


24.71 
24.78 
24.85 
25.10 
25.42 


25.55 
25.81 
25.89 
25.65 
25.51 


25.52 
25.65 
25.75 
25.86 
25.72 


25.30 
24.68 
24.32 
24.18 
24.26 


24.56 
24.79 
24.96 
25.19 
25.39 


25.55 
25.45 


25.08 


19.4 
19,5 
19.6 
19.7 


20.0 
20.1 
20.1 
20.2 
20.3 


20.5 
20.6 
20.7 
20.9 
20.9 


21.0 
21.0 
21.1 
21.2 
21.3 


21.4 
21.4 
21.4 
21.3 
21.3 


21.2 
21.2 
21.2 
21.3 
21.3 


21.4 
21.6 


20.77 


14.7 

14.8 
14.8 
14.8 


14.9 
15.0 
15.0 
15.1 
15.2 


15.2 
15.3 
15.3 
15.4 
15.5 


15.5 
15.5 
15.6 
15.6 
15.7 


15.7 
15.8 
15.8 
15.9 
15.9 


16.0 
16.0 
16.1 
16.1 
16.2 


16.2 
16.2 


15.51 


18.8 

13.8 
13.8 
13.9 


13.9 
13.9 
14.0 
14.0 
14.0 


14.1 
14.1 
14.1 
14.2 
14.2 


14.3 
14.3 
14.3 
14.4 
14.4 


14.5 
14.5 
14.5 
14.5 
14.6 


14.6 
14.6 
14.6 
14.7 
14.7 


14.7 
14.8 


14.28 


8 
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TepMOMexpi»  cn>  HepHUMt  mapHKOM-B 

1.5  Herpa  E^xb  noBepxHOCTbio  seMJiH. 


1 

^UCJIO. 

Datum , 

Ji^  0     n  0  JI  ] 

^   Ä  H 

fl. 

Vor 

mittag. 

1 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

;  1 

1 
1 

16.3 

15.1 

14.7 

14.1 

U.0 

17.7 

19.0 

21.0 

23.4 

26.7 

26.S 

2 

9 

17.6 

17.6 

16.4 

15.9 

15.3 

21.2 

25.9 

28.2 

29.7 

30.3 

30.5 

a 

3 

1 

19.6 

18.7 

18.2 

17.0 

17.0 

21.3 

24.1 

26.2 

27.5 

29.5 

3Ö.4 

3 

1 

4  : 

20.5 

18.9 

17.9 

16.5 

16.0 

21.0 

25.4 

27.3 

30.3 

32.6 

31.5 

3 

5     1 

18.1 

16.2 

16.3 

15.1 

14.7 

20.9 

24.6 

30.5 

30.1 

29.6 

31.2 

i  a 

6     i 

21.0 

19.6 

19.1 

19.0 

18.0 

19.6 

23.7 

25.8 

29.7 

28.2 

32,S 

3 

7     1 

21.8 

20.3 

18.2 

17.7 

16.3 

21.0 

25.8 

29.2 

30.2 

31.9 

30.2 

% 

8 

18.9 

17.2 

16.6 

16.0 

14.7 

19.7 

26.6 

27.5 

31.0 

31.2 

32.1 

3 

1 

9 

19.4 

19.4 

19.1 

17.8 

16.9 

21.0 

27.9 

30.6 

27.7 

,32.9 

32.8 

^ 

.> 

10 

19.9 

19.3 

18.4 

18.4 

18.1 

19.1 

27.3 

30.3 

31.3 

32.3 

32.5 

3 

11     , 

20.3 

20.6 

19.1 

18.5 

17.6 

23.7 

28.5 

30.6 

35.8 

35.4 

35.0 

3 

12     i 

19.4 

19.2 

18.5 

18.2 

18.3 

21.3 

23.7 

28.4 

29.2 

34.2 

35.5 

3 

13     , 

18.5 

19.2 

17.5 

17.5 

17.1 

20.7 

28.3 

29.1 

32.7 

32.5 

33.2 

.  i 

1 
14     i 

23.2 

22.6 

2L.9 

21.3 

20.1 

24.7 

28.0 

30.6 

31.3 

31.9 

35.3 

1 
s 

15 

22.0 

21.6 

20. 8 

20.7 

20.1 

21.9 

.    25.5 

28.1 

28.9 

32.7 

33.9 

3l 

16 

22.8 

21.6 

20.3 

19.7 

194 

21.4 

27.1 

28.8 

30.5 

32.8 

34.2 

3J 

17 

23.1 

22.2 

213 

20.0 

18.8 

21.0 

26.7 

25.7 

31.4 

33.9 

37.5 

3 

18 

18.3 

17.0 

16.6 

16.2 

15.9 

20.5 

28.3 

29.3 

31.2 

34.5 

36.8 

31 

19 

22.2 

19.9 

19.6 

18.2 

16.8 

20.0 

26.6 

28.9 

32.7 

32.1 

33.1 

.1 

20 

23.5 

21.9 

21.9 

19.9 

19.5 

19.1 

23.3 

26.4 

28.3 

28.1 

27.2 

^ 

21 

21.5 

21.0 

2i).4 

20.2 

20.1 

20.0 

20.2 

20.4 

20.7 

21.1 

21.7 

1    •••' 

1 

22 

20.3 

20.3 

21.4 

20.8 

20.4 

20.3 

21.0 

22.1 

26.0 

27,7 

30.7 

'  3: 

23     , 

21.9 

1 

22.4 

22.1 

21.9 

20.7 

22.1 

26.5 

25.7 

29.1 

31.9 

33.2 

j] 

j 

24     ' 

21.7 

21.5 

19.7 

19.9 

20.6 

23.7 

22.8 

23.9 

29.5 

27.3 

31.9 

ü 

23 

19.9 

2).l 

19.1 

18.2 

17.5 

17.9 

19.0 

21.7 

29.2 

32.0 

31.3 

3: 

26 

17.1 

16  7 

17.8 

18.5 

18.5 

18.7 

23.6 

25.3 

23.4 

25.6 

25.4 

27 

19.5 

19.2 

19,2 

17.8 

17.9 

19.1 

26.3 

28.4 

28.6 

30.1 

31.5 

28 

17.5 

16.1 

16.2 

15.5 

15.0 

16.3 

24.7 

30.9 

31.3 

32.4 

34.2 

3* 

29 

20.2 

20.3 

19.7 

22.2 

21.2 

19.3 

26.6 

29.9 

31.1 

32.4 

32,0 

30 

17.6 

16.1 

16.0 

15.1 

14.5 

14,8 

22.9 

27.2 

29.5 

32.0 

31.4 

3iJ 

31 

18.5 

17.0 

16.9 

16.5 

15.9 

15.8 

19.6 

22.8 

27.2 

32.4 

31.3 

x\ 

1' 

'.Mittel. 

'  20.07 

1 
1 

19.33 

18.74 

18.20 

17.64 

20.15 

21.82 

27.12 

29.31 

30.91 

31.S4 

1 

p.: 
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August  1890. 

Thermometer  mit  geschwärzter  Kugel 

1.5  Meter  über  dem  Erdboden. 


1 


n 


IIo      UOJiy^HH. 


K  a  c  li  ui  1  t  t  a  g. 


8 


10 


11    .    12 


Cpe;iH. 
Mittel 


■1 
li 


) 

l 

'AH.' 

tolJi 


23.6 
32,0 
33.3 


33.4 
32.4 
34.4 
34.4 
34.4 


30.9 
35.6 
35.5 
35.5 
36.4 


37.8 
36.3 
34.7 
34.4 
37.8 


35.9 
27.7 
23.7 
32.5 
34.8 


30.7 
33.9 
33.0 
35.7 
35.4 


35.7 
34.0 
34.2 


33.55 


24.8 
32.5 
35.4 


34.8 
35.5 
36.1 
35.7 
37.8 


33.7 
35.7 
36.0 
35.9 
39.5 


30.7 
38.4 
38.7 
32.9 
38.1 


36.0 
29.1 
25.9 
32.4 
35.5 


32.9 
29.9 
34.2 
34.4 
35.7 


34.8 
36.5 
34.6 


34.33 


29.6 
32.2 
86.0 


36.3 
37.3 
36.9 
35.0 
35.4 


34.3 
36.3 
37.9 
36.3 
36.1 


35.0 
38.2 
36.5 
38.8 
39.2 


37.0 
28.9 
25.0 
33.9 
35.0 


31.6 
25.2 
34.3 
33.5 
36.8 


35.4 
35.9 
32.2 


28.3 

24.2 

29.1 

29.6 

35.1 

33.6 

36.4 

35.2 

34.9 

35.6 

36.7 

30.4 

36.4 

36.1 

34.9 

31.5 

33.5 

31.2 

36.5 

35.8 

36.5 

37,0 

36.4 

35.9 

37.0 

37.0 

29.7 

28.5 

37.9 

34.2 

37.1 

33.5 

36.8 

34.2 

37.9 

33.4 

37.4 

36.7 

29.0 

27.9 

24.7 

24.4 

33.5 

33.9 

33.8 

31.1 

31.5 

30.6 

16.9 

18.7 

29.5 

32.0 

34.6 

34.2 

35.7 

35.0 

35.9 

35.0 

36.1 

30.9 

34.2 

32.2 

13.67 

32,24 

23.1 
29.1 
31.7 


33.2 
36.7 
27.7 
34.4 
29.8 


28.3 
30.9 
34.6 
33.9 
33.5 


28.6 
30.4 
34.0 
29.0 
34.8 


33.8 
27.7 
22.9 
29.0 
28.4 


27.7 
20.7 
25.8 
29.1 
30.8 


28.9 
28.5 
27.6 


29.83 


21.6 
23.9 
26.3 


27.1 
28.4 
26.3 
27.9 
27.9 


25.7 
27.3 
27.7 
27.8 
27.1 


26.4 
28.0 
25.0 
25.3 
27.1 


29.9 
26.3 
21.9 
24.5 
25.0 


24.1 
19.7 
22.5 
26.4 
28.3 


24.3 
26.0 
24.6 


25.82 


19.1 
22.1 
24.5 


23.9 
25.1 
24.9 
24.3 
26.3 


24.8 
25.4 
27.9 
25.4 
25.3 


25.5 
25.9 
25.5 
23.1 
26.5 


27.0 
25.5 
21.6 
22.7 
23.9 


23.3 
19.5 
20.2 
22.7 
25.8 


22.1 
24.3 
23.5 


24.12 


17.9 
21.1 
23.9 


21.3 
24.2 
23.5 
22.9 
22.9 


24.3 
24.3 
27.5 
22.0 
23.3 


24.8 
25.1 
25.1 
24.2 
26.9 


25.7 
24.1 
21.5 
21.1 
23.1 


22.5 
18.9 
19.6 
20.8 
25.9 


20.7 
21.3 
20.3 


22.93 


17.3 
20.9 
22.9 


20.1 
24.6 
23.1 
20.7 
22.3 


22.9 
23  7 
25.3 
22.0 
23.3 


23.7 
24.2 
24.6 
21.7 
25.0- 


21.8 
23.6 
21.5 
21.1 
23.1 


21.3 
18.9 
19.7 
19.3 
22.9 


I 


20.1 
20.1 
19.1 


17.8 
20.4 
22.0 


18.0 
23.6 
22.9 
19.0 
22.2 


22.0 
22.5 
22.5 
21.7 
23.9 


23.1 
23.6 
24.6 
20.9 
23.7 


21.3 
23.3 
20.8 
21.2 
22.1 


20.9 
J8.1 
19.9 
18.9 
21.7 


19.3 
19.0 
19.1 


17.9 
20.3 
21.1 


17.8 
22.4 
22.7 
18.9. 
20.2 


20.3 
21.6 
20.8 
19.9 
24.1 


22.5 
23.2 
23.8 
19.1 
23.1 


24.4 
18.2 
20.3 
23.2 
21.8 


20.3 
17.9 
19.5 
18.3 
21.5 


18.7 
17.7 
18.2 


21.96  '  21.29     20.64 


20.68 
24.75 
26.12 


26.11 
26.67 
26.42 
26.75 
26.27 


26.18 
27.35 
28.70 
27.18 
27.82 


27.62 
28.15 
28.22 
27.35 

28.12 


27.96 
24.99 
21.86 
25.47 
27.05 


25.38 
22.33 
23.67 
25.75 
26.68 


26.61 
25.09 
24.32 


26.05 


8^ 
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TeMnepaTypa    noHBu 

m 
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4hcio 
Datum 

Äo 

n  0  JE 

JÄH 

Ä. 

Vor 

m  1  t 

tag. 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  : 

i: 

1 

17.8 

16.8 

16.3 

15.8 

15.6 

17.0 

19.6 

22.2 

25.8 

31.3 

34.5 

2€. 

2 

19.3 

19.1 

17.2 

16.6 

16.3 

16.5 

21.2 

26.2 

«0.5 

33,0 

35.0 

s:. 

3 

18.0 

17.7 

17.2 

16.6 

16.3 

16.6 

20.6 

24.8 

29.3 

34.1 

38.6 

1 

41 

4 

20.7 

19.8 

19.0 

18.3 

17.6 

17.8 

21.8 

27.2 

32.9 

38.5 

44.1 

4i 

5 

21.1 

20.2 

19.4 

18.5 

17.8 

17.9 

22.1 

27.6 

34.2 

40.4 

46.0 

4& 

6 

24.8 

23.8 

23.2 

22.6 

21.8 

22.2 

25.6 

28.8 

33.9 

42.3 

47.5 

5L 

7 

25.5 

24.1 

22.7 

21.5 

20.5 

21.1 

25.1 

31.4 

37.8 

44.4 

49.4 

bl 

8 

22.6 

21.6 

20.9 

20.0 

20.4 

19.7 

24.6 

31.2 

38.4 

44.» 

50.2 

51 

9 

23.5 

23.2 

22.4 

21.8 

21.1 

21.4 

25.8 

33.0 

37.8 

45.4 

46.5 

44. 

10 

23.6 

22.8 

22.2 

21.9 

22.0 

22.2 

27.6 

33.7 

40.5 

46.6 

51.6 

:-. 

11 

24.6 

23.6 

23.2 

22.0 

21.2 

21.6 

27.0 

33.8 

40.8 

47.6 

51.9 

j» 

12 

23.5 

22.8 

21.5 

20.5 

20.6 

21.8 

27.8 

30.3 

36.8 

45.9 

52.8 

:     'M 

13 

22.4 

21.8 

20.4 

20.3 

19.8 

20.5 

25.5 

330 

40.8 

47.4 

52.8 

m      « 

14 

25.0 

25.2 

24.1 

24.3 

23.0 

23.3 

28.2 

• 

34.2 

40.7 

44.5 

50.5 

55j 

15 

23.5 

23.0 

22.5 

21.8 

21.4 

21.8 

25.6 

31.7 

34.6 

44.8 

50.0 

■    54, 

16 

25.0 

23.8 

22.8 

22.1 

21.5 

21.8 

27.2 

33.1 

40.0 

46.1 

51.4 

'    - 

17 

25.5 

24.4 

23.6 

22.4 

21.8 

22.1 

27.4 

33.0 

38.6 

46.4 

53.2 

•SS 

18 

21.5 

20.7 

20.0 

19.5 

18.7 

18.5 

24.5 

32.1 

39.8 

46.9 

51.7 

55. 

19 

24.1 

22.8 

21.9 

21.0 

20.1 

20.0 

25.2 

32.7 

40.5 

47.0 

53.0 

1 
5fe 

20 

23.7 

23.0 

22.4 

21.5 

20.7 

21.2 

26.2 

29.5 

37.1 

42.3 

40.0 

41. 

21 

22.0 

22.2 

22.3 

22.3 

22.2 

22.1 

22.6 

23.2 

23.8 

24.3 

25.8 

i^ 

22 

22.8 

22.4 

22.2 

21.9 

21.6 

21.6 

23.2 

26.1 

34.3 

37.1 

43.4 

5-:^ 

23 

24.0 

24.2 

23.9 

• 

23.3 

22.0 

"21.8 

24.9 

29.3 

33.6 

45.2 

48.2 

24 

24.0 

23.8 

22.S 

22.4 

22.2 

23.0 

25.6 

28.0 

35.6 

36.6 

44.iJ 

4« 

25 

21.8 

2J.G 

21.8 

20.3 

20.2 

20.9 

21.6 

23.7 

34.2 

43.6 

49.0 

26 

19.4 

19.2 

19.6 

19.6 

19.6 

20.0 

23.2 

25.0 

25.5 

28.5 

27.9 

,    ?lt 

27 

20.9 

20.6 

20.5 

19.5 

19.3 

19.3 

22.5 

25.8 

31.2 

37.2 

42.1 

4t 

28 

20.6 

19.8 

19.2 

18.4 

17.9 

17.8 

21.3 

27.8 

34.4 

41.3 

46.2 

M', 

29 

23.8 

23.6 

23.0 

22.9 

21.6 

20.8 

24.6 

30.6 

37.0 

42.1 

47.1 

1 
'    51. 

30 

21.4 

20.4 

19.5 

18.S 

18.1 

18.0 

21.9 

28.7 

36.4 

42.4 

48.3 

'ii 

31 

22.0 

20.8 

21.0 

20.5 

19.2 

18.8 

22.7 

26.6 

33.0 

39.8 

43.1 

'    13Ü 

CpejiH. 
Mittel. 

22.53 

21.90 

21.25 

20.61 

20.07 

20.29 

24.28 

29.17 

35.15 

41.22 

45.71 

'4?; 

August  1890. 

Temperatup  des  Erdbodens 
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ni 


in    d 

er     1 

'iefe 

1    O.Ol 

• 

n 

0    n  0 

•  J[  y  Ä  H  H. 

N  a  c 

h  m  i 

t  t  a 

g- 

1 
CpeAH., 

Mittel. 

' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9     ! 

10 

11 

12 

26.9 
39.8 
45.3 

30.0 
41.1 
47.0 

33.6 
38.4 
46.5 

30.8 
33.8 
44.2 

27.2 
33.1 
40.2 

24.0 
29.4 
34.8 

21.9 
24.5 
29.2 

20.3 
22.2 
26.4 

19.3 
20.8 
24.6 

18.8 
19.7 
23.4 

19.2 
19.0 
22.4 

19.4 
18.4 
21.5 

!  22.95 
26.20 
29.08 

50.5 
51.3 
54.1 
55.7 
56.0 

50.4 
52.4 
54.8 
56.8 
58.6 

50.1 

51.8' 

53.0 

56.0 

56.5 

47.1 
48.0 
49.6 
51.8 
51.4 

43.3 
45.4 
39.6 
46.2 
42.6 

36.8 
39.4 
35.0 
39.2 
36.8 

31.8 
33.8 
316 
33.0 
33.2 

28.8 
30.7 
29.0 
29.7 
30.8 

26.5 
29.0 
27.5 
27.6 
28.8 

24.7 
27.6 
27.5 
26.0 
27.0 

23.2 
26.8 
26.5 
24.8 
25.4 

22.0 
25.5 
25.8 
23.6 
24.4 

••  31.71 
33.20 
34.28 
35.30 
34.98 

47.1 
57.0 
58.4 
57.4 
57.8 

54.4 
57.4 
58.4 
57.4 
58.0 

52.8 
55.7 
56.6 
54.8 
55.8 

49.6 
52.0 
52.3 
51.9 
51.8 

42.0 
46.9 
47.0 
45.6 
46.3 

36.1 
38.7 
39.6 
39.2 
39.4 

32.2 
33.3 
33.4 
32.4 
33.1 

29.5 
30.8 
30.4 
29.3 
30.0 

28.7 
29.3 
28,8 
27.2 
28.2 

27.4 
28.3 
27.4 
25.7 
26.8 

25.8 
26.8 
26.4 
24.5 
25.6 

24.3 
25.5 
24.5 
23.5 
25.3 

34.00 
36.33 
36.54 
35.39 
35.81 

59.0 
58.2 
55.7 
48.6 
58.2 

50.8 
69.4 
54.4 
44.7 
58.4 

53.1 
57.3 
55.1 
54.  J) 
56.6 

38.4 
52.1 
51.3 
51.4 
51.6 

35.5 
43.0 
44.1 
42.1 
40.6 

34.4 
38.0 
39.8 
35.9 
37.6 

29.8 
32.7 
32.5 
30.7 
31.2 

27.8 
30.0 
29.3 
27.5 
29.0 

26.5 
28.3 
28.2 
26.1 
28.3 

25.6 
27.0 
27.1 
25.2 
27.0 

24.7 
26.0 
27.3 
24.5 
25.9 

24.2 
256 
26.7 
22.6 
25.0 

34.51 

35.55 

i  35.84 

i  34.48 

34.95 

57.6 
37.0 
32.8 
50.9 
54.8 

57.8 
38.0 
36.2 
53.1 
54.4 

55.7 
36.4 
33.3 
50.3 
51.6 

50.7 
34.9 
30.1 

47.8 
46.8 

45.1 
31.6 
29.1 
42.0 
41.4 

37.4 
31.0 
27.0 
35.0 
34.6 

32.4 
28.1 
25.4 
29.5 
29.6 

29.5 
26.7 
24.6 
26.6 
28.6 

27  6 
25.1 
24.1 
24.9 
28.0 

25.9 
24.2 
23.6 
24.2 
27.0 

24.6 
24.1 
23.3 
24.0 
26.1 

23.8 
23.4 
23.0 
25.2 
24.5 

35.52 
29.57 
25.57 
32.60 
34.21 

1 

\     48.0 
56.8 
34.8 

,     47.8 
52.2 

49.8 
48.9 
37.5 
48.6 
52.7 

48.0 
36.4 
36.0 
47.2 
50.7 

43.4 
24.5 
33.8 
44.0 
46.8 

39.2 
24.0 
32.4 
39.4 
41.4 

32.5 
24  5 
27.6 
33.2 
34.6 

28.4 
23.6 
24.2 
29.2 
30.8 

27.3 
22  6 
22.4 
27.0 
28.5 

26.1 
22.0 
21.2 
25.1 
27.2 

24.2 
21.6 
21.5 
23.7 
25.9 

23.3 
21.0 
21.4 
22.5 
24.8 

22.6 
20.2 
21.2 
21.5 
25.0 

1 

31.99 
29.06 
25.48 
30.60 
32.31 

53.3 

'    50.3 

47.9 

52.6 
53.1 
49.3 

49.8 
52.1 
44.8 

46.1 
49.3 
44.1 

41.1 
40.3 
38.7 

33.7 
33.3 
31.5 

29.2 
29.4 
27.5 

26.4 
27.2 
25.6 

24.9 
26.3 
24.0 

24.3 

24.8 
22.8 

24.1 
23.8 
21.5 

23.4 

22  0 
20.6 

33.23 
32.41 
30.40 

e':  50.36 

50.85 

49.38 

45.21 

39.88 

34.52 

29.92 

1 

27.56 

26.14 

25.03 

24.17 

23.36 

32.39 
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m 
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9acio 
Datnm 

Ao 

n  0  JE 

< 

MHÄ. 

V 

0  r  m  i  t  t 

a  g. 

1 

1 

,1 

' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

18.9 

17.9 

17.4 

16.9 

IM 

17.3 

19.3 

21.5 

24.5 

28.9 

1 

32.4 

ITJ 

2 

19.9 

19.8 

18.4 

17.8 

17.4 

17.3 

20.6 

24.7 

28.6 

30.9 

33.1 

3% 

3 

19.3 

1^.8 

18.3 

17.8 

17.4 

17.5 

20.1 

23.7 

27.7 

31.7 

35.5 

4 

22.1 

21.3 

20.5 

19.7 

19.2 

18.9 

21.5 

25.9 

30.8 

35.7 

39.6 

421 

5 

22.9 

22.0 

21.1 

20.4 

19.6 

19.4 

21.9 

25.3 

31.3 

36.0 

40.1 

Ul 

6 

26.5 

25.5 

24.9 

24.1 

23.3 

23.3 

25.1 

27.8 

30.5 

36.9 

40.8 

441 

7 

26.8 

26.1 

24.8 

23.6 

22.8 

22.6 

24.8 

29.1 

33.7 

38.1 

41.9 

411 

8 

25.5 

2U 

23.4 

22.6 

21.8 

21.7 

24.3 

28.7 

33.7 

38.3 

42.1 

45i 

9 

26.3 

1 
25.5 

24.8 

24.1 

23.4 

23.2 

25.4 

29.8 

34.7 

38.3 

39.8 

4LJ 

10 

26.1 

25.5 

24.7 

24.1 

23.9 

23.7 

26.3 

30.6 

35.0 

39.6 

43.2 

4&I 

11 

27.5 

26.5 

25.7 

24.8 

23.9 

23.7 

26.1 

30.4 

35.3 

40.1 

43.9 

474 

12 

26.7 

25.8 

24.7 

23.9 

23,3 

23.5 

26.8 

29.1 

34.4 

39.3 

1     44.1 

4T.1 

13 

25.6 

24.7 

23.5 

23.1 

22.6 

22.7 

25.0 

29.7 

35.1 

40.1 

44.4 

4ri 

14 

27.4 

27.3 

26.4 

26.3 

25.6 

25.2 

27.6 

31.4 

35.9 

39.8 

42.9 

47.1 

15 

25.9 

25.4 

24.9 

24.1 

23.7 

23.7 

25.3 

29.3 

32.0 

38.5 

42.8 

45.1 

16 

27.5 

26.5 

25.7 

24.7 

24.1 

23.9 

26.5 

30.6 

35.3 

40.1 

44.4 

'    47J 

17 

27.8 

26.9 

26.1 

24.9 

24.3 

24.0 

26.7 

31.4 

35.2 

40.0 

43.7 

4^1 

18 

24.6 

23.6 

22.8 

22.3 

21.4 

20.3 

24.1 

28.6 

34.7 

40.1 

•44.8 

50.1 

t                     1 

19 

26.3 

25.3 

24.3 

23.4 

22.5 

22.1 

24.8 

30.0 

35.9 

41.4 

46.1 

1 

4d.S 

20 

25.9 

25.1 

24.5 

23.7 

23.1 

22.9 

25.7 

28.0 

33.1 

37.8 

37.5 

39.« 

21 

23.9 

23.7 

23.7 

23.5 

23.4 

23.3 

23.3 

24.0 

24.3 

24.7 

2S.6 

*i:.3 

22 

23.7 

23.4 

23.2 

22.8 

22.7 

22.6 

23.4 

25.4 

30.8 

33.9 

38.1 

443 

23 

25.4 

25.3 

25.0 

24.5 

23.6 

23.0 

24.5 

28.5 

31.5 

40.5 

43.3 

4SÖ 

1 

24 

25.6 

25.3 

24.4 

23.9 

23.6 

23.9 

25.8 

27.7 

32.4 

35.9 

41.5 

41« 

25 

23.5 

23.  L 

23.1 

21.9 

21.5 

22.1 

22.6 

23.9 

31.9 

38.9 

43.7 

46.4 

26 

20.1 

19.9 

20.1 

20.1 

20.1 

20.3 

22.7 

24.5 

25.5 

28.2 

28.0 

29.y 

27 

21.6 

Ä1.3 

21.1 

20.3 

19.8 

19.7 

22.1 

25.5 

30.1 

35.1 

39.3 

415 

28 

21.9 

21.1 

20.5 

19.8 

19.5 

19.2 

21.8 

26.9 

32.1 

37.3 

41.5 

4-^: 

29 

*26.0 

♦25.8 

*25.1 

♦24.9 

♦23.8 

♦22.8 

♦24.9 

♦28.6 

♦33.0 

♦36.5 

40.0 

(■.1, 

30 

24.5 

23.4 

22.5 

21.7 

20.9 

20.4 

21.8 

25.7 

30.9 

35.4 

39.6 

43.3 

31 

24.4 

23.7 

23.2 

22.8 

22.0 

21.3 

23.0 

25.1 

29.2 

33.3 

36.2 

.HS.J 

Cdqah. 

Mittel. 

24.52 

23.87 

23.19 

22.53 

21.96 

21.79 

23.99 

27.46 

31.91 

36.49 

40.00 

43.U 

1 
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Kachmittag« 


26.3 
37.1 
41.7 


44.9 
45.0 
46.4 
47.4 
47.5 


42.2 
48.6 
49.9 
49.7 
50.1 


50.8 
49.9 
50.1 
45.3 
52.  i 


51.8 
36.3 
31.3 
47.1 
50.1 


44.8 
51.7 
33.7 
44.1 
47.5 


45.4 
44.6 
40.1 


44.96 


29.0 
38.6 
43.3 


45.5 
45.9 
47.4 
48.9 
48.9 


46.3 
49.9 
50.9 
50.3 
51.1 


50.1 
51.8 
47.9 
42.6 
63.2 


52.6 
36.7 
34.0 
48  9 
50.7 


46.7 
48.4 
35.9 
44.9 
48.5 


46.2 
45.5 
42.8 


45.92 


32.1 
36.8 
43.3 


45.9 
46.1 
47.2 

49.3 
48.9 


46.8 
49.8 
50.7 
49.8 
50.5 


49.0 
51.8 
49.8 
48.1 
52.3 


52.0 
35.9 
32.5 
46.9 
49.3 


45.9 
39.3 
34.8 
44.3 
47.7 


45.3 
46.2 
41.1 


45.43 


6 


29.7 
33.7 

42.1 


44.1 
44.5 
45.8 
47.5 
47.3 


45.9 
48.1 
48.8 
48.1 
48.5 


40.8 
49.4 
48.1 
47.3 
49.6 


48.9 
34.6 
30.3 
46.0 
45.9 


43.0 
25.8 
33.2 
42.5 
45.5 


43.5 
45.1 
40.7 


43.04 


27.7 
32.7 
39.4 


41.8 
42.8 
41.2 
44.5 
42.4 


41.4 
45.3 
45.7 
44.5 
45.1 


37.3 
44.1 
44.5 
42.3 
42.0 


45.0 
32.6 
29.4 
41.9 
41.8 


39.8 
25.1 
32.1 
39.1 
41.6 


40.5 
41.3 
38.2 


39.78 


25.2 
30.0 
35.6 


37.7 
39.8 
37.3 
40.7 
38.7 


38.1 
40.7 
41.3 
40.5 
40.9 


36.1 
39.9 
40.9 
37.9 
39.4 


39.7 
31.7 
28.0 
36.7 
36.6 


34.5 
25.3 
28.4 
34.7 
36.9 


36.4 
36.1 
33.8 


36.11 


8 


23.2 
26.2 
31.1 


33.8 
35.7 
34.4 
36.3 
35.7 


34.7 
36.3 
36.6 
35.7 
36.4 


32.8 
35.8 
35.7 
33.8 
34.2 


34.9 
29.8 
26.6 
31.8 
32.1 


30.8 
24.5 
25.2 
30.9 
33.4 


32.6 
32.6 
30.6 


32.39 


21.5 
23.9 
28.3 


30.8 
32.8 
31.7 
33.1 
33.5 


32.2 
33.9 
33.7 
32.8 
33.3 


31.0 
33.0 
32.5 
30.8 
31.7 


20.5 
22.4 
26.3 


28.7 
30.9 
29.9 
30.9 
31.5 


31.0 
32.1 
31.9 
30.8 
31.3 


29.5 
31.2 
31.0 
29.3 
30.6 


10 


32.1 

30.4 

28.4 

27.2 

25.8 

25.2 

28.9 

27.1 

30.5 

29.6 

29.1 

27.8 

23.5 

22.7 

23.3 

22.0 

28.5 

26.7 

31.4 

30.1 

30.3 

28.4 

30.3 

29.0 

28.4 

27.0 

30.03 

28.48 

19.8 
21.4 
24.9 


26.8 
29.3 
29.4 
29.3 
29.9 


29.8 
30.9 
30.5 
29.1 
29.9 


28.4 
29.9 
29.8 
28.8 
29.5 


28.6 
25.7 
24.7 
26.0 
2S.6 


26.2 
22.4 
22.1 
25.1 
•28.3 


27.2 
27.8 
25.7 


27.28 


11 


12 


CpexH. 
Mittel. 


19.8 

19.9 

20.5 

19.8 

24.0 

23.0 

23.3 

23.9 

28.5 

27.3 

28.1 

27.7 

27.8 

25.5 

28.5 

27.3 

28.5 
29.7 
29.4 
27.8 
28.5 


27.6 
28.7 
29.4 
27.0 
28.3 


27.2 
25.5 
24.4 
25.3 
27.7 


25.0 
21.7 
22.0 
23.8 
•27.0 


26.6 
26.6 
24.5 


26.28 


27.1 
28.1 
27.8 
26.7 
27.9 


26.7 
28.1 
28.7 
2'>.7 
27.2 


2P..2 
25.3 
24.1 
26.4 
26.3 


24.1 
21.0 
21.7 
22.8 
♦27.2 


25.8 
25.3 
23.5 


25.42 


23.07 
26.12 
28.75 


31.13 
32.15 
33.31 
34.19 
33.83 


33.36 
35.11 
35.52 
34.80 
34.91 


34.30 
34.83 
35.20 
34.09 
34.50 


35.04 
29.85 
26.13 
32.05 
33.85 


32.18 
28.88 
25.58 
30.24 
32.16 


32.61  n 

31.68 

29.98 


31.92 
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4hcjio. 
Oatum 


1 
2 
3 


4 
5 
6 
7 
8 


9 

10 
11 
12 
13 


14 
15 
16 
17 
18 


19 
20 
21 
22 
23 


24 
25 
26 
27 
28 


29 
30 
31 

CpeA". 
Mittel.! 


^0    n  0  .1  y  Ä  H  Ä. 


V  0  r  m  i  t  t  a  a. 


1 


G 


20.0 
20.7 
21.9 


25.0 
25.8 
28.4 
28.5 
27.9 


28.6 
28.4 
29.6 
29.5 
28.6 


29.7 
28.5 
29.9 
30.2 

28.0 


29.6 
29.2 
26.4 
25.2 
27.6 


28.1 
26.9 
22.2 
22.9 
24.8 


27.6 
26.6 
26.6 


26.88 


19.4 
20.5 
21.2 


24.0 
24.8 
27.5 
27.9 
26.9 


27.7 
27.6 
28.8 
28.5 
27.6 


29.2 
27.8 
29.0 
29.5 
27.0 


28.7 
28.6 
25.9 
24.7 
27.1 


27.8 
26.3 
21.6 
22.7 
24.0 


26.9 
25.6 
25.9 


26.15 


18.8 
19.9 
20.7 


23.3 
24.0 
26.8 
27.0 
26.1 


27.0 
26.8 
27.9 
27.6 
26.4 


28.6 
27.3 
28.2 
28.8 
26.2 


27.8 
27.8 
25.6 
24.6 
•J6.9 


27.2 
25.8 
21.4 
22.4 
23.1 


26.3 
24.8 
25.3 


25.50 


18.3 
19.3 
20.0 


22.4 
23.1 
26.0 
25.7 
25.2 


26.3 
29.0 
27.2 
26.5 
26.1 


28.1 
26.6 
27.6 
27.9 
25.4 


26.9 
27.2 
25.4 
24.4 
26.4 


26.7 
25.4 
21.4 
22,0 
22.4 


25.8 
24.0 
24.6 


24.95 


17.9 
18.8 
19.6 


21.8 
22.3 
25.4 
25.4 
24.6 


25.6 
25.8 
26.4 
26,0 
25.4 


27.6 
26.1 
26.8 
27.2 
24.9 


26.2 
26.5 
25.0 
24.1 
25.8 


26.3 
24.6 
21.2 
21.6 
21.8 


25.2 
23.2 
24.1 


24.30 


17.8 

18.4 
19.2 


21.2 
21.7 
24.9 
24.5 
23.9 


25.1 
25.4 
25.9 
25.8 
24.9 


27.1 
25.8 
26.2 
26.5 
24.5 


25.5 
25.9 
24.9 
23.8 
25.4 


25.8 
24.4 
21.1 
21.2 
21.1 


24.5 
22.5 
23.4 


23.82 


18.7 
19.4 
19.9 


21.7 
22.2 
25.3 
24.9 
24.3 


25.4 
25.8 
26.0 
26.4 
25.1 


27.3 
25.8 
26.5 
26.8 
24.6 


25.6' 
26.0 
24.8 
23.8 
25.1 


26.0 
24.2 
21.5 
21.6 
21.4 


24.5 
22.6 
23.5 


24.09 


8 


lO 


11 


19.9 
21.8 
21.9 


24.0 
24.4 
26.6 
26.8 
26.3 


27.3 
27.7 
27.9 
27.7 
27.2 


28.8 
27.2 
28.2 
26.6 
266 


27.3 
26.8 
24.8 
24.3 
26.6 


26.6 
24.3 
22.8 
23.2 
23.4 


26.0 
24.4 
24.4 


25.61 


21.4 
24.4 
24.5 


26.9 
27.1 
27.9 
29.6 
29.2 


£0  2 
303 
30.5 
30.2 
30.0 


31.3 

29.1 
30.5 
30.8 
29.2 


29.8 
28.7 
24.8 
25.5 
27.6 


27.5 
26.0 
23.7 
256 
26.4 


28.8 
27.2 
26.3 


27.77 


23.9 
26.6 
27.7 


30.2 
30.4 
31.3 
32.6 
32.3 


32.4 
33.2 
33.7 
32.8 
33.0 


33.9 
31.8 
332 
33.1 
32.4 


32.8 
30.9 
24.9 
27.6 
30.9 


30.5 
29.1 
25.4 
28.8 
30.0 


31.5 
30.7 
28.9 


30.53 


26.8 
29.0 
30.S 


33.5 
33.7 
34.6 
35.6 
35.2 


34.6 
35.fi 

36.6 
36.2 
36.0 


35.8 
34.9 
36.1 
35.1 
35.4 


35.9 
32.4 
25.2 
29.3 
33.7 


32.?^ 
32.y 
26.3 
32.1 
33.5 


34.7 
33.8 
31.4 


33.22     Zl.i 
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n  1 

0    n  0 

Ji  y  Ä  H  H. 

N  a  c 

h  m  i  t  t  a 

R- 

1' 
Vi    ; 

MiUelJ 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8      ! 

9     ' 

1 

10 

11 

20.9 
23.5 
26.8 

24.8 
33.9 
36.4 

26.0 
35.5 
38.4 

28.2 
35.6 
39.0 

27.2 
33.9 
38  9 

26.6 
32.6 

38.1 

25.4 
31.5 
36.2 

24.3 
29.3 
33.6 

1 
23.0 
27.2 
31.2 

22.0 
25,7 
29.4 

31.2 
24.4 
27.9 

1 

20.7 
22.6 
25.8 

22.48 
26.08 
28.46 

38.8 
39.0 
40.1 
40.6 
40.2 

40.1 
40.5 
41.6 
42.3 
41.9 

40.9 
41.2 
42.1 
43.2 
42.6 

40.7 
41.0 
42.0 
43.0 
42.3 

39.6 
40.3 
40.6 
41.8 
40.5 

37.8 
38.8 
37.9 
40.0 
38.6 

35.5 
36.7 
35.8 
37.6 
36.6 

33.0 
34.4 
33.7 
35.2 
34.9 

31,2 
32.8 
32.1 
33.3 
33.3 

29.5 
31.4 
31.2 
31.7 
32.0 

28,1 
30.4 
30.0 
30.2 
30.7 

26.8 
29.2 
29.4 
29.0 
29.6 

30.52 
31.32 
32.46 
33.12 
32.63 

40.5 
1      41.4 
1       40.8 
,       40.9 

i 

38.9 
41.9 
42.9 
42.0 
42.1 

40.2 

42.7 

43.6 

42.4 

42.7 

40.5 
42.5 
43.2 
42.1 
42.4 

39.0 
41.7 
42.2 
41.1 
41.4 

37.6 
40.0 
40.5 
39.6 
39.8 

35.7 
37.9 
38.2 
37.3 
37.6 

34.0 
35.6 
36.0 
35.2 
35.6 

32.5 
34.1 
34.3 
33.5 
33.9 

81.6 
32.8 
32.8 
32.0 
32.5 

30.5 

31,7 

31.9 

30.7^ 

31.3 

29.4 
30.6 
30.6 
29.6 
30.4 

32.21 
33.60 
34,05 
33.44 
33.32 

1 

41.4 
40.4 
40.9 
39.0 
40.8 

* 

42.9 
42.4 
40.8 
38.5 
42.4 

42.4 
43.3 
41.9 
39.7 
43.2 

40.2 
43.1 

42.0 
40.7 
42.8 

37.9 
41.4 
41.1 
39.9 
40.9 

36.6 
39.4 
39.7 
38.1 
39.2 

34.9 
37.3 
37.6 
36.0 
36.9 

33.5 
35.5 
35.3 
34.2 
35.0 

32.2 
33.9 
33.9 
32.5 
33.6 

31.0 
32.6 
32.(5 
31.1 
32.4 

30.1 
31.4 
31.9 
30.0 
31.4 

29.2 
30.4 
31.0 
29.1 
30.4 

33.27 
33.32 
83.73 
32.99 
32.98 

1 

1 

40.5 

33.4 

1       27.0 

1       36.1 

1       38.9 

42.1 
33.4 
28.8 
37.6 
40.4 

42.8 
33.3 
29.3 
38.4 
40.9 

42.6 

32.8 
29.0 
38.6 
40.5 

41.5 
32.3 
28.6 
37.9 
39.3 

39.7 
31.6 
28.2 
36.3 
37.5 

37.5 
31.0 
27.6 
34.0 
35.0 

35.6 
30.0 
27.0 
32.0 
33.2 

33.8 
29.2 
26.4 
30.5 
32.0 

32.2 
28.2 
26.2 
29.2 
31.1 

31.0 
27.6 
25.8 
28.3 
30.2 

30.0 
27.2 
25.4 
27.« 
29.4 

33.50 
29.73 
26.37 
29.89 
32.00 

1 

35.9 

37.8 

28.8 

1      37.6 

.      39.0 

37.6 
39.9 
30.7 
39.2 
40.6 

38.5 
37.2 
32.0 
39.9 
41.2 

38.4 
31.8 
31.4 
39.5 
41.0 

37.4 
27.8 
31.3 
38.3 
39.6 

35.8 
26.9 
29.8 
30.0 
37.4 

33.5 
26  0 
27.8 
33.2 
34.9 

31.8 
25.4 
26.1 
31.2 
33.0 

30.9 
24.8 
24.8 
29.5 
31.4 

29.6 
24.1 
24.1 
28.1 
30.2 

28.6 
23.4 
23.6 
26.9 
29.0 

27.6 
22.9 
28.2 
25.8 
28.4 

31.12 
28.05 
25.38 
29.36 
30.59 

;     39.7 
39.1 
34.6 

41.) 
39.8 
36.9 

41.3 
41.0 
37.0 

40.8 
40.9 
37.2 

39.5 
39.8 
36.5 

37.2 
36.9 
34.5 

34.5 
34.5 
32.4 

32.5 
32.6 
30.fi 

30.9 
31.1 
29,3 

29.3 
29.9 
28.2 

2«.4 

28.7 
27.0 

27.6 
27.7 
26.0 

3t. 75 
31.01 
29.50 

"i'l  ''■'' 

39.01 

39.60 

39.13 

37.95 

36.27 

34.22 

32.37 

30.93 

29.71 

28.71 

27.84 

30.91 

124 


ÄBrycTb  1890. 
TeMnepaTypa  hohsh 


m 


1 

iE    TJj6EBi    0.10. 

^ClO. 

Datum« 

Ä 

0     n 

0  Ä  j  X  E  a. 

V  0 

r  m  i 

t  t  a  1 

?• 

1 

2 

8 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

^] 

1 

21.9 

21.5 

21.1 

20.8 

20.3 

20.0 

20.0 

20.4 

21.0 

22.1 

23.6 

K 

2 

22.3 

22.1 

21.8 

21.4 

21.2 

20.8 

20.7 

21.0 

22.1 

23.6 

25.1 

% 

3 

23.7 

23.2 

22.7 

22.1 

21.7 

21.3 

21.2 

21.5 

22.4 

24.0 

25.8 

1 

4»  ■' 

4 

26.6 

25.9 

25.2 

24.5 

23.9 

23.4 

23.1 

23.4 

24.5 

26.2 

28.1  i 

^ 

5 

27.9 

27.0 

26.2 

25.5 

24.9 

24.3 

23.9 

24.1 

25.0 

26.8 

28.7 

^ 

6 

29.9 

29.2 

28.6 

27.9 

27.3 

26.8 

2ß.5 

26.7 

27.2 

28.3 

30.1 

32 

7 

30.1 

29.5 

29.3 

28.3 

27.7 

26.9 

26.4 

26.7 

27.7 

29.1 

90.9 

3: 

8 

30.3 

29.6 

28.8 

27.9 

27.4 

26.7 

26.2 

26.5 

27.5 

29.1 

30.9 

32 

9 

30.7 

30.0 

29.3 

28.7 

28.1 

27.5 

27.2 

27.4 

28.3 

29.7 

31.2 

3^ 

10 

30.4 

29.7 

29.1 

28.5 

28.0 

27.5 

27.2 

27.6 

28.5 

30.0 

31.7 

^ 

11 

31.6 

30.9 

30.1 

29.5 

28.9 

28.3 

27.9 

28.1 

29.0 

30.4 

32.2 

M 

12 

31.7 

31.1 

30.1 

29.5 

28.9 

28.4 

27.9 

28.1 

28.9 

30.1 

31.9 

33 

13 

31.2 

[ 

30.4 

29.3 

28.9 

28.2 

27.7 

27.3 

27.5 

28.5 

30.0 

31.7 

33 

14 

31.7 

31.1 

30.6 

30.0 

29.5 

29.2 

28.9 

29.1 

29.7 

30.9 

32,4 

:    ^ 

15 

30.7 

30.1 

29.6 

29.0 

28.5 

28.1 

27.7 

27.8 

28.5 

29.7 

31.2 

3^ 

If? 

31.7 

31.1 

30.5 

29.8 

29.2 

28.8 

28.3 

28.5 

29.3 

30.5 

32.2 

33 

17 

32.1 

31.6 

31.0 

29.9 

29.5 

29.1 

28.7 

28.7 

29.5 

30.6 

31.9 

.  s: 

18 

30.6 

29.7 

% 

29.0 

28.5 

27.7 

26.4 

26.9 

27.0 

27.8 

29.2 

•30.8 

!  3: 

19     i 

i    31.3 

30.Ä 

29.9 

29.3 

28.7 

28.0 

27.6 

27.7 

28.7 

29.7 

31.5 

s 

20 

31.1 

30.5 

29.9 

29.3 

28.7 

28.3 

27.9 

27.9 

28.2 

29.2 

30.3 

3! 

21 

28.3 

27.7 

27.5 

27.1 

26.7 

26.6 

26.3 

26.2 

26.1 

26.1 

26.1 

2i 

22 

26.3 

26.0 

25.9 

25.7 

25.4 

25.2 

25.0 

25.0 

25.3 

26.1 

27.1 

•    2 

23 

28.9 

28.4 

28.1 

27,7 

27.2 

27.0 

26.6 

26.7 

27.1 

28.1 

29.7 

;  a 

• 

24 

30.2 

29.5 

28.9 

28.5 

27.9 

27.7 

27.3 

27.3 

27.5 

28.3 

29.5 

3 

25 

28.9 

28.3 

27.7 

27.3 

26.8 

26.5 

26.2 

25.9 

26.3 

27.2 

2a9 

3 

26 

24.9 

24.3 

238 

23.6 

23.4 

23.2 

23.1 

23.4 

23.9 

24.6 

25.4 

1    3 

27 

24.5 

241 

23.9 

23.7 

23.4 

23.1 

22  9 

23.1 

23.9 

25.3 

27.2 

i   2 

28 

27.1 

26.2 

25.5 

24.9 

24.3 

23.6 

23.4 

23.6 

24.5 

26.2 

28.3 

3 

29     i 

29.1 

28.5 

27.9 

27.4 

27.0 

26.5 

26.1 

26.1 

26.9 

28.3 

30.4 

31 

30     . 

28.9 

28.1 

27.4 

26.7 

25.9 

25.4 

24.9 

25.1 

25.9 

27.4 

29.2 

3 

31 

29.0 

28.3 

27.7 

27.0 

26.5 

26.0 

25.6 

25.5 

26.0 

27.0 

28.5 

21 

i 

CpejH. 
Mittel. 

28.83 

28.20 

27.63 

27.06 

26.54 

26.07 

25.77 

25.92 

26.64 

27.86 

29.44 

1 

31 
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Temperatur  des  Erdbodens 


m 


in    der   Tiefe    0.10. 


n  0     n  0 

J[  y  Ä  H  H. 

N  a  c 

b  in 

1  t  t  a  g. 

CpejiH. 
Mittel. 

23.15 
25.40 
27.30 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

22.6 
24.4 
27.4 

24.9 
28.2 
29.9 

25.0 
29.7 
31.7 

25.9 
30.8 
33.2 

26.4 
31.1 
34.1 

26.5 
30.7 
34.4 

26.1 
30.2 
34.1 

25.5 
29.2 
33.1 

24.7 
28.1 
31.7 

24.1 
27.0 
30.4 

23.4 
26.1 
29.3 

22.8 
25.3 
28.3 

32.4 
32.8 
34.1 
34.7 
34.6 

34.1 
34.6 
35.8 
36.5 
36.3 

35.1 
35.8 
37.0 
37.8 
37.5 

36.1 
36.7 
37.7 
38.6 
38.2 

36.2 
36.8 
37.8 
38.7 
38.3 

35.8 
36.7 
37.0 
38.3 
37.5 

35.8 
35.9 
35.9 
37.3 
36.6 

33.7 
34.5 
34.7 
35.9 
35.5 

32.2 
32.6 
33.5 
34.7 
34.5 

31.0 
32.5 
32.4 
33.6 
33.4 

29.9 
31.5 
31.6 
32.4 
32.5 

26.9 
30.7 
30.9 
31.3 
31.6 

29.43 
30.26 
31.62 
32.30 
32.09 

33.4 
35.2 
33.8 
35.5 
35.5 

34.5 
36.7 
37.4 
37.0 
37.0 

35.9 
37.9 
38.5 
38.0 
38.1 

36.7 
38.6 
39.2 
38.6 
38.7 

37.1 

38.8 

89.3 

38.8 
38.8 

36.5 
38.5 
38.9 
38.3 
38.3 

35.7 
37.5 
38.0 
37.4 
37.5 

34.4 
36.3 
36.8 
36.2 
36.4 

33.7 
35.1 
35.6 
35.0 
35.3 

32.8 
34.1 
84.6 
33.9 
34.3 

32.0 
33.3 
33.7 
33.0 
33.3 

31.1 
32.4 
32.7 
32.0 
32.5 

31.85 
32.75 
33.40 
33.08 
32.92 

35.8 
34.8 
35.6 
34.9 
34.7 

37.4 
36.5 
36.7 
35.5 
36.5 

38.3 
38.0 
37.6 
36.0 
37.8 

38.3 
38.8 
38.2 
36.8 
38.4 

37.4 
38.9 
38.4 
37.3 
38.4 

36.5 
38,2 
38.1 
36.9 
37.7 

35.8 
37.2 
37.3 
36.3 
36.6 

34.7 
36.3 
36.4 
35.2 
35.5 

33.7 
34.9 
35.1 
34.1 
34.5 

32.8 
64.1 
34.2 
32.8 
33.6 

32.0 
33.1 
33.4 
32.0 
32.7 

31.3 
32.5 
32.7 
31.3 
31.9 

32.96 
32.80 
33.22 
32.72 
32.28 

35.2 
31.8 
26.6 
30.7 
33.1 

36.7 
32.0 
27.3 
32.5 
34.7 

37.8 
32.2 
28.0 
33.8 
35.8 

38.5 
32.2 
28.4 
34.5 
36.4 

.  38.7 
32.1 
28.4 
34.9 
36.5 

38.0 
31.7 
28.3 
34.6 
36.0 

37.2 
31.4 
28.1 
33.8 
35.0 

36.0 
31.0 
27.7 
32.7 
33.9 

34.7 
30.5 
27.4 
31.7 
32.9 

33.7 
29.7 
27.0 
30.8 
32.2 

32.7 
29.3 
26.8 
30.0 
31.5 

31.9 
28.7 
26.7 
29.3 
30.9 

32.81 
30.21 
27.15 
29.21 
31.08 

32.4 
32.4 
26.7 
31.5 
32.6 

33.4 
34.3 
27.9 
33.3 
34.4 

34.3 
34.9 
29.1 
34.6 
35.6 

35.1 
33.4 
29.7 
35.3 
35.3 

35.2 
31.1 
29.8 
35.4 
36.5 

34.7 
29.4 
29.6 
34.8 
35.9 

34.0 
29.5 
28.7 
33.6 
34.9 

33.0 
27.5 
27.7 
33.1 
33.5 

32.0 
27.1 
26.7 
31.1 
32.5 

31.1 
26.5 
26.0 
29.9 
31.5 

30.4 
25.9 
25.4 
28.9 
30.5 

29.5 
25.4 
24.9 
27.9 
29.8 

30.78 
28.67 
25.90 
28.50 
29.63 

34.0 
33.3 
31.2 

35.6 
34.7 
32.6 

36.7 
35.9 
33.5 

37.1 
36.8 
34.2 

37.0 
37.1 
34.3 

36.3 
36.3 
34.0 

35.3 
35.1 
33.1 

33.9 
33.8 
32.0 

32.7 
32.6 
31.0 

31.4 
31.6 
30.3 

30.5 
30.7 
29.1 

29.7 
29.9 
28.3 

31.10 
30.59 
29.61 

32.72 

34.14 

35.21 

35.75 

35.79 

35.26 

34.46 

33.32 

32.22 

31.3] 

30.47 

29.71 

30.48 
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AßrycTi)  1890. 

TeMnepaxypa  noHBBi 

m 
Ha    rjyöHHi    0.20. 


4hcio 
Datum 


Ji,  0    noJty^HÄ. 


Vormittag. 


1 


1 

2 
3 


4 
5 
6 

7 
8 


9 
10 
11 
12 
13 


14 

15 
16 
17 
18 


19 
20 
21 
22 
23 


24 
25 

26 
27 
28 


29 
30 
31 


CpCÄH. 
Mittel. 


23.1 
23.4 
25.2 


27.9 
29.6 
31.0 
31.3 

31.8 


31.9 
31.4 
32.4 
32.9 
32.3 


32.5 
31.5 
32.4 
'32.4 
31.6 


32.1 
32.2 
29.1 
26.8 
29.5 


30.8 
30.2 
27.3 
26.3 
29.2 


30.6 
30.7 
30.6 


30.00 


22.9 
23.0 
24.9 


27.4 

29.1 
30.5 
30.9 
31.3 


31.4 
30.8 
31.9 
32.2 
31.8 


32.0 
31.1 
31.8 
32.0 
31.0 


31.6 
31.6 
28.8 
26.6 
29.2 


30.4 

29.8 
26.8 
26.0 
28.6 


30.1 
30.2 
30.0 


29.54 


6 


8 


10 


22.7 
22.8 
24.5 


27.0 
28.5 
30.0 
30.4 
30.7 


30.8 
30.4 
31.5 
31.5 
31.3 


31.5 
30.6 
31.4 
31.6 
30.5 


31.1 
31.2 
28.4 
26.4 
28.8 


29.8 
29.4 
26.4 
25.7 
28.2 


29  6 
29.7 
29.4 


29.09 


22.4 
22.6 
23.9 


26.5 
27.9 
29.6 
30.0 
30.2 


30.3 
29.9 
30.9 
30.9 

30.6 


31.0 
30.2 
31.0 
31.0 
30.0 


30.7 
30.7 
28.1 
26.2 
28.4 


29.6 
28.9 
26.0 
25.4 
27.4 


29.2 
29.1 
29.0 


28.63 


22.2 
22.5 
23.6 


26.0 
27.4 
28.8 
29.4 
29.5 


29.8 
29.4 
30.3 
30.4 
30.2 


30.6 
29.8 
30.5 
30.8 
29.4 


30.2 
30.3 
27.8 
26.1 
28.1 


29.2 
28.5 
25.7 
25.2 
27.0 


28.8 
28.6 
28.6 


28.22 


21.9 
22.4 
23.3 


25.6 
26.9 
28.7 
29.0 
29.1 


29.3 
29.0 
29.9 
30.2 
29.6 


30.2 
29.4 
30.0 
30.4 


21.7 

21.5 

22.1 

21.8 

23.0 

22.7 

25.2 

24.9 

26.4 

26.0 

28.3 

27.9 

28.6 

28.1 

28.4 

28.1 

28.9 
28.6 
29.5 
29.4 
29.1 


29.9 
29.0 
29.6 
29.8 


itU.M 

«u.u 

29.8 
29.7 
27.6 
25.9 
27.9 

29.3 
29.4 
27.3 
25.8 
27.7 

28.8 
28.2 
25.5 

25.0 
26.5 

28.4 
27.8 
25.3 
24.7 
26.2 

28.4 
28.1 
28.1 

28.0 
27.5 
27.7 

27.85 

27.45 

28.4 
28.3 
29.0 
29.1 
28.6 


21.4 
21.7 
22.5 


24.6 
25.7 
27.7 
27.9 
27.8 


2St3 
28.2 
28.8 
28.9 
28.4 


29.4 

29.3 

28.6 

28.4 

29.2 

29.0 

29.5 

29.3 

28.1 

27.9 

.28.9 

28.6 

29.0 

28.8 

27.1 

26.9 

25.6 

25.5 

27.3 

27.1 

28.2 

27.9 

27.4 

27.2 

25.0 

24.9 

24.4 

24.3 

25.6 

25.5 

27.6 

27.2 

27.1 

26.8 

27.3 

27.0 

27.09 

26.89 

21.6 
22.0 
22.7 


24.8 
25.8 
27.7 
27.8 
27.8 


28.2 
28.2 
28.8 
28.9 
28.5 


29.3 

28.4 
29.0 
29.3 
27.9 


28.4 
28.6 
26.8 
25.5 
27.0 


27.9 
27.0 
24.9 
24.5 
25.5 


27.4 
26.8 
27.0 


11 


21.9  2!J 
22.4  '  ••• 
23.1 


25.1 
26.2 
27.9 
28.2 
28.1 


28,6 
28.6 
29.2 
29.2 
28.7 


29.6 

28.6 
29.3 
29.5 
28.2 


28.S 
2S.7 
26,6 
25.7 
27.3 


2R.0 
27.2 
25.0 
24.9 
25.9 


27.8 
27.0 
27.1 


26.90      27.17 
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■m 


In  der   Tiefe:    0.20. 


n 

0      U  ( 

0  Ji  y 

Ä  H  J 

U. 

Na  C 

h  in  j 

i  t  t  a 

g- 

CpeAH. 
Mittel. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

23.1 

23.5 

23.8 

24.2 

24.6 

24.9 

25.0 

24.9 

24.7 

21.4 

24.0 

1 
23.6 

1 
23.19 

23.8 

24.6 

25.6 

26.4 

26.6 

26.9 

27.0 

27.0 

26.8 

26.4 

26.0 

25.6 

24.27 

24.7 

25.6 

26.7 

27.8 

28.7 

29.5 

29.9 

29.9 

29.8 

29.4 

28.9 

28.4 

25.93 

26.8 

27.9 

29.0 

30.1 

31.0 

32.0 

32.0 

32.4 

31.8 

31.3 

30.8 

30.2 

28.17 

27.8 

28.8 

30.0 

31.6 

31.9 

32.4 

32.8 

32.9 

32.8 

32.4 

32.0 

31.6 

29.30 

29.3 

30.3 

31.4 

32.4 

33.2 

33.7 

33.9 

33.8 

33.4 

32.9 

32.3 

31.9 

30.62 

29.7 

30.7 

31.8 

32.9 

33.7 

34.3 

34.5 

34.5 

34.2 

33.8 

33.2 

32.4 

31.09 

29.7 

30.7 

31.9 

32.8 

33.7 

34.3 

34.3 

34.2 

33.8 

33.4 

33.0 

32.4 

31.08 

29.9 

no.5 

31.2 

32.0 

32.7 

33  3 

33.4 

33.3 

33.1 

32.7 

32.3 

31.8 

30.89 

30.2 

31.2 

32.2 

33.2 

34.0 

34.5 

34.8 

34.7 

34.4 

33.9 

33.4 

33.0 

31.32 

30.7 

31.7 

32.8 

33.7 

34.5 

35.0 

•35.2 

35.0 

34.8 

34.4 

33.8 

33.2 

31.95 

30.6 

31.6 

32.5 

33.5 

34.3 

34.7 

31.9 

34.8 

34.4 

34.0 

33.5 

32.9 

31.88 

30.3 

31.3 

32.3 

33.3 

34.1 

34.6 

34.9 

34.8 

34.4 

3U 

33.6 

33.0 

31.63 

31.1 

31.9 

32.9 

33.7 

34.2 

34.3 

34.2 

33.9 

33.4 

33.0 

32.4 

32.1 

31.78 

30.0 

31.1 

32.1 

33.1 

34.0 

34.6 

34.8 

34.6 

34.3 

33.9 

33.4 

32.9 

31.40 

30.7 

31.6 

32.5 

33.3 

33.9 

34.4 

34.6 

34.8 

34.4 

33.9 

33.4 

33.0 

31.82 

30.6 

31.4 

32.1 

32.5 

33.^ 

33.6 

33.8 

33.8 

33.4 

33.3 

32.5 

32.0 

31.57 

29.6 

30.7 

31.8 

32.7 

33.5 

34.2 

34.3 

34.2 

33.9 

33  2 

33.1 

32.6 

31.04 

30.0 

31.0 

32.1 

32.9 

33.8 

34.2 

34.4 

34.4 

34.1 

34.0 

33.2 

32.7 

31.48 

29.5 

29.9 

30.2 

30.4 

30.5 

30.6 

30.6 

30.4 

30.3 

30.0 

29.7 

29.4 

30.03 

26.5 

26.5 

,    26.7 

27.0 

27.3 

27.4 

27.5 

27.5 

27.4 

27.2 

27.1 

26.9 

27.33 

26.6 

27.6 

28.6 

29.4 

30.3 

31.0 

31.2 

31.2 

31.1 

30.8 

30.4 

29.9 

27.92 

2S.6 

29.5 

30.5 

31.5 

32.1 

32.7 

32.9 

33.0 

32.4 

32.1 

31.7 

31.2 

29.76 

29.0, 

29.7 

30.4 

31.2 

31.8 

32.6 

32.6 

32.3 

31.9 

31.6 

31.2 

30.7 

30.10 

28.6 

29.4 

30.8 

31.3 

31.4 

30.9 

30.4 

29.8 

29.3 

28.7 

28.2 

27.8 

29.00 

25.6 

26.0 

26.5 

27.1 

27.5 

27.9 

28.0 

28.0 

27.8 

27.4 

27.0 

26.6 

26.40 

26.5 

27.7 

28.8 

30.3 

30.8 

31.4 

31.8 

31.6 

31.3 

30.8 

30.2 

29.6 

27.62 

27.7 

28.9 

30.1 

31.2 

32.1 

32.7 

33.0 

32.8 

32.6 

32.1 

31.6 

31.1 

29.09 

2?- 

30.6 

31.4 

32.3 

33.1 

34.0 

33.6 

33.4 

33.0 

32.5 

31.9 

! 

31.3  1 

30.39 

28.6 

29.6 

30.6 

31.7 

32.5 

33.0 

33.3 

33.1 

32.7 

32.2 

31.7 

31.2, 

29.98 

28.1 

28.9 

29.6 

30.3 

30.9 

31.4 

316 

31.5 

31.2 

30.8 

30.4 

29.S 

29.33 

1  28.49 

1 
1 

29.37 

30.29 

31.15 

31.80 

32.29 

32.43 

32.34 

32.03 

31.64 

31.16 

1 
30.67  1 

1 

29.59  i 
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ABrycTB  1890. 
TeMnepaxypa  noHBM 

m 
Ha    T  Äj  6fiai    0.40. 


Hhcio 
Datum 

Ä 

0    n  0 

Jl  y  Ä  H 

H. 

n 

0     n  0  . 

I  y  Ä  H  ] 

H. 

j  Cpcn 

Mltt.i 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

1 
2 
3 

24.8 
24.3 
25.2 

24.6 
24.3 
25.1 

24.4 
24.1 
25.1 

24.1 
23,8 
24.8 

23.9 

23.6 

24.6 

23.9 
23.8 
24.8 

24.0 
24.3 
25.2 

24.3 
24.9 
25.9 

24.2 

24.;i 

25.0, 

4 
5 
6 
7 

8 

26.3 
27.4 
28.2 
28.7 
29.2 

26.4 
27.5 
28.2 
28.7 
29.3 

26.3 
27.2 
28.0 
28.7 
28.9 

26.0 
26.9 
27.8 
28.4 
28.6 

25.8 
26.6 
27.5 
27.9 
28.2 

25.9 
26.6 
27.6 
28.0 
28.2 

26.5 
27.0 
28.2 
28.4 
^8.6 

27.1 
27.8 
28.6 
28.9 
29.1 

'1    26.2S 
1     27.1! 

2S.C: 

28.4( 

28.T( 

9 
10 
11 
12 
13 

29.4 

29.2 

29.7 

30.1 

30.1 

29.3 
29.1 
29.7 
301 
30.0 

29.1 
28.9 
29.4 
29.8 
29.7 

28.7 
28.6 
29.1 
29.3 
29.2 

28.4 
28.5 
28.8 
29.0 
28.9 

28.4 
28.4 

2H.8 
29.0 
28.9 

28.8 
28.9 
29.3 
29.4 
29.3 

29.1 
29.4 
29.8 
30.0 
29.8 

1    29.^1 

'    29.51 

29Ai 

14 
15 
16 
17 
18 

30.1 
29.9 
30.0 
.      30.1 
29.9 

30.0 
29.7 
29.9 
30.1 
29.7 

29.8 
29.5 
29.7 
29.8 
29.5 

29.5 
29.1 
29.3 
29.5 
29.0 

29.2 
28.8 
29.1 
29.2 
28.7 

29.3 
28.8 
29.1 
29.2 
28.7 

29.5 
29.3 
29.4 
29.5 
29.1 

29.9 
29J 
29.9 
29.7 
29.5 

29.6C 
29,33 

29.55 

29.31 

15 

28.01 
26.95 
27.71 

19 
20 
21 
22 
23 

29.9 
30.0 

28.9 
27.3 

27.8 

29.8 
29.9 
28.7 
27.1 
27.8 

.  29.6 
29.7 
28.4 
26.9 
27.7 

29.3 
29.3 
28.1 
26.7 
27.5 

28.9 
29.0 
27.8 
26.5 
27.4 

28.9 
28.9 
27.5 
26.6 
27.4 

29.3 
28.9 
27.4 
27.0 
27.8 

29.8 
28,9 
27.3 
27.5 
28.3 

24 
25 
26 
27 

28 

28.6 
28.6 
27.9 
26.8 
27.5 

28.6 
28.5 
27.6 
26.8 
27.5 

28.5 
28.3 
27.2 
26.6 
27.3 

28.2 

28.0 
26.8 
26.2 
27.0 

27.9 
27.7 
26.5 
26.0 
26.7 

27.9 
28.0 
26.4 
26.2 
26.8 

28.2 
28.1 
26.5 
26.6 
27.3 

28.5 
28.1 
26.7 
27.2 
27.9 

1 

2S.3fl 

28.1« 

26.Ä 

'    26.^ 

29 
30 
31 

28.2 
28.8 
28.7 

28.2 

28.7 
28.6 

28.0 
28.4 

28.4 

27.8 
28.0 
28.0 

27.5 
27.7 
27.7 

27.7 
27.7 
27.6 

28.1 
28.0 
27.9 

28.6 
28.5 

M.2 

2S.ei 

1    2S.5* 

■  28.:« 

1 

IcpeAH. 
jMittcl. 

28.44 

1 

28.37 

28.16 

27.83 

27.55 

27.58 

27.93 

28.35 

i 

2S.0f 

August  1890. 

Temperatur  des  Erdbodens 

m  m 

in    der    Tiefe    0.84  1.65 
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m       m 
3.26     3.99. 


1 

1 

o. 

Vorm 

Itta 

g. 

N 

a  ch  m  i  tt a 

g- 

Cpe^H. 
Mittel. 

• 

l'* 
1^ 

DO  noJiyAHH. 
Nachmittags. 

n. 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

25.2 

25.1 

25.0 

25.0 

24.9 

24.8 

24.7 

24.7 

24.92 

21.6 

16.2 

14.8 

24.6 

24.5 

24.5 

24.4 

24.3 

24.2 

24.2 

24.1 

24.35 

21.6 

16.3 

14.8 

24.1 

24.1 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

23.9 

24.01 

21.6 

16.4 

14.8 

23.9 

23.9 

23.9 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

23.96 

21.6 

16.4 

14.9 

24.1 

24.1 

24.1 

24.2 

24.2 

24.2 

24.2 

24.3 

24.18 

21.5 

16.4 

14.9 

24.3 

24.4 

24.4 

24.4 

24.5 

24.5 

24.6 

24.7 

24.48 

21.4 

16.4 

14.9 

24.7 

24.7 

24.7 

24.8 

24.8 

24.9 

25.0 

24.9 

24.81 

21.4 

16.5 

14.9 

24.9 

24.9 

25.0 

25.1 

1 

25.2 

25.2 

25.2 

25.3 

25.10 

21.4 

16.5 

15.0 

i 

25.3 

25.3 

25.4 

25.4 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.42 

21.5 

16.5 

15.0 

T 
1 

25.5 

25.5 

25.6 

25.6 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

25,62 

21.6 

16.6 

15.0 

1 
1 

25.7 

25.7 

25.8 

25.8 

25.8 

25.9 

25.9 

25.8 

25.80 

21.7 

16.6 

15.1 

1 

25.9 

25.9 

26.0 

26.0 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.02 

21.8 

16.6 

15.1 

1 
1 

26.1 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.3 

26.20 

21.8 

16.6 

15.1 

1 

■ 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.4 

i26.4 

26.4 

26.4 

26.35 

21.9 

16.6 

15.1 

26.4 

26.4 

26.4 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.46 

22.0 

16.6 

15.1 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.6 

26.6 

26.5 

26.52 

22.1 

16.7 

15.2 

26,6 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

26.7 

26.6 

26.61 

22.2 

16.8 

15.2 

26.6 

26.6 

26.6 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.66 

22.3 

16.8 

15.2 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.70 

22.4 

16.8 

15.3 

( 

26.7 

26.7 

26.7 

26.8 

26.8 

26.8 

26.9 

26.8 

26.78 

22.4 

16.8 

15.3 

26.7 

26.7 

26.8 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.71 

22.5 

16.9 

15.3 

26.5 

26.5 

26.5 

26.4 

26.4 

26.3 

26.3 

26.2 

26.39 

22.5 

16.9 

15.3 

26.1 

26.1 

26.1 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.04 

22.6 

17.0 

15.3 

1 
1 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.1 

26.1 

26.0 

26.0 

26.02 

22.6 

17.0 

15.3 

i 

1 

26.0 

26.0 

26.1 

26.0 

26.1 

26.2 

26.1 

26.0 

26.06 

22.5 

17.0 

15.4 

26,0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

25.9 

25.99 

22.5 

17.0 

15.5 

i 
! 

25.9 

25.9 

25.8 

25.8 

25.7 

25.6 

25.6 

25.5 

25.72 

22.5 

17.0 

15.5 

1 

25.5 

25.4 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.49 

22.5 

17.0 

15.5 

1 
1 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.6 

25.6 

25.6 

25.6 

25.55 

22.5 

17.0 

15.6 

! 

25.6 

25.6 

25.6 

25.7 

25.7 

25.8 

25.8 

25.7 

25.69 

22.5 

17.1 

15.6 

1 

25.7 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.9 

25.9 

25.81 

22.4 

17.1 

15.6 

25.66 

25.66 

25.68 

25.69 

25.71 

25.71 

25.72 

25.69 

25.69 

22.05 

16.71 

15.18 
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CeHMöpB  1890. 

TepMOMBTprb  CT>  ^epHUMt  mapHKOMi> 


1.5  Morpa  nsi^'b  noBepxHOCTbio  seiuiH. 

1 

^HCIO. 

Datum. 

Ä 

0    n  { 

[)  Jl  f  A  H  fl. 

V  0 

r  m  i 

t  t  a  g. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

•j 

1 

2 

16.9 
15.9 

16.8 
14.6 

16.3 
14.2 

14.5 
13.8 

14.1 
13.1 

14.3 
13.4 

18.7 
20.3 

23.5 
25.4 

26.4 
31.5 

25.9 
29.4 

24.9 
30.9 

3 
4 
5 
6 

7 

17.0 
15.0 
15.9 
16.3 
23.9 

17.2 
14.7 
15.5 
16.9 
24.2 

15.1 
15.3 
15.1 
16.4 
24.1 

14.7 
14.5 
14.2 
15.4 
23.9 

13.6 
14.1 
14.1 
15.1 
22.5 

13.4 
14.9 
14.6 
15.1 
22.3 

22.6 
21.9 
22.2 
23.7 
23.1 

27.7 
28.5 
27.4 
29.1 
23.9 

31.7 
31.1 
31.2 
32.6 
28.2 

29.8  31.7 
32.2        32.9 
32  5        35.4 

32.9  1     35.5 
29.4  j     27.3 

1 

3i 
34 

31 

8 

9 

10 

11 

12 

18.5 
20.3 
19.0 
18.9 
19.5 

18.2 
19.9 
18.1 
18.6 
17.7 

17.8 
19.7 
17.7 
18.0 
17.3 

17.3 
16.4 
16.5 
18.3 
17.0 

16.2 
15.7 
16.2 
18.1 
15.7 

16.9 
15.1 
16.0 
17.7 
15.9 

26.8 
24.1 
22.8 
24.8 
23.7 

28.7 
30.3 
29.0 
28.4 
28.5 

33.5 
31.6 
32.3 
31.2 
31.0 

1 
34.1        35.8 

32.3  35.3 

33.0  35.6 

34.4  1     36.6 

35.1  35.8 

! 

3& 

3^ 

13 
14 
15 
16 
17 

21.5 
17.3 
20.9 
17.7 
20.2 

20.6 
15.7 
21.6 
17.7 
19.8 

19.8 
15.3 
22.0 
16.7 
19.5 

19.7 
14.8 
21.2 
16.8 
18.7 

19.6 
13.7 
21,2 
17.4 

18.7 

19.5 
13.9 
20.7 
18.1 
19.2 

22.8 
20.1 
24.1 
20.7 
22.7 

25.3 
24.1 
27.1 
26.7 
22.4 

26.3 
26.1 
29.0 
30.7 
25.9 

27.2  !     29.1 
29.5  i     30.0 
30.8   !     31.0 

30.7  1     32.2 

29.8  1     33,2 

r 

U 

31 

31 
S4 

18 
19 
20 
21 
22 

20.8 
16.9 
14.3 
11.1 
10.7 

16.7 
16.9 
13.4 
10.9 
10.7 

18.5 
16.9 
13.4 
10.7 
10.9 

17.9 
16.8 
12.6 
10.6 
10.9 

18.1 
16.5 
12.5 
10.1 
10.9 

18.2 
15.7 
12.7 
10.3 
10.9 

20.1 
17.3 
13.0 
11.5 
11.0 

21.3 
18.1 
14.3 
13.4 
11.1 

22.5 
21.4 
15.9 
14.4 
11.4 

• 

27.7   1     30.5 
21.9  1      20.5 
16.1         17.6 
15.0         15.4 
11.6  ,      11.7 
1 

23 
24 
25 
26 
27 

11.9 
12.3 
14.7 
12.5 
14.1 

11.9 
12.4 
14.6 
13.3 
13.6 

11.8 
12.3 
14.7 
11.9 
11.2 

11.9 
12.5 
14.1 
11.8 
10.7 

11.7 
12.7 
13.3 
11.6 
10.6 

11.9 
12.7 
13.2 
11.3 
10.8 

12.4 
13.5 
14.9 
16.9 
13.2 

13.3 
15.1 
22.5 
19.9 
14.7 

14.2 
16.2 
21.2 
17.3 
15.4 

14.7  1      12.4 
18.5  !      19.0 

23.0  1      23.7 

21.1  22.6 

15.2  1      14.9 

i 

28 
29 
30 

11.8 

12.7 

.    12.7 

1 

11.5 
11.9 
12.5 

12.9 
11.0 
12.2 

12.1 
11.0 
11.5 

12.6 

9.8 

10.7 

1 

10.9 
10.0 
10.9 

17.8 
14.9 
15.0 

19.9 
18.7 
19.1 

20.5 
19.8 
20.8  1 

1 

21.9 
23.1  ! 
21.7 

22.5 

24.9 
24.2 

23jl 
2äJ 

1 

1 

pGttel. 

1 

1  16.37 

1 

15.94 

15.62 

15.07 

1 

14.67 

14.68 

19.22 

22.58 

24.71 

1 

26.02 

27.11 

H 

September  1890. 

Thermometer  mit  geschwärzter  Kugel 

1.5  Meter  über  dem  Erdboden. 
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no   nojiyAHH. 


Nachmittag. 


CpCÄH. 

Mittel. 


8 


10 


11 


12 


28.0 
34.2 


32.0 
34.8 
35.5 
36.8 
35.5 


36.7 
36.8 
37.1 
36.4 
37.1 


30.3 
31.7 
33.4 
82.9 
34.5 


31.2 
20.1 
18.1 
14.3 
12.0 


29.4 
33.4 


35.3 
34.8 
37.1 
37.9 
37.5 


37.6 
37.9 
37.6 
38.1 
37.5 


30.6 
33.3 
35.6 
33.6 
37.2 


33.0 
19.3 
17.4 
12.9 
11.8 


34.4 
34.6 


34.1 
35.0 
38.7 
37.6 
38.3 


37.0 
38.6 
36.7 
37.6 
38.3 


30.3 
32.3 
29.8 
34.8 
29.3 


27.0 
18.7 
17.1 
11.4 
12.6 


32.8 
34.2 


34.8 
36.3 
35.8 
37.6 
87.7 


37.1 
38.4 
36.5 
38.3 
37.7 


29.2 
30.9 
33.4 
34.2 
19.5 


23.1 
20.5 
16.8 
11.3 
12.8 


31.1 
33.7 


32.7 
31.4 
34.1 
35.3 
36.2 


36.3 
38.2 
35.1 
35.1 
34.1 


27.0 
29.2 
31.2 
29.4 
21.9 


21.7 
17.5 
15.6 
11.3 
12.8 


27.2 

28.7 


28.3 
28.7 
26.8 
30.0 
27.1 


31.8 
30.8 
29.7 
30.2 
31.6 


23.3 
25.8 
25.2 
25.9 
20.1 


18.7 
16.6 
14.1 
10.7 
11.9 


25.1 
24.0 


25.2 
24.2 
25.0 
26.3 
25.6 


29.7 
28.0 
25.8 
25.6 
29.7 


21.6 
24.1 
23.7 
24.5 
19.6 


19.7 
15.8 
12.9 
10.6 
11.9 


22.2 
20.5 


22.8 
22.1 
22.1 
25.8 
23.0 


26.9 
25.3 
23.9 
24.7 
25.1 


21.0 
24.7 
21.8 
23.1 
19.1 


17.4 
15.5 
12.7 
10.7 
11.8 


19.2 

17.7 

19.0 

18.5 

20.3 

18.3 

20.5 

18.9 

20.2 

18.5 

22.7 

22.3 

22.2 

20.5 

24.6 

22.3 

23.5 

23.2 

23.2 

21.3 

21.8 

20.9 

23.5 

23.5 

20.2 

18.0 

22.7 

22.4 

21.4 

21.3 

22.4 

22.1 

18.0 

18.8 

16.3 

15.9 

15.4 

15.3 

12.3 

12.1 

10.6 

10.9 

12.0 

12.0 

17.8 
17.5 


17.6 
18.6 
17.7 
24.9 
19.6 


21.1 
21.6 
19.7 
21.8 
23.1 


17.4 
22.0 
20.2 
21.9 
20.9 


16.7 
14.3 
11.8 
10.9 

n.9 


16.5 
19.2 


16.9 
17.1 
18.3 
24.0 
18.7 


21.3 
20.3 
19.0 
20.4 
22.2 


17.6 
21.0 
19.7 
20.7 
21.1 


17.0 
14.6 
11.3 
10.7 
11.8 


22.46 
23.90 


24.41 
24.62 
25.15 
27.12 
27.00 


27.60 
27.46 
26.56 
27.14 
27.35 


23.65 
23.83 
25.76 
25.10 
23.52 


21.74 
17.60 
14.48 
11.83 
11.62 


12.5 
20.6 
24.4 
26.1 
20.2 


16.5 
21.0 
24.8 
25.8 
16.7 


23.0 
20.0 
25.0 
23.3 
16.2 


21.9 
17.4 
23.2 
20.5 
17.9 


16.5 
17.2 
19.8 
18.5 
15.5 


14.1 
16.7. 
16.6 
17.7 
13.9 


13.4 
15.7 
15.3 
16.4 
13.2 


13.2 
15.4 
15.5 
14.5 
12.3 


13.4 
15.0 
13.9 
14.5 
11.9 


12.7 
15.0 
14.5 
14.8 
12.3 


12.6 
15.0 
13.5 
14.5 
12.4 


12.5 
14.2 
13.6 
14.3 
12.7 


14.00 
15.84 
18.09 
17.32 
14.08 


23.5 
26.1 
26.2 


24.7 
27.5 
27.2 


26.1 
28.9 
26.8 


23.8 
29.0 
25.3 


21.1 
25.5 
21.2 


16.5 
16.4 
18.0 


16.0 
15.5 
16.1 


15.6 
12.9 
16.0 


14.3 
11.3 
14.5 


13.2 
14.0 
14.0 


13.7 
14.4 
12.7 


13.2 
13.6 
11.9 


17.48 
17.92 
17.76 


28.63 


29.43 


29.12 


28.26 


26.21 


22.44 


20.67 


19.25 


18.03 


17.51 


17.26 


16.85 


21.41 


9^ 
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Cemaöpt  1890. 

TeMnepaTypa  hoheh 


m 


Ha    rjiyöHHift    O.Ol. 


^HCJIO 

Datum 


1 
2 


3 
4 
5 
6 
7 


8 

9 

10 

11 

12 


13 
14 
15 
16 
17 


18 
19 
20 
21 
22 


23 
24 
25 
26 
27 


1  28 
29 
30 


,te:B "-'' 


^0    nojiy;i(HH. 


Vormitta  g. 


19.6 

18.3 


20.5 
19.3 
19.8 
20.5 
24.7 


21.9 
22.7 
22.2 
21.6 
22.5 


22.8 
18.1 
23.8 
20.1 
21.5 


18.8 
17^9 
14.0 
11.5 
12.4 


13.1 
13.7 
15.3 
10.8 
13.2 


9.2 
11,0 
11.2 


19.3 
17.5 


19.5 
19.0 
19.2 
19,6 
24.7 


21.4 
21.4 
21.4 
20.9 
21.3 


21.8 
17.4 
23.4 
19.5 
21.2 


18.5 
17.4 
13.8 
11.5 
12.4 


13.2 
13.6 
14.7 
10.5 
13.2 


9.1 
10,4 
11.0 


17.26 


19.1 
16.7 


18.5 
18.8 
18.4 
19.0 
24.5 


20.8 
20.4 
20.6 
20.5 
20,2 


20.9 
16.7 
23.3 
19.0 
20.5 


18.0 
16.9 
13.6 
11.1 
12.5 


13.1 
13.6 
14.2 
10.1 
13.0 


9.9 

9.9 

11.0 


16.83 


17.5 
16.5 


17.6 
17.8 
17.8 
18.5 
23.5 


19.6 
19.6 
19.2 
20.2 
19.5 


20.5 
16.2 
23.0 
19.3 
19.8 


17.8 
15.8 
13.4 
10.8 
12.5 


13.1 
13.6 
13.8 
10.1 
12.6 


9.4 

9.5 

10.1 


16.29 


17.1 
15.8 


16.8 
17.2 
17.2 
18.0 
23.0 


19.2 
18.5 
18.6 
19.5 
18.8 


20.0 
15.5 
22.3 
20.1 
19.7 


18.4 
15.4 
13.1 
10.7 
12.4 


13.0 
13.6 
13.6 
9.8 
12.6 


9.1 
8.8 
9.6 


6 


17.0 
15.7 


16.5 
17.5 
17.2 
17.7 
22.3 


19.0 
18.0 

18.2 
19.4 
18.4 


19.5 
15.2 
22.5 
20.5 
20.1 


18.8 
15.3 
13.1 
10.5 
12.4 


13.0 
13.6 
13.2 
9.4 
12.4 


9.0 
8.6 

9.0 


15.91  1  15.77 


8 


10 


20.4 

18.8 


19.8 
21.0 
20.4 
21.1 
25.0 


22.2 
21.2 
21.4 
22.1 
20.8 


21.6 
18.0 
23.4 
22.4 
22.3 


19.8 
16.8 
13.4 
12.1 
12.6 


13.3 
14.0 
13.8 
11.4 
13.4 


12.1 

9.6 

10.1 


17.81 


25.2 
26.0 


26.8 
27.6 
27.5 
28.5 
28.0 


29.2 
28.4 
29.1 
29.0 
28.6 


28.5 
25.5 
30.0 
30.0 
24.5 


22.1 
17.3 
14.9 
14.6 
12.8 


14.6 
15.7 
18.4 
17.0 
15.0 


16.7 
14.5 
14.9 


30.3 
34.8 


35.1 
35.4 
34.8 
36.4 
32.6 


37.1 
36.4 
37.1 
36.9 
36.5 


34.6 
33.2 
36.6 
35.3 

30.8 


25.2 
22.2 
17.6 
17.8 
14.0 


15.1 
17.4 
21.7 
17.5 
16.6 


20.2 
19.4 
19.7 


28.9 
40.2 


41.3 
42.1 
42.1 
43.6 
36.0 


44.3 
43.3 

44.1 
44.6 
43.6 


39.4 
39.9 
42.7 
40.7 
38.4 


31.3 
25.1 
18.1 
18.5 
14.2 


16.2 
20.7 
24.6 
22.7 

16.8 


23.0 
24.0 
24.1 


22.70 


l 


27.94  I  32.48 


11    '   Ü 


26.5 
47.2 


47.5 
47.4 
46.0 
49.0 
35.7 


50.3 
50.0 
49.1 
49.7 
49.2 


43.5 
44.6 
47.6 
47.2 
44.4 


34.5 
23.2 

20.S 
19.8 
14.6 


14.9 
21.2 
26.8 
25.8 
16.0 


26.1 
27.8 
28.2 


ii 


»'fr 

^ » 

I 


2T 


1 


35.89    39.C? 


September  1890. 

Temperatur  des  Erdbodens 


135 


m 


] 

i  n   d  ( 

dr  Tiefe 

O.Ol. 

1 

n  c 

)    n  0 

j  y  Ä  H  H. 

N  a  c 

h  m 

i  t  t  a  g. 

- » 

CpCÄH. 

Mittell 

h 

■ 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

29.4 
51.2 

34.9 
50.8 

42.7 
48.8 

41.5 
45.2 

35.8 
40.3 

30.8 
33.0 

27.4 
28.2 

25.2 
25.3 

23.0 
23.3 

21.2 
22.4 

20.0 
22.0 

19.1 
22.2 

25.82 
30.45 

1 

\ 

1 

52.5 
53.0 
54.1 
54.5 
51.3 

51.8 
53.5 
53.4 
51.4 
52.2 

49.8 
51.7 
50.7 
51.4 
51.0 

46.1 
47.6 
44.7 
45.0 
47.4 

39.8 
37.5 
38.0 
41.5 
41.2 

32.9 
32.4 
32.6 
33.8 
33.8 

28.4 
28.9 
28.4 
29.7 
29.0 

26.1 
26.0 
26.0 
27.7 
26.8 

24.1 
24.4 
24.4 
25.8 
25.0 

22.2 
23.2 
23.0 
25.2 
23.7 

21.8 
21.9 
21.9 
25.5 
22.6 

20.9 
21.0 
21.1 
25.3 
22.1 

31.16 
31.48 
31.37 
32.56 
32.26 

1 

\ 

55.7 

55.7 
54.2 
54.7 
54.8 

55.4 
55.7 

53.9 
54.1 
54.6 

53.1 
53.6 
51.2 
51.2 
52.0 

48.6 
49.5 
47.1 
48.8 
47.1 

42.1 
42.0 
39.4 
38.8 
39.3 

35.6 
34.7 
33.7 
32.7 
34.8 

31.8 
30.3 
29.9 
29.0 
31.6 

29.5 
28.4 
27.4 
27.2 
29.4 

27.4 
26.5 
25.7 
25.3 
27.0 

25.7 
25.0 
24.1 
24.5 
25.5 

24.6 
24,0 
23.1 
23.8 
24.6 

23.8 
23.0 
22.3 
23.0 
23.8 

33.83 
33.43 
32.74 
32.95 
33.21 

\ 

46.8 
50.3 
52.4 
52.4 

51.8 

45.8 
48.7 
51.8 
52.1 
52.5 

42.6 
40.0 
44.8 
49.6 
44.2 

39.2 
40.4 
41.1 
44.0 
26.8 

31.5 
35.9 
35.0 
37.0 
25.4 

27.0 
29.8 
30.0 
32.0 
22.4 

24.3 
27.6 
25.6 
27.8 
21.0 

22.9 
26.4 
24.9 
25.9 
20.7 

21.5 
25.0 
23.7 
24.6 
19.7 

20.4 
24.5 
22.9 
23.8 
19.2 

19.6 
24.3 
21.9 
23.0 

18.8 

18.7 
24.3 
21.1 
22.3 
19.0 

29.13 
29.40 
31.85 
31.68 
28.10 

I 

1 

1 

42.3 
24.6 
24.1 
18.6 
15.8 

41.2 
22.6 
22.3 
17.9 
15.9 

34.1 
22.1 
21.6 
16.0 
17.4 

28.3 
23.2 
20.0 
14.8 
17.5 

24.7 
19.9 
19.0 
14.2 
15.7 

22.9 
18.0 
17.2 
13.8 
14.7 

22.2 
16.6 
15.0 
13.4 
14.0 

21.5 
15.7 
13.4 
13.3 
13.8 

19.7 
15.4 
13.4 
13.0 
13.7 

17.9 
14.9 
13.0 
13.1 
13.6 

17.2 
14.6 
124 
12.8 
13.3 

17.8 
14.3 
11.6 
12.6 
13.3 

24.68 
18.68 
16.37 
14.16 
14.03 

\ 
[ 

» 

> 

> 

J 

17.1 
23.1 
28.0 
29.2 
\     21.4 

23.3 
24.4 
27.3 
29.3 
19.0 

24.1 
22.5 

25.8 
25.9 
16.2 

23.2 
20.6 
23.2 
21.7 
16.2 

18.8 
19.8 
18.0 
18  2 
14.8 

16.6 
18.1 
15.7 
16.4 
12.8 

15.3 
17.3 
14.2 
15.8 
11.6 

14.5 
17.0 
13.0 
14.8 
10.8 

14.1 
16.6 
12.4 
14.3 
10.2 

14.0 
16.2 
11.8 
13.7 
9.8 

14.0 
16.0 
11.5 

'9] 
»7.0 

13.8 
15.4 
11.1 
13.0 
9.5 

15.88 
17.47 
17.88 
17.04 
14.02 

5 
0 

28.1 
32.0 
32.5 

27.2 
32.1 
32.9 

26.3 
30.8 
31.3 

23.1 
27.6 
27.7 

17.3 
21.6 
21.5 

15.1 
18.0 
18.2 

13.8 
15.5 
16.2 

12.8 
14.2 
14.8 

12.1 
13.0 
13.6 

12.0 
12.2 
12.7 

11.9 
11.8 
11.9 

11.4 
11.6 
11.3 

16.35 
17.69 
18.10 

ttel 

i  40.39 

• 

1 

40.27 

38.08 

34.57 

29.47 

25.32 

22.66 

21.18 

19.93 

19.05 

18.48 

17.99 

25.13 
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CeHTHöpB  1890. 

TeMnepaTypa  noMBu 


m 


Ha    T  Äj  6  Eni    0.02. 

\ 
\ 

j 

Datum 

Ä 

0     n  i 

0  ji  y  Ä  H  Ä. 

• 

V  0  1 

r  m  i 

t  t  a  , 

g- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

( 

li 
i 

1 
2 

22.6 
20.8 

22.1 
19.9 

21.5 
19.3 

20.7 
18.8 

19.7 
18.1 

19.3 
17.9 

21.0 
19.0 

23.7 
23.4 

27.2 
28.6 

27.6 
34.0 

26.7  ' 
38.8 

2:j 

4Ü 

3 
4 
5 
6 

7 

23.1 
22.2 
22,7 
23.0 
26.4 

22.0 
21.5 
22.0 
22.2 
26.1 

21.2 
21.2 
21.0 
21.5 
25.7 

20.3 
20.4 
20.3 
20.9 
25.0 

19.5 
19.6 
19.7 
20.2 
24.2 

18.9 
19.3 
19.3 
19.9 
24.0 

20.3 
21.3 
20.8 
21.7 
25.4 

24.4 
25.3 
25.2 
26.0 
27.4 

30.1 
30.4 
30.2 
31.4 

29.8 

34.8 
35.5 
35.6 
36.8 
32.2 

39.4 
39.8 
40.4 
41.3 
34.1 

4^J 

44i 

441 

8 

9 

10 

11 

12 

24.1 
25.2 
24.8 
24.4 
24.6 

23.6 
24.2 
24.0 
23.3 
23.7 

23.0 
23.0 
23.2 
22.7 
22.8 

22.0 
22.2 
22.0 
22.4 
22.1 

21.4 
21.4 
21.4 
21.8 
21.4 

21.2 
20.6 
20.8 
21.5 
20.8 

22.4 
21.8 
21.8 
22.6 

21.7 

26.7 
26.3 
26.8 
26.8 
26.3- 

32.3 
32.1 
32.4 
32.2 
31.8 

37.7 
37.2 
37.8 
38.2 
37.2 

42.5 
42.3 
42.1 
42.3 

41.8 

4a 

4M 

4U 
4U 

45J 

13 
14 
15 
16 
17 

25.2 
20.8 
25.0 
22.4 
23.6 

24.2 
19.9 
24.8 
21.8 
23.2 

23.5 
19.3 
24.6 
21.1 
22.5 

22.9 
18.6 
24.1 
21.0 
21.9 

22.4 
18.1 
23.6 
21.4 
21.5 

21.7 
17.5 
23.6 
21.8 
21.8 

22.4 
18.5 
23.8 
22.6 
22.7 

26.3 
23.2 
27.6 
26.6 
24.4 

31.1 
28.3 
32.1 
30.4 
28.0 

34.6 
32.6 
36.8 
34.7 
33.1 

37.8 
37.7 
40.8 
40.1 
37.4 

40J 

18 
19 
20 
21 
22 

19.5 
18.6 
14.9 
12.5 
12.8 

19.3 
18.3 
14.7 
12.5 
12.8 

18.9 
17.7 
14.5 
12.0 
12.8 

18.7 
16.9 
14.3 
11.7 
12.8 

18.9 
16.3 
13.9 
11.6 
12.7 

19.2 
16.1 
13.9 
11.4 
12.7 

19.9 
16.9 
14.0 
12.3 
12.9 

21.5 
17.4 
14.9 
13.9 
13.0 

24.3 
21.6 
1€(.9 
16.5 
13.9 

29.4 
24.4 

17.8 
17.5 
14.1 

32.5 
23.3 
19.5 
18.7 
14.7 

361 

17J 
151 

23 
24 
25 
26 
27 

13.5 
14.1 
15.7 
11.5 
13.7 

13.5 
14.0 
15.2 
11.3 
13.4 

13.3 
13.9 
14.7 
11.0 
13.4 

13.4 
13.9 
14.5 
10.8 
13.1 

13.3 
13.8 
14.1 
10.6 
12.9 

13.3 
13.9 
13.7 
10.3 
12.9 

• 

13.3 
14.1 
14.0 
11.4 
13.5 

14.3 
15.2 
16.7 
15.2 

14.5 

15.0 
16.7 
19.7 
16.8 
16.1 

15.9 
19.3 
22.5 
20.6 
16.3 

15.0 
20.3 
24.4 
23.4 

15.9 

1S.1 
20J 
25J 
25.1 

i:.i 

28 
29 
30 

10.0 
11.9 
12.1 

9.8 
11.4 
12.1 

10.3 
10.9 
11.8 

10.0 
10.4 
11.1 

9.7 

9.8 

10.5 

9.7 

9.5 
10.1 

11.3 

9.8 

10.4 

15.1 
13.2 
13.7 

18.2 
17.1 
17.7 

20.9 
21.4 
21.9 

23.5 
24.8 

25.6 

25.S 

2;j 

2S« 

CpOÄH. 
Mittel. 

19.39 

18.89 

18.41 

17.91 

17.45 

17.22 

18.12 

21.17 

24.96 

28.61 

31.56 

345 
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m 


i  n    (1 

er    T 

iefe 

►     COS 

1. 

n 

0    n  ( 

0  Ji  y  ;i;  H  H 

• 

• 

N  a  c 

h  m  i 

i  t  t  a 

•  g. 

CpeÄH. 
Mittel. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

27.9 
43.8 

31.6 

44.8 

34.7 

43.8 

36.5 
42.1 

34.2 
39.2 

31.6 
34.8 

29.0 
31.2 

27.0 

28.4 

25.5 
26.4 

23.8 
25.2 

22.6 
24.4 

21.7 
24.2 

26.05 
29.54 

45.1 
45.7 
46.6 
46.9 
44.1 

45.8 
46.7 
47.1 
45.8 
45.8 

44.9 
46.4 
46.1 
46.4 
45.8 

43.0 
44.4 
43.1 
43.4 
44.2 

39.3 
38.2 
38.5 
40.7 
41.0 

1 

35.1 
34.4 
34.8 
35.8 
35.8 

31.3 
31.5 
31.2 
32.2 
32.0 

28.8 
29.0 
28.9 
30.2 
29.6 

26.9 
27.2 
27.2 
28.4 
27.8 

25.3 
26.0 
25.7 
27.5 
26.4 

24.3 
24.8 
24.5 
27.2 
25.4 

23.6 
23.8 
23.8 
26.9 
24.6 

30.44 
30.75 
30.78 
31.71 
31.82 

48.1 
48.4 
47.5 

47.8 

47.8 

49.0 
49.1 

48.0 
48.4 
48.6 

48.1 
48.5 
47.0 
47.1 
47.8 

46.1 
46.3 
44.7 
45.4 
45.0 

42.4 
42.6 
40.5 
40.4 
40.6 

37.1 
36.8 
35.8 
35.2 
36.2 

34.1 
33.0 
32.5 
31.9 
33.8 

31.7 
30.9 
30.2 
29.8 
31.8 

30.1 
29.3 
28.4 
28.0 
29.8 

28.2 
28.0 
26.9 
26.9 
28.1 

27.2 
26.6 
25.7 
26.0 
27.1 

26.2 
25.6 
24.7 
25.3 
26.2 

32.97 
32.81 
32.27 
32.33 
32.60 

42.1 
43.8 
45.8 
45.6 
44.7 

41.8 
44.0 
46.4 
46.2 
46.0 

40.5 
38.2 
44.2 
45.3 
43.8 

38.4 
38.8 
39.3 
42.1 
29.0 

34.1 
36.4 
36.5 
38.2 
26.8 

29.9 
31.9 
32.3 
34.1 
24.1 

27.1 
29.5 
29.3 
30.4 
22.4 

25.5 
28.3 
27.5 
28.4 
22.0 

24.4 
26.7 
26.2 
27.2 
20.8 

23.2 
26.2 
25.2 
26.0 
20.3 

22.9 
25.8 
24.3 
25.2 
19.8 

21.5 
25.6 
23.3 
24.3 

19.8 

29.33 
28.79 
31.28 
30.86 
27.57 

38.5 
24.3 
23.5 
18.1 
15.5 

38.8 
22.9 
21.9 
18.1 
15.8 

34.6 
22.3 
21.6 
16.5 
16.7 

29.8 
23.0 
20.3 
15.5 
17.3 

26.6 
21.0 
19.4 
14.7 
16.0 

24.3 
19.2 
18.2 
14.4 
15.1 

23.4 
17.8 
16.4 
13.9 
14.5 

22.3 
16.9 
14.9 
13.7 
14.3 

20.9 
16.4 
14.5 
13.4 
14.1 

19.1 
15.7 
14.0 
13.4 
13.9 

18.2 
15.5 
13.4 
13.3 
13.7 

18.7 
15.1 
12.8 
13.0 
13.6 

24.72 
19.20 
16.77 
14.42 
14.20 

17.1 
22.2 
26.3 
27.2 
19.7 

22.5 
23.0 
26.1 
27.6 
19.2 

22.2 
22.2 
25.1 
25.9 
16.7 

22.5 
20.6 
23.4 
22.7 
16.5 

19.3 
19.9 
19.5 
19.4 
15.5 

17.4 
18.5 
17.1 
17.5 
13.9 

16.0 
17.7 
15.5 
16.6 
12.7 

15.2 
17.3 
14.3 
15.7 
11.9 

14.7 
16.9 
13.5 
15.1 
11.1 

14.5 
16.7 
13.0 
14.6 
10.7 

14.4 
16.4 
12.4 
14.4 
10.5 

14.3 
15.7 
12.0 
13.6 
10.3 

15.94 
17.38 
17.86 
17.02 
14.23 

26.4 
29.6 
30.3 

25.8 
30.1 
30.8 

25.2 
29.6 
30.0 

22.5 
27.3 
27.5 

18.7 
23.0 
23.0 

16.4 
19.4 
19.7 

14.8 
17.1 
17.6 

14.0 
15.6 
16.2 

13.2 
14.3 
15.0 

12.9 
13.5 
14.0 

12.7 
13.0 
13.0 

12.2 

12.7 
12.4 

16.20 
17.63 
18.12 

36.01 

36.59 

85.57 

33.36 

30.19 

26.89 

24.55 

23.01 

21.78 

20.83 

20.16 

19.58 

24.85 
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Hhcjo. 
Datum 


CeHTflöpL  1890. 

TeMnepaTypa  hoheh 


m 


Ha   T  Äj  6nEi  0.05. 


^0    nojy;i^Hfl. 


Vormitta  g. 


8 


10 


11 


1 

2 


3 
4 
5 
6 

7 


8 
9 

10 
11 
12 


13 

14 
15 
16 

17 


18 
19 
20 
21 
22 


23 
24 
25 
26 
27 


28 
29 
30 


CpeÄH. 
riittel. 


l 


25.3 
23.1 


25.5 
25.3 
25.8 
25.9 
28.1 


26.8 
28.1 
27.7 
27.1 
27.3 


27.9 
23.9 
26.6 
25.6 
26.3 


21.8 
20.0 
16.5 
14.4 
13.5 


14.1 
14.8 
16.2 
13,5 
14.9 


11.4 
13.5 
14.3 


21.51 


24.6 

23.9 

22.4 

21.7 

24  5 

23.8 

24.4 

23.8 

24.9 

24.0 

25.3 

24.5 

27.7 

27.3 

26.2 

25.5 

27.3 

26.3 

27.0 

26.1 

26.6 

25.8 

26.6 

25.7 

1 

26.6 

25.7 

27.1 
23.2 
26.3 
24.7 
25.7 

26.3 
22.5 
25.9 
24.1 
25.1 

21.4 
19.7 
16.2 
14.3 
13.4 

20.9 
19.2 
15.9 
13.9 
13.5 

13.9 
14.7 
15.9 
12.9 
14.7 

13.9 
14.5 
15.5 
12.6 
14.5 

11.1 
13.1 
14.0 

11.1 
12.6 
13.5 

20.99 

20.46 

23.1 
20.9 


22.9 
23.1 
23.3 
23.6 
26.9 


24.9 
25.5 
25.2 
25.3 
25.0 


2  5.5 
21.9 
25.5 
23.6 
24.5 


20.5 
18.7 
15.7 
13.6 
13.5 


13.9 
14.5 
15.1 
12.3 
14.1 


11.2 
12.2 
13.1 


19.97 


22.5 
20.4 


22.2 
22.5 
22.7 
23.1 
26.4 


24.2 
24.7 
24.6 
24.6 
24.3 


25.0 
21.3 
25.2 
23.5 
24.0 


20.2 
18.0 
15.5 
13.5 
13.5 


13.8 
14.4 
14.8 
12.1 
13.9 


10.9 
11.7 
12.5 


19.53 


22.0 

22.0 

19.9 

20.0 

21.5 

21.4 

21.9 

22.1 

22.1 

22.0 

22.6 

22.7 

25.9 

25.9 

23.7 

23.6 

23.9 

23.6 

23.9 

23.6 

24.3 

23.9 

23.7 

23.5 

24.4 

24.2 

20.8 

20.5 

25.0 

24.8 

23.5 

23.6 

23.8 

23.8 

20.3 

20.4 

17.6 

17.5 

15.2 

15.2 

13.1 

13.3 

13.4 

13.3 

13.8 
14.3 
14.6 
11.8 
13.7 


10.0 

11.3 
12.1 


19.17 


13.7 
14.4 
14.5 
11.9 
13.7 


11,1 
10.9 

11.8 


19.10 


22.9 
21.7 


23.1 
23.5 
23.6 
24.3 
26.8 


25.3 
25.1 
25.4 
25.5 
24.9 


25.3 
21.9 
25.9 
24.5 
24.4 


21.1 
17.9 
15.4 
13.7 
13.4 


14.3 
14.7 
15.5 
13.8 
14.2 


13.5 
12.5 
13.2 


20.24 


24.8 
24.7 


26.0 
26.5 
26.3 
27.1 
27.5 


27.8 
27.9 
28.2 
28.1 
27.7 


27.6 
24.4 
27.9 
26.9 
25.6 


22.4 
19.9 
16.2 
15.0 
13.7 


14.6 
15.7 
17.6 
15.6 
15.2 


15.9 
15.0 
15.6 


22.25 


25.9 
28.3 


29.1 
29.7 
29.5 
30,5 
29.4 


31.3 
31.0 
31.4 
31.7 
30.8 


29.9 
27.5 
30.6 
29.3 
28.3 


25.3 
21.5 
17.0 
16.0 
14.0 


15.2 
17.0 
19.7 
17.7 
15.6 


17.9 
17.8 
18.6 


26.0 

31.5 


32.5 
32.6 
32.8 
33.7 
31.4 


34.6 
34.4 
34.0 
34.0 
34.2 


32.1 

30.3 
33.3 
32.1 
31.0 


28.1 
2Z3 
17.9 
17.0 
14.3 


15.1 
18.4 
21.4 
20.1 
15.7 


20.3 
20.8 
21.8 


I 


3" 


24.58 


26,82 
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1 

n  0 

n  0 

Ji  Y  A 

[  H   H. 

N  a  c 

h  m  j 

i  t  t  a 

g. 

OpCÄH. 
Mittel. 

1 

_JjL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

«      26.5 
i|      36.7 

l 

27.9 
38.1 

29.6 
38.3 

32.1 
38.2 

32.0 
37.0 

31.3 
35.3 

29.8 
32.9 

28.1 
31.0 

27.3 
29.2 

26.0 
27.8 

24.9 
26.8 

24.0 
26.1 

26.19 
28.61 

1 
ll 

|i 

1 

1 

37.6 
37.9 
38.3 
38.7 
36.9 

38.9 
39.2 
39.8 
39.5 
39.0 

39.3 
40.1 
40.3 
40.2 
40.0 

38.9 
40.0 
39.8 
39.9 
40.2 

37.8 
37.9 
38.0 
38.9 
39.3 

36.0 
35.7 
36.0 
36.7 
37.0 

33.5 
33.5 
33.7 
34.5 
34.6 

31.6 
31.8 
31.8 
32.7 
32.6 

29.9 
30.1 
30.3 
31.3 
31.0 

28.4 
28.8 
28.9 
30.0 
29.6 

27.2 
27.7 
27.7 
29.3 
28.5 

26.3 
26.7 
26.6 
28.8 
27.5 

29.72 
30.01 
30.17 
30.85 
31.39 

\ 
,1 

ll 

1 

39.6 
39.8 
39.2 
39.3 
39.1 

41.1 
41.3 
40.4 
40.7 
40.7 

41.6 
41.9 

40.9 
41.0 
41.3 

41.4 
41.7 
40.5 
40.6 
40.8 

40.1 
40.6 
39.2 
39.3 
39.4 

37.6 
38.0 
36.9 
36.7 
37.0 

35.8 
35.7 
34.7 
34.5 
35.2 

34.1 
33.8 
33.0 
32.7 
33.7 

32.7 
32.2 
31.4 
31.2 
32.1 

31.2 
30.8 
30.3 
29.9 
30.8 

30.1 
29.8 
28.9 
29.0 
29.7 

29.1 
28.6 
28.0 
28.1 
28.7 

31.91 
32.06 
31.59 
31.57 
31.63 

1        ' 

1    1 
'    j 

r 

36.1 
35.4 
37.6 
37.1 
37.0 

36.7 
36.6 
38.8 
38.5 
38.6 

36.8 
35.4 
39.2 
39.0 
39.2 

36.3 
35.3 
37.1 
38.4 
34.1 

34.6 
34.7 
36.2 
37.2 
30.6 

.   32.4 
32.8 
34.1 
35.1 
28.1 

30.4 
31.0 
32.0 
32.9 
26  2 

28.9 
30.0 
30.4 
31.1 
25.0 

27.6 
29.0 
29.1 
29.9 
24.0 

26.5 
28.1 
28.1 
28.7 
23.3 

25.5 
27.5 
27.3 
27.9 
22.6 

24.7 
27.0 
26.4 
27.0 
22.2 

29.42 
28.09 
30.38 
29.97 
27.82 

> 

)  1 
>. 

1 

33.5 
22.9 
21.1 
17.0 
14.8 

35.7 
22.6 
20.9 
17.2 
15.2 

34.1 
21.9 
20.9 
16.7 
15.5 

31.1 
22.3 
20.3 
16.1 
16.1 

28.5 

22.0. 

19.9 

15.7 

15.8 

26.5 
20.7 
19.2 
15.3 
15.3 

25.1 
19.7 
18.3 
14.9 
15.0 

24.2 
18.9 
17.1 
14.7 
14.7 

22.9 
18.1 
16.4 
14.3 
14.5 

21.3 
17.7 
15.7 
14.2 
14.4 

20.4 
17.2 
15.4 
13.9 
14.3 

20.2 
16.8 
14.8 
13.8 
14.1 

24.88 
19.81 
17.34 
14.95 
14.32 

1 

j  ' 
1 

5 
6 
7 

16.6 
19.8 
1     23.7 
23.9 
17.9 

19.1 
20.3 
24.0 
25.2 
18.3 

19.3 
20.5 
23.8 
25.3 
17.1 

20.6 
19.8 
23.1 
23.5 
16.7 

19.6 
19.4 
21.2 
21.4 
16.1 

17.9 
18.8 
19.1 
19.7 
15.2 

17.1 
18.2 
17.5 
18.5 
14.2 

16.4 
17.8 
16.3 
17.5 
13.5 

15.7 
17.4 
15.5 
16.9 

12.7 

15.3 
17.1 
14.7 
16.2 
12.2 

15.1 
16.9 
14.3 
15.7 
11.9 

14.9 
16.5 
13.7 
15.1 
11.7 

15.85 
17.03 
17.94 
17.30 
14.75 

8 
10 

i    23.3 
'    26.3 
!.    27.0 

23.9 
27.7 
28.2 

24.5 
28.3 
28.5 

22.9 
27.7 
27.6 

21.1 
25.3 
25.1 

19.0 
22.6 
22.6 

17.6 
20;3 
20.7 

16.4 
18.7 
19.2 

15.6 
17.3 
18.1 

14.8 
16.2 
17.1 

14.4 
15.6 
16.3 

13.9 
14.9 
15.4 

16.45 

1  18.18 
18.80 

ttel 

•  30.69 

31.80 

32.02 

31.44 

30.13 

28.29 

26.60 

25.26 

24.12 

23.14 

22.39 

21.72 

24.63 
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^HCJIO 

Datum 


1 
2 


3 
4 
5 
6 
7 


8 

9 

10 

11 

12 


13 
14 
15 
16 
17 


18 
19 
20 
21 
22 


23 
24 
25 
26 
27 


28 

29 
30 


CpeAH. 
Mittel. 


CeHTflÖpB  1890. 

TeMnepaTypa  nonsw 


m 


ea   rjyÖHHl    O.IO. 


^0    nojfy^HiL 


Vormittag. 


1 


27.8 
25.6 


27.5 
27.7 
28.1 
28.3 
29.5 


28.9 
30.0 
29.8 
29.2 
29.4 


29.9 
26.6 
27.8 
27.8 
28.4 


24.6 
22.6 
18.9 
17.0 
15.2 


15.1 
15.9 
17.2 
15.6 
16.4 


13.5 
15.2 
16.2 


27.0 
24.9 


26.8 
27.0 
27.4 
27.6 
29.0 


28.3 
29.4 
29.3 
28.8 
28.8 


29.3 
26.0 
27.5 
27.3 
27.6 


24.2 
22.3 
18.6 
16.6 
14.9 


15.0 
15.8 
17.0 
15.2 
16,1 


13.2 
14.8 
15.7 


23.52 


23.05 


26.3 
24.4 


26.2 
26.4 
26.6 
27.0 
28.5 


27.7 
28.6 
28.7 
28.1 
28.2 


28.6 
25.5 
27.2 
26.5 
27.2 


23.7 
21.9 
18.3 
16.3 
14.8 


14.9 
15.6 
16.7 
15.0 
15.9 


13.0 
14.4 
15.2 


22.59 


ß 


10 


25.8 
23.8 


25.6 
25.7 
26.0 
26.1 
28.3 


27.2 
27.9 
27.7 
27.4 
27.5 


28.0 
24.9 
26.7 
26.2 
26.6 


23.3 
21.4 
18.0 
16.1 
14.6 


14.8 
15.5 
16.5 
14.6 
15.7 


12.9 
14.0 
14.9 


22.12 


25.1 
23.2 


25.0 
25.2 
25.4 
25.6 
27.8 


26.6 
27.3 
27.2 

27.0 
26.9 


27.4 
24.4 
26.6 
25.9 
26.3 


22.9 
21.0 
17.8 
15.9 
14.5 


14.8 
15.4 
16.2 
14.4 
15.5 


12.8 
13.7 
14.6 


21.75 


24.6 
22.8 


24.4 
24.7 
24.9 
25.4 
27.5 


26.1 
26.7 
26.5 
26.6 
26.4 


26.9 
23.9 
26.3 
25.4 
25.8 


22.6 
20.6 
17.7 
15.5 
14.5 


14.8 
15.3 
16.0 
14.1 
15.3 


12.6 
13.4 
14.2 


21.38 


24.3 
22.4 


23.8 
24.3 
24.5 
24.9 
27.2 


25.8 
26.1 
26.1 
26.1 
26.1 


26.5 
23.4 
26.0 
25.2 
25.6 


22.5 
20.2 
17.4 
15.4 
14.4 


14.7 
15.3 
15.8 
13.8 
15.2 


12.4 

13.0 
13.8 


21.07 


24.2 
22.5 


23.8 
24.4 
24.5 
24.8 
27.1 


■25.8 
26.1 
26.1 
26.2 
25.9 


26.3 
23.4 
26.0 
25.2 
25.5 


22.6 
20.0 
17.3 
15.3 
14.4 


14.5 
15.3 
15.8 
13.9 
15.0 


12.9 
13.0 
13.8 


21.05 


24.7 
23.3 


24.4 
25.1 
25.2 
25.6 
27,4 


26.4 
26.9 
26.8 
26.7 
26.5 


26.9 
23.9 
26.6 
25.8 
25.6 


22.8 
20.3 
17.4 
15.6 
14.4 


14.9 
15.5 
16.5 
14.7 
15.3 


14.0 
13.7 
14.4 


25.5 

24.8 


26.0 
26.5 
26.5 
27.0 
28.0 


27.9 
28.1 
28.1 
28.2 
27.7 


27.7 
25.2 
27.6 
26.9 
26.5 


23.8 
21.2 

17.8 
16.2 
14.6 


15.1 
16.0 
17.5 
15.6 

15.7 


15.2 
15.0 
15.6 


21.58     22.58 


11 


25.9  I    % 
26.7      25 


28.0 
28.3 
28.3 

28.8  I 
28.8 


29.4 
29.6 
29.8 
29.6 
29.4 


29.0 
26.6 
29.1 
28.2 
27.7 


25.2 
22.0 
18.2 
16.S 
14.7 


15.6 
16.8 
18.6 
17.0 
15.9      I6J 


16.5 
16.6 
17.2 


23.81 


September  1890. 
Temperatur  des  Erdbodens 


141 


m 


n   d 

er    T 

i  e  f  e 

0.10 

• 

"11 
1 

o 

n 

0     n  { 

9 

[)  j[  y  A  H  H. 

• 

N  a  c 

h  m  1 

t  t  a 

g. 

CpeÄH. 
Mittel. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

26.3 

30.8 

26.7 
32.5 

27.6 
33.6 

28.9 
34.2 

29.8 
34.4 

30.1 
34.0 

29.7 
33.1 

29.0 
32.2 

28.5 
30.8 

27.7 
29.8 

27.0 
28.8 

26.2 

28.1 

26.87 
28.15 

31.9 
31.8 
32.2 
32.6 
31.6 

33.3 
33.5 
33.9 
34.2 
33.3 

34.4 
34.8 
35.1 
35.1 
34.7 

35.2 
35.4 
35.7 
35.8 
35.5 

35.4 
35.7 
35.6 
35.8 
35.8 

34.6 
34.8 
34.9 
35.4 
35.4 

33.8 
33.8 
33.9 
34.4 
34.5 

32.5 
32.6 
32.8 
33.3 
33.6 

31.4 
31.6 
31.8 
32.3 
32.3 

30.3 
30.7 
30.7 
31.4 
31.3 

29.4 
29.7 
29.8 
'     30.5 
30.4 

28.5 
28.8 
29.0 
30.0 
29.6 

29.24 
29.53 
29.71 
30.11 
30.71 

1 

33.2 
33.4 
33.3 
33.2 
32.9 

34.9 
35.1 
34.7 
34.7 
34.5 

36.1 
36.2 
35.8 
35.8 
35.7 

36.8 
37.0 
36.3 
36.2 
36.3 

37.0 
37.2 

36.4 
36.4 
36.3 

36.4 
36.7 
35.8 
35.8 
35.8 

35.4 
35.6 
34.8 
34.6 
34.8 

34.5 
34.4 
33.8 
33.6 
34.0 

33.4 
33.3 
32.8 
32.6 
33.1 

32.5 
32.4 
32.0 
31.6 
32.2 

31.6 
31.6 
31.1 
30.9 
31.4 

30.8 
30.6 
30.2 
30.0 
30.6 

31.00 
31.32 
31.03 
30.86 
30.90 

i 

31.6 
30.1 
32.2 
31.6 
31.0 

32.6 
31.6 
33.5 
33.1 
32.6 

33.4 
32.3 
34.4 
34.1 
33.8 

33.6 
32.4 
34.6 
34.6 
33.6 

33.5 
32.6 
34.3 
34.6 
32.0 

32.8 
32.2 
33.6 
34.1 

30.5 

31.8 
31.4 
32.6 
33.1 
29.2 

30.9 
30.6 
31.7 
32.1 
28.0 

29.6 
29.9 
30.7 
31.3 
27.1 

28.8 
29.3 
30.1 
30.4 
26.3 

28.1 
28.7 
29.1 
29.6 
25.6 

27.4 
28.2 
28.4 
28.9 
25.1 

29.62 
27.98 
29.72 
29.49 
28.20 

1 

28.6 
22.7 
19.7 
17.4 
15.1 

1 

30.4 
23.0 
20.4 
17.6 
15.3 

31.4 
22.9 
20.6 
17.6 
.15.5 

30.8 
22.7 
20.7 
17.5 
15.8 

29.8 
22.8 
20.6 
17.2 
16.1 

28.4 
22.5 
20.3 
16.9 
16.0 

27.5 
21.8 
19.9 
16.6 
15.8 

26.4 
21.3 
19.4 
16.4 
15.7 

25.6 
20.7 
18.8 
16.2 
15.5 

24.7 
20.1 
18.1 
15.9 
15.4 

23.8 
19.7 
17.8 
15.6 
15.3 

23.0 
19.3 
17.4 
15.4 
15.2 

25.65 
21.48 
18.75 
16.43 
15.11 

1 
•     1     16.1 
:    !|     18.0 
20.7 
1         19.7 
'     1     16.7 

16.6 
18.6 
21.4 
21.0 
17.3 

17.6 
19.2 
21.8 

21.7 
17.4 

18.3 
19.3 
21.8 
21.7 
17.2 

18.9 
19.2 
21.5 
21.2 
17.0 

18.7 
19.0 
20.6 
20.3 
16.6 

18.0 
18.7 
19.6 
19.4 
16.0 

17.6 
18.4 
18.7 
18.6 
15.5 

17.1 
18.2 
17.8 
18.2 
15.0 

16.6 
17.9 
17.2 
17.6 
14.5 

16.3 
17.6 
16.5 
17.3 
14.1 

16.0 
17.5 
16.1 
16.8 
13.8 

16.15 
17.15 
18.22 
17.32 
15.80 

J     '    19.1 
)    ,     20.1 
)     1     20.8 

1 

20.0 
21.6 
22.3 

20.9 
22.8 
23.4 

20.9 
23.4 
23.9 

20.6 
23.3 
23.6 

19.4 
22.4 
22.7 

18.6 
21.2 
21.5 

1^.9 
20.0 
20.4 

17.1 
19.9 
19.5 

16.4 
18.1 
18.8 

15.9 
17.3 
18.0 

15.5 
16.6 
17,2 

16.22 
17.58 
18.20 

tcl 

•'  26.48 

•  1 

27.67 

28.52 

28.87 

28.81 

28.22 

27.37 

26.53 

25.74 

24.96 

24.28 

23.67 

24.62 
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CeHTflöpB  1890. 

TeMnepaTypa   no^Bu 

m 
na  rjiyöHHi    0.20. 


Datum 

Äo 

n  0  J 

y  Ä  H 

H. 

Vor 

mit 

t  a  g. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

29.2 
27.1 

28.8 
26.7 

28.3 
26.3 

27.8 
25.9 

27.4 
25.5 

26.9 
25.1 

26.4 
24.7 

26.1 
24.3 

25.9 
24.1 

25.7 

24.1 

■ 

25.8 
24.4 

^.0 

23.0 

3 
4 
5 
6 
7 

28.8 
29.3 
29.4 
29.4 
30.0 

28.4 
28.7 
28.9 
29.0 
29.6 

27.9 
28.2 
28.4 
28.4 
29.3 

27.4 
27.7 

27.8 
27.9 
29.1 

27.0 
27.2 
27.4 
27.4 

28.8 

26.5 
26.8 
27.0 
27.2 
28.4 

26.0 
26.4 
26.5 
26.8 
28.1 

25.7 
25.9 
26.1 
26.3 

27.8 

25.4 
25.7 
25.8 
26.1 
27.6 

25.2 
25.6 
25.8 
26.0 
27.5 

25.6 
25.9  , 
26.0 
26.3  ' 
27.5 

2ö.l 

2t. 3 

2»:J 
27.9 

8 

9 

10 

11 

12 

30.1 
30.9 
31.0 
30.6 
30.5 

29.6 
30.4 
30.4 
30.2 
29.8 

29.1 
30.0 
30.1 
29.6 
29.4 

28.7 
29.4 
29.4 
29.1 
29.1 

28.2 
29.0 
29.0 
28.7 

28.7 

27.8 
28.5 
28.6 
28.4 
28.3 

27.4 
28.1 
28.1 
27.9 
27.8 

27.0 
27.6 
27.7 
27.5 
27.4 

26.8 
27.2 
27.4 
27.3 
27.1 

26.8 
27.1 
27.3 
27.2 
27.0 

27.0  ; 

27.4 

27.0 

27.4 

27.3 

27.« 

27i 

27i 
27.5 

13 
14 
15 
16 
17 

30.8 
28.5 
28.6 
29.2 

29.4 

30.4 
28.1 
28.2 
28.8 
29.0 

29.9 
27.6 
28.0 
28.1 
28.6 

29.4 
27.1 
27.7 
27.8 
28.2 

29.0 
26.7 
27.4 
27.5 
27.8 

28.6 
26.4 
27.3 
27.0 
27.5 

28.2 
25.9 
27.0 
26.8 
27.1 

27.8 
25.5 
26.8 
26.5 
26.9 

27.4 
25.2 
26.7 
26.4 
26.6 

27.2 
25.1 
26.6 
26.3 
26.5 

27.4 
25,2 
26.9 
26.5 
26.5 

27.3 

27J 

2U 
26i 

18 
19 
20 
21 
22 

26.8 
25.0 
21.2 
19.4 
17.6 

26.4 
24.6 
21.0 
19.2 
17.4 

26.0 
24.2 
20.7 
19.0 
17.3 

25.6 
23.9 
20.5 
18.8 
17.2 

25.3 
23.6 
20.3 
18.6 
17.1 

25.0 
23.4 
20.1 
18.2 
17.0 

24.7 
23.0 
19.9 
18.0 
16.8 

24.4 
22.6 
19.7 
17.9 
16.6 

24.2 
22.4 
19.5 
17.8 
16.5 

24.2 
22.3 
19.4 
17.7 
16.5 

24.4 
22.4 
19.5 
17.8 
16.5 

2iJ 

:    ili 
\    lAJ 

23 
24 
25 
26 
27 

16.7 

17.4 
18.4 
18.0 
18.2 

16.6 
17.3 
18.2 
17.8 
18.0 

16.5 
17.2 
18.1 
17.4 
17.8 

16.4 
17.1 
18.0 
17.1 
17.5 

16.4 
17.0 
17.8 
16.8 
17.3 

16.4 
16.9 
17.7 
16.6 
17.1 

16.3 
16.8 
17.5 
16.2 
17.0 

16.1 
16.7 
17.4 
16.1 
16.8 

16.2 
16.7 
17.2 
16.4 
16.7 

16.2 
16.7 
17.3 
16.2 
16.7 

16.2 
17.0 
17.6 
16.4 
16.7 

:      15.' 
16J 

28 
29 
30 

15.9 
17.0 
18.3 

15.6 
16.7 
18.0 

15.4 
16.5 
17.6 

15.2 
16.2 
17.2 

15.0 
16.0 
17.0 

14.9 
15.7 
16.7 

14.7 
15.5 
16.3 

14.6 
15.2 
16.1 

14.6 

15.0 
15.9 

14.8 
15.1 
15.9 

15.2 
15.4 
16.1 

ISJ 

19J 

CpeÄH. 
Mittel. 

25.09 

24.73 

24.36 

24.01 

23.70 

23.40 

23.06 

22.77 

22.59 

22.53 

22.73 

23,1^ 
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m 


in  der   Tiefe    0.20. 


Ho    noary^HH. 


Nachmittag. 


11 


Mittel. 


1 


8 


10 


11 


12 


26.0 
26.0 


27.0 
27.3 
27.4 
27.7 
28.3 


28.4 
28.6 
28.7 
28.6 
28.5 


28.4 
26.4 
28.1 
27.6 
27.3 


25.2 
22.7 
19.7 
18.2 
16.5 


16.4 
17.4 
18.6 
17.4 
16.9 


16.4 
16.7 
17.5 


26.1 
27.1 


28.0 
28.3 
28.4 
28.7 
29.0 


29.4 
29.6 
29.6 
29.5 
29.5 


29.2 
27.2 
28.9 
28.5 
28.4 


25.9 
22.8 
20.1 
18.4 
16.5 


16.6 
17.8 
19.1 
18.1 
17.1 


17.0 
17.6 
18.4 


26.4 
28.3 


29.0 
29.4 
29.5 
29.7 
29.9 


30.4 
30.7 
30.6 
30.5 
30.4 


29.8 
28.2 
29.8 
29.4 
29.3 


26.8 
23.0 
20.4 
18.5 
16.6 


16.9 
18.1 
19.7 
18.8 
17.4 


17.8 
18.5 
19.4 


23.66 


24.36 


25.11 


26.7 

27.1 

27.7 

29.3 

30.1 

30.7 

30.1 

30.9 

31.4 

30.3 

31.2 

31.6 

30.5 

31.2 

31.9 

30.6 

31.4 

31.8 

30.8 

31.5 

32.1 

31.4 

32.2 

32.8 

31.9 

32.4 

33.0 

31.4 

32.1 

32.6 

31.4 

32.1 

32.6 

31.3 

32.1 

32.6 

30.4 

31.0 

31.2 

29.1 

29.4 

29.9 

30.6 

31.2 

31.4 

303 

30.9 

31.4 

30.1 

30.5 

30.5 

27.5 

28.0 

27.8 

23.0 

23.0 

23.0 

20.7 

20.8 

20.9 

18.6 

18.6 

18.6 

16.7 

16.9 

17.0 

17.4 

17.8 

18.2 

18.5 

18.8 

18.9 

20.1 

20.4 

20.5 

19.4 

19.8 

19.8 

17.5 

17.6 

17.6 

18.4 

18.8 

18.8 

19.3 

20.0 

20.5 

20.3 

20.9 

21.3 

25.79 

26.29 

26.60 

28.1 
31.0 


31.6 
31.8 
31.8 
32.0 
32.3 


33.2 

33.2 
32.8 
32.7 
32.6 


31.2 
30.2 
31.5 
31.4 
30.0 


27.4 
22.9 
20.9 
18.4 
17.0 


18.2 
19.0 
20.4 
19.8 
17.5 


18.8 
20.5 
21.4 


28.4 
31.0 


31.4 
31.6 
31.8 
32.0 
32.3 


32.9 
33.2 

32.7 
32.6 
32.6 


30.9 
30.0 
31.3 
31.4 
29.5 


27.2 
22.7 
20.8 
18.4 
17.0 


18.3 
18.9 
20.0 
19.4 
17.3 


18.4 
20.4 
21.1 


26.65 


26.52 


28.3 

28.2 

27.9 

27.5 

30.7 

30.3 

29.8 

29.3 

31.2 

30.7 

30.3 

29.8 

31.3 

30.9 

30.4 

29.9 

31.4 

31.0 

30.4 

30.2 

31.7 

31.3 

30.8 

30.4 

32.0 

31.6 

31.1 

30.6 

32.6 

32.3 

31.9 

31.4 

32.8 

32.5 

32.0 

31.4 

32.4 

32.0 

31.6 

31.1 

32.3 

31.9 

31.4 

30.9 

32.4 

32.1 

31.7 

31.3 

30.4 

30.0 

29.6 

29.1 

29.8 

29.5 

29.2 

28.9 

30.9 

30.6 

30.1 

29.7 

31.2 

30.7 

30.5 

29.9 

28.9 

28.3 

27.8 

27.3 

26.8 

26.4 

26.0 

25.4 

22.4 

22.1 

21.8 

21.5 

20.6 

20.3 

20.1 

19.8 

18.2 

18.0 

17.9 

17.8 

17.0 

16.9 

16.9 

16.8 

18.3 

18.0 

17.8 

17.6 

18.8 

18.7 

18.6 

18.5 

19.6 

19.2 

18.8 

18.4 

19.3 

19.0 

18.7 

18.4 

17.0 

16.8 

16.5 

16.2 

18.2 

17.9 

17.6 

17.3 

20.0 

19.5 

19.1 

18.6 

20.7 

20.3 

19.8 

19.6 

26.24 

25.90 

25.54 

25.15 

27.20 
27.37 


28.39 
28.66 
28.80 
28.99 
29.71 


29.79 
30.20 
30.09 
29.93 
29.89 


29.38 
27.70 
28.86 
28.80 
28.29 


25.93 
22.95 
20.27 
18.33 
16.87 


16.99 
17.75 
18.67 
17.90 
17.17 


16.55 
17.54 
18.44 


24.58 
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^HCJO 

Datum 


CeflTflöpB  1890. 

TeMnepaxypa  noHBM 

m 

Ha    T  Ji  j  6  £  E  i    0.40. 


J|,o    n  0  Ä  Y  i  E  SL. 


10 


no     U  0  Ä  J  l  B    B. 


1 


10 


1 

2 


3 
4 
5 
6 

7 


8 

9 

10 

11 

12 


13 
14 
15 
16 
17 


18 
19 
20 
21 
22 


23 

24 
25 
26 
27 


28 
29 
30 


28.3 
26.9 


27.2 
27.5 
27.8 
27.9 
28.0 


28.3 
28.5 
28.8 
28.8 
28.9 


28.8 
28.2 
27.4 
28.0 
27.9 


27.5 
26.2 
24.2 
22.5 
20.8 


19.5 
19.1 
19.2 
19.7 
19.5 


18.6 
18.5 
19.1 


28.1 
26.8 


27.2 
27.5 
27.7 
27.8 
27.9 


28.3 
28.5 
28.7 
28.7 
28.7 


28.8 
28.0 
27.4 
27.8 
28.0 


27.2 
25.9 
23.9 
22.3 
20.7 


19.4 
19.1 
19.2 
19.6 
19.4 


18.3 
18.5 
19.0 


27.9 
26.6 


27.0 
27.2 
27.4 
27.5 
27.8 


28.0 
28.4 
28.6 
28.5 
28.5 


28.6 
27.6 
27.3 
27.7 
27.7 


26.8 
25.6 
23.6 
22.0 
20.5 


19.3 
19.0 
19.2 
19.4 
19.3 


18.1 
18.3 
18.9 


CpeiH. 
Mittel. 


25.05 


24.95 


24.74 


27.4 
26.2 


26.7 
26  9 
27.1 
27.2 
27.6 


27.7 
28.0 
28.2 
28.1 
28.2 


28.3 
27.2 
27.1 
26.3 
27.4 


26.4 
25.3 
23.2 
21.6 
20.2 


19.1 
18.9 
19.1 
18.9 
19.0 


17.8 
18.1 
18.7 


24.40 


27.1 
25.8 


26.4 
26.6 
26.8 
26.9 
27.4 


27.4 
27.7 
27.9 
27.8 

27.8 


27.9 
26.8 
26.9 
27.0 
27.2 


26.1 
24.9 
22.9 
21.4 
20.0 


18.9 
18.8 
19.0 
18.7 
18.9 


17.7 

17.9 
18.4 


26.8 
26.0 


26.4 
26.6 
26.8 
26.9 
27.4 


27.4 
27.7 
27.8 
27.8 
27.8 


27.9 
26.7 
27.0 
27.1 
27.2 


26.0 
24.6 
22.7 
21.2 
19.8 


18.9 
18.9 
19.1 
18.7 
18.8 


17.9 
18.0 
18.5 


24.17 


24.15 


26.7 
26.4 


26.8 
27.0 
27.2 
27.3 
27.7 


27.8 
28.1 
28.2 
28.2 
28.1 


28.1 
27.0 
27.4 
27.4 
27.4 


26.2 
24.5 
22.6 
21.1 
19.6 


18.9 
19.0 
19.3 
19.0 
18.8 


18.1 
18.3 
18.9 


24.37 


26.9 
26.9 


27.3 
27.5 
27.7 
27.7 
28.1 


28.3 
28.6 
28.7 
28.6 
28.6 


28.1 
27.3 
27.8 
27.7 
27.6 


26.3 
24.3 
22.6 
21.0 

19.6 


19.1 
19.1 
19.6 
19.3 
18.7 


18.3 
18.8 
19.3 


1S> 
1S.3»3 


24.65 


24.c^ 


September  1890. 

Temperatur  des  Erdbodens 
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m 


in    der    TUfe     0.84 


m  m         m 

1.65     3.26     3.99. 


V 

0  r  m 

Ittai 

g- 

N 

a  c  h  m  i  1 1  a 

g- 

CpcÄH. 
Mittel 

1^ 
1^^ 

no  noJiyAHH. 
Nachmittags. 

1 

4' 

7 

10 

1 

4 

1 

7 

10 

1 

i     25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.8 

25.8 

25.8 

25.9 

25.86 

22.4 

17.1 

15.6 

25.8 

25.8 

'     25.7 

25.7 

25.7 

25.6 

25.6 

25.5 

25.68 

22.4 

17.1 

15.6 

25.5 

25.5 

25.5 

25.6 

25.5 

25.5 

25.4 

25.3 

25.48 

22.5 

17.2 

15.7 

25.3 

25.3 

25.4 

25.4 

25,4 

25.4 

25.3 

25.4 

25.36 

22.5 

17.2 

15.7 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.5 

25.41 

22.4 

17.2 

15.7 

25.4 

25.4 

25.5 

25.4 

25.5 

25.5 

25.5 

25.4 

25.41 

22.5 

17.3 

15.7 

25.4 

25.4 

25.5 

25.5 

25.6 

25.5 

25.6 

25.6 

25.51 

22.4 

17.3 

15.8 

25.6 

25.6 

25.6 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.6 

25.65 

22.5 

17.3 

15.8 

25.6 

25.6 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.8 

25.69 

22.4 

17.3 

15.9 

25.7 

25.7 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.9 

25.9 

25.80 

,  22.4 

17.3 

15.8 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

26.0 

25.9 

25.9 

25.91 

22.4 

17.3 

15.9 

25.9 

25.9 

25.9 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26,0 

25.96 

22.4 

17.3 

15.9 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.1 

26.0 

26.01 

22.5 

17.3 

15.9 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

25.9 

25.9 

25.98 

22.5 

17.3 

15.9 

25.9 

25.9 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.82 

22.5 

17.3 

16.0 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.8 

25.7 

25.7 

25.7 

25.71 

22  6 

17.4 

16.0 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.8 

25.8 

25.7 

25.7 

25.72 

22.6 

17.5 

16.0 

«    25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.6 

25.5 

25.66 

22.6 

17,5 

16.1 

25.5 

25.5 

25.5 

25.4 

25.4 

25.3 

25.3 

25.2 

25.39 

22.6 

17.5 

16.1 

25.1 

25.1 

25.0 

25.0 

24.9 

24.8 

24.7 

24.6 

24.90 

22.6 

17.5 

16.1 

24.5 

24,4 

24.3 

24.4 

24.2 

24.1 

23.9 

23.8 

24.20 

22.5 

17.5 

16.1 

23.8 

1- 

23.7 

23.6 

23.5 

23.4 

23.3 

23.2 

23.1 

23.45 

22.4 

17.5 

16.1 

'     23.0 

22.9 

22.8 

22.7 

22.6 

22.5 

22.4 

22.3 

22.65 

22.3 

17.6 

16.2 

22.2 

22.1 

22.1 

22.0 

22.0 

21.9 

21.8 

21.7 

21.98 

22.2 

17.6 

16.2 

21.6 

21.6 

21.6 

21.5 

21.4 

21.4 

21.4 

21.3 

21.48 

22.0 

17.6 

16.2 

1     21.3 

21.3 

21,3 

21.2 

21.2 

21.2 

21.1 

21.1 

2J.21 

21.7 

17.6 

16.2 

1     21.0 

21.0 

21.0 

20.9 

20.9 

20.8 

20.8 

20.8 

20.90 

21.6 

17.6 

16.2 

1 

20.7 

20.7 

20.7 

20.7 

20.6 

20.6 

20.5 

20.4 

20.61 

21.3 

17.6 

16.3 

)    ! 

20.3 

20.3 

20.3 

20.3 

20.2 

20.2 

20.1 

20.2 

20.24 

21.2 

17.6 

16.3 

) 

20.1 

20,1 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.02 

20.9 

17.6 

16.8 

Ael. 

24.38 

1 

24.37 

24.36 

24.35 

24.33 

1 

24.30 

24.26 

24.23 

24.32 

22.26 

17.40 

15.98 

._     — ii 

10 
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OKTflöpfc  1890. 

TepMOMexpTb  c-b  ^epHUMt  mapHKOMt 
1.5  Merpa  Ha^i^  noBepxHocTbio  seij». 


Hhcjio 
Datum 

Ä  0 

il   0  JI 

y  Ä  H 

H. 

1 

V,o  r 

m  i  t 

t  a  g. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9    : 

1 

10 

'       11 

1: 

1 

9.5 

9.5 

8.6 

8.5 

7.7 

8.3 

16.1 

15.7 

23.6 

25.3 

24.1 

^7. 

2 

10.1 

9.9 

8.9 

8.7 

8.3 

7.9 

15.9 

19.4 

21.7 

26.0 

23.2 

3 

10.9 

10.2 

9.8 

9.9 

8.9 

9.4 

16.8 

22.1 

23.5 

25.3 

28,0 

2? 

4 

10.7 

11.0 

11.7 

12.1 

13.9 

15.7 

17.9 

21.0 

22.8 

24.5 

25.0 

2r 

5 

13.7 

13.4 

13.4 

12.3 

11.6 

12.9 

13.^ 

12.4 

13.6 

14.6 

21.8 

^    1 
*  • 

6 

12.1 

11.0 

10.4 

10.4 

10.0 

10.9 

15.0 

16.4 

16.1 

18.9 

19.3 

■    l^ 

7 

8.5 

8.5 

8.2 

6.4 

6.8 

5.3 

11.6 

14.6 

17.3 

20.6 

23.2 

n. 

i 

1 

8 

8.5 

8.6 

8.1 

7.5 

6.5 

5.7 

7.6 

17.8 

19.5 

22.1 

24.4 

.       Jl 

9 

8.4 

7.3 

6.4 

6.1 

5.9 

5.7 

12.2 

18.2 

20.3 

23.4 

24.6 

'          V* 

10 

10.0 

8.6 

9.6 

11.8 

11.6 

11.0 

8.4 

18.6 

20.4 

222 

23,2 

^i 

11 

13.4 

12.9 

12.7 

12.7 

11.9 

11.9 

12.5 

12.5 

12.6 

13.7 

13.9 

Vi 

12 

9.2 

8.5 

7.9 

7.5 

7.4 

7.5 

10.1 

12.7 

13.5 

13.9 

15.2 

ih 

13 

3.9 

4.0 

2.9 

1.2 

1.1 

1.4 

4.6 

11.5 

12.9 

16.7 

17.9 

1 

14 

9.3 

8.3 

7.9 

7.5 

7.9 

7.3 

7.8 

9.4 

11.8 

12.5 

13.7 

u. 

15 

5.7 

4.5 

7.4 

6.6 

7.4 

7.3 

7.5 

10  2 

12.8 

17.7 

17.2 

1" 

16 

5.0 

5.2 

4.7 

4.7 

3.9 

3.0 

6.1 

13.2 

16.3 

16.9 

19.9 

17 

3.8 

3.0 

2.7 

1.7 

1.6 

1.6 

4.9 

13.3 

16.9 

18.9 

20.2 

2\ 

18 

3.5 

3.2 

3.6 

3.2 

2.2 

2.4 

5.1 

13.6 

15.8 

19.3 

220 

•-'4. 

19 

4.9 

4.8 

4.6 

3.8 

3.2 

3.6 

5.0 

14.3 

19.3 

19.9 

21.0 

'.'3, 

20 

5.3 

5.5 

5.1 

5.0 

4.5 

3.9 

6.0 

13.6 

17.5 

20.0 

23.7 

1'4 

21 

;      6.6 

6.4 

6.1 

5.8 

5,8 

5.1 

6.3 

15.0 

19.6 

21.7 

24.1 

2;- 

\      22 

7.4 

6.9 

6.4 

54 

4.8 

4.8 

6.6 

17.4 

19.7 

20.6 

24.4   ' 

2n. 

1 

!      23 

1 

11.1 

11.4 

11.9 

13.3 

12.7 

12.8 

13.0 

13.5 

14.1 

15.9 

17.7 

24 

7.1 

6.9 

5.9 

5.3 

4.9 

5.1 

5.7 

11.1 

17.0 

19.8 

19.6  1 

2' 

25 

11.9 

10.9 

9.2 

110 

8.1 

7.7 

8.9 

17.1 

20.4 

23.4 

24.6 

23 

26 

7.9 

7.4 

7.1 

6.7 

6.6 

6.7 

7.4 

16.7 

18.1 

17.4 

22  3 

'Jl. 

27 

14.4 

14.3 

13.8 

12.6 

12.4 

14.2 

15.9 

15.9 

17.5 

20.5 

18.9 

28 

8.1 

8.7 

8.7 

8.7 

9.2 

9.1 

9.1 

9.9 

10,6 

13.5 

15.5 

IJ. 

29 

11.7 

11.1 

10.9 

10.9 

10.7 

10.6 

10.7 

14.5 

18.3 

21.3 

22.0 

2L 

30 

11.0 

10.9 

11.1 

10.8 

10.9 

11.0 

11.9 

15.4 

19.0 

22.0 

23.0  i 

H\ 

31 

5,1 

4.9 

5.1 

4.2 

3.6 

3.3 

3.8 

10.2 

14.9 

17.9 

21.2 

-••i 

Cpe;iB. 
Mittel. 

8.67 

8.31 

8.09 

7.82 

7.47 

7.52 

9.81 

14.75 

17.34 

19.56 

21, 2S 

'j-lt 

U7 


October  1890. 

ThermometeP  mit  geschwärzter  Kugel 

1.5  Meter  über  dem  Erdboden. 


n 

0    n  0 

J  y  Ä  H  H. 

N  a  C 

h  in  ] 

i  t  t  a 

•  g. 

GpeAH. 
Mittel. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

• 

7 

8  , 

9 

10 

11 

12 

25.9 
28.6 

26.2 
28.7 

28.7 
29.9 

27,3 
27.2 

23.0 
22.9 

17.0 
19.0 

14.9 
15.7 

14.2 
14.5 

12.5 
13.4 

11.3 
12.5 

11.1 
11.7 

10.7 
12.0 

16.96 
17.87 

27.7 
26.3 
19.2 
19.7 
23.0 

28.1 
28.0 
17.0 
20.3 
22.8 

28.0 
25.5 
21.6 
20.3 
23.5 

29.3 
23.0 
18.8 
18.0 
22.5 

23.0 
18.5 
14.0 
16.8 
17.0 

17.7 
17.1 
12.1 
13.3 
14.0 

16.0 
16.3 
11.8 
12,9 
11.1 

14.9 
16.1 
11.3 
12.4 
9.8 

13.1 
14.7 
11.9 
11.4 
9.6 

12.8 

13.4 

11.7 

9.9 

8.3 

11.6 

13.1 

11.7 

9.1 

7.8 

11.7 

13.1 

10.6 

9.8 

7.9 

18.21 
18.23 
14.37 
14.29 
13.79 

27.5 
29.1 
22.8 
13.3 
16.9 

27.9 
29.7 
23.0 
13.5 
17.7 

27.3 
29.6 
21.0 
15.2 

17.4 

26.2 
29.0 
18.9 
15.3 
15.9 

19.8 
22.0 
17.8 
11.0 
10.9 

16.0 

21.2 

16.1 

7.7 

9.6 

14.3 

21.1 

15.9 

7.1 

8.7 

11.6 

16.9 

16.4 

7.5 

7.8 

10.1 

13.9 

12.6 

7.4 

6.8 

8.9 

11.6 

12.5 

8.0 

6.0 

8.0 

10.6 

12.1 

8.1 

5.1 

8.5 
9.3 
12.1 
9.2 
4.2 

15.30 
16.99 
15.85 
11.54 
10.69 

21.7 
15.4 
18.4 
21.3 
23.1 

17.9 
17.2 
15.0 
21.2 
23.0 

16.3 
21.7 
13.8 
21.7 
24.5 

13.8 
14.4 
14.2 
21.6 
23.0 

11.8 
11.7 
11.6 
13.2 
14.4 

11.3 
9.4 
ll.l 
11.1 
12.0 

11.1 
9.6 

10.7 
7.9 
9.1 

12.1 
9.1 
9.3 
6.6 
7.3 

12.3 
8.7 
6.7 
5.9 
7.2 

12.0 
8.1 
7.2 
4.7 
5.5 

10.6 
7.8 
6.9 
4.8 
4.8 

9.7 
6.6 
5.1 
4.0 
5.1 

10.78 
10.72 
10.49 
11.04 
11.22 

24.5 
23.6 
26.9 
26.3 
26.2 

26.1 
24.3 
24.1 
28.2 
26.5 

25.8 
23.5 
27.5 
29.1 
27.5 

23.9 
21.6 
25.0 
27.0 
25.2 

16.5 
16.1 
16.8 
19.9 
17.5 

12.7 
13.8 
13.6 
16.1 
13.9 

9.8 
11.2 
11.3 
14.6 
13.0 

8.6 

9.4 

10.5 

11.7 

10.4 

7.1 

8.1 

8.7 

15.1 

10.4 

6.5 

7.3 

8.1 

12.9 

12.3 

5.7 

6.3 

7.8 

10.5 

11.7 

5.1 
5.6 
7.6 
8.3 
10.9 

12.12 
12.46 
13.44 
15.31 
14.87 

22.7 
25.3 
24.2 
22.0 
18.1 

21.0 
27.0 
24.2 
23.5 
20.6 

23.3 
24.2 
24.3 
22.9 
16.6 

21.6 
22.4 
23.0 
18.7 
17.7 

15.8 
18.1 
18.0 
16.8 
14.3 

13.1 
17.5 
16.4 
15.0 
13.2 

11.4 
16.7 
13.2 
16.2 
12.1 

10.2 
15.0 
11.7 
15.7 
ll.O 

10.2 
15.6 
10.4 
15.3 
11.7 

9.4 
13.8 

9.6 
14.9 
10.8 

8.2 
13.9 

8.3 
14.7 

9.3 

7.6 
13.3 

8.1 
14.5 

7.7 

14.15 
14.79 
15.34 
14.84 
14.83 

16.0 
21.7 
22.9 
25.0 

15.1 
23.1 
24.0 
24.7 

14.4 
22.1 
23.1 
24.4 

13.9 
20.4 
21.6 
22.1 

13.3 
15.3 
14.9 
15.4 

13.0 
13.2 
13.6 
12.7 

12.5 

11.6 

10.2 

9.7 

11.6 

10.3 

9.7 

8.3 

11.7 

10.0 

7.8 

8.1 

11.6 

10.6 

7.5 

6.1 

11.1 

10.8 

6.6 

5.5 

11.3 

11.0 

5.8 

4.9 

11.77 
14.78 
14.54 
11.86 

22.75 

22.89 

23.05 

21.37 

16.39 

13.98 

12.51 

11.35 

10.59 

9.86 

9.20 

8.75 

13.98 

10^ 


148 


TepMOMexpT»  na  nosepxHOCTH  aeMJiH. 

• 

— ■-— : 

^HCJIO 

Datum 

Äo 

n  0  ji 

y  A  H 

A, 

V  0  r  m  1  t 

tag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11    ' 

VI 

1 

9.4 

'  8.8 

8.2 

7.8 

7.6 

7.8 

11.6 

14.3 

22.6 

26.9 

31.7 

z\ 

2 

10.4 

9.8 

9.1 

8.6 

8.2 

7.8 

9.5 

17.2 

23.3 

29.0 

33.5 

z^ 

3 

11.9 

11.0 

10.3 

10.4 

9.6 

9.8 

11.9 

18.3 

24.6 

29.6 

35.2 

3; 

4 

11.7 

11.2 

10.8 

10.6 

10.7 

11.6 

12.6 

18.7 

24.8 

29.7 

33.2 

.'.5 

5 

13.4 

13.0 

13.0 

12.2 

10.8 

12.2 

13.4 

13.0 

14.5 

14.9 

25.8 

2? 

6 

11.5 

10.9 

10.5 

10.3 

9.0 

8.7 

9.5 

16.0 

21.7 

26.2 

28.6 

2i 

7 

7.4 

7.1 

6.6 

5.9 

5.6 

4.6 

5.2 

14.2 

22.1 

28.0 

33.2 

.^, 

8 

10.5 

10.1 

9.7 

8.0 

6.7 

6.2 

7.1 

15.7 

23.2 

29.4 

35.1 

9 

9.8 

8.1 

7.1 

6.5 

5.9 

5.7 

6.8 

15.8 

22.8 

30.6 

36.0 

s: 

10 

8.9 

7.9 

7.9 

8.6 

8.9 

8.7 

10.2 

16.7 

22.2 

24.1 

31.6 

3) 

11 

13.7 

13.8 

13.7 

13.7 

13.6 

13.5 

13.5 

14.0 

14.4 

14.9 

14.7 

u 

12 

7.5 

7.5 

6.6 

5.6 

5.2 

4.8 

5.3 

11.0 

14.3 

18.0 

19.8 

13 

3.9 

3.1 

2.6 

2.0 

1.6 

1.» 

1.8 

8.6 

14.5 

20.0 

24.2 

26 

U 

7.9 

7.5 

6.7 

6.6 

6.5 

6.1 

6.5 

8.4 

12.2 

13.3 

15.3 

U 

15 

4.2 

4.1 

5.1 

4.7 

5.9 

6.1 

6.8 

7.9 

14.1 

18.9 
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8.7 
5.5 
4.7 
5.4 


6.2 
7.1 
7.9 
9.0 
9.1 


12.2 
9.1 
11.9 
10.4 
14.9 


9.4 
12.5 
13  1 

9.1 


10.36 


OKiaöpb  1890. 

TeMnepaxypa  noHBH 


m 


Ha     r  Ä  Y  6  E  E  i      0.02. 


^  0    II  0  J  y  Ä  H  Ä. 


Vormittag- 


2 


110 
11.9 


13.3 
13.7 
14.7 
12.4 
9.6 


12.1 
11.7 
11.7 
14.4 
7.4 


5.0 
8.3 
5.3 
5.2 
5.1 


5.6 
6.5 
7.3 
8.3 
8.3 


12.7 
8.5 
11.1 
10.0 
14.6 


10.1 

12.3 

12.9 

8.2 


9.97 


3 


6 


10.4 
11.3 


12.7 
13.3 
14.5 
12.0 
9.4 


11.7 
10.7 
11.1 
14.0 
7.9 


4.5 
7.8 
5.5 
4.7 
4.6 


5.1 
6.0 
6.9 

7.7 
7.6 


12.1 
7.8 

10.1 
9.1 

14.5 


9.7 
12.1 
12.9 

7.5 


9.52 


10.0 
10.8 


12.3 
12.7 
14.1 
11.9 
8.6 


10.9 

9.9 

10.6 

14.2 

7.2 


4.0 
7.5 
5.7 
4.7 
4.2 


4.7 
5.4 
6.3 
7.4 
7.1 


12.3 
7.3 
9.9 

8.7 
13.5 


9.7 
12.0 
12.7 

7.0 


9.14 


9.7 
10.3 


11.7 
12.3 
13.5 
11.0 
8.1 


10.0 

9.4 

10.9 

14.0 

6.4 


3.5 
7.3 
6.1 
4.4 
3.5 


4.3 
5.1 
5.9 
7.0 
6.4 


12.4 
6.9 
8.9 
8.3 

13.3 


lü.3 

11.8 

12.6 

6.7 


8.77 


9.5 
9.9 


11.5 
12.5 
13.3 
10.7 
7.5 


9.2 

8.9 

10.7 

14.1 

6.3 


8.1 
7.1 
6.5 
4.2 
3.4 


4.0 
4.7 
5.5 
6.7 
6.0 


12.7 
6.5 
8.5 
8.3 

12.9 


10.5 

11.6 

12.5 

6.1 


8.55 


8 


11.0 
10.3 


12.3 
12.9 
13.7 
10.7 
7.3 


9.3 

8.9 

10.9 

14.0 

6.2 


3.2 
7.1 
7.0 
4.0 
3.3 


3.9 
4.8 
5.5 
6.5 
5.9 


12.8 
6.7 
8.2 
8.2 

12.7 


10.7 

11.5 

12.3 

6.0 


8.64 


12.9 
14.3 


15.8 
16.1 
14.0 
13.5 
11.2 


12.3 
12.3 
13.1 
14.3 
8.9 


6.7 
7.2 
7.9 
7.3 
6.7 


7.3 

8.0 
8.7 
9.5 
8.7 


13.3 
8.4 
10.7 
10.9 
14.3 


11.0 

12.9 

13.6 

8.0 


10.96 


16.9 
19.0 


20.3 
20.3 
14.5 
17.8 
16.0 


17.0 
16.9 
17.8 
14.5 
11.9 


11.4 
10.3 
11.2 
12.0 
11.9 


12.0 
12.6 
13.4 
14.3 
13.3 


lO 


22-1 
24,1 


25.1 
25.0 

14.8 
19.6 
21.2 


22,0 
22.3 
19.0 
14.9 
15.2 


16.0 
12.1 
14.4 
16.3 
16.4 


16.6 
17.2 
17.9 
18.7 
18.1 


14.0 

15.4 

12.8 

17.1 

14.8 

19.3 

13.5 

17.0 

16.0 

19.5 

11.6 

14.6 

16.0 

20.1 

16.5 

20.4 

12.1 

16.7 

14.60 

18.36 

11 


26.9 
28,4 


29.4 
27.2 
19.1 
24.0 
25.2 


26.1 
26.6 
24.2 

15.0 
16.9 


20.5 
13.5 
15.0 
19.9 
19.7 


20.7 
21.3 
22.3 
23.2 
22.6 


190 
20.8 
23.1 
21.0 
22.6 


15.9  ! 
23.2  I 
23.6 
20.9  , 


I 


\ 


i 

1! 


31 


33. 


i 


I 


o> 


•Hl 


Jh2 


25.: 

26.: 


21.86     24.:- 
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Ootober  1890. 

Temperatur  des  Erdbodens 


m 


in   der   Tiefe    0.02. 


1 

i 

n 

0     n  ( 

[)  JT  y  ;^  H  H. 

N  a  C  1 

ti  m  i 

t  t  a 

g. 

CpeAH. 
Mittel. 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

32.2 
33.6 

32.8 
34.0 

32.0 
33.0 

29.8 
30.8 

25.4 
26.5 

21.8 
23.0 

19.3 
20.6 

17.5 
18.7 

16.3 
17.3 

15.2 
16.1 

14.1 
15.2 

13.4 
14.7 

18.83 
19.92 

1 

34.2 
32.0 
24.7 
27.4 
30.2 

84.8 

32.5 

25.8 
27.6 
30.6 

33.7 
31.2 
24.7 
26.2 
29.4 

31.4 
28.6 
23.6 
23.7 
27.0 

27.1 
24.4 
19.9 
21.2 
22.5 

23.8 
21.5 
17.4 
17.4 
19.1 

21.3 
19.5 
15.9 
15.7 

17.0 

19.4 
18.9 
14.5 
14.6 
15.3 

18.0 
18.0 
14.1 
13.7 
13.9 

16.9 
17.3 
13.7 
12.6 
12.9 

15.9 
16.3 
13.2 
11.6 
11.9 

15.1 
15.3 
12.8 
11.0 
11.7 

20.93 
20.26 
16.90 
16.89 
16.84 

i 

31.1 
31.2 
25.6 
15.3 
19.5 

31.5 
31.4 
24.5 
15.7 
19.5 

30.7 
31.3 
23.1 
15.9 
18.2 

28.4 
27.6 
21.3 
15.9 
15.9 

24.2 
24.1 
19.3 
14.3 
12.3 

20.9 
21.1 
18.1 
11.8 
10.3 

18.5 
19.4 
16.9 
10.9 
9.1 

16.8 
17.9 
16.6 
10.1 
8.3 

15.5 

16.6 

15.5 

9.7 

7.7 

14.3 

15.3 

15.3 

9.5 

7.0 

13.3 

14.3 

14.3 

9.1 

6.3 

12.7 

13.2 

13.7 

8.7 

5.8 

18.33 
18.46 
16.77 
13.30 
10.85 

! 

23.6 
15.0 
17.4 
23.4 
24.4 

21.5 
15.2 
15.8 
23.6 
24.8 

18.7 
17.1 
14.1 
22.4 
23.6 

16.3 
15.1 
13.3 
20.0 
21.0 

14.0 
12.2 
11.1 
15.9 
16.7 

12.3 

9.9 

9.2 

13.1 

13.9 

11.4 

8.9 

8.3 

11.3 

11.9 

11.0 
8.0 
7.7 
9.9 

10.5 

10.4 
7.3 
6.9 
8.7 
9.3 

9.9 
6.9 
6.3 
7.6 
8.3 

9.3 
6.6 
6.0 
6.8 
7.5 

90 
6.1 
5.4 
6,1 
6.9 

11.39 

9.98 

9.48 

11.60 

11.91 

25.8 

:     25.7 

;      27.2 

28.2 

28.0 

26.3 
26.2 
27.4 
28.4 
27.2 

24.8 
25.0 
26.3 
27.5 
25.6 

22.2 
22.2 
23.6 
24.8 
23.6 

17.4 
18.2 
19.5 
20.5 
19.7 

14.8 
15.5 
16.6 
17.4 
17.3 

13.0 
13.6 
14.7 
15.5 
15.5 

11.1 
12.0 
13.2 
13.9 
13.9 

10.3 
11.0 
11.9 
12.7 
13.2 

9.2 

9.9 

11.0 

11.7 

13.2 

8.3 

9.1 

10.4 

11.0 

12.9 

7.7 
8.5 

10.0 
9.9 

12.7 

12.72 
13.33 
14.37 
15.25 
15.08 

20.5 

1      26.1 

l;     27.2 

25.4 

23.0 

24.1 
26.6 
27.4 
26.0 
24.4 

24.6 
25.2 
26.1 
24.8 
22.2 

22.1 
22.7 
23.0 
22.2 
20.2 

18.5 
19.2 
20.6 
19.1 
17.1 

16.0 
16.9 
18.7 
17.0 
15.1 

14.4 
15.6 
16.7 
16.6 
13.7 

13.0 
14.9 
15.1 
16.3 
12.7 

12.3 
14.0 
13.8 
15.9 
12.3 

11.4 
13.3 
12.7 
15.7 
11.7 

10.5 
12.7 
11.7 
15.4 
11.0 

9.8 
12.4 
11.0 
15.1 
10.0 

15.22 
14.80 
16.09 
15.73 
16.07 

1 

) 

[ 

17.3 
26.4 
27.4 
25.6 

16.6 
26.4 
27.3 
25.8 

16.0 
25.2 
25.9 
24.6 

15.2 
22.3 
23.2 
21.8 

14.4 
18.9 
19.5 
18.2 

14.0 
16.4 
16.9 
15.7 

13.8 
14.8 
15.1 
13.7 

13.3 
13.7 
13.7 
12.3 

13.0 
12.7 
12.5 
11.1 

12.8 

13.1 

1     11.4 

10.2 

12.6 

13.3 

10.5 

9.3 

12.5 

13.3 

10.0 

8.6 

13.02 
16.58 
16.78 
13.71 

tel 

•    25.63 

• 

25.86 

24.81 

22.54 

19.09 

16.55 

14.91 

13.70 

12.76 

12.01 

11.30 

10.75 

15.21 
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• 
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• 

1 

TeM  ne 

paTypa  noHBH 

Ha   rjiyöHH 

lU 

*     0.05. 

4bcjo 
Datum 

1 

Äo 

n  0  Ji 

y  Ä  H  Ä. 

Vor 

mittag. 

2 

3 

4 

5 

6 

•7 

8 

«        1 

9 

10 

1 

11 

12 

1 
2 

14.3 
15.1 

13.7 
14.3 

13.1 
13.8 

12.6 
13.1 

12.0 
12.6 

11.6 
12.1 

11.8 
11.8 

12.9 
13.5 

15.3 
16.2 

18.0 
19.7 

21.9  ! 
23.3 

25.S 

25.; 

3 
4 
5 
6 
7 

16.2 
16.7 
16.8 
14.4 
13.9 

15.6 
16.1 
16.4 
14.1 
13.2 

15.0 
15.5 
16.1 
13.7 
11.7 

14.3 
14.9 
15.8 
13.6 
11.1 

13.9 
14.5 
15.3 
13.1 
10.6 

13.5 
14.3 
14.9 
12.6 
10.0 

13.4 
14.3 
14.8 
12.3 
9.7 

14.8 
15.5 
14.9 
13.3 
10.8 

17.6 
18.0 
15.0 
15.5 
13,4 

20.8 
21.1 
15.1 
16.9 
16.6 

24.3 
24.0 
16.5 
20.0 
19.9  1 

27.5 

•K.l 
2:.? 

8 

9 

10 

11 

12 

13.7 
14.5 
14.8 
15.0 
9.7 

13.5 
14.1 
14.1 
15.0 
9.2 

13.3 
13.2 
13.4 
15.0 
9.0 

12.8 
12.5 
12.8 
14.8 
8.7 

12.1 
11.9 
12.7 
14.6 
8.1 

11.4 
11.3 
12.5 
14.6 
7.8 

11.1 
10.9 
12.5 
14.5 

7.4 

12.0 
11.8 
13.0 
14.4 
8.4 

14.5 
14.5 
15.6 
14.5 
10.4 

17.6 
17.8 
17.3 
14.7 
12.7 

20.9 
21.3 
19.5 
14.9 
14.5 

23.9 
14.9 

13 
14 
15 
IG 
17 

7.0 
9.6 
7.2 
6.6 

7.8 

6.6 
9.4 
6.8 
6.4 
7.2 

6.2 

8.8 
6.5 
6.3 
6.7 

5.7 

8.6 
6.8 
5.9 
6.3 

5.2 

8.4 
6.8 
5.8 
5.7 

4.8 
8.2 
7.1 
5.7 
5.0 

4.« 

7.9 
7.2 
5.3 
5.0 

5.9 
8.2 
7.8 
6.4 
6.1 

8.8 
9.1 
9.3 
9.2 
9.1 

12.3 
10.8 
11.4 
12.5 
12.5 

15.8 
11.7 
13.7 
15.6 
15.5 

IS.I 

ir 

13.6 

ie.4 

18 
19 
20 
21 
22 

8.6 

9.5 

10.1 

11.4 

11.8 

7.9 

8.9 

9.6 

11.0 

10.9 

7.3 

8.4 

9.0 

10.2 

10.2 

6.8 
7.8 
8.4 
9.6 
9.6 

6.4 
7.4 
8.0 

8.8 
8.8 

6.0 
6.9 
7.6 
8.5 
8.4 

5.6 
6.7 
7.1 
8.5 
7.9 

6.6 
7.6 
8.2 
9.2 
8.7 

9.5 
10.3 
11.0 
11.9 
11.3 

12.9 
13.6 
14.2 
15.1 
14.4 

16.3 
16.8  ' 
17.6  ! 
18.5 
17.8 

:&5 

2:.6 

•211 

23 
24 
25 
26 
27 

13.6 
11.4 
13.5 
12.6 
15.8 

13.6 
10.7 
12.9 
12.2 
15.5 

13.3 
10.0 
12.3 
11.6 
15.3 

13.1 
9.5 
11.6 
10.9 
15.0 

13.2 
9.0 
11.1 
10.6 
14.5 

13.3 
8.6 
10.4 
10.1 
14.1 

13.3 
8.3 

10.0 
9.8 

13.9 

13.5 
8.7 
10.7 
10.4 
14.3 

13.7 
10.8 
12.8 
12.0 
15.3 

14.4 
13.7 
15.7 
14.1 
17.1 

16.0 
16.6 
18.5 
16.3 
19.3 

Vi 

.   2:.3 

28 
29 
30 
31 

11.7 
13.1 
14.1 
11.7 

11.5 
13.1 
13.9 
10.9 

11.3 
12.9 
13.7 
10.2 

11.1 

12.7 

13.6 

9.7 

11.2 

12.6 

13.5 

9.2 

11.3 

12.5 

13.3 

8.6 

11.5 

12.3 

13.2 

8.4 

11.5 

12.6 

13.5 

8.6 

11.7 
14.3 
15.0 
10.9 

13.1 
16.6 
17.3 
13.5 

14.3 
19.1 
19.7 
16.5 

V.  * 

21) 

CpeÄH. 
Mittel. 

1.- 

12.33 

11.88 

11.39 

10.96 

10.57 

10.23 

10.03 

10.77 

12.79 

15.27 

17.95 

2G  'i: 
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m 


in    der    Tiefe    0.05. 


1 

1 

n 

:  0    n 

0  j[  y  A  H  li 

(. 

N  a  c 

h  in  ] 

i  t  t  a  g. 

1 
1 

12 

Mittel. 

1 

1 

2 

3 

•    4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

27.5 
28.6 

29.0 
29.9 

29.3 
30.2 

28.7 
29.5 

26.6 
27.4 

24.0 
24.9 

21.9 
22.8 

20.3 
21.2 

19.0 
19.9 

17.9 
18.7 

16.8 
17.7 

16.0 
16.9 

19.14 
19.99 

29.5 
28.1 
21.5 
23.9 
25.1 

30.6 
29.3 
23.1 
24.7 
26.3 

31.0 

29.3 
22.2 
24.7 

26.5 

30.3 
28.1 
22.7 
23.8 
25.7 

28.1 
25.9 
21.1 
22.1 
23.6 

25.7 
23.5 
19.3 
19.7 
21.3 

23.6 
21.8 
17.9 
18.1 
19.3 

21.9 
20.8 
16.7 
16.9 
17.7 

20.6 
19.9 
15.9 
16.1 
16.5 

19.3 
19.2 
15.7 
15.1 
15.4 

18.3 
.    18.3 
15.1 
14.3 
14.5 

17.5 
17.4 
14.6 
13.5 
13.8 

20.96 
20.54 
17.40 
17.28 
17.06 

26.1 
26.0 
23.0 
15.0 
17.3 

27.5 
27.9 
22.8 
15.1 
17.7 

27.9 
28.3 
22.4 
15.5 
17.6 

27.6 
27.2 
21.4 
15.6 
16.3 

25.3 
25.0 
20.3 
15.3 
14.3 

22.8 
23.0 
19.3 
13.5 
12.5 

21.0 
21.5 
18.3 
12.4 
11.1 

19.4 
20.2 
17.7 
11.5 
10.2 

18.3 
19.0 
17.1 
11.0 
9.4 

16.9 
17.7 
16.5 
10.8 

8.7 

15.8 
16.7 
15.9 
10.2 
8.1 

15.1 
15.7 
15.2 
10.1 
7.6 

18.35 
18.60 
17.09 
13.87 
11.37 

19.8 
13.3 
14.7 
19.7 
20.7 

19.7 
13.8 
15.0 
20.9 
22.2 

18.3 
15.1 
14.3 
21.1 
22.3 

16.6 
15.3 
13.5 
20.3 
21.6 

15.1 
13.6 
12.5 
18.1 
19.2 

13.6 
12.7 
11.1 
15.7 
16.8 

12.9 
10.6 
10.0 
13.9 

14.9 

12.2 

9.7 

9.4 

12.5 

13.3 

11.6 

9.0 

8.7 

11.3 

12.1 

11.1 

8.5 

8.2 

10.2 

11.1 

10.4 
8.1 
7.7 
9.2 

10.1 

10.1 
7.6 
7.2 
8.5 
9.4 

11.35 
10.45 
9.85 
11.88 
12.46 

21.9 
21.7 
23.1 
23.9 
23.5 

23.5 
22.8 
24.3 
25.3 
24.1 

23.6 
23.1 
24.5 
25.7 
24.1 

22.6 
22.1 
23.5 
24.9 
23.2 

19.9 
19.9 
21.3 
22.4 
21.3 

17.6 
17.8 
19.0 
20.0 
19.1 

16.0 
16.2 
17.2 
18.1 
17.7 

14.4 
14.7 
15.8 
16.7 
16.3 

13.3 
13.6 
14.6 
15.5 
15.3 

12.1 
12.5 
13.6 
14.6 
14.9 

11.1 

11.8 
12.6 
13.8 
14.5 

10.2 
10.9 
12.1 
12.8 
14.1 

13.32 

13.78 
14.71 
15.75 
15.38 

17.9 
21.5 
22.8 
21.1 
21.3 

20.7 
23.0 
23.8 
22.3 
21.8 

21.9 
23.3 
24.0 
22.7 
21.9 

21.6 
22.3 
22.7 
21.9 
20.6 

19.8 
20.5 
21.2 
20.1 
19.0 

18.3 
18.6 
19.8 
18.5 
17.3 

16.6 
17.5 
18.5 
17.7 
16.0 

15.3 
16.8 
17.1 
17.3 
15.0 

14.5 
15.9 
15.9 
16.9 
14.3 

13.5 

15.1 

;     14.8 

'     16.6 

1     13.8 

12.8 
14.5 
13.9 
16.2 
13.1 

12.1 
14.1 
13.3 
16.0 
12.3 

15.56 
14.98 
16.18 
15.70 
16.53 

15.9 
22.5 
23.7 
21.4 

16.0 
23.5 
24.5 
22.6 

15.7 
23.5 
24.4 
22.8 

15.3 
22.6 
23.4 
21.9 

14.9 
20.6 
21.3 
19.9 

14.6 
18.7 
19.3 
17.9 

14.5 
17.1 
17.7 
16.3 

14.3 

16.0 
16.3 
15.0 

13.9 
14.9 
15.2 
13.9 

13.6 
14.6 
14.3 
12.9 

13.5 
14.4 
13.3 
12.1 

13.3 
14.3 
12.5 
11.1 

13.38 
16.48 
17.03 
14.39 

22.00 

23.02 

23.14 

22.35 

20.50 

• 
18.58 

17.07 

15.89 

14.94 

14.13 

13.38 

12.75 

15.51 
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OmöpB  1890. 


JL      -S^     M 

H  a 

T  j[  y  6  n  ] 

m 
9  t      0.10. 

b     .mi^    .H^HB 

Mhcjo 
Datum 

1 

n 

0    n 

0  Jt  y 

Ä   H   H. 

V  0 

r  m  i 

t  t  a 

a 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

•  9 

10 

11         1 

1 

16.4 

16.2 

15.5 

14.9 

14.5 

14.2 

13.7 

13.8 

14.3 

15.5 

17.2    : 

2 

17.6 

16.7 

16.2 

15.6 

15.3 

14.8 

14.4 

14.2 

14.9 

16.4 

18.3      ! 

3 

18.3 

17.8 

17.3 

16.7 

16.3 

15.9 

15.5 

15.6 

16.3 

17.5  ' 

19.3     : 
19.7      2 
16.6     I 

4 

18.9 

18.3 

17.8 

17.8 

16.7 

16.5 

16.2 

16.3 

16.8 

18.1 

5 

18.8 

18.3 

17.9 

17.6 

17.2 

16.9 

16.6 

16.5 

16.4 

16.4  1 

6 

16.2 

15.9 

15.5 

15.5 

15.2 

14.7 

14.6 

14.3 

14.8 

15.8  . 

17.1      1 

7 

15.6 

14.9 

14.6 

14.1 

13.5 

1.3.1 

12.6 

12.4 

13.0 

14.3 

16.1      2 

^  8 

15.9 

15.6 

15.3 

15.0 

14.6 

14.1 

13.7 

13.5 

14.1 

15.3 

16.9     :i 

9 

16.7 

16.3 

15.7 

15.1 

14.5 

14.1 

13.7 

13.4 

14.0 

15.3 

1 

17.1      l 

10 

17.3 

16.6 

16.1 

15.5 

15.1 

14.7 

14.5 

14.4 

14.9 

15.9 

17.0    : 

11 

16.4 

16.4 

16.2 

16.0 

15.7 

15.7 

15.5 

15.5 

15.5 

15.5  , 

15.6      1 

12 

11.8 

11.7 

11.5 

11.1 

10.8 

10.5 

10.2 

le.i 

10.5 

lf.5 

12.7      1 

13 

10.2 

9.9 

9.4 

9.0 

8.5 

8.2 

7.9 

7.9 

■ 
8.5 

9.9  1 

11.7      -J 

14 

11.7 

11.4 

10.9 

10.7 

10.5 

10.4 

10.1 

10.1 

10.2 

10.6 

11.2      1! 

15 

9.7 

9.3 

9.1 

8.9 

8.7 

8.8 

8.8 

8.9 

9.3 

10.1 

1 

11.3      '^ 

16 

9.1 

8.9 

85 

8.2 

8.1 

7.9 

7.9 

7.6 

6.2 

9.6 

11.4     :3 

17 

10.5 

10.0 

9.5 

9.1 

8.6 

8.3 

7.7 

7.7 

8.3 

9.7 

11.5      J 

18 

11.2 

10.6 

10.1 

9.6 

9.1 

8.8 

8.4 

8.3 

8.9 

10.3 

12.0      11 

19 

11.8 

11.3 

10.7 

10.3 

9.7 

9.5 

9.1 

9.0 

9.4 

10.8 

12.0      y 

_  4 

20 

12.4 

11.9 

11.4 

10.9 

10.5 

10.1 

9.7 

9.6 

10.1 

11.4 

13.2      ^ 

21 

13  3 

12.9 

12.5 

12.2 

U.3 

11.2 

10.7 

10.5 

11.1 

12.3 

14.0      15 

22 

14.0 

13.4 

12.8 

12.1 

11.6 

11.2 

10.7 

10.4 

10.8 

12.0 

13.7      11 

23 

14.9 

14.6 

14.4 

14.2 

14.1 

13.9 

13.9 

14.0 

14.1 

14.2 

14.6      11 

24 

13.5 

13.1 

12.5 

12.0 

11.6 

ll.l 

10.9 

10.6 

10.9 

12.0 

13.5      i< 

25 

14.9 

14.3 

13.9 

13.5 

13.1 

12.7 

12.3 

12.1 

12.4 

13.4 

14.9      ^ 

.  m 

26 

14.6 

14.3 

13.5 

13.2 

12.9 

12.6 

12.2 

11.9 

12.2 

12.9 

14.0       J 

27 

1 
1 

16.4 

16.0 

15.6 

15.6 

15.6 

15.3 

14.8 

14.7 

14.9 

15.5 

16.5       < 

ll 

:  28 

13.9 

13.5 

13.2 

13.0 

12.8 

12.7 

12.7 

12.7 

12.6 

1 

12.9 

135      :< 

1     29 

13.9 

13.8 

13.7 

13.5 

13.5 

13.3 

13.2 

13.2 

13.5 

14.5 

15.8      1< 

;    30 

15.2 

14.9 

14.8 

14.6 

14.6 

14.4 

14.2 

14.1 

14.4 

15.3 

16.Ö      '• 

,     31 

14.2 

13.0 

13.1 

12.7 

12.0 

11.5 

11.2 

10.9 

11.1 

12.0 

13.5      :> 

1 

CpeiH. 

\fittol. 

14.36 

13.95 

13.52 

13.15 

12.78 

• 
12.49 

12.18 

12.07 

12.46 

1 

13.45 

14.50    :^*3 

' 

_-i3 
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Temperatur  des  Erdbodens 


21.3 
22.4 


23.4 
22.9 
191 
19.9 
19.8 


20.7 
20.7 
19.6 
15.7 
14  9 


15.3 
12.5 
12.9 
14.7 
15.1 


15.8 
16.2 
17.0 
17.7 
17.6 


16.2 
16.7 
18.2 
16.9 
18.5 


14.7 
18.5 
19.3 
16.8 


17.77 


m 


in    der   Tiefe    0.10. 


II  0     IT  0  Ji   y  Ä  H  H. 


23.1 
24.1 


24.9 
24.5 
20.2 
21.1 
21.4 


22.1 
22.3 
20.4 

15.7 
15.7 


16.5 
12.8 
13.5 
16.1 
16.6 


17.5 
17.6 
18.6 
19.5 
19.1 


17.2 
18.3 
19.5 
18.3 
19.1 


15.3 
19.6 
20.5 

18.4 


19.02 


24.2 
25.2 


26.1 
25.4 
20.7 
21.9 
22.5 


23.2 
23.5 
20.7 
15.8 
16,3 


16.6 
13.5 
13.7 
17.1 
17.8 


18.7 
18.7 
19.7 
20.6 
20.0 


18.4 
19.4 
20.4 
19.4 
19.7 


15.5 
20.4 
21.2 
19.3 


19.86 


24.8 
25.8 


26.6 

25.6 
21.1 
22.1 
22.9 


23.9 
24.1 
20.7 
15.9 
16  2 


16.4 
14.1 
13.(5 
17.5 
18.3 


19.2 
19.2 
20.2 
21.1 
20.4 


19.2 
19.7 
20.6 
19.7 
19.6 


24.8 
25.7 


26.5 
25.4 
21.1 
21.9 
22.8 


23.9 
23.8 
20.4 
15.9 
15.8 


15.7 
14.1 
13.3 
17.3 
18.1 


18.9 
18.9 
19.9 
20.9 
20.2 


19.1 
19.6 
20.3 
19.5 
19.2 


23.9 
24.9 


25.7 
24.2 
20.4 
20  7 
21.9 


22.9 
23.0 
19.8 
15.5 
14.8 


15.2 
13.6 
12.7 
16.3 
17.1 


17.6 
18.1 
19.0 
20.0 
19.3 


18.5 
18.8 
19.7 
18.8 
18.4 


15.1 
19.3 
20.0 

18.5 


20.18  •  19.97     19.15 


15.5 

1 
15.3 

20.6 

20.5  1 

21.4 

20.9 

19.7 

19.5 

!N  a  c  h  in  i  t  t  a  ?:. 


8 


22.7 

21.6 

23.7 

22.6 

24.4 

23.2 

23.1 

22.3 

19.5 

18.8 

19.7 

18.9 

20.8 

19.7 

22.0 

21.2 

22.1 

21.2 

19.2 

18.7 

14.7 

14.1 

13.9 

1 

13.1 

14.4 

13.7 

12.7 

12.0 

12.1 

11.5 

15.3 

14.3 

16.1 

15.1 

16.9 

15.6 

17.1 

16.2 

18.1 

17.1 

18.9 

17.9 

18.5 

17.6 

17.6 

16.9 

18.1 

17.5 

19.0 

18.2 

18.1 

17.6 

17.5 

16.8 

15.1 

14.9 

18.4 

17.5 

19.0 

18.1 

17.6 

16.7 

18.27 

» 
17.44 

9 


10 


11 


12 


CpeAH. 
Mittel. 


20.6 
21.5 


19.6 
20.6 


19.8 
20.5 
18.3 
13.5 
12.4 


13.3 

11.4 
10.9 
13.4 
14.1 


14.9 
15.5 
16.2 
16.9 
16.6 


16.2 
16.7 
17.4 
17.3 
16.1 


14.5 
16.8 
17.2 
15.9 


16.67 


22.5 

21.3 

21.4 

20.7 

18.1 

17.4 

18.1 

17.4 

18.7 

17.9 

18.9 
19.5 
17.9 
12.9 
11.8 


12.8 
10.9 
10.5 
12.6 
13.2 


13.9 
14.5 
15.5 
16.1 
16.1 


15.4 
16.3 
16.5 
16.8 
15.5 


14.3 
16.1 
16.2 
15.1 


15.94 


19.0 

18.1 

19.7 

19.0 

20.5 

19.7 

20.1 

19.4 

17.0 

16.6 

16.6 

16.1 

17.1 

16.4 

18.1 

17.3 

18.7 

17.9 

17.4 

17.0 

12.6 

12.3 

11.2 

10.7 

12.5 

12.1 

10.5 

10.1 

9.9 

9.7 

11.8 

11.1 

12.5 

11.7 

13.2 

12.5 

13.7 

13.1 

14.6 

14.1 

15.3 

14.7 

15.6 

15.3 

14.8 

14.2 

15.7 

15.4 

15.8 

15.5 

16.6 

16.5 

15.0 

14.5 

14.2 

14.1 

15.7 

15.4 

15.5 

15.0 

14.4 

13.5 

15.33 

14.81 

18.72 
19.58 


20.53 
20.37 
18.20 
17.60 
17.25 


18.20 
18.42 
17.52 
15.18 
12.62 


12.04 
11.58 
10.81 
11.92 
12.50 


13.16 
18.64 
14.43 
15.31 
15.20 


15.67 
14.96 
16.05 
15.64 
16.60 


14.01 
16.17 
16.88 
14.85 


15.66 
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TeMnepaxypa  noHBw 


m 


H  a 

r  Ji  y 

6  E  E  i     0.20. 

4hcio 
Datum 

Ä  0      > 

n  0  j[ 

y  Ä  H 

H. 

1 

Vor 

m  i  t 

tag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

19.0 

18.8 

18.2 

17.8 

17.4 

17.1 

16.7 

16.4 

16.2 

16.4 

16.4       :" 

2 

19.8 

19.4 

18.9 

18.5 

18.2 

17.8 

17.4 

17.0 

16.7 

16.7 

16.9      i: 

3 

20.5 

20.1 

19.7 

19.3 

18.9 

18.5 

18.2 

17.8 

17.7 

17.6 

17.9      :! 

4 

21.1 

20.6 

20.3 

19.8 

19.4 

19.2 

18.8 

18.4 

18  6 

18.6 

18.4       U 

5 

20.8 

20.4 

20.1 

19.8 

19.4 

19.2 

1S.9 

18.6 

18.4 

18.2 

18.1       :? 

6 

18.6 

18.2 

17.9 

17.8 

17.5 

17.2 

17.0 

16.8 

16.6 

16.5 

16.7     t; 

7 

18.2 

17.8 

17.3 

17.1 

16.5 

16.3 

16.0 

15.4 

15.3 

15.1 

15.3       li 

8 

18.3 

17.9 

17.6 

17.3 

17.0 

16.7 

16.4 

16.1 

15.8 

15.8 

15.9       :s 

9 

19.6 

19.3 

18.8 

17.8 

17.4 

17.0 

16.7 

16.3 

16.0 

15.9 

16.1        I^ 

10 

19.3 

18.9 

18.5 

18.0 

17.6 

17.3 

16.9 

16.7 

16.4 

16.4 

16.5     :^ 

U 

18.1 

17.8 

17.6 

17.6 

17.4 

17.2 

17.0 

16.9 

16.8 

16.7 

16.6       :i 

12 

T 

14.6 

14.4 

14.1 

14.0 

13.6 

13.4 

13.2 

12.9 

.12.6 

12.5 

12  fi       ^i 

13 

13.2 

12.8 

12.5 

12.1 

11.8 

11.4 

11.1 

10.8 

10.6 

10.6 

10.9       11 

14 

135 

13.2 

13.0 

12.8 

12.6 

12.4 

12.3 

12.2 

12.0 

11.8 

11.9       13 

15 

12.1 

11.8 

11.6 

11.5 

11.1 

10.9 

10.9 

10.8 

10.7 

10.8 

11,0       11 

16 

11.7 

11.3 

11.1 

10.9 

10.7 

10.4 

10.3 

10.1 

9.9 

«».» 

10.2     :i 

t      17 

13.1 

12.5 

12.2 

11.8 

11.3 

11.3 

11.1 

10.5 

10.1 

10.2 

10.5      :l 

18 

13.5 

l??.l 

12.7 

12.3 

12.0 

11.6 

11.3 

11.0 

10.8 

10.8 

ILO     :i 

19 

14.2 

13.8 

13.4 

13.0 

12.6 

12.3 

12.0 

11.7 

11.5 

11.4 

1 1.6     :l 

20 

14.6 

14.3 

13.9 

13.6 

13.2 

12.9 

12.6 

12.2 

12  0 

11.9 

12.1      :i 

1    -^1    ! 

15.4 

15.1 

14.7 

14.1 

13.9 

13.6 

13.4 

13.0 

12.8 

12.7 

12.9      :i 

22 

16.1 

15.6 

15.3 

14.8 

14.4 

14.0 

13.6 

13.3 

13.0 

12.8 

12.9     :i 

< 

23 

16.3 

16.0 

15.8 

15.6 

15.4 

15.2 

15.1 

15.0 

14.9 

14.9 

14.9       A 

:      24 

15.7 

15.4 

15.1 

14.6 

14.3 

14.0 

13.6 

13.4 

13.2 

13.0 

13.0      i 

'      25 

16.1 

15.8 

15.5 

15.3 

15.0 

14.6 

14.3 

14.1 

13.9 

13.7 

13.9       :l 

1      26 

16.4 

16.1 

15.8 

15.3 

15.1 

14.7 

14.3 

14.2 

13.9 

13.8 

13.9     :i 

27 

16.7 

16.5 

16.5 

16.4 

16.3 

16.2 

16.0 

15.8 

15.8 

15.7 

15.8       :i 

1 

28  : 

16.3 

16.0 

15.7 

15.4 

15.1 

14.9 

14.7 

14.5 

14.4 

14.4 

14.3       U 

29 

15.0 

15.0 

14.9 

14.8 

14.7 

14.6 

14.6 

14.4 

14.4 

14.4 

14.6       -i 

30 

16.5 

16.3 

16.1 

16.0 

15.8 

15.6 

15.5 

15.4 

15.3 

15.3 

15.4     :?- 

31 

1 

16.8 

16.2 

16.0 

15.5 

15.2 

14.7 

14.3 

14.0 

13.7 

13.5 

13.5       - 

CpeÄH. 
Mittel. 

16.49 

16.14 

15.83 

15.50 

• 

15.19 

14.91 

14.65 

14.38 

14.19 

14.13 

,«  i 
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October  1890. 

Temperatup  des  Erdbodens 


m 


in    der    Tiefe   0.20. 


17.8 
18.5 


19.3! 
19.7  j 
18.3: 
17.7  ' 
16.7 


17.2 
17.4 
17.5 
16.6 
13.5 


12.2 
12.4 
11.9 
11.6 
11.8 


12.2 
12.9 
13.4 
14.1 
14.3 


n  0    n  0  .1  y  A  H  H. 


18.8 
19.5 


20.3 
20.6 

18.8 
18.5 
17.7 


18.3 
18.2 
18.1 
166 
14.2 


13.2 
12.7 
12.4 
12.5 
12.7 


13.3 
13.8 
14,4 
15.2 
15.1 


H. 


15.3 

15.7 

14.2 

14.8 

15.0 

15.8 

14.6 

15.2 

16.5 

17.0 

14  6 

14.9 

15.5 

16.2 

16.2 

16.9 

14.2 

15.0 

15.26 

16.01 

3 

4 

19.9 

20.7 

20.5 

21.5 

21.3 

22.2 

21.5 

22.3 

19.4 

19.9 

19.4 

19.9 

18.6 

19.6 

19.1 

203 

19.2 

20.2 

18.7 

19.2 

16.6 

16.7 

14.7 

15.2 

14.0 

14.6 

13.0 

13.3 

12.8 

13.1 

13.4 

14.2 

13.5 

14.5 

14.2 

15.2 

14.7 

15.7 

15.4 

16.3 

16.1 

17.0 

16.1 

16.9 

16.1 

16.8 

15.6 

16.5 

16.6 

17.4 

16.0 

16.6 

17.4 

17.9 

15.1 

15.3 

16.8 

17.8 

17.6 

182 

15.8 

16.4 

16.75 

17.46 

21.6 
22.3 


23.0 
22.8 
20.3 
20.2 
20.3 


20.8 
20.9 
19.4 
16.7 
15.5 


15.0 
13.6 
13.3 
14.6 
15.2 


15.8 
16.3 
17.0 
17.7 
17.5 


17.2 
17.2 
18.0 
17.2 
18.2 


15.4 
18.0 
18.6 
17.1 


G 


22  0 
22.7 


23.8 

23.1 
20.5 
20.6 
20.6 


21.2 
21.3 
19.5 
16.6 
15.7 


15.1 
13.8 
13.3 
14.9 
15.5 


16.2 
16.6 
17.3 

18.1 
17.8 


17.6 
17.4 
18.2 
17.4 
18.3 


15.4 

18.2 
18.9 
17.4 


17.96    18.23 


Nachmittag. 


22.0 
22.8 


23.4 
23.0 
20.4 
20.4 
20.7 


21.6 
21.4 
19.4 
16.5 
15.4 


14.9 
13.8 
13.2 
15.0 
15.6 


16.3 
16.7 
17.4 
18.1 
17.9 


17.6 
17.4 
18.3 
17.6 
18.2 


15.4 
18.2 
18.9 
17.4 


18.22 


8 


21.9 
22.6 


23.3 
22.6 
20.2 
20.2 
20.5 


16.3 
16.6 
17.3 
18.0 
17.8 


17.4 
17.3 
18.2 
17.4 
18.0 


15.4 
18.0 
18.7 
17.3 


18.04 


10 


21.6 
22.3 


23.0 
22.3 
19.9 
19.8 
20.1 


21.1 

20.8 

21.2 

20.9 

19.3 

19.1 

16.3 

16.0 

15.1 

14.7 

14.6 

14.4 

13.6 

13.4 

13.0 

12.8 

14.7 

14.4 

15.4 

15.0, 

16.1 
16.2 
17.0 
17.6 
17.5 


21.2 
21.9 


22.4 
21.9 
19.5 
19.4 
19.7 


20.3 
20.5 
18.8 
15.6 
14.3 


14.2 
13.0 
12.4 
14.2 
14.8 


15.4 
15.8 
16.6 
17.3 
17.1 


11 


20.8 
21.5 


22.0 
21.5 
19.2 
19.0 
19.3 


19.9 
20.2 
18.6 
15.4 
13.9 


14.0 
12.7 
12.2 
13.8 
14.3 


15.0 
15.5 
16.3 
16.9 
16.8 


17.2 

16.8 

16.5 

17.2 

16.9 

16.5 

17.9 

17.6 

17.2 

17.4 

17.1 

17.0 

17.7 

17.4 

17.0 

15.4 

15.3 

15.2 

17.7 

17.4 

17.0 

18.4 

17.9 

17.6 

17.0 

16.7 

16.4 

17.77 

17.40 

17.07 

12 


CpeAH. 
Mittel. 


20.3 
21.0 


21.6 
21.2 
18.9 
18.4 
18.8 


19.4 
19.8 
18.3 
14.8 
13.5 


13.8 
12.3 
11.9 
13.3 
13.9 


14.6 
15.1 
15.8 
16.5 
16.5 


19.00 
19.66 


20.43 
20.61 
19.39 
18.39 
17.87 


18.38 
18.70 
18.14 
16.70 
14.03 


12.88 
12.81 
11.95 
12.25 
12.82 


13.42 
13.98 
14.59 
15.32 
15.44 


16.1 

1 
16.01 

16.4 

15.26 

16.9 

15.98 

16.9 

15.75 

16.7 

16  84 

15.1 

15.11 

16.8 

16.00 

17.2 

16.83 

16.1 

15.58 

16.71 

16.13 

160 


OKiaöpt  1890. 


TeMnepaTypa  noHBU 

m 
Ha    rjyöHHi      0.40. 


4hcjo 

^0      11    0 

JL   Y  X  H 

1 

H. 

D 

[  0     n  0 

Ji  y  Ä  H 

H. 

:.  Cpei 

Datum 

',  Mhö 

1 

1 
1 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

1 

19.5 

19.4 

19.2 

18.9 

18.7 

18.7 

19.1 

19.5 

1^.:. 

i       2 

19.8 

19.7 

19.6 

19.2 

19.0 

19.0 

19.4 

19.9 

1 

3 

20.2 

20.i 

19.9 

19.7 

19.4 

19.5 

19.9 

20.3 

19.!« 

4 

20.6 

20.5 

20.3 

20.0 

19.7 

19.8 

20.1 

20.4 

,   TOM 

& 

20.6 

20.4 

20.2 

20.0 

19.7 

19.5 

19.6 

19.7 

■   Id.--: 

6 

19.6 

19.4 

19.2 

18.9 

18.6 

18.6 

18.8 

19.0 

'   19.«.'] 

7 

19.0 

18.7 

18.6 

18.3 

18.0 

18.0 

18.2 

18.6 

IM! 

8 

18.7 

18.6 

18.4 

18.2 

18.0 

18.0 

18.3 

18.7 

1 

9 

18,9 

18.8 

-18.6 

lfc.4 

18.1 

18.1 

18.3 

18.8 

16.3t 

10 

19.0 

18.9 

18.8 

18.5 

18.2 

18.2 

18.3 

18.6 

ISM 

.     11 

18.6 

18.5 

18.3 

18.1 

18.0 

17.9 

17.8 

17.5 

iSxi 

12 

17.3 

17.1 

16.7 

16.4 

16.1 

16.0 

16.0 

16.1 

1 
1 

13 

16.0 

15.7 

15.4 

15.1 

14.7 

14.7 

14.9 

15.1 

1. 

•  15.-Ü 

14 

15.2 

15.1 

15.0 

14.8 

14.6 

14.5 

14.6 

14.7 

14.«^) 

1     15 

14.7 

14.5 

14.3 

14.1 

13.9 

13.9 

14.0 

14.1 

,.  14.:: 

16 

14.1 

14.0 

13.8 

13.5 

18.8 

13.4 

13.7 

14.1 

•  13.: 

17 

14.3 

14.3 

14.1 

13.8 

13.6 

13.6 

14.0 

14.3 

14.'.^ 

18 

14.5 

14.5 

14.4 

14.1 

13.9 

13.9 

14.2 

14.5 

1 

;     it..' 

19 

14.8 

14,7 

14.6 

14.4 

14.1 

14.1 

14.5 

14.8 

i4.y 

20 

15.0 

15.0 

14.8 

14.6 

14.3 

14.4 

14.7 

15.1 

'  14.-] 

21 

15.3 

15.3 

15.2 

14,9 

14.7 

14.7 

15.1 

15.5 

15.0! 

22 

15.7 

15,7 

15.6 

15.2 

15.0 

15.0 

15.2 

15.5 

•  15.1 

23 

15.7 

15.7 

15.7 

15.6 

15.5 

15.5 

15.7 

15.9 

vJ 

24 

15.9 

15.8 

15.6 

15.3 

15.1 

14.9 

15.2 

15.5 

15.41 

25      ! 

15.7 

15.7 

15.6 

15.4 

15,3 

15.3 

15.6 

15.9 

IhM 

26 

i       16.1 

16.0 

15.9 

15.6 

15.4 

15.3 

15.5 

15.7 

15.fi 
15^ 

27 

1 

.       15.9 

1 

15.9 

15.9 

15.9 

15.9 

15.9 

16.1 

16.3 

!j    28 

< 

16.3 

16.2 

16.0 

15.7 

15.5 

15.5 

15.5 

15.4 

■  Vx^ 

29 

15.4 

15.3 

15.3 

15.2 

15.1 

15.3 

15.5 

15.8 

15.1 

..     3^^ 

16.0 

15.9 

15.8 

15.8 

15.7 

15.7 

16.0 

16.3 

!    31 

1             1 

;       16.3 

16.3 

16.1 

15.7 

15.4 

15.2 

15.4 

15.7 

CpeiH. . 
Mittel. 

16.92 

16.83 

16.67 

16.43 

1 

•     16.21 

16.20 

16.43 

16.69 

October  1890. 

Temperatur  des  Erdbodens 
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m 


in    der    Tiefe    0.84 


m  m         m 

1.65     3.26     3.99. 


Vorm 

i  t  t  a 

10 

N  a 

c  h  m 

i  t  t 

a  g. 

CpCÄH. 
Mittel 

l'    no  nojyAHH. 
1    Nachmittags. 

1 

4 

7 

1 

4 

7 

10 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

19.9 

19.9 

19.98 

20.7 

17.6 

16.8 

19.9 

19.9 

19.9 

19.9 

19.9 

20.0 

19.9 

19.9 

19.91 

20.6 

17.7 

16.3 

19.9 

19.9 

19.9 

19.9 

19.9 

20.0 

19.9 

19.9 

19.91 

20.5 

17.7 

16.3 

19.9 

19.9 

20.0 

19.9 

20.0 

20.1 

20.0 

20.0 

19.98 

20.3 

17.6 

16.3 

20.0 

20.0 

20.0 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.06 

20.2 

17.6 

16.4 

20.1 

20.1 

20.1 

20.0 

20.0 

20.0 

19.9 

19.9 

20.01 

20.1 

17.6 

16.4 

19.8 

19.7 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

19.7 

19.7 

19.76 

20.0 

17.6 

16.4 

19.7 

19.6 

19.6 

19.6 

19.6 

19.5 

19.5 

19.4 

19.56 

19.9 

17.6 

16.4 

19.3 

19.3 

19.4 

19.4 

19.4 

19.4 

19.4 

19.3 

19.36 

19.8 

17.6 

16.4 

19.3 

19.3 

19.3 

19.3 

19.3 

19.3 

19.3 

19.3 

19.30 

19.7 

17.6 

16.4 

19.3 

19.3 

19.3 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

19.1 

19.22 

19.6 

17.6 

16.4 

19.1 

19.1 

19.1 

19.0 

19.0 

18.9 

18.9 

18.8 

18.99 

19.6 

17.5 

♦16.4 

18.7 

18.7 

18.6 

18.6 

18.5 

18.4 

18.3 

18.3 

18.51 

19.5 

17.5 

16.4 

18.2 

18.1 

18.1 

18.0 

17.9 

17.9 

17.9 

17.8 

17.99 

19.3 

17.5 

16.4 

17.7 

17.7 

17.6 

17.6 

17.5 

17.5 

17.4 

17.4 

17.55 

19.2 

17.4 

16.4 

17.4 

17.3 

17.2 

17.1 

17.1 

17.1 

16.9 

16.9 

17.12 

19.1 

17.4 

16.4 

16.8 

16.8 

16.8 

16.8 

16.8 

16.8 

16.7 

16.7 

16.78 

18.9 

17.4 

16.4 

16.6 

16.6 

16.6 

16.6 

ia6 

16.6 

16.5 

16.5 

16.58 

18.8 

17.4 

16.4 

16.6 

16.4 

16.4 

16.5 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.44 

18.5 

17.4 

16.5 

16.3 

16.3 

16.4 

16.3 

16.3 

16.3 

16.3 

16.3 

16.31 

18.4 

17.3 

16.4 

16.3 

16.3 

16.3 

16.3 

16.3 

16.3 

16.3 

16.3 

16.30 

18.2 

17.3 

16.4 

16.3 

16.3 

16.3 

16.3 

16.4 

16.4 

16.3 

16.3 

16.32 

18.0 

17.3 

16.4 

16.3 

16.3 

16.3 

16.3 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.35 

17.9 

17.3 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.40 

17.8 

17.2 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.40 

17.7 

17.2 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.40 

17.6 

17.1 

16.4 

16.4 

16.3 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.5 

16.40 

17.6 

17.1 

16.4 

16.5 

16.5 

16.5 

16.5 

16.5 

16.5 

16.5 

16.5 

16.50 

17.5 

17.1 

16.4 

16.5 

16.5 

16.5 

16.5 

16.5 

16.5 

16.5 

16.4 

16.49 

17.5 

17.1 

16.3 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.40 

17.4 

17.0 

16.3 

16.4 

16.4 

16.4 

• 

16.4 

16.4 

• 

16.4 

16.4 

16.5 

16.41 

17.8 

17.0 

16.3 

17.90 

17.88 

17.88 

17.87 

17.86 

17.86 

17.82 

17.81 

17,86 

18.94 

17.40 

16.38 

11 
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Hoflöpt  1890. 

TepMOMÖTpib  CL  HepHbiMt  inapHKOAn> 
1.5  Herpa  Ha;^^  noBepzHocrbio  squxe. 


Datum 

Ä  0    J 

a  0  J[ 

1 

y  Ä  H 

fl. 

Vor 

m  i  t 

t  a  g- 

^ 

1 

1 

li 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

1 

4.3 

4.2 

3.4 

2.9 

2.8 

2.6 

3.0 

9.8 

14.3 

19.5 

22.5 

1     23 

2 

3.6 

3.6 

2.8 

2.5 

1.8 

2.1 

2.3 

10.9 

14.8 

18.1 

20.9 

21 

3 

3.6 

3.3 

3.0 

2.7 

1.8 

1.8 

2.2 

12.7 

13.8 

18.5 

20.2 

3 

4 

3.5 

3.1 

2.9 

2.3 

2.1 

2.4 

2.2 

10.6 

14.7 

17.0 

19.0 

21 

5 

3.1 

2.2 

1.9 

1.4 

1.3 

1.3 

0.6 

7.5 

13.7 

15.5 

18.7 

23 

6 

2.0 

2.0 

1.4 

1.2 

0.6 

-  0.7 

0.8 

7.4 

12.3 

15.8 

18.6 

21 

7 

2.3 

0 
2.0 

1.5 

1.0 

0.7 

0.3 

0.6 

7.8 

13.5 

14.8 

17.7 

i     3Ö 

8 

8.1 

8.1 

8.1 

8.4 

8.4 

8.5 

8.7 

9.5 

10.4 

11.7 

13.6 

'     Id 

9 

10.3 

9.4 

9.7 

9^ 

9.6 

9.0 

8.9 

13.0 

18.8 

21.3 

20,8 

2t 

10 

3.9 

3.5 

3.4 

2.8 

2.6 

2.4 

2.6 

10.1 

15.6 

18.1 

18.3 

i     21 

11 

3.9 

3.6 

3.0 

2.9 

3.4 

3.1 

3.0 

9.0 

14.1 

17.4 

21.2 

11 

12 

4.8 

4.3 

4.0 

.     3.0 

2.8 

2.4 

2.4 

8.9 

14.5 

17.0 

20.S 

13 

5.7 

5.9 

5.3 

4.9 

5.1 

4.7 

4.3 

10.1 

14.6 

18.7 

18.2 

11 

14 

11.7 

11.0 

11.1 

10.7 

11.0 

11.4 

11.2 

11.6 

13.0 

13.4 

14.8 

I&l 

15 

10.7 

10.5 

10.4 

10.2 

10.2 

9.8 

9.1 

10.3 

13.1 

U.3 

19.S  , 

u 

16 

3.1 

2.6 

2.4 

1.9 

1.9 

1.4 

1.8 

3.2 

12.4 

12.0 

14.5 

:aj 

17 

5.1 

6.9 

8.4 

8.5 

8.5 

8.2 

8.1 

12.1 

12.9 

18.8 

16.1   ' 

JsJ 

18 

9.6 

9.5 

9.4 

9.1 

89 

8.4 

9.0 

9.1 

9.0 

8.9 

9.0 

16J 

19 

7.1 

7.1 

7.0 

7.1 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.8 

8.1 

8.2 

;i 

20 

7.6 

7.5 

7.5 

6.0 

5.1 

5.1 

5.3 

5.8 

5.8 

6.1 

6.0 

6J 

21 

7.1 

6.7 

6.8 

7.1 

6.9 

6.5 

6.5 

7.0 

7.5 

6.9 

7.3 

1 

?.s 

22 

4.3 

4.3 

4.6 

4.1 

4.0 

3.6 

3.9 

5.1 

10.5 

10.5 

9.9 

^2 

23 

2.4 

2.2 

2.2 

1.9 

0.9 

0.5 

0.7 

2.1 

5.0 

7.2 

8.8   ■ 

Vi 

24 

0.3 

-  1.0 

-  1.9 

-  1.8 

-   2.4 

—    2.8 

-  2.3 

3.8 

6.8 

8.1 

9.2 

-■^ 

25 

-  1.8 

-  1.9 

-  2.0 

-  2.5 

-  1.2 

-  0.7 

0.4 

1.8 

6.4 

7.3 

11.6 

Ü 

26 

3.4 

2.3 

2.3 

2.9 

1.4 

-  0.1 

-  0.2 

6.9 

11.7 

14.4 

16.9 

1?.^ 

27 

4.9 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

7.8 

7.5 

12.7 

12.7 

17.1 

1 
1 

17.8 

:?> 

28 

9.3 

10.3 

10.8 

9.4 

8.0 

7.1 

6.7 

6.9 

6.8 

7.7 

7.7 

■-^ 

29 

7.0 

6.9 

6.9 

6.9 

6.9 

6.7 

6.7 

6.7 

6.5 

6.6 

6.4  1 

i 

30 

4.9 

4.6 

4.1 

3.6 

3.6 

3.2 

3.0 

3.0 

3.1 

3.0 

3.2 

i 

'<i. 
t.'.- 

Cpe;^H. 
Mittel. 

5.19 

5.01 

4.86 

4.55 

4.31 

4.11 

4.21 

8.09 

11.20 

13.13 

1 
14.59 

lä.n 

November  1890. 

Tll©rnionieter  mit  geschwärzter  Kugel 
1.5  Meter  über  dem  Erdboden. 


n 

0    n  0 

Jl  y  A  H  B. 

N  ac 

h  Hl 

t  t  a  g. 

Mitteln 

I 

2 

3 

* 

Ö 

r, 

' 

' 

9 

10 

11 

'=  1      1 

24.7 

24.0 

23.6 

21.7 

15.6 

13.0 

8.9 

7.2 

6.4 

5.9 

5.2 

4.4 

11.40 

24.3 

25.3 

24.7 

22.5 

16.2 

12.5 

9.0 

7.7 

6.8 

5.9 

4.6 

4.4 

11.28 

24.3 

25.* 

34.3 

21.0 

13.8 

13.1 

7.7 

6.5 

6.1 

5.7 

4.8 

4.0 

11.01 

24.1 

25.4 

23.4 

20.3 

12.2 

9.8 

7.4 

5.7 

4.8 

4.1 

3.2 

3.2 

10.25 

26.0 

25.fi 

28.2 

21.5 

12.8 

9.5 

7.5 

5.2 

4.9 

3.5 

2.6 

2.0 

9.88 

23.6 

25.5 

23.0 

18.8 

14.2 

9.5 

7.3 

5.7 

4.5 

3.8 

3.0 

2.6 

9.39 

20.3 

21.8 

20.1 

17.1 

12.7 

11.1 

8.0 

6.3 

4.9 

6.3 

7.0 

7.5 

9.41 

16.6 

17.1 

16.3 

15.3 

13.4 

12.7 

11.5 

11.7 

11.4 

11. 1 

10.8 

10.6 

11.55 

22.2 

22.2 

21.1 

19.1 

13.4 

11.5 

8.7 

6.9 

6.5 

6.2 

5.3 

4.5 

12.93 

22.6 

23.0 

22.4 

18.4 

11.5 

9.8 

8.7 

6.9 

6.3 

5.5 

4.9 

4.0 

10.35 

23.8 

23.6 

22.6 

16.!) 

13.1 

11.4 

10.3 

9.0 

7.6 

6.4 

5.7 

5.0 

10.90 

21.7 

21.8 

21.7 

15.6 

13.8 

12.0 

10.9 

9.8 

8.7 

7.7 

6.0 

5.7 

10.90 

19.7 

18.3 

14.7 

14.0 

13.1 

11.6 

10.1 

10.3 

10.7 

12.0 

12.0 

12.1 

11.41 

ia.2 

15.S 

14.3 

13.2 

12.3 

lU 

9.9 

10.7 

10.8 

10.8 

10.8 

10.7 

12.31 

19.9 

19.2 

17.9 

1B.0 

10.8 

9.6 

7.4 

6.5 

5.9 

5.1 

4.4 

3.6 

11.36 

U.5 

U.3 

15.5 

11.9 

8.7 

6.5 

5.3 

5.1 

4.9 

4.6 

4.3 

4.7 

7.14 

16.1 

16.1 

15.8 

13.1 

11.1 

9.9 

8.9 

7.5 

6.8 

6.5 

7.7 

8.5 

10.70 

11.3 

10.5 

10.0 

8.8 

8.9 

8.5 

8.7 

7.6 

8.3 

7.0 

6.9 

7.0 

9.16 

9.9 

10.9 

11.2 

9.7 

8.9 

8.9 

8.6 

8.3 

8,2 

8.5 

7.9 

7.9 

8.25 

6.4 

63 

7.1 

7.9 

8.0 

8.1 

S.3 

8.3 

7.1 

e.8 

6.1 

7.5 

6.76 

8.1 

7.6 

6.9 

6.4 

6.1 

6.4 

5.7 

5.4 

5.7 

5,5 

5.2 

5.2 

6.62 

11.6 

7.8 

7.1 

5.9 

5.3 

5.3 

3.5 

3.4 

2.8 

2.7 

2.2 

2.6 

5.56 

n.ö 

8.5 

8.2 

6.5 

5.0 

4.5 

4.3 

3.9 

1.4 

2.4 

1.8 

1.7 

4.30 

10.3 

12.2 

11.6 

5.8 

2.7 

0.8 

O.I 

-  0.8 

-  1.2 

-  2.0 

-  2.0 

-   2.0 

2.45 

15.1 

12.2 

S.8 

8.9 

6.1 

5.3 

2.9 

3.0 

2.3 

2.6 

3.0 

4.1 

4.23 

H.3 

17.5 

13.5 

10.6 

7.3 

6.5 

5.3 

5.1 

5.2 

5.2 

4.9 

5.1 

7.52 

19.7 

21.0 

18.3 

14.5 

12.9 

13.6 

12.7 

12.8 

12.3 

11.8 

10.7 

11.4 

12.24 

n.<j 

9.1 

8.7 

8.6 

S.4 

8.2 

8.2 

8.4 

8.3 

8.0 

7.4 

7.1 

8.29 

7.6 

7.2 

6.7 

5.9 

5.6 

5.5 

5.4 

5.3 

5.3 

5.1 

5.1 

5.1 

6.31 

2.fl 

3.1 

2.9 

2.8 

2.4 

2.4 

2.4 

2.5 

2.9 

3.2 

3.2 

2.9 

3.19 

Iß.CT 

16.61 

15.63 

13.25 

10.21 

8.95 

7.46 

6.73 

6.22 

5.93 

5.49 

5.« 

8,90  1 
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Hoaöpb  1890. 

TepMOMeTprb  Ha  noBepxHoexH  seMjiH. 


'Ihcjio. 
Datnm 


][  0    n  0  Ä  j  X  E  H. 


Vormittag. 


1 


8 


10 


11 


12 


2 
3 
4 
5 
6 


7 
8 
9 

10 
11 


12 
13 
14 
15 
16 


17 
18 
19 
20 
21 


22 
23 
24 
25 
26 


27 

28 
29 
30 


4.7 


3.7 
3.6 
3.3 
2.1 
1.5 


1.9 
8.7 
10.3 
3.9 
3.8 


4.5 

5.1 

11.3 

10.6 

2.6 


3.5 
8.3 
7.7 
8.2 
6.6 


3.9 
2.8 
0.1 
0.6 
0.3 


3.5 
5.9 
7.4 
5.5 


4.2 


3.4 
3.2 
2.7 
1.6 

1.4 


1.6 
8.7 
9.6 
3.4 
3.5 


3.7 

5.9 

10.9 

10.4 

2.6 


3.3 

8.4 
7.7 
8.2 
6.2 


3.7 
2.7 
0.3 
0.8 
0.9 


4.1 
7.0 
7.2 
5.4 


3.7  .       3.3 


2.9 
2.9 
2.3 
1.2 
0.7 


1.1 
8.7 
9.9 
2.6 
2.8 


3.1 

4.9 

10.9 

10.2 

2.4 


4.3 

8.6 
7.7 
8.1 
6.0 


3.5 
2.6 
0.3 
1.3 
0.7 


4.4 
6.9 
7.2 

4.6 


2.5 
2.4 
1.6 
0.6 
0.4 


0.7 
8.7 
10.1 
2.3 
2.8 


2.7 

4.7 

10.9 

10.2 

1.6 


5.1 
8.4 
7.7 
7.4 
5.9 


3.2 
2.5 

0.5 

1.7 

0.1 


4.5 
7.2 

7.2 
4.7 


2.9 


1.8 
1.8 
1.3 
0.6 
0.1 


0.3 
8.7 
9.3 
2.2 
3.3 


2.3 

4.6 

10.9 

10.1 

1.1 


5.1 
8.3 
7.7 
6.5 
5.8 


2.5 
1.7 
0.9 
0.8 
0.1 


4.3 
7.0 
7.2 
4.7 


Cpe^H. 

Mittel. 


4.80 


4.62 


4.40 


4.24 


4.00 


2.6 

2.8 

9.2 

16.5 

1.7 

1.9 

8.1 

15.2 

1.5 

1.7 

7.9 

14.9 

1.1 

1.1 

6.9 

14.1 

0.0 

0.1 

5.2 

12.6 

0.5 

-  0.2 

4.9 

11.3 

0.2 

-  0.1 

4.2 

11.2 

8.7 

8.8 

9.7 

10.8 

9.1 

8.4 

10.3 

17.4 

1.7 

1.9 

6.9 

15.9 

2.9 

2.1 

5.7 

13.3 

2.0 

2.0 

6.1 

13.2 

4.2 

2.8 

6.8 

14.4 

10.9 

10.7 

11.4 

13.7 

9.5 

8.7 

9.5 

13.2 

0.7 

1.3 

3.3 

11.6 

5.1 

4.9 

7.5 

11.0 

8.3 

8.5 

8.8 

9.3 

7.9 

7.9 

8.1 

8.9 

6.4 

6.5 

7.2 

8.1 

4.5 

4.0 

4.9 

6.1 

1.3 

1.4 

2.3 

8.5 

1.0 

0.8 

1.8 

5.0 

1.5 

-  1.6 

-  0.6 

1.1 

0.5 

-  0.3 

0.0 

0.8 

0.7 

-  0.5 

0.1 

5.1 

5.0 

4.1 

7.0 

10.5 

6.7 

6.8 

7.3 

8.2 

7.1 

7.0 

7.3 

7.5 

4.6 

4.3 

4.5 

4.9 

« 
3.70 

3.59 

6.08 

10.48 

23.5 


21.9 
20.8 
20.4 
18.5 
17.5 


16.5 
12.5 
23.5 
23.1 
19.9 


202 
19.5 
14.4 
17.4 
13.5 


19.6 

10.4 

9.5 

8.5 

6.3 


10.6 
8.9 
3.3 
1.7 

13.4 


15.3 
8.9 
8.1 
5.5 


27.9       30J 


27.6 
26.6 
25.4 
24.5 
23.1 


21.9 
14.4 
26.6 
24.3 
24.1 


24.9 
23.5 
18.0 
23.7 
17.9 


18.2 

11.6 

10.2 

8.3 

6.9 


12.1 
10.9 
12.7 
11.1 

18.7 


17.6 
9.9 
8.3 

5.9 


^J 


m 


14.44 


17.89 
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November  1890. 

Thermometep  auf  dem  Brdboden. 


n 

0    n  0 

Jl  y  Ä  H  H. 

N  a  e 

h  m  ] 

i  t  t  a 

g- 

GpeAH. 
Mittel. 

1 

1 

2 

3 

4 

ö 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

30.8 

29.4 

25.5 

19.6 

14.1 

12.5 

8.4 

7.6 

6.5 

5.8 

5.0 

4.3 

12.55 

ao.8 

29.3 

25.5 

20.1 

14.1 

11.0 

8.7 

7.6 

6.7 

5.8 

4.9 

4.3 

12.10 

30.5 

28.8 

25.6 

19.5 

12.8 

10.7 

8.3 

6.7 

6.2 

5.5 

4.7 

3.9 

11.71 

29.5 

28.7 

24.7 

17.9 

11.5 

8.9 

7.0 

5.9 

4.9 

3.9 

3.1 

2.6 

10.73 

29.9 

29.1 

25.3 

18.2 

11.6 

8.5 

6.9 

5.4 

4.3 

3.5 

2.7 

2.6 

10.13 

28.1 

26.9 

23.2 

16.9 

11.3 

8.5 

6.7 

5.5 

4.3 

3.5 

2.9 

2.3 

9.44 

25.8 

24.5 

21.2 

16.1 

11.0 

8.5 

6.9 

5.6 

4.7 

7.1 

7.9 

8.1 

9.66 

20.1 

20.4 

18.2 

15.8 

13.8 

12.7 

12.2 

11.8 

11.6 

11.3 

11.0 

10.7 

12.32 

29.2 

27.7 

23.6 

17.9 

12.5 

10.3 

8.7 

7.3 

6.4 

5.5 

4.9 

4.2 

13.83 

28.5 

27.4 

23.7 

16.6 

11.6 

9.5 

8.7 

7.2 

6.0 

5.5 

4.7 

4.2 

11.17 

26.9 

27.3 

20.7 

16.9 

12.1 

11.3 

10.2 

8.7 

7.6 

6.1 

5.4 

5.0 

11.22 

27.9 

25.3 

22.5 

15.1 

♦11.8 

♦10.7 

9.6 

9.2 

8.3 

6.7 

5.4 

4.7 

11.25 

25.5 

23.6 

16.8 

15.4 

13.5 

10.2 

8.7 

10.6 

11.1 

11.5 

11.6 

11.5 

12.11 

24.8 

19.8 

15.8 

14.3 

12.4 

9.9 

9.4 

10.7 

10.7 

10.8 

10.6 

10.5 

13.16 

27.0 

25.4 

20.9 

14.9 

10.1 

8.1 

6.7 

6.1 

5.4 

4.6 

3.7 

2.9 

12.29 

16.7 

16.2 

15.5 

10.4 

7.1 

5.3 

4.2 

3.7 

3.9 

2.7 

2.5 

3.7 

6.98 

17.3 

17.6 

17.0 

12.4 

9.3 

7.9 

7.2 

5.6 

5.2 

5.2 

5.7 

6.1 

9.19 

13.2 

11.4 

11.3 

9.5 

8.6 

7.6 

7.6 

7.7 

7.5 

7.7 

7.7 

7.7 

9.46 

10.9 

11.8 

11.5 

10.3 

9.3 

9.1 

8.9 

8.8 

8.7 

8.5 

8.1 

8.0 

8.94 

8.4 

9.0 

8.6 

8.6 

8.4 

8.4 

8.5 

8.5 

8.2 

7.8 

7.0 

6.7 

7.93 

8.5 

7.7 

6.4 

5.6 

4.9 

4.7 

4.6 

4.3 

4.0 

4.0 

4.1 

4.0 

5.60 

11.1 

9.3 

7.3 

5.3 

4.5 

4.0 

2.6 

2.5 

2.7 

2.7 

2.5 

2.8 

5.05 

12.6 

10.4 

8.8 

5.2 

3.1 

2.5 

1,8 

1.3 

0.1 

-  0.1 

0.0 

0.1 

4.08 

10.6 

13.1 

10.3 

5.7 

2.4 

0.7 

-  0.1 

-  0.1 

1-  0.1 

-  0.4 

-  0.5 

-  0.7 

2.59 

15.5 

10.0 

8.5 

7.8 

4.4 

3.2 

1.4 

1.4 

0.7 

0.8 

0.4 

0.3 

2.99 

14.7 

16.5 

12.2 

8.5 

5.3 

4.3 

3.7 

3.6 

3.6 

3.5 

3.5 

3.3 

5.61 

17.9 

18.6 

15.5 

11.5 

9.1 

9.2 

8.2 

8.5 

8.6 

8.4 

7.1 

7.0 

9.55 

10.8 

10.5 

10.0 

9.2 

8.5 

8.3 

8.2 

8.1 

8.1 

7.9 

7.7 

7.6 

8.22 

9.9 

9.0 

7.9 

7.3 

6^ 

6.6 

6.3 

6.2 

6.2 

6.9 

5.8 

5.6 

7.29 

6.3 

6.5 

6.4 

5.6 

4.4 

4.1 

4.1 

3.7 

3.8 

3.8 

3.9 

3.9 

4.89 

19.99 

19.04 

16.35 

12.60 

9.34 

7.94 

6.83 

6.32 

5.86 

5.52 

5.13 

4.93 

9.07 
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^  Hoaöpt  1890- 

TeMnepaTypa    ho^bh 


m 


Ha    rjyÖHHt     O.Ol. 


4bcjio 
Datum 


;i,o    noiy^HÄ. 


Vormittag. 


6 


8 


10 


11 


2 

3 
4 
5 
6 


7 
8 
9 

10 
11 


12 
13 
14 
15 
16 


17 
18 
19 
20 
21 


22 
23 
24 
25 
26 


27 
28 
29 
30 


CpejH. 
Mittel. 


6.3 


5.4 
5.3 
4.9 
3.4 
3.3 


3.4 
9.1 
10.7 
5.5 
5.0 


5.6 

6.3 

11.5 

10.8 

4.4 


4.3 
8.1 
7.9 
8.3 
6.6 


4.0 
3.0 
0.2 
0.4 
0.3 


4.0 
6.6 
7.7 
6.1 


.5.59 


5.7 


4.9 
4.7 
4.3 
3.1 
2.7 


3.0 
9.1 
10.1 
4.7 
4.7 


5.0 

6.9 

11.3 

10.8 

4.0 


4.0 
8.5 
7.9 
8.3 
6.4 


3.8 
2.9 
0.2 
0.9 
0.5 


4.2 

6.9 
7.6 
5.8 


5.2 


4.4 
4.4 
3.6 
2.4 
2.2 


2.4 
9.1 
10.3 
4.1 
4.1 


4.4 

6.2 

11.3 

10.6 

4.0 


4.3 

8.7 
7.9 
8.2 
5.9 


3.6 
2.8 
0.0 
1.4 
0.6 


4.4 
6.9 
7.5 
5.1 


5.34 


5.07 


4.7 


4.0 
3.7 
3.0 
2.0 
1.6 


2.0 
9.1 
10.3 
3.8 
4.0 


4.0 

5.8 

11.1 

10.5 

2.9 


5.0 

8.6 
7.9 
7.7 
5.8 


3.3 
2.8 
0.6 
1.4 
0.3 


4.6 
7.2 
7.5 
5.4 


4.89 


4.3 


3.4 
3.3 
2.6 
1.8 
1.2 


1.6 
9.1 
9.7 
3.4 
4.0 


3.5 

5.5 

11.1 

10.4 

2.6 


5.2 

8.6 
7.9 
7.1 
5.6 


2.6 
2.1 
1.0 
0.6 
0.3 


4.5 
7.1 
7.5 
5.2 


4.65 


3.9 


3.0 
3.0 
2.2 
1.3 
0.8 


1.2 
9.1 
9.7 
2.8 
3.8 


3.2 

5.3 

11.1 

10.0 

2.4 


5.1 
8.5 
8.0 
6.8 
4.5 


1.6 
1.5 
1.4 
0.5 
0.3 


4.8 
7.0 
7.4 
5.1 


4.36 


3.8 


3.0 
3.0 
2.0 
1.2 
0.9 


1.0 
9.1 
9.0 
2.8 
3.1 


3.0 
4.2 
10.9 
9.5 
2.4 


4.9 
8.6 
8.0 
6.9 
4.0 


1.3 
1.1 

1.7 

0.4 
0.6 


4.4 
7.0 

4.8 


4.15 


8.9 


7.1 
6.9 
5.9 
4.6 
4.2 


3.8 
9.8 
10.0 
5.9 
5.1 


5.4 

6.4 

11.5 

10.0 

4.0 


6.1 
8.9 
8.3 
7.4 
4.8 


2.1 
1.8 
0.8 
0.1 
0.2 


5.4 
7.4 
7.5 
4.9 


5.77 


14.5 


13.5 
12.9 
12.1 
10.7 
9.7 


9.5 
10.6 
15.4 
14.0 
11.3 


11.4 
12.4 
13.3 
12.5 
9.7 


9.3 
9.5 
9.0 
8.3 
6.0 


7.8 
4.6 
0.0 
0.0 
1.6 


8.9 
8.1 
7.7 
5.2 


9.32 


20.8 


19.6 
18,9 
18.0 
16.5 
15.3 


14,8 
12.2 
21.0 
19.9 
17.1 


17.5 
17.6 
14.3 
16.5 
12.5 


16.9 

10.5 

9.6 

8.7 

6.2 


13.11 


25.7 


25.0 
24.4 
23.1 

21.9 
20.5 


19.6 
13.6 
25.2 
22.1 
21.9 


22.4 
22.3 
17.4 
20.7 
16.1 


18.6 

11.8 

10.3 

8.6 

6.9 


10.2 

11.7- 

8.5 

10.6 

3.4 

11.9 

2.4 

9.4 

8.9 

33.7 

12.6 

14.7 

8.9 

9.5 

8.3 

8,6 

5.8 

6.3 

•>4] 


16.49 
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November  1890. 

Temperatur  des  Erdbodens 

ni 

in    der    Tiefe    O.Ol. 


n 

0    n  0 

»  J  y  Ä  H  H. 

N  a  c 

h  m  ] 

i  t  t  a 

-  g- 

CpCÄH. 
Mittel. 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

30.7 

29.7 

26.3 

21.1 

1 

15.8 

13.3 

11.3 

9.6 

8.5 

7.7 

6.8 

6.0 

13.33 

30.2 

29.2 

26.2 

20.8 

15.7 

12.8 

10.8 

9.6 

8.5 

7.6 

6.8 

6.0 

12.76 

29.6 

28.7 

25.8 

20.3 

14.7 

12.2 

10.2 

8.7 

7.7 

7.3 

6.2 

5.5 

12.32 

28.1 

27.7 

24.6 

18.9 

13.5 

10.8 

9.0 

7.7 

6.6 

5.6 

4.8 

4.2 

11.25 

28.1 

27.9 

24.9 

18.9 

13.3 

10.6 

8.9 

7.4 

6.2 

5.3 

4.4 

4.0 

10.62 

26.4 

25.7 

22.9 

17.5 

12.9 

10.2 

8.4 

7.2 

6.0 

5.1 

4.5 

3.8 

9.88 

25.2 

24.8 

21.9 

16.7 

12.5 

10.2 

8.5 

7.3 

6.5 

7.6 

8.5 

8.6 

10.16 

19.1 

19.9 

18.1 

15.9 

14.1 

13.2 

12.6 

12.3 

12.1 

11.7 

11.4 

11.1 

12.42 

28.9 

28.1 

24.5 

19.1 

14.5 

12.1 

10.5 

9.1 

8.2 

7.2 

6.4 

5.8 

14.32 

27.1 

26.5 

23.6 

17.8 

13.3 

11.0 

10.1 

8.8 

7.7 

7.0 

6.3 

5.5 

11.59 

26.2 

27.1 

20.6 

17.5 

13.4 

12.3 

11.3 

9.9 

8.7 

7.5 

6.9 

6.2 

11.52 

26.9 

25.6 

22.6 

16.3 

13.2 

12.2 

11.0 

10.2 

9.5 

8.3 

7.2 

6.2 

11.68 

25.3 

24.4 

18.5 

16.3 

14.5 

11.6 

10.0 

10.9 

11.5 

11.7 

11.7 

11.7 

12.55 

25.3 

21.0 

17.1 

15.5 

13.5 

11.3 

10.5 

11.1 

11.3 

11.2 

11.0 

10.8 

13.65 

26.3 

25.3 

22.0 

16.7 

12.5 

10.3 

8.9 

8.1 

7.3 

6.4 

5.4 

4.6 

12.92 

16.3 

16.1 

15.3 

11.7 

8.9 

7.1 

5.8 

5.3 

5.2 

4.0 

3.8 

4.6 

7.72 

16.8 

17.6 

17.1 

13.2 

10.6 

8.9 

8.1 

7.2 

6.3 

6.2 

6.3 

6.6 

9.38 

13.5 

11.6 

11.7 

10.2 

9.0 

7.7 

7.7 

7.9 

7.8 

7.9 

7.9 

7.9 

9.59 

10.9 

11.7 

11.5 

10.5 

9.6 

9.4 

9.2 

9.1 

8.9 

8.7 

8.4 

8.2 

9.12 

8.7 

9.2 

8.9 

8.8 

8.6 

8.5 

8.6 

8.6 

8.4 

8.0 

7.5 

7.0 

8.17 

8.4 

7.7 

6.4 

5.6 

4.8 

4.6 

4.5 

4.2 

4.0 

4.0 

4.1 

4.0 

5.55 

10.7 

9.6 

8.0 

5.7 

4.5 

4.2 

2.8 

2.8 

2.8 

3.0 

2.8 

3.0 

5.11 

12.7 

10.6 

9.6 

5.5 

3.4 

2.6 

2.0 

1.4 

0.5 

0.2 

0.2 

0.2 

4.25 

10.2 

13.0 

10.9 

6.8 

3.5 

1.7 

0.9 

0.3 

0.3 

0.3 

0.1 

-  0.2 

2.81 

14.7 

10.2 

8.5 

7.7 

4.9 

3.8 

2.1 

1.9 

1.3 

1.0 

0.5 

0.5 

3.02 

13.4 

14.4 

11.9 

9.3 

6.6 

5.0 

4.2 

4.1 

4.1 

4.0 

4.0 

3.7 

5.05 

16.0 

16.3 

14.1 

11.6 

9.5 

8.7 

8.4 

7.9 

8.1 

7.9 

7.4 

7.1 

8.80 

10.7 

10.7 

10.1 

9.5 

8.8 

8.5 

8.4 

8.4 

8.2 

8.1 

7.9 

7.8 

8.34 

10.0 

9.5 

8.7 

8.0 

7.4 

7.2 

7.0 

6.8 

6.6 

6.5 

6.8 

6.2 

7.69 

6.9 

7.0 

6.8 

*6.1 

5.0 

4.6 

4.5 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

5.35 

19.44 

18.89 

16.64 

13.32 

10.42 

8.89 

7.87 

7.27 

6.77 

6.37 

5.99 

5.69 

9.36 
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V 

0  r  m 

i  t  t 

a  g- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11    :    l 

1 

8.0 

7.4 

6.8 

6.3 

5.8 

5.4 

5.3 

7.1 

11.6 

16.2 

20.2 

a 

2 

7.3 

6.7 

6.1 

5.7 

5.1 

4.7 

4.5 

6.1 

10.9 

15.2 

19.4       1 

3 

7.1 

6.4 

6.1 

5.4 

5.0 

4.4 

4.3 

5.9 

10.2 

14.7 

18.6       i 

4 

6.7 

6.1 

5.5 

4.9 

4.4 

3.9 

3.5 

5.3 

9.3 

13.8 

17J 

1 

5 

5.5 

6.0 

4.4 

4.1 

3.4 

3.0 

2.9 

4.2 

8.1 

12.4 

16.4 

1 

6 

5.1 

4.5 

4.1 

3.5 

3.1 

2.7 

2.4 

3.9 

7.3 

11.6 

15.5       11 

7 

5.2 

4.7 

4.2 

3.7 

3.3 

2.9 

2.5 

3.7 

7.0 

11.1 

1 
14.9       t 

8 

9.3 

9.3 

9.3 

9.3 

9.3 

9.3 

9.3 

9.6 

10.4 

11.4 

12.5       i 

9 

11.2 

10.8 

10.6 

10.6 

10.2 

10.2 

9.5 

9.9 

12.8 

16.8 

20.1 

1 

10 

7.0 

6.4 

5.8 

5.4 

5.0 

4.5 

4.2 

5.5 

10.1 

14.8 

17.6 

1 

11 

6.6 

6.3 

5.6 

5.4 

5.2 

5.1 

4.6 

5.1 

8.7 

13.0 

16.S       1 

J2 

7.2 

6.5 

6.0 

5.5 

5.1 

4.7 

4.4 

5.2 

8.9 

13.1 

17.1       1 

13 

7.6 

7.7 

7.3 

7.0 

6.4 

6.4 

4.7 

6.3 

9.8 

13.6 

17.3  :    2 

14 

11.8 

11.6 

11.6 

11.4 

11.4 

11.3 

11.2 

11.4 

12.6 

13.4 

15.2  i    1 

15 

11.2 

11.1 

11.1 

11.1 

10.8 

10.6 

10.3 

10.3 

11.5 

14.0 

17.0 

1 

16 

6.1 

5.6 

5.4 

4.6 

4.4 

4.1 

3.7 

4.5 

7.5 

10.2 

13.0 

' 

17 

5.4 

5.1 

5.2 

5.6 

5.9 

5.9 

5.7 

6.0 

7.4 

12.4 

16,0      1 

18 

8.1 

8.5 

8.7 

8.7 

8.7 

8.7 

8.7 

9.0 

9.3 

10.1 

11.2      1 

19 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

8.1 

8.1 

8.2 

8.7 

9.3 

9.8 

20 

8.5 

8.4 

8.3 

7.9 

7.3 

7.3 

7.0 

7.3 

8.1 

8.5 

8.5 

21 

7.0 

6.8 

6.4 

6.2 

6.0 

5.3 

4.7 

5.1 

5.9 

6.3 

6.7 

22 

4.3 

4.2 

4.0 

3.8 

3.3 

2.5 

2.1 

2.5 

5.8 

8.1 

10.2 

23 

3.4 

3.3 

3.2 

3.1 

2.7 

2.3 

1.8 

2.1 

3.9 

6.7 

7.7 

24 

1.0 

0.9 

0.7 

0.5 

0.3 

-  0.1 

—    0.5 

-  0.3 

0.1 

0.^ 

7.5 

25 

0.6 

0.5 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

0.3 

0.6 

1.7 

6.3  i 

26 

1.4 

1.3 

0.6 

1.1 

l.l 

1.1 

0.8 

0.9 

0.9 

6.2 

10.4      : 

27 

4.3 

4.3 

4.5 

4.7 

4.7 

4.8 

4.7 

4.8 

7.4 

10.5 

12.6 

28 

7.1 

7.1 

7.1 

7.2 

7.1 

7.1 

6.9 

7.3 

7.7 

8.3 

8.9 

29 

7.7 

7.6 

7.5 

7.5 

7.5 

7.4 

7.3 

7.4 

7.5 

8.1 

8.3 

30 

6.2 

6.0 

5.5 

5.7 

5.5 

5.4 

5.3 

5.1 

5.3 

5.8 

6.2 

CpeÄH. 

Mittel. 

6.53 

6.27 

6.00 

5.80 

5.53 

5.30 

5.00 

5.66 

7.84 

10.60 

13.32 
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1 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

25.1 

1 

26J2 

24.0 

21.2 

17.5 

15.1 

13.4 

11.7 

10.5 

9.5 

8.6 

7.9 

13.05 

1 

24.5 

24.7 

23.4 

20.7 

17.1 

14.7 

12.8 

11.7 

10.7 

9.5 

8.6 

7.8 

12.52 

23.8 

24.3 

23.0 

20.3 

16.7 

14.0 

12.3 

10.8 

9.7 

8.9 

8.1 

7.3 

12.05 

22.6 

23.0 

21.9 

19.0 

15.4 

12.9 

11.2 

9.8 

8.7 

7.7 

7.0 

6.0 

11.13 

22.2 

22.8 

21.8 

18.9 

15.2 

12.8 

11.0 

9.4 

8.3 

7.3 

6.4 

5.9 

10.48 

20.8 

21.4 

20.4 

17.8 

14.6 

12.2 

10.6 

9.1 

8.0 

7.1 

6.4 

5.7 

9.85 

20.1 

20.7 

19.6 

17.0 

14.1 

11.9 

10.2 

9.0 

8.0 

8.1 

8.9 

9.0 

9.91 

16.4 

17.4 

16.9 

15.8 

14.3 

13.5 

13.0 

12.7 

12.3 

12.0 

11.7 

11.4 

12.11 

23.8 

23.9 

22.4 

19.7 

16.4 

14.1 

12.6 

11.2 

10.2 

9.1 

8.3 

7.4 

13.92 

21.8 

22.3 

21.2 

18.2 

15.1 

12.9 

11.8 

10.6 

9.4 

8.7 

7.9 

7.3 

11.38 

21.4 

22.4 

19.4 

17.6 

14.8 

13.2 

12.6 

11.4 

10.2 

9.1 

8.4 

7.8 

11.26 

21.4 

21.5 

20.5 

17.1 

14.5 

13.3 

12.3 

11.5 

10.7 

9.7 

8.7 

7.9 

11.36 

20.6 

20.8 

18.3 

16.4 

15.0 

13.1 

11.5 

11.5 

11.9 

12.0 

12.0 

12.0 

12.03 

21.0 

19.4 

17.2 

16.0 

14.4 

12.8 

11.7 

11.7 

11.8 

11.5 

11.5 

11.3 

13.46 

21.4 

21.8 

20.4 

17.6 

14.4 

12.4 

11.0 

9.9 

9.0 

8.4 

7.4 

6.5 

12.85 

14.8 

14.6 

14.1 

12.4 

10.5 

8.7 

7.5 

6.9 

6.4 

5.6 

5.3 

5.5 

8.15 

15.1 

16.4 

15.7 

13.5 

11.5 

10.1 

9.1 

8.4 

7.6 

7.4 

7.2 

7.3 

9.36 

13.3 

11.7 

11.4 

10.6 

9.4 

8.4 

8.3 

8.3 

8.0 

8.1 

8.1 

8.1 

9.52 

10.7 

11.2 

11.1 

10.6 

9.7 

9.5 

9.3 

9.1 

9.1 

8.9 

8.5 

8.4 

9.09 

8.8 

9.1 

8.9 

8.7 

8.6 

8.5 

8.5 

8.5 

8.5 

8.1 

7.7 

7.3 

8.21 

7.9 

7.7 

6.7 

6.1 

5.5 

5.2 

5.0 

4.7 

4.5 

4.4 

4.4 

4.3 

5.85 

9.7 

9.6 

8.3 

6.4 

5.4 

5.0 

4.0 

3.7 

3.7 

3.6 

3.3 

3.5 

5.28 

11.0 

10.4 

9.3 

6.6 

4.5 

3.5 

2.9 

2.5 

1.6 

1.2 

1.1 

1.0 

4.40 

8.1 

10.6 

9.9 

7.5 

4.9 

3.2 

2.2 

1.6 

1.4 

1.3 

1.0 

0.9 

2.95 

9.6 

9.7 

8.1 

7.8 

6.2 

5.1 

3.8 

3.3 

2.8 

2.6 

2.2 

1.4 

3.32 

11.8 

12.6 

11.6 

9.5 

7.3 

5.9 

4.9 

4.6 

4.4 

4.5 

4.3 

4.2 

5.09 

14.4 

14.9 

13.7 

12.0 

10.1 

9.1 

8.7 

8.1 

8.1 

8.1 

7.7 

7.3 

8.46 

10.3 

10.4 

9.9 

9.5 

8.9 

8.5 

8.4 

8.3 

8.2 

8.1 

8.0 

7.9 

8.25 

i      97 

9.3 

8.7 

8.2 

7.7 

7.4 

7.2 

6.9 

6.9 

6.7 

6.4 

6.2 

7.67 

6.7 

1 

6.8 

6.7 

6.3 

5.5 

5.1 

4.9 

4.6 

4.5 

4.5 

4.5 

4.4 

5.55 

16^9 

16.55 

15.48 

13.63 

11,51 

10.07 

9.09 

8.38 

7.84 

7.39 

6.99 

6.63 

9.28 
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Datum 

1 

Äo 

nojij  ABU. 

V 

0  r  m 

i  t  t 

&  s- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11     ' 

h 

1 

8.0 

7.4 

6.8 

6.3 

5.8 

5.4 

5.3 

7.1 

11.6 

16.2 

20.2 

s 

2 

7.3 

6.7 

6.1 

5.7 

5.1 

4.7 

4.5 

6.1 

10.9 

15.2 

19.4 

^ 

3 

7.1 

6.4 

6.1 

5.4 

5.0 

4.4 

4.3 

5.9 

10.2 

14.7 

18.6 

n 

4 

6.7 

6.1 

5.5 

4.9 

4.4 

3.9 

3.5 

5.3 

9.3 

13.8 

17.8 

n 

5 

5.5 

5.0 

4.4 

4.1 

3.4 

3.0 

2.9 

4.2 

8.1 

12.4 

16.4 

3fl 

6 

5.1 

4.5 

4.1 

3.5 

3.1 

2.7 

2.4 

3.9 

7.3 

11.6 

15.5 

18 

7 

5.2 

4.7 

4.2 

3.7 

3.3 

2.9 

2.5 

3.7 

7.0 

11.1 

14.9 

:! 

8 

9.3 

9.3 

9.3 

9.3 

9.3 

9.3 

9.3 

9.6 

10.4 

11-4 

12^ 

'    14 

9 

11.2 

10.8 

10.6 

10.6 

10.2 

10.2 

9.5 

9.9 

12.8 

16.8 

20.1 

^ 

10 

7.0 

6.4 

5.8 

5.4 

5.0 

4.5 

4.2 

5.5 

10.1 

14.8 

17.6 

11 

6.6 

6.3 

5.6 

5.4 

5.2 

5.1 

4.6 

5.1 

8.7 

13.0 

16.S 

19 

12 

7.2 

6.5 

6.0 

5.5 

5.1 

4.7 

4.4 

5.2 

8.9 

13,1 

17.1 

11 

13 

7.6 

7.7 

7.3 

7.0 

6.4 

6.4 

4.7 

6.3 

9.8 

13.8 

17.3 

19, 

14 

11.8 

11.6 

11.6 

11.4 

11.4 

11.3 

11.2 

11.4 

12.6 

13.4 

15,2 

:9j 

15 

11.2 

11.1 

11.1 

11.1 

10.8 

10.6 

10.3 

10.3 

11.5 

14.0 

17.0 

I9i 

16 

6.1 

5.6 

5.4 

4.6 

4.4 

4.1 

3.7 

4.5 

7.5 

10.2 

13.0 

14i 

17 

5.4 

5.1 

5.2 

5.6 

5.9 

5.9 

5.7 

6.0 

7.4 

12,4 

16.0 

li 

18 

8.1 

8.5 

8.7 

8.7 

8.7 

8.7 

8.7 

9.0 

9.3 

10.1 

11.2 

li 

19 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

8.1 

8.1 

8.2 

8.7 

9.3 

9.8 

> 

20 

8.5 

8.4 

8.3 

7.9 

7.3 

7.8 

7.0 

7.3 

8.1 

8.5 

8.5 

& 

21 

7.0 

6.8 

6.4 

6.2 

6.0 

5.3 

4.7 

5.1 

5.9 

6.3 

6.7 

(. 

22 

4.3 

4.2 

4.0 

3.8 

3.3 

2.5 

2.1 

2.5 

5.8 

8.1 

10.2 

9J 

23 

3.4 

3.3 

3.2 

3.1 

2.7 

2.3 

1.8 

2.1 

3.9 

6.7 

7.7 

Äi 

24 

1.0 

0.9 

0.7 

0.5 

0.3 

-  0.1 

—    0.5 

-  0.3 

0.1 

O.S 

7.5 

7i 

25 

0.6 

0.5 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

0.3 

0.6 

1.7 

6.3 

tt 

26 

1.4 

1.3 

0.6 

1.1 

1.1 

1.1 

0.8 

0.9 

0.9 

6.2 

10.4 

mi 

27 

4.3 

4.3 

4.5 

4.7 

4.7 

4.8 

4.7 

4.8 

7.4 

10.5 

12.6 

i 

28 

7.1 

7.1 

7.1 

7.2 

7.1 

7.1 

6.9 

7.3 

7.7 

8.3 

8.9 

29 

7.7 

7.6 

7.5 

7.5 

7.5 

7.4 

7.3 

7.4 

7.5 

8.1 

8.3 

SJ 

30 

6.2 

6.0 

5.5 

5.7 

5.5 

5.4 

5.3 

5.1 

5.3 

5.8 

6.2 

•6: 

CpexH. 

Mittel. 

6.53 

6.27 

6.00 

5.80 

5.53 

5.30 

5.00 

5.66 

7.84 

10.60 

13.32 
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November  1890. 

Temperatur  des  Erdbodens 


m 


i  n    d 

er    T 

iefe 

0.02 

• 

n 

0    noiy^HH. 

N  a  c 

h  m  i 

t  t  a 

fr 

CpeAB. 
Mittel. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

26.1 

26.2 

24.0 

21.2 

17.5 

15.1 

13.4 

11.7 

10.5 

9.5 

8.6 

7.9 

13.05 

24.5 

24.7 

23.4 

20.7 

17.1 

14.7 

12.8 

11.7 

10.7 

9.5 

8.6 

7.8 

12.52 

23.8 

24.3 

23.0 

20.3 

16.7 

14.0 

12.3 

10.8 

9.7 

8.9 

8.1 

7.3 

12.05 

22.6 

23.0 

21.9 

19.0 

15.4 

12.9 

11.2 

9.8 

8.7 

7.7 

7.0 

6.0 

11.13 

22.2 

22.8 

21.8 

18.9 

15.2 

12.8 

11.0 

9.4 

8.3 

7.3 

6.4 

5.9 

10.48 

20.8 

21.4 

20.4 

17.8 

14.6 

12.2 

10.6 

9.1 

8.0 

7.1 

6.4 

5.7 

9.85 

20.1 

20.7 

19.6 

17.0 

14.1 

11.9 

10.2 

9.0 

8.0 

8.1 

8.9 

9.0 

9.91 

16.4 

17.4 

16.9 

15.8 

14.3 

13.5 

13.0 

12.7 

12.3 

12.0 

11.7 

11.4 

12.11 

23.8 

23.9 

22.4 

19.7 

16.4 

14.1 

12.6 

11.2 

10.2 

9.1 

8.3 

7.4 

13.92 

21.8 

22.3 

21.2 

18.2 

15.1 

12.9 

11.8 

10.6 

9.4 

8.7 

7.9 

7.3 

11.38 

21.4 

22.4 

19.4 

17.6 

14.8 

13.2 

12.6 

11.4 

10.2 

9.1 

8.4 

7.8 

11.26 

21.4 

21.5 

20.5 

17.1 

14.5 

13.3 

12.3 

11.5 

10.7 

9.7 

8.7 

7.9 

11.36 

20.6 

20.8 

18.3 

16.4 

15.0 

13.1 

11.5 

11.5 

11.9 

12.0 

12.0 

12.0 

12.03 

'21.0 

19.4 

17.2 

16.0 

14.4 

12.8 

11.7 

11.7 

11.8 

11.5 

11.5 

11.3 

13.46 

21.4 

21.8 

20.4 

17.6 

14.4 

12.4 

11.0 

9.9 

9.0 

8.4 

7.4 

6.5 

12.85 

14.8 

14.6 

14.1 

12.4 

10.5 

8.7 

7.5 

6.9 

6.4 

5.6 

5.3 

5.5 

8.15 

15.1 

16.4 

15.7 

13.5 

11.5 

10.1 

9.1 

8.4 

7.6 

7.4 

7.2 

7.3 

9.36 

13.3 

11.7 

11.4 

10.6 

9.4 

8.4 

8.3 

8.3 

8.0 

8.1 

8.1 

8.1 

9.52 

10.7 

11.2 

11.1 

10.6 

9.7 

9.5 

9.3 

9.1 

9.1 

8.9 

8.5 

8.4 

9.09 

8.8 

9.1 

8.9 

8.7 

8.6 

8.5 

8.5 

8.5 

8.5 

8.1 

7.7 

7.3 

8.21 

7.9 

7.7 

6.7 

6.1 

5.5 

5.2 

5.0 

4.7 

4.5 

4.4 

4.4 

4.3 

5.85 

9.7 

9.6 

8.3 

6.4 

5.4 

5.0 

4.0 

3.7 

3.7 

3.6 

3.3 

3.5 

5.28 

11.0 

10.4 

9.3 

6.6 

4.5 

3.5 

2.9 

2.5 

1.6 

1.2 

1.1 

1.0 

4.40 

8.1 

10.6 

9.9 

7.5 

4.9 

3.2 

2.2 

1.6 

1.4 

1.3 

1.0 

0.9 

2.95 

9.6 

9.7 

8.1 

7.8 

6.2 

5.1 

3.8 

3.3 

2.8 

2.6 

2.2 

1.4 

3.32 

11.8 

12.6 

11.6 

9.5 

7.3 

5.9 

4.9 

4.6 

4.4 

4.5 

4.3 

4.2 

5.09 

14.4 

14.9 

13.7 

12.0 

10.1 

9.1 

8.7 

8.1 

8.1 

8.1 

7.7 

7.3 

8.46 

10.3 

10.4 

9.9 

9.5 

8.9 

8.5 

8.4 

8.3 

8.2 

8.1 

8.0 

7.9 

8.25 

9.7 

9.3 

8.7 

8.2 

7.7 

7.4 

7.2 

6.9 

6.9 

6.7 

6.4 

6.2 

7.67 

6.7 

6.8 

6.7 

6.3 

5.5 

5.1 

4.9 

4.6 

4.5 

4.5 

4.5 

4.4 

5.55 

16J29 

16.55 

15.48 

13.63 

11.51 

10.07 

9.09 

8.38 

7.84 

7.39 

6.99 

6.63 

9.28 
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Hoaöpt  1890. 

TeMnepaTypa  noHBU 


m 


Ha    r  j  ; 

6eb 

*      0.05. 

4HCJI0. 

Datam 

Ao 

n  0  j 

y  A  H 

H. 

•^ 

Vor 

m  i  t 

tag. 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

Vi 

1 

10.6 

9.9 

9.3 

8.8 

8.2 

7.8 

7.3 

7.7 

9.9 

12.8 

15.9 

:-i 

2 

9.9 

9.2 

8.7 

8.1 

7.5 

7.1 

6.8 

7.1 

9.3 

11.9 

14.9 

lu 

3 

9.7 

9.1 

8.5 

8.0 

7.5 

7.0 

6.6 

7.0 

8.9 

11.6 

14.3 

i:j 

4 

9.2 

8.5 

7.9 

7.3 

6.9 

6.4 

6.0 

6.2 

8.1 

10.7 

13.6 

.i 

5 

8.3 

7.6 

6.8 

6.5 

5.9 

5.5 

5.1 

5.2 

7.0 

9.6 

12.3 

« * 

6 

7.9 

7.2 

6.8 

6.0 

5.4 

5.1 

4.8 

4.8 

6.5 

8.9 

11.6 

1 

u 

8 

7.5 

6.9 

6.4 

5.9 

5.5 

5.0 

4.7 

4.7 

6.2 

8.6 

1 

11.3 

13. 

7 

9.9 

9.9 

9.9 

9.9 

9.9 

9.8 

9.8 

9.8 

10.1 

10.5 

11.2  , 

11 

9 

11.7 

11.3 

11.1 

11.1 

11.0 

10.7 

10.5 

10.5 

11.5 

13.8 

16.3 

:t 

10 

9.3 

8.7 

8.3 

7.8 

7.5 

6.6 

6.5 

6.4 

8.3 

11.3 

14.1 

:e 

11 

8.8 

8.4 

7.9 

7.4 

7.0 

6.8 

6.5 

6.3 

7.7 

10.2 

13.0 

\i 

12 

9.3 

8.7 

8.1 

7.6 

7.2 

6.7 

6.3 

6.4 

7.8 

10.5 

13.1 

li 

13 

9.4 

9.1 

8.8 

8.5 

8.1 

7.9 

7.5 

7.2 

8.8 

11.0 

13.0 

r> 

14 

12.1 

12.0 

11.9 

11.9 

11.8 

11.7 

11.6 

11.6 

11.9 

12.5 

13.3 

lä 

15 

11.8 

11.7 

11.6 

11.5 

11.4 

11.3 

11.1 

10.9 

11.4 

12.4 

13.7 

:  !S 

16 

8.6 

7.9 

7.5 

7.1 

6.7 

6.5 

5.8 

5.8 

7.0 

8.6 

10.6 

u 

17 

6.8 

6.6 

6.5 

6.6 

6.8 

6.8 

6.8 

6.8 

7.2 

9.7 

12.7 

]3 

18 

8.5 

8.8 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.3 

9.5 

10.2 

.     11 

19 

8.4 

8.3 

8.3 

8.2 

8.2 

8.2 

8.2 

8.2 

8.4 

8.8 

9.2 

j 

20 

8.8 

8.5 

8.5 

8.5 

8.2 

7.7 

7.4 

7.4 

7.8 

8.1 

8.3 

• 

21 

7.4 

7.2 

6.9 

6.6 

6.4 

.   5.9 

5.6 

5.5 

5.8 

6.2 

0 

6.4 

^ 

22 

4.8 

4.7 

4.6 

4.4 

4.1 

3.6 

3.2 

3.0 

4.3 

6.5 

8.1 

? 

23 

3.9 

3.8 

3.8 

3.7 

3.4 

3.1 

2.8 

2.7 

3.0 

5.0 

6.5 

^ 
1 

24 

1.7 

1.5 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

0.9 

0.8 

1.0 

1.3 

4.1 

m 

j          3 

25 

1.4 

1.3 

1.3 

1.2 

1.0 

1.1 

1.1 

1.0 

1.0 

1.2 

3.0 

i      i 

26 

2.4 

2.0 

1.8 

1.7 

1.5 

1.5 

1.5 

1.2 

1.7 

4.5 

7.4 

i 

27 

4.6 

4.6 

4.6 

4.8 

4.8 

4.8 

5.0 

4.8 

6.4 

8.6 

10.5 

» -' 

28 

7.9 

7.5 

7.5 

7.4 

7.4 

7.3 

7.2 

7.2 

7.4 

7.8 

8.3 

( 

29 

7.8 

7.7 

7.6 

7.5 

7.5 

7.4 

7.4 

7.4 

7.4 

7.6 

7.8 

■ 
1 

30 

6.5 

6.3 

6.1 

6.0 

5.6 

5.6 

5.5 

5.2 

5.2 

5.4 

5,7 

i 

CpeiH. 

Mittel. 

7.83 

7.50 

7.25 

7.01 

6.75 

6.50 

6.28 

6.26 

7.21 

8.84 

10.70 
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Temperatur  des  Erdbodens 


m 


in    der    Tiefe    0.05. 
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no   nojiyAHH. 


Nachmittag. 


CpeAH. 
Mittel. 


8 


10 


11 


12 


20.8 


20.0 
19.5 
18.6 
17.8 
16.6 


16.0 
13.6 
20.2 

18.1 
17.6 


17.6 
17.1 
17.1 
18.1 
12.8 


13.4 

12.6 

9.8 

8.5 

7.3 


8.8 
8.2 
6.5 
6.6 
10.2 


13.3 
9.2 
8.7 
6.2 


22.0 


21.5 
20.9 
20.0 
19.6 
18.3 


17.3 
14.7 
21.1 
19.5 
19.1 


18.5 
18.0 
17.7 
19.3 
13.1 


14.1 

11.7 

10.1 

8.7 

7.4 


9.4 
9.6 
8.0 
8.6 
11.1 


14.2 
9.5 
8.7 
6.2 


22.8 


21.6 
21.3 
20.5 
20.1 
18.7 


17.7 
15.1 
21.1 
19.9 
18.9 


18.7 
17.7 
17.1 
19.4 
13.3 


14.3 

11.5 

10.4 

8.7 

6.9 


8.5 
8.7 
8.7 
7.8 
11.0 


13.9 
9.4 
8.4 
6.2 


21.3 


21.1 
20.4 
19.6 
19.3 
17.9 


16.9 
14.9 
20.0 
18.9 
17.7 


17.8 
16.3 
16.1 
18,3 
12.8 


13.7 
11.0 
10.2 

8.7 
6.6 


7.2 
7.9 
7.7 
7.5 
9.8 


12.8 
9.2 
8.1 
6.1 


19.4 


18.8 
18.3 
17.5 
17.3 
16.2 


15.4 
14.3 
18.0 
16.9 
16.2 


♦16.3 
15.7 
15.1 
16.4 
11.9 


12.8 

10.2 

9.8 

8.6 

6.1 


6.4 
5.9 
6.1 
6.7 

8.4 


11.3 
8.8 
7.7 
5.6 


17.7 


17.0 
16.3 
15.4 
15.2 
14.2 


13.8 
13.8 
16.2 
15.1 
14.7 


♦15.0 
14.6 
14.3 
14.7 
10.7 


11.7 
9.7 
9.6 
8.6 
5.7 


5.8 
4.9 
4.7 
5.7 
7.1 


10.0 
8.6 
7.4 
5.2 


15.8 


15.3 
14.9 
13.8 
13.5 
12.8 


12.5 
13.3 
14.8 
13.8 
14.0 


13.9 
13.3 
13.3 
13.4 
9.7 


10.8 
9.3 
9.4 
8.6 
5.5 


5.0 
4.4 
3.6 
4.8 
6.1 


9.5 
8.4 
7.2 
5.0 


14.2 


14.4 
13.5 
12.5 
12.3 
11.5 


11.4 
12.9 
13.6 
12.7 
13.0 


13.1 
13.5 
12.7 
12.3 

8.8 


10.0 
8.9 
9.3 
8.6 
5.3 


4.6 
3.7 
3.0 
4.2 
5.5 


9.0 
8.2 
7.0 

4.8 


13.1 


13.2 
12.2 
11.5 

11.1 
10.5 


10.3 
12.8 
12.5 
11.8 
12.1 


12.4 
12.5 
12.5 
11.5 
8.2 


9.4 
8.9 
9.2 
8.6 
5.0 


4.3 
3.1 
2.4 
3.7 
5.2 


8.6 
8.2 
6.9 
4.7 


13.69 


14.60 


14.59 


13.86 


12.60 


11.45 


10.52 


9.82 


9.21 


12.2 


12.1 
11.5 
10.5 
10.1 
9.7 


9.7 
12.4 
11.6 
10.9 
11.3 


11.5 
12.5 
12.4 
10.8 
7.6 


8.9 
8.6 
9.0 
8.4 
5.0 


4.2 
2.6 
2.2 
2.8 
5.0 


8.6 
8.1 
6.8 
4.6 


11.3 


11.2 

10.7 

9.8 

9.2 

8.9 


9.8 
12.1 
10.9 
10.0 
10.5 


10.8 

12.3 

12.2 

9.9 

7.2 


8.6 
8.6 
9.0 
8.1 
4.9 


4.0 
2.2 
1.9 
2.8 
4.9 


8.4 
8.0 
6.7 
4.6 


10.5 


10.5 

10.0 

8.8 

8.5 

8.1 


9.8 

12.0 

10.3 

9.5 

9.9 


10.0 

12.3 

12.1 

9.2 

7.0 


8.4 
8.4 
8.8 
7.7 
4.8 


4.0 
1.8 
1.6 
2.7 
4.7 


8.0 
7.9 
6.5 
4.5 


13.64 


13.12 
12.71 
11.90 
11.21 
10.53 


10.29 
11.86 
14.10 
12.00 
11.69 


11.79 
12.13 
13.35 
13.26 
9.05 


9.70 
9.62 
9.02 
8.31 
6.13 


5.50 
4.69 
3.27 
3.46 
5.20 


8.47 
8.13 
7.55 
5.53 


8.72 


8.32 


7.94 


9.57 
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HoaöpB  1890. 
TeMnepaTypa  hohbu 


m 


Ha   rj 

[ytfHHi    0.10. 

4bcjo 
Datum 

A 

0     n 

0  Ji  y  Ä  H  Ä. 

V  0 

r  m  1 

t  t  a  g. 

r    ■■" 

1 

2 

3 

4 

Ö 

6 

7 

8 

9 

10    . 

11     , 

U 

1 

13.1 

12.6 

12.1 

11.5 

11.0 

10,6 

10.3 

9.9 

10.2 

11.2 

12.7 

u. 

2 

12.5 

11.9 

11.4 

10.9 

10.4 

10.0 

9.7 

9.4 

9.5 

10.7 

12.1 

13, 

3 

12.2 

11.6 

11.1 

10.6 

10.1 

9.7 

9.4 

9.1 

9.3 

10.2 

11.5 

13. 

4 

11.7 

11.3 

10.7 

10.2 

9.7 

9.3 

8.9 

8.6 

8.8 

9.6 

11.0 

li 

5 

10.9 

10.3 

9.9 

9.4 

8.9 

8.4 

8.1 

7.8 

8.0 

8.8 

10.0 

11. 

6 

10.4 

9.8 

9.5 

8.9 

8.5 

8.2 

7.6 

7.4 

7.5 

8.3 

9.5 

'^. 

7 

10.0 

9.6 

9.1 

8.7 

8.3 

7.9 

7.5 

7.2 

7.3 

8.1 

9.2 

ii 

8 

10.8 

10.7 

10.7 

10.7 

10.6 

10.5 

10.5 

10.5 

10.5 

10.8 

11.0 

li 

9 

12.4 

12.3 

12.0 

11.9 

11.8 

11.6 

11.5 

11.3 

11.4 

12.1 

13.2 

u 

10 

11.9 

11.2 

10.7 

10.4 

9.9 

9.5 

9.3 

8.9 

9.0 

9,9 

11.3 

i: 

11 

11.0 

10.6 

10.3 

9.7 

9.4 

9.1 

8.9 

8.6 

8.6 

9.3 

10,5 

u 

12 

11.3 

10.9 

10.3 

9.9 

9.5 

.      9.2 

8.9 

8.5 

86 

9.3 

10.7 

n 

13 

11.3 

11.0 

10.6 

10.4 

10.1 

9.8 

9.6 

9.3 

9.4 

10.0 

11.2 

u 

14 

12.6 

12.5 

12.4 

12.4 

12.2 

12.2 

12.2 

12.1 

12.1 

12.3 

12.6 

13 

15 

12.7 

12.4 

12.4 

12.2 

12.0 

12.0 

11.9 

11.8 

11.7 

12.0 

12.6 

13 

16 

11.1 

10.4 

9.9 

9.4 

9.3 

9.1 

8.4 

8.2 

8.3 

8.8 

9.5 

« 

17 

8.8 

8.6 

8.4 

8.4 

8.3 

8.2 

8.2 

8.2 

8.2 

8.9 

9.9 

'  ^\ 

18 

9.7 

9.6 

9.6 

9.7 

9.7 

9.8 

9.8 

9.8 

9.8 

9.8 

10.1 

H 

19 

9.4 

9.4 

9.3 

9.2 

9.1 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.2 

9.3 

i 

20 

9.6 

9.3 

9.2 

9.1 

9.1 

9.0 

8.8 

8.6 

8.5 

8.7 

8.8 

1 

21 

8.7 

8.5 

8.3 

8.2 

8.0 

7.7 

7.3 

7.1 

7.0 

7.0 

7.2 

■ 
1 

22 

6.3 

6.2 

6.1 

6.0 

5.8 

5.6 

5.4 

5.2 

5.2 

5.9 

6.7 

23 

5.5 

5.4 

5.3 

5.2 

5.2 

5.0 

4.7 

4.5 

4.5 

4.9 

5.7 

f 

24 

4.0 

3.8 

3.6 

3.4 

3.4 

3.2 

3.1 

3.0 

3.0 

3.0 

3.3 

i 

25 

3.6 

3.4 

3.4 

3.1 

3.1 

2.8 

2.9 

2.7 

2.7 

2.7 

3.1 

1 

26 

4.3 

4.1 

3.8 

3.4 

3.3 

3.3 

3.2 

3.0 

3.0 

3.3 

4.4 

27 

5.7 

5.6 

5.6 

5.6 

5.6 

5.6 

5.6 

5.7 

5.8 

6.6 

7.6 

1     1 

28 

8.4 

8.3 

8.2 

8.1 

8.0 

8.0 

7.8 

7.8 

7.8 

7.9 

8.1 

i 

29 

8.4 

8.3 

8.2 

8.2 

8.1 

8.1 

8.1 

8.0 

8.0 

8.0 

8.1 

i 

30 

7.6 

7.6 

7.4 

7.1 

7.0 

6.9 

6.6 

6.5 

6.4 

6.3 

6.4 

' 

CpexH. 
Mittel. 

9.53 

9.24 

8.98 

8.73 

8.51 

8.31 

8.11 

7.92 

7.97 

8.45 

9.24 

:d 
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m 


in    d( 

»r   T  lef e 

0.10 

• 

n  0    n  0 

J  y  ;i  H  H. 

N  a  c 

h  m 

1  t  t  a  g. 

CpCÄH. 

Mittel. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

16.2 

17.7 

18.7 

19.0 

18.9 

17.6 

16.9 

16.1 

15.4 

14.5 

13.8 

13.1 

14.07 

15.5 
14.9 
14.3 
13.4 
12.6 

17.1 
16.5 
15.7 
14.9 
14.1 

18.1 
17.5 
16.7 
16.1 
15.1 

18.5 
18.0 
17.2 
16.7 
15.6 

18.2 
17.7 
16.9 
16.5 
15.4 

17.2 
16.8 
16.1 
15.7 
14.7 

16.4 
16.Ö 
15.2 
14.7 
13.9 

15.7 
15.2 
14.3 
13.9 
13.1 

15.0 
14.5 
13.5 
13.1 
12.5 

14.0 
13.6 
13.1 
12.4 
11.7 

13.5 
12.9 
12.1 
11.6 
11.1 

12.7 
12.3 
11.3 
11.1 
10.5 

13.51 
13.09 
12.45 
11.76 
11.12 

12.1 
12.0 
16.0 
14.0 
13.5 

13.5 
12.7 
17.1 
15.4 
14.8 

14.4 
13.4 
17.8 
16.3 

15.8 

15.2 
13.7 
18.1 
16.7 
15.9 

14.9 
13.7 
17.7 
16.5 
15.7 

14.3 
13.6 
16.8 
15.6 
15.1 

13.2 
13.4 
16.0 
14.7 
14.5 

12.9 
13.3 
15.1 
14.1 
13.9 

12.2 
13.1 
14.4 
13.5 
13.4 

11.5 
12.8 
13.5 
12.7 
12.9 

11.1 
12.7 
12.9 
12.1 
12.3 

10.9 
12.5 
12.4 
11.7 
11.7 

10.82 
11.90 
13.91 
12.42 
11.98 

13.4 
13.8 
14.4 
14.8 
11.2 

14.9 
15.1 
15.4 
15.9 
11.8 

15.7 
15.4 
15.7 
16.6 
12.2 

16.0 
15.4 
15.6 
16.8 
12.4 

♦15.4 
15.2 
15.2 
16.3 
12.3 

14.9 
14.5 
14.8 
15.6 
11.8 

14.4 
14.3 
14.2 
14.7 
11.2 

13.9 
13.5 
13.7 
14.0 
10.7 

13.4 
13.2 
13.4 
13.3 
10.4 

12.8 
13.0 
13.2 
12.4 
9.9 

12.4 
12.8 
12.9 
12.1 
9.4 

11.8 
12.8 
12.7 
11.4 
9.0 

12.01 
12.25 
13.34 
13.38 
10.21 

11.8 

11.1 

9.8 

9.0 

7.6 

12.2 

11.4 

10.0 

9.1 

7.9 

12.6 

11.5 

10.2 

9.1 

7.9 

12.9 

11.3 

10.4 

9.2 

7.8 

12.8 

11.0 

10.4 

9.1 

7.6 

12.2 

10.8 

10.2 

9.2 

7.4 

11.9 

10.5 

10.1 

9.2 

7.0 

11.3 

10.1 

10.0 

9.2 

6.9 

10.9 

10.0 

9.9 

9.1 

6.7 

10.4 
9.8 
9.6 
9.1 
6.6 

10.1 
9.7 
9.6 
9.0 
6.4 

9.8 
9.6 
9.6 
8.8 
6.4 

10.17 

10.20 

9.60 

9.03 

7.44 

8.0 
7.3 
5.3 

4.7 
6.8 

8.6 
8.2 
6.1 
6.0 
7.7 

8.6 
8.4 
6.9 
6.6 
8.4 

8.2 

8.3 
7.2 
6.8 
8.6 

8.0 
7.9 

7.1 
6.8 
8.4 

7.6 
7.0 
6.5 
6.5 

8.0 

7.0 
6.5 
5.8 
6.2 
7.3 

6.8 
6.0 
5.2 
5.7 
7.1 

6.3 
5.4 
4.8 
5.3 
6.6 

6.0 
5.0 
4.3 
5.0 
6.2 

5.8 
4.6 
4.0 
4.3 
6.1 

5.6 
4.2 
3.8 
4.3 
5.9 

6.60 
5.88 
4.51 
4.40 
5.50 

9.6 
8.6 
8.4 
6.7 

10.6 

8.8 
8.7 
6.7 

11.0 
9.0 
8.8 
6.8 

11.1 
9.1 
8.7 
6.9 

11.0 
9.0 
8.4 
6.7 

10.4 
8.8 
8.4 
6.5 

10.0 
8.8 
8.2 
6.4 

9.6 

8.8 
8.0 
6.2 

9.4 
8.7 
7.9 
6.0 

9.0 
8.6 
7.8 
5.9 

8.8 
8.6 
7.8 
5.8 

8.6 
8.4 
7.6 
5.8 

8.04 
8.42 

8.18 
6.61 

11.23 

12.15 

12.71 

12.91 

12.69 

12.15 

11.62 

11.14 

10.71 

10.24 

9.88 

9.54 

10.09 
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HoaÖpB  1890. 

TeMnepaTypa  noHBBi 


m 


na   T  Äj  önai   0.20. 


^HCJIO 

Datum 

Ä 

0    n  < 

0  X  J  f,  B  S. 

V  0 

r  m  i 

t  t  a  g. 

.j 

1 

1 

2 

8 

4 

1 

I 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1  • 

1 . 

1 

15.6 

15.2 

14.8 

14.4 

14.0 

13.7 

13.4 

13.0 

12.8 

12.6 

1 
12.6 

111 

2 

15.0 

14.6 

14.2 

13.8 

13.4 

13.1 

12.7 

12.4 

12.1 

11.9 

12.0 

IL 

3 

14.5 

14.1 

13.8 

13.4 

13.0 

12.7 

12.4 

12.1 

11.8 

11.6 

11.7   : 

lÜ 

4 

14.0 

13.6 

13.2 

12.9 

12.6 

12.2 

11.9 

11.6 

11.3 

11.1 

11,1 

i: 

5 

13.2 

12.9 

12.6 

12.2 

11.8 

11.4 

11.2 

10.8 

10.6 

10.4 

10.4 

lOj 

6 

12.8 

12.4 

12.2 

11.8 

11.4 

11.1 

10.8 

10.5 

10.1 

10.0 

10.0 : 

1 

la 

7 

12.3 

12.0 

11.6 

11.3 

11.0 

10.7 

10.4 

10.1 

9.9 

9.5 

9.5  ' 

!♦ 

8 

12.1 

12.0 

11.9 

11.8 

11.7 

11.6 

11.6 

11.6 

11.6 

11.6 

11.6 

II 

9 

13.0 

12.9 

12.9 

12.8 

12.7 

12.5 

12.5 

12.5 

12.4 

12.3 

12.4 

1^ 

10 

13.8 

13.4 

13.1 

12.8 

12.4 

12.0 

11.8 

11.4 

11.2 

11.0 

11.2 

i: 

11 

13.0 

12.7 

12.4 

12.0 

11.8 

11.6 

11.3 

11.0 

10.8 

10.6 

10.6 

:(l 

12 

12.9 

12.6 

12.4 

12.0 

11.8 

11.5 

11.2 

10.9 

10.7 

10.6 

10.4 

le 

13 

12.9 

12.6 

12.4 

12.1 

11.9 

11.7 

11.5 

11.3 

11.1 

11.0 

10.9 

u 

14 

13.2 

13.1 

13.0 

13.0 

12.9 

12.8 

12.8 

12.8 

12.8 

12.7 

12.7 

j 

15 

13.6 

13.4 

13.3 

13.2 

13.1 

13.0 

12.9 

12.8 

12.7 

12.7 

12.6 

ii 

16 

13.2 

13.0 

12.8 

12.2 

12.1 

11.6 

11.4 

11.0 

10.8 

10.5 

10.5 

" 

17 

10.9 

10.7 

10.5 

10.3 

10.2 

10.0 

9.9 

9.8 

9.8 

9.5 

9.8 

;  :» 

18 

11.1 

11.0 

10.9 

10.9 

10.8 

10.8 

10.8 

10.7 

10.7 

10.7 

10.7 

li 

19 

10.7 

10.6 

10.6 

10.5 

10.4 

10.3 

10.3 

10.3 

10.2 

10.2 

10.2 

'i 

20 

10.6 

10.5 

10.5 

10.4 

10.4 

10.2 

10.1 

10.0 

9.9 

9.8 

9.8 

i 

21 

9.8 

9.8 

9.6 

9.5 

9.5 

9.3 

9.1 

9.0 

8.8 

8.7 

S.6 

^ 

22 

7.9 

7.8 

7.7 

7.7 

7.6 

7.5 

7.3 

7.2 

7.0 

6.9 

7.0 

1 

23 

7.3 

7.2 

7.1 

7.0 

6.9 

6.8 

6.7 

6.5 

6.4 

6.3 

6.3 

' 

24 

6.3 

6.1 

5.9 

5.7 

5.6 

5.4 

5.3 

5.2 

5.1 

5.0 

4.9 

\ 

1 

25 

5.4 

5.2 

5.2 

5.1 

4.9 

4.9 

4.7 

4.6 

4.5 

4.4 

4.4 

1 

1 

26 

5.9 

5.7 

5.5 

5.2 

5.1 

5.1 

5.1 

4.7 

4.6 

4.5 

4.5 

27 

6.8 

6.7 

6.6 

6.5 

6.5 

6.5 

6.5 

6.5 

6.5 

6.5 

6.7 

1 

28 

9.0 

8.9 

8.8 

8.7 

8.6 

8.5 

8.5 

8.5 

8.4 

8.3 

8.4 

5 

29 

8.9 

8.9 

8.8 

8.8 

8.7 

8.7 

8.6 

8.7 

8.6 

8.6 

8.6 

30 

8.3 

8.3 

8.2 

8.1 

8.0 

7.9 

7.9 

7.8 

7.6 

0 

7.6 

7.5 

! 

1 

CpeÄH. 
Mittel. 

11.13 

10.93 

1 

10.75 

10.54 

10.36 

10.17 

10.02 

9.84 

9.69 

9.57 

9.59 

i 
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m 


in  der  Tiefe    0.20. 


o 

1 

n 

0    n  0  j[  Y  fi,  E  E. 

N  a  c 

h  m  i 

t  t  a 

g. 

CpeAH. 
Mittel. 

11 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

i      13.5 

14.3 

15.2 

15.9 

16.4 

16.6 

18.8 

16.6 

16.4 

16.1 

15.7 

15.3 

14.74 

12.8 

13.6 

14.4 

15.2 

15.8 

16.1 

16.2 

16.1 

15.9 

15.6 

15.2 

14.8 

14.13 

1 

12.4 

13.2 

14.1 

14.8 

15.4 

15.6 

15.8 

15.6 

15.4 

15.0 

14.7 

14.4 

13.73 

.;   12.0 

12.7 

13.4 

14.2 

14.8 

15.0 

15.1 

15.0 

34.7 

14.3 

14.1 

13.7 

13.16 

t 

11.2 

11.9 

12.7 

13.5 

14.1 

14.5 

14.5 

14.4 

14.2 

14.0 

13.5 

13.2 

12.49 

1 

10.7 

11.4 

12.2 

12.9 

13.4 

13.8 

13.8 

13.8 

13.5 

13.3 

13.0 

12.6 

11.99 

1 

10.3 

10.9 

11.7 

12,4 

12.9 

13.2 

13.4 

13.4 

13.2 

12.8 

12.6 

12.4 

11.56 

1 

11.7 

12.0 

12.3 

12.7 

13.0 

13.2 

13.3 

13.3 

13.3 

13.3 

13.2 

13.1 

12.30 

13.2 
11.9 

13.8 

14.5 

15.2 

15.6 

15.8 

15.8 

15.6 

15.3 

14.9 

14.6 

14.2 

13.75 

12.5 

13.2 

13.9 

14.3 

14.6 

14.6 

14.5 

14.3 

14.0 

13.7 

13.4 

12.93 

'       11.4 

12.0 

12.8 

13.4 

13.9 

14.1 

14.2 

14.1 

13.9 

13.7 

13.5 

13.2 

12.45 

1 

.      11.2 

11.9 

12.7 

13.3 

13.8 

14.0 

14.1 

14.0 

13.8 

13.6 

13.4 

13.2 

12.37 

11.6 

12.0 

12.6 

13.2 

13.5 

13.7 

13.8 

13.8 

13.6 

13.5 

13.4 

13.3 

12.44 

13,0 

13.4 

13.8 

14.2 

14.4 

14.5 

14.5 

14.3 

14.2 

14.0 

13.8 

13.8 

13.44 

1      13.0 

13.4 

14.0 

14.4 

14.8 

15.0 

14.9 

14.8 

14.5 

14.2 

14.0 

13.5 

13.60 

10.9 

11.1 

11.5 

11.6 

12.0 

12.1 

12.1 

12.0 

11.8 

11.6 

11.4 

11.1 

11.62 

li 

'      10.5 

10.8 

11.2 

11.6 

11.9 

12.0 

12.0 

12.0 

11.8 

11.7 

11.5 

11.3 

10.82 

10.8 

11.1 

11.3 

11.4 

11.5 

11.4 

11.3 

11.3 

11.2 

11.0 

10.9 

10.8 

10.99 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

10.8 

10.8 

10.8 

10.8 

10.8 

10.8 

10.6 

10.6 

10.51 

1        9.9 

9.9 

9.9 

10.0 

9.9 

10.0 

10.0 

9.9 

9.9 

9.9 

9.9 

9.9 

10.05 

1         8.6 

1 

8.6 

8.7 

8.8 

8.7 

8.6 

8.6 

8.5 

8.3 

8.3 

8.1 

8.0 

8.84 

1 

'        7.4 

7.8 

8.1 

8.3 

8.3 

8.4 

8.3 

8.1 

7.9 

7.7 

7.6 

7.5 

7.68 

6.9 

7.2 

7.6 

8.0 

8.1 

8.0 

7.7 

7.6 

7.4 

7.1 

6.9 

6.7 

7.09 

5.1 

5.5 

5.9 

6.3 

6.6 

6.8 

6.8 

6.6 

6.5 

6.2 

5.9 

5.7 

5.80 

,       4.6 

5.0 

5.5 

6.0 

6.3 

6.5 

6.6 

6.6 

6.5 

6.3 

6.2 

6.2 

5.42 

;     5-2 

1 

5.9 

6.6 

7.0 

7.4 

7.5 

7.5 

7.5 

7.3 

7.2 

7.1 

6.9 

5.99 

'        7.6 

8.1 

8.7 

9.2 

9.5 

9.9 

9.8 

9.5 

9.5 

9.3 

9.2 

9.1 

7.87 

8.5 

8.7 

8.9 

8.9 

9.1 

9.1 

9.1 

9.1 

9.1 

9.0 

9.0 

8.9 

8.76 

,        8.6 

8.7 

8.7 

8.9 

8.9 

8.9 

8.9 

8.8 

8.7 

8.5 

8.5 

8.5 

8.71 

7.5 

7.5 

7.6 

7.6 

7.6 

7.5 

7.5 

7.4 

7.3 

7.3 

7.1 

7.0 

7.65 

]'\  10.08 

10.51 

11.01 

11.45 

11.76 

11.91 

11.93 

11.83 

11.67 

11.47 

11.28 

11.08 

10.76 
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HoaöpB  1890. 

TeMnepaTypa  hoheh 


m 


Ha    Txy  ÖBEi    0.40. 


HflCJIO 

Datnin 


1 


Jü,  0    noJiyÄHÄ. 


10 


1 


no    nojrjAH 


10 


Cpea 


15.7 


15.6 


15.4 


15.0 


14.8 


14.7 


14.9 


15.1 


2 
3 
4 
5 
6 


15.2 
14.7 
14.4 
13.9 
13.4 


15.1 
14.8 
14.3 
13.8 
13.3 


14.9 
14.8 
14.1 
13.7 
13.1 


14.6 
14.3 
13.8 
13.3 
12.9 


14.3 
13.9 
13.5 
13.0 
12.6 


14.3 
13.9 
13.5 
12.9 
12.5 


14.5 
14.0 
13.6 
13.1 
12.7 


14.6 
14.3 
13.9 
13.3 
12.9 


UM 

13 
12i3 


7 

8 

9 

10 

11 


13.0 
12.7 
12.9 
13.7 
13.3 


12.9 
12.6 
12.9 
13.7 
13.2 


12.8 
12.6 
12.9 
13.5 
13.2 


12.5 
12.6 
12.9 
13.2 
12.9 


12.3 
12.5 
12.9 
13.0 
12.7 


12.2 
12.5 
13.0 
12.9 
12.6 


12.3 
12.6 
13.3 
13.1 
12.8 


12.5 
12.8 
13.7 
13.3 

13.0 


12: 
12.^ 
13, 
13J 


12 
13 
14 
15 
16 


13.1 
12.9 
12.9 
13.3 
13.5 


13.1 
12.9 
13.0 
13.3 
13.4 


13.0 
12.9 
13.0 
13.3 
13.2 


12.7 
12.7 
13.0 
13.3 
13.0 


12.5 
12.5 
13.0 
13.2 
12.7 


12.4 
12.5 
13.0 
13.2 
12.6 


12.7 
12.6 
13.2 
13.4 
12.5 


12.9 
12.8 
13.3 
13.5 
12.5 


:3.i 


17 
18 
19 
20 
21 


12.4 
12.0 

11.8 
11.5 
11.1 


12.3 
12,0 
11.8 
11.5 
11.1 


12.1 
11.9 
11.7 
11.5 
11.0 


11.9 
11.9 
11.6 
11.4 
10.8 


11.8 
11.9 
11.6 
11.3 
10.6 


11.8 
11.8 
11.5 
11.2 
10.5 


11.9 
11.8 
11.5 

11.1 
10.4 


12.0 
11.8 
11.5 
11.1 
10.4 


22 
23 
24 
25 
26 


10.2 
9.5 
9.0 
8.1 
7.7 


lO.l 
9.4 
8.9 
8.1 
7.7 


10.0 
9.3 
8.7 
7.9 
7.7 


9.9 
9.2 
8.5 
7.7 
7.5 


9.6 
9.0 
8.2 
7.5 
7.4 


9.6 
8.9 
8.1 

7.4 
7.4 


9.7 
9.0 
8.1 
7.5 
7.5 


9.6 
9.1 
8.3 
7.6 
7.7 


27 
28 
29 
30 


7.9 
8.7 
9.2 
9.3 


7.9 
8.9 
9.2 
9.3 


7.9 
9.0 
9.2 
9.2 


7.9 
9.0 
9.3 
9.1 


7.9 
9.0 
9.3 
9.0 


8.1 
9.0 
9.3 
8.9 


8.3 
9.1 
9.3 
8.9 


8.5 
9.1 
9.3 
8.9 


CpeAH. 
Älittel. 


11.90 


11.87 


11.78 


11.61 


11.45 


11.41 


11.51 


11.64 


November  1890. 

Temperatur  des  Erdbodens 
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ra 


in    der     Tiefe    0.84 


m         m         m 
1.6Ö     3.26     3.99. 


JO. 

Vorm 

Uta 

g. 

N 

ach  m 1 tt a 

g. 

CpCÄH. 
Mittel. 

l'^ 
1^ 

no  nojiyAHH. 
Nachmittags. 

lim. 

1 
1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

l 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.4 

16.3 

16.3 

16.38 

17.2 

17.0 

16.3 

2 

16.3 

16.3 

16.3 

16.3 

16.3 

16.3 

16.3 

16.1 

16.28 

17.2 

17.0 

16.3 

l 

16.1 

16.1 

16.1 

16.1 

16.0 

16.0 

15.9 

16.0 

16.04 

17.1 

16.9 

16.« 

l 

15.9 

15.9 

15.9 

15.9 

15.9 

15.8 

15.8 

15.8 

15.86 

17.1 

16.9 

16.3 

> 

15.7 

15.7 

15.7 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.5 

15,62 

17.0 

16.9 

16.2 

k 
) 

15.5 

15.4 

15.4 

15.4 

15.4 

15.4 

15.3 

15.3 

15.39 

17.0 

16.8 

16.2 

r 

15.2 

15.2 

15.2 

15.2 

15.1 

4 

15.1 

15.1 

15.0 

15.14 

16.9 

16.8 

16.2 

( 

14.9 

14.9 

14.9 

14.9 

14.8 

14.9 

14.8 

14.8 

14.86 

16.8 

16.8 

16.2 

1 

14.8 

14.8 

14.7 

14.7 

14.7 

14.7 

14.7 

14.7 

14.72 

16.6 

16.8 

16.2 

1 

14.7 

14.7 

14.7 

14.7 

14.7 

14.7 

14.7 

14.7 

14.70 

16.5 

16.7 

16.2 

14.7 

14.7 

14.7 

14.7 

14.7 

14.7 

14.6 

14.6 

14.68 

16.4 

16.7 

16.2 

t 

1 
1 

1 

J4.6 

14.6 

14.6 

14.6 

14.6 

14.6 

14.5 

14.5 

14.58 

16.3 

16.7 

16.2 

I             i 

14.5 

14.5 

14.5 

14.5 

14.4 

14.5 

14.4 

14.4 

14.46 

16.2 

16.6 

16.1 

14.4 

14.4 

14.4 

14.4 

14.4 

14.4 

14.4 

14.4 

14.40 

16.2 

16.6 

16.1 

14.4 

14.4 

14.4 

14.4 

14.4 

14.4 

14.4 

14.3 

14.39 

16.0 

16.5 

16.1 

1 

14.3 

14.3 

14.4 

14.4 

14.4 

14.4 

14.4 

14.4 

14.38 

16.0 

16.5 

16.1 

14.4 

14.3 

14.3 

14.3 

14.3 

14.3 

14.3 

14.2 

14.30 

15.9 

16.5 

16.1 

14.1 

14.1 

14.1 

14.1 

14.1 

14.1 

14.1 

14.0 

14.09 

15.9 

16.5 

16.1 

13.9 

13.9 

13.9 

13.9 

13.9 

13.9 

138 

13.8 

13.88 

15.8 

16.4 

16.0 

1 

13.8 

13.7 

13.7 

13.7 

13.7 

13.7 

13.6 

13.7 

13.70 

15.7 

16.4 

16.0 

13.6 

13.6 

13.6 

13.5 

13.4 

13.4 

13.4 

13.3 

13.48 

15.6 

16.3 

16.0 

13.3 

13.3 

13.2 

13.2 

13.1 

13.1 

13.0 

13.0 

13.15 

15.5 

16.3 

16.0 

12.9 

12.9 

12.8 

12.8 

12.7 

12.7 

12.6 

12.6 

12.75 

15.4 

16.3 

16.0 

12.5 

12.5 

12.4 

12.4 

12.4 

12.3 

12.3 

12.2 

12.38 

15.3 

16.2 

16.0 

12.1 

12.1 

12.1 

12.0 

11.9 

11.9 

11.8 

11.7 

11.95 

15.1 

16.2 

15.9 

11.7 

11.7 

11.7 

11.6 

11.5 

11.4 

11.3 

11.4 

11.54 

15.0 

16.2 

15.9 

11.3 

11.3 

11.3 

11.3 

11.3 

11.2 

11.2 

11.1 

11.25 

14.9 

16.1 

15.9 

Jl.l 

11.1 

11.1 

11.1 

11.1 

11.2 

11.2 

11.1 

11.12 

14.7 

16.1 

15.9 

11.1 

11.2 

^  11.2 

11.2 

11.2 

11.2 

11.2 

11.2 

11.19 

14.5 

16.1 

15.9 

11.3 

11.3 

11.3 

11.2 

11.2 

11.3 

11.2 

11.3 

11.26 

H.4 

Iß.O 

15.8 

1 

13.98 

13.98 

13.97 

13.95 

13.92 

13.92 

13.87 

13.85 

13.93 

16.01 

16.53 

16.09 

^^  mmi^^^^^Jm^^^ 

« 

12 


/.•: 


r 


•f* 
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ÄeKaöpt  1890. 

TepMOMeTprb  Ha  noBepxHOCTH  aeMjiH. 


Datum 


JI,o    nojiyAH^. 


Vormittag. 


i 


1 


10 


11    .   12 


2 

3 
4 
5 
6 


7 

8 

9 

10 

11 


12 
13 
14 
15 
16 


17 
18 
19 
20 
21 


22 
23 
24 
25 
26 


27 
28 
29 
30 
31 


3.9 


2.3 
0.3 
3.8 


-  3.8 

-  1.6 


0.7 
0.6 
2.5 
3.7 
0.2 


2.1 
0.4 
3.5 
1.3 
0.3 


2.4 
2.1 
3.9 
2.5 

0.2 


0.1 
0.3 
0.8 
0.1 
0.3 


0.6 
1.5 
1.1 
1.3 
4.5 


3.7 


2.2 

0.2 
4.1 
4.3 
2.2 


0.8 
0.3 
0.7 
3.6 
0.5 


2.2 
1.1 

1.7 
1.4 
0.4 


2.3 
2.3 

3.8 
2.4 
0.2 


0.0 
0.4 
0.8 
0.1 
0.3 


0.8 
1.8 
2.1 
1.3 
4.7 


3.4 


2.1 
0.4 
4.3 
4.7 
2.4 


1.2 
0.2 
0.3 
3.5 
0.3 


2.4 

—  1.5 
1.1 

—  2.1 

—  0.5 


Cpe;iH. 


11 


upe;iH. 
Mittel. 


0.22 !  -0.07 


0.7 
1.9 
2.5 
1.6 
5.1 


-0.21 


3.4 


2.0 
Ol 
4.7 
4.8 
2.2 


1.3 
0.2 
0.2 
3.5 
0.4 


2.4 
2.1 
0.1 
2.1 
0.4 


1 

! 

2.3 

1 
2.2 

2.6 

2.4 

3.7 

3.5 

2.2 

2.0 

0.1 

0.2 

0.0 

0.0 

0.3 

-  0.4 

0.8 

-  0.7 

0.1 

-  0.3 

0.4 

-  0.4 

1.1 

2.1 
2.3 
1.6 
3.8 


—0.31 


3.5 


1.9 
0.4 
4.9 
5.1 
1.7 


1.9 
0.4 
0.4 
3.3 
0.4 


3.5 
2.3 
1.3 
2.1 
0.5 


1.1 
1.2 
3.3 
1.3 
0.1 


2.7 
2.3 
1.7 
3.6 


3.2 


1.7 
0.3 
5.1 
5.1 
2.4 


2.3 

0.0 
0.7 
3.2 
0.5 


2.5 
2.3 
1.9 
3.4 


3.1 


1.6 
0.5 
4.4 
5.5 
2.5 


2.5 
0.0 
1.1 
2.4 

0.4 


3.3 


2.2 

0.3 
3.3 
4.6 
1.7 


1.7 
0.1 
0.7 
3.0 
0.3 


3.5 

4.9 

5.1 

2.6 

-  2.8 

-  1.6 

2.2 

2.6 

3.1 

1.8 

-  1.6 

-  0.7 

0.4 

-  0.4 

—  0.5 

0.7 

-  0.3 

0.9 

2.4 

2.5 

2.9 

3.5 

3.3 

3.5 

0.9 

1.3 

1.3 

0.1 

0.1 

0.1 

0.0 

0.0 

0.5 

-  1.1 

0.7 

-  0.7 

0.3 

-  0.6 

0.4 

-  0.5 

1.3 

-  1.1 

-0.42    -0.45 


0.0 
2.5 
0.9 
1.4 
0.5 


1.3 
2.5 
1.9 
1.9 
3.7 


0.0 
2.8 
0.5 
0.9 
0.2 


3.7 


3.5 
0.7 
0.1 
0.3 
0.1 


0.6 
0.7 
2.7 
4.5 
0.1 


8.3 
1.4 
5.6 
0.3 
0.2 


2.6 
4.0 
3.8 
1.7 
0.9 


0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 


-0.47 


0.9 

0.0 

2.1 

-  0.7 

2.1 

0.0 

1.6 

-  0.5 

3.6 

-  1.3 

0.10 

1.40 

4.3 


4.7 
4.7 
1.7 
2.4 
0.9 


1.9 
3.9 
3.5 
6.0 
0.2 


9.2 
7.3 
6.9 
2.9 
6.7 


6.5 
6.2 
4.7  I 
2.2' 
2.9! 


3.7 
1.5 
0.3 
0.1 
0.1 


0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 


5.5 


5.9 

10.9 

3.7 

3.9 
15 


4.6 
9.5 
4.7 
13.2 
0.4 


11.3 

U.7 

14.6 

6.4 

8.2 


10.0 
8.8 
6.3 
16 
3.2 


4.7 
8.8 
3.5 
0.1 
0.1 


0.2 
0.5 
2.7 

17 
0.3 


11 

i 

I 

3 


iS 


3.09        5.53 
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Deceraber  1890. 

Thermometer  auf  dem  Erdboden. 


1 

n 

0     n 

0  JI  y  A  H  H. 

N  a  c 

h  m 

i  t  t  a  g. 

B 

Cpe^H. 
Mittel. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

7.2 

6.3 

5.3 

4.7 

4.1 

3.6 

3.3 

3.0 

2.9 

2.7 

2.5 

2.5 

3.98 

7.8 

7.2 

6.2 

4.7 

3.5 

3.2 

2.7 

2.2 

2.0 

1.6 

0.5 

-  0.1 

3.26 

11.7 

11.6 

8.7 

2.9 

0.6 

-  0.2 

-  0.4 

-  0.8 

-  2.0 

-  2,7 

-  3.1 

-^  3.5 

2.09 

9.8 

10.1 

7.3 

1.6 

-  0.2 

-  0.5 

-  0.7 

-  1.3 

-  1.7 

-  1.9 

-  3.1 

-  3.3 

-0.32 

9.6 

9.6 

8.3 

1.3 

-  0.6 

—  0.6 

-  0.7 

-  0.8 

-  1.0 

-  0.5 

-  0.6 

-  1.4 

-0.11 

7.9 

7.7 

5.5 

2.2 

0.3 

-  0.1 

-  0.4 

-  0.4 

-  0.5 

-  0.5 

—  0.3 

-  0.5 

1 

0.46 

15.0 

13.8 

10.8 

4.4 

1.6 

0.2 

-  0.1 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.5 

-  0.5 

-  0.6 

2.Ö6 

8.1 

7.5 

7.1 

63 

4.8 

4.7 

3.3 

2.5 

2.6 

3.1 

3.1 

2.5 

3.18 

6.5 

7.0 

6.3 

5.1 

4.3 

4.2 

3.7 

3.9 

3.9 

3.7 

3.7 

3.7 

3.27 

11.5 

10.9 

7.7 

7.4 

6.4 

5.8 

5.5 

5.3 

4.9 

3.7 

2.8 

1.3 

5.54 

4.3 

4.4 

4.3 

3.1 

1.5 

1.3 

1.5 

1.9 

1.9 

1.5 

1.7 

1.9 

1.28 

15.0 

15.2 

9.2 

7.1 

4.5 

3.6 

2.9 

2.6 

1.9 

1.9 

0.9 

0.2 

5.63 

9.9 

8.7 

6.5 

5.2 

46 

4.5 

4.1 

4.4 

4.3 

4.2 

4.0 

3.7 

3.45 

14.0 

13.4 

10.2 

4.9 

2.9 

2.5 

2.2 

1.7 

0.5 

0.1 

-  0.3 

-  1.1 

4.45 

8.3 

8.5 

5.9 

3.7 

2.4 

1.4 

1.0 

0.5 

0.5 

0.5 

-  0.2 

-  0.4 

1.50 

9.0 

8.4 

5.7 

4.3 

3.2 

3.5 

3.4 

2.7 

2.2 

2.3 

2.4 

2.2 

2.92 

12.9 

10.2 

9,1 

6.1 

5.2 

4.9 

4.3 

3.9 

3.4 

3.4 

2.0 

1.6 

4.36 

7.0 

6.4 

6.2 

4.8 

4.2 

4.2 

4.1 

4.0 

4.1 

4.1 

4.1 

4.0 

4.31 

6.7 

5.7 

4.9 

4.2 

3.7 

3.4 

3.2 

3.1 

2.9 

2.7 

2.6 

2.4 

3.99 

2.8 

3.3 

2.6 

2.3 

1.4 

1.3 

0.8 

0.7 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

1.64 

5.3 

6.5 

5.1 

3.5 

2.1 

1.5 

1.3 

1.1 

0.9 

0.6 

0.4 

0.3 

1.70 

1 

8.9 

-  8.1 

6.8 

3.2 

0.5 

-  0.8 

-  0.4 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.3 

—  0.3 

1.65 

10.9 

9.8 

7,7 

2.6 

-  0.4 

-  1.2 

-  1.3 

-  1.5 

-  1.4 

-  0.7 

-  0.9 

-  0.8 

1.44 

8.9 

5.1 

4.5 

3.0 

1.3 

0.5 

0.2 

-  0.2 

-  0.6 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

1.16 

0.2 

0,9 

0.5 

0.0 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.2 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.3 

-0.14 

0.6 

0.7 

1.5 

0.1 

-  0.1 

-  0.1 

-  0.3 

-  0.3 

-  0.5 

-  0.6 

-  0.5 

-  0.5 

-0.11 

5.5 

3.2 

1.7 

0.5 

0.0 

-  0.3 

-  0.6 

-  0.7 

-  0.7 

-  1.1 

-  1.5 

-  1.5 

0.02 

2.0 

2.3 

0.9 

-  0.1 

-  04 

-  1.2 

-  1.9 

-.  2.0 

-  2.1 

-  1.9 

-  1.7 

-  0.9 

-0.93 

2.1 

4.4 

2.3 

0.1 

-  0.2 

-  0.3 

-  0.7 

-  1.0 

^  1.3 

-  l.l 

-  1.1 

-  1.3 

-0.40 

2.9 

5.3 

3.9 

-  0.3 

-  0.8 

-  1.9 

-  2.7 

-  3.1 

-  3.5 

-  4.0 

-  4.4 

-  4.3 

-0.88 

1.9 

1.3 

0.9 

O.l 

-  0.1 

-.  0.3 

-  0.5 

-  0.6 

-  0.9 

-  0.9 

-  1.1 

-  1.2 

-1.36 

7.55 

7.21 

5.60 

3.19 

1.94 

1.51 

1.18 

0.97 

0.71 

0.62 

0.35 

0.14 

SB 1 

1.91 
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ÄeKaöpb  1890. 

TeMnepaTypa  hohbh 

m 
Ha   r  z  y  6  Hui    O.Ol. 


4BCJ0 

Datum 


2 
3 
4 
5 
6 


7 

8 

9 

10 

11 


12 
13 
14 
15 
16 


17 
18 
19 
20 
21 


22 
23 
24 
25 
26 


29 
30 
31 

2r 

28 


CpeAH. 
Mittel. 


^0    nojiyjKUH. 


1 


4.2 

4.0 

3.8 

3.6 

3.6 

2.6 

2.5 

2.4 

2.3 

2.2 

0.6 

0.6 

0.7 

0.3 

-  0.6 

-  3.0 

-  3.4 

-  3.5 

-  3.8 

-  4.1 

-  2.4 

-  3.0 

-  3.4 

-  3.6 

-  3.8 

-  0.6 

-  1.2 

-  1.5 

-  1.5 

-  1.3 

^  0.2 

-  0.4 

-  0.6 

-  0.8 

-  1.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.3 

0.2 

2.7 

1.4 

0.8 

0.4 

0.0 

3.8 

3.8 

3.7 

3.6 

3.4 

1.1 

0.3 

0.3 

0.3 

0.2 

2.2 

2.3 

2.4 

2.4 

3.0 

0.8 

0.5 

0.2 

-  0.1 

~  0.3 

3.8 

3.0 

2.4 

1.4 

2.0 

-  0.1 

-  0.5 

-  0.6 

-  0.7 

-  0.8 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

2.8 

2.7 

2.8 

2.7 

2.1 

2.6 

2.7 

3.0 

2.9 

2.4 

4.0 

4.0 

3.8 

3.8 

3.6 

2.8 

2.8 

2.7 

2.5 

2.0 

0.6 

0.6 

0.6 

0.5 

0.4 

0.4 

0.3 

0.3 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.1 

0.0 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.3 

O.l 

Ol 

0.1 

0.1 

0.0 

0.0 
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1.75 

1.53 

1.36 

2.35 

186 


JeKaöpB  1890. 

TeMnepaTypa  hohbu 


^HCJO. 

Datam 


2 
3 
4 

5 
6 


7 

8 

9 

10 

11 


12 
13 
14 
15 
16 


17 
18 
19 
20 
21 


22 
23 
24 
25 

26 


27 
28 
29 
30 
31 


1 


CpeAH. 

Idittel. 


4.4 


3.2 
1.8 
0.8 
0.5 
0.6 


0.6 
0.9 
3.0 
4.0 
3.2 


2.3 
2.3 
4.2 
2.0 
J.6 


3.0 
3.4 
4.2 
3.2 


1.0 
0.8 
0.8 
0.8 
0.5 


0.4 
0.3 
0.2 
0.1 
0.5 


1.76 


m 


Ha   T  xj  6uEi  0.06. 


^0    nojiyAHJi. 


Vormittag. 


4.4 


3.2 
1.6 
0.6 
0.5 
0.5 


0.5 
0.9 
2.7 
3.8 
2.5 


2.4 
1.8 
4.0 
1.5 
1.4 


3.0 
3.2 
4.1 
3.2 
1.0 


0.9 
0.8 
0.8 
0.6 
0.5 


0.4 
0.2 
02 
0.0 
0.8 


1.63 


4.3 


3.0 
1.6 
0.5 
0.5 
0.4 


0.4 
0.8 
2.2 
3.8 

1.9 


2.5 
1.6 
3.4 
1.3 
1.4 


3.0 
3.2 
4.0 
3.2 

1.0 


0.8 
0.8 
0.7 
0.6 
0.5 


0.4 
0.2 
0.2 
0.0 
1.0 


1.52 


O 


4.0 

3.9 

2.9 

2.8 

1.4 

1.1 

0.4 

0.3 

0.1 

0.0 

0.4 

0.3 

0.4 

0.4 

0.8 

0.8 

1.7 

1.4 

3.8 

3.6 

1.6 

1.4 

2.5 

2.6 

1.3 

1.2 

2.8 

2.7 

1.1 

1.1 

1.1 

0.9 

2.9 

2.8 

3.2 

3.1 

3.9 

3.8 

3.2 

2.5 

0.9 

0.8 

0.8 

0.8 

0.7 

0.7 

0.7 

0.6 

0.6 

0.6 

0.5 

0.5 

0.4 

0.4 

0.2 

0.2 

0.1 

O.J 

0.0 

-  0.1 

1.0 

-  0.9 

1.40 

1.30 

3.8 


2.7 
1.0 
0.2 
0.1 
0.2 


0.3 
0.8 
1.2 
3.5 
1.4 


3.0 
1.0 
2.8 
0.8 
0.8 


2.2 

3.0 
3.8 
2.4 
0.8 


0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 


0.4 
0.2 
0.1 
0.2 
0.9 


1.23 


7 

8 

9 

3.8 

3.7 

3.9 

2.6 

2.6 

2.8 

1.0 

1.0 

1.0 

0.1 

0.0 

O.l 

0.1 

-  0.3 

-  0.1 

0.0 

0.1 

O.l 

0.2 

0.2 

0.3 

0.8 

0.8 

0.8 

1.5 

1.4 

1.8 

3.4 

3.2 

3.6 

1.3 

1.1 

1.1 

3,2 

3.9 

4.3 

0.9 

0.8 

0.9 

2.8 

2.9 

3.4 

0.8 

0.8 

0.8 

0.9 

0.9 

0.9 

1.8 

1.7 

2.0 

3.0 

3.0 

3.2 

3.8 

3.7 

3.8 

2.3 

2.1 

2.0 

0.8 

0.8 

0.8 

0.7 

0.8 

0.8 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.4 

0.4 

0.4 

0.5 

0.4 

0.4 

0.3 

0.3 

0.3 

0.2 

0.2 

0.2 

0.1 

0.1 

0.1 

0.2 

-  0^ 

-  0.3 

0.9 

-  1.0 

-  0.8 

1.20 

1,18 

1.28 

10 


4.1 


3.8 
1.4 
0.3 
0.1 
0.2 


0.5 

1.4 
2.4 
4.1 
l.l 


6.0 
1.5 
4.4 
1.1 
2.1 


2.7 
3.6 

4.0 
2.1 
0.9 


1.2 
0.7 
0.6 
0.4 
0.4 


0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.5 


II 


4.4 


4.3 

4.1 
0.4 
0.2 
0.3 


0.6 

4.0 
3.0 
5.4 
1.3 


7.0 
3.6 
5.9 
2-5 
3.3 


4.0 
4.6 
4.4 
2.6 
1.5 


2.5 

2.0 
1.0 
0.4 
0.4 


0.3 
0.2 
0.2 
0.0 
0.3 


1.65        2.39 
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\ 
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Temperatur  des  Brdbodens 


in 


in   der    Tiefe    0.06. 


no    nojyxHH. 


Nachmittag. 


CpeAB. 
Mittel. 


4.32 


3.72 
2.94 
1.18 
1.18 
1.20 


2.30 
2.95 
3.25 
5.13 

2.18 


5.20 
3.70 
4.86 
2.53 
2.88 


2 


5.5 

5.8 

5.6 

5.5 

6.0 

5.8 

7,4 

8.1 

8.1 

1.3 

3.9 

4,8 

2.0 

4.7 

5.4 

1.4 

4.7 

4.8 

5.8 

7.7 

8.3 

5.4 

5.6 

5.6 

4.3 

4.8 

5.0 

7.6 

8.1 

,    7.7 

2,8 

3.2 

3.4 

9.2 

10.2 

10.8 

7.7 

7.5 

6.6 

8.8 

9.7 

9.6 

4.7 

5.4 

5.6 

5.0 

5.2 

5.2 

6.3 

7.3 

7.3 

5.8 

5.6 

5.4 

5.3 

5.3 

5.0 

2.8 

3.1 

3.0 

•2.8 

3.4 

3.8 

4.6 

5.7 

5.8 

5.9 

6.6 

6.5 

4.5 

4.5 

4.1 

0.5 

0.6 

0.6 

0.5 

0.5 

0.5 

1.0 

1.1 

1.1 

0.3 

0.3 

0.4 

0.2 

0.5 

0.9 

0.0 

0.7 

1.7 

.  0.2 

-  0.1 

-  0.1 

4.02 

4.70 

4.77 

5.3 


5.4 
6.7 
4.0 
4.7 
4.0 


7.2 
5.4 
4,9 
7.2 
3.5 


9.3 
6.2 

8.3 
5.0 
4.8 


6.6 
5.3 
4.8 
2.8 
3.7 


5.3 

5.6 
3.6 
0.6 
0.5 


1.0 
0.4 
0.6 
l.l 
0.1 


4.31 


4.9 


4.7 
4.8 
2.5 
2.9 
2.9 


5.3 

4.8 
4.6 
6.7 
3.0 


7.3 
5.6 
6.6 
4.3 
4.3 


6.1 
4.9 
4.4 
2.6 
3.2 


3.8 
4.0 
2.8 
0.6 
0.5 


4.5 


4.3 
3.2 

1.8 
1.8 
2.0 


4.0 
4.6 
4.3 
6.2 
2.6 


6.1 
5.4 
5.5 
3.6 
4.1 


5.6 
4.5 
4.2 
2.3 
2.5 


2.3 
2.5 
2.1 
0.6 
0.4 


0.7 

0.5 

0.3 

0.3 

0.4 

0.3 

0.4 

0.3 

0.1 

-  0.1 

3.54 

2.98 

4.3 


4.0 
2.5 
1.4 
1.3 
1.4 


2.9 
4.4 
4.1 
6.0 
2.2 


5.3 

4.8 
4:8 
3.2 
3.9 


5.5 
4.4 
4.0 
2.0 
2.2 


1.8 
2.0 
1.7 
0.5 
0.4 


0.5 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 


2.65 


8 


4.0 


3.7 
2.0 
1.2 
1.0 
1.1 


2.1 

3.8 
4.0 
5.7 
2.4 


4.7 
4.6 
4.3 
2.8 
3.8 


5.0 

4.4 
3.8 
1.8 
1.9 


1.4 
1.6 
1.3 
0.5 
0.4 


0.4 
0.3 
0.2 
0.0 
0.2 


2.39 


10 


3.8 


3.3 

1.7 
0.9 
0.8 
0.8 


1.6 
3.5 
4.0 
5.5 
2.4 


4.2 
4.6 
3.8 
2.5 
3.5 


4.6 
4.4 
3.7 
1.6 
1.7 


1.2^ 
1.21 
1.0  1 
0.5  i 
0.4  I 


3.6 


3.1 
1:3 
0.9 
0.8 
0.8 


1.4 
3.4 
4.0 
5.1 
2.3 


3.8 
f.5 
3.4 
2.4 
3.2 


4.5 
4.4 
3.5 
1.4 
1.6 


1.1 
1.0 
0.9 
0.6 
0.4 


0.4 

»A 

0.3 

0.2 

0.2 

0.2 

0.0 

-  0.2 

0.2 

-  0.2 

2.19 

2.06 

11 


sc 


3.4 


2.6 

1.1 
0.8 
0.7 
0.8 


1.2 
3.4 
4.0 
4.5 
2.3 


3.4 

4.3 
2.6 
2.0 
3.2 


4.0 
4.2 
3.4 
1.3 

1.4 


1.0 
1.0 
0.9 
0.6 
0.4 


0.3 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 


1.89 


12 


3.4 


2.0 
1.0 
0.6 
0.5 
0.6 


1.0 
3.3 
4.0 
3.9 
2.2 


3.0 

4.3^ 

2.3 

1.7 

3.0 


3.5 
4.2 
3.3 
1.0 
1.2 


0.9 
0.9 
0.8 
0.5 
0.4 


0.3; 

0.2 

0.1 

0.4 

0.2 


1.73 


4.19 
4.15 
4.13 
2.39 
1.75 


2.04 
2.16 
1,60 
0.53 
0.45 


0.50 
0.25 
0.24 
0.10 
0.45 


2.37 
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ÄeKaöpt  1890. 

TeMnepaxypa    noHBM 

m 
na  TzyöEn^    0.10. 


Datum 


^0    nojiyxHH. 


Vormittag. 


1 


8 


10 


11 


2 

3 
4 
5 
6 


7 

8 

9 

10 

11 


12 
13 
14 
15 
16 


17 
18 
19 
20 
21 


22 
23 
24 
25 
26 


27 
28 
29 
30 
31 


CpeAH. 
.Mittel. 


5.6 


4.7 
3.7 
2.8 
2.2 
2.2 


2.0 
2.6 
4.0 
4.4 
5.0 


3.2 
4.2 

4.8 
4.0 
3.1 


3.9 
4.4 
4.8 
4.2 
2.3 


2.4 
2.2 
2.2 
1.9 
1.4 


1.2 

3.1 
1.0 
0.9 
0.8 


3.01 


5.6 

5.5 

4.6 

4.5 

3.5 

3.4 

2.6 

2.3 

2.1 

1.9 

2.1 

1.8 

1.9 

1.8 

2.4 

2.3 

3.8 

3.6 

4.4 

4.2 

4.5 

4.0 

3.2 

3.3 

3.8 

3.4 

4.8 

4.6 

3.6 

3.1 

2.9 

2.5 

3.8 

3.8 

4.3 

4.2 

4.8 

4.7 

4.2 

4.1 

2.2 

2.2 

2.3 

2.2 

2.1 

2.0 

2.1 

2.0 

1.8 

1.8 

1.3 

1.3 

1.2 

%  1.2 

1.1 

1.1 

1.0 

1.0 

0.9 

0.9 

0.8 

0.8 

2.89 

2.76 

5.5 


4.4 
3.3 
2.2 

1.9 
1.8 


1.8 
2.2 
3.2 
4.2 
3.7 


3.3 
3.2 
4.4 
2.9 
2.4 


3.8 
4.2 
4.6 
4.1 
2.2 


2.1 
2.0 
1.9 
1.7 
1.3 


1.2 
1.0 
0.9 
0.9 
0.8 


2.68 


I 


5.5 


4.3 

3.1 
2.2 

1.8 
1.8 


1.7 
2.2 
3.0 
42 
3.3 


3.4 
3.0 
4.1 
2.7 
23 


3.7 
4.1 
4.6 
4.0 
2.2 


2.0 
1.9 
1.8 
1.7 
1.3 


1.2 
1.0 
0.9 
0.9 
0.7 


2.60 


5.3 


4.2 

2.9 
2.1 
1.6 
1.7 


1.6 
2.1 
2.9 
4.2 
3.1 


3.4 
2.8 
3.9 
2.6 
2.3 


3.6 
4.0 
4.5 
3.9 
2.1 


2.0 
1.8 
1.8 
1.6 
1.3 


1.2 
l.O 
0.9 
0.9 
0.6 


2.51 


5.2 


4.1 
2.7 
2.1 
1.6 

1.7 


1.6 
2.0 
2.8 
4.1 
3.0 


3.6 
2.4 
8.8 
2.6 
2.3 


3.3 
3.9 
4.4 
3.7 
2.0 


1.9 
1.8 
1.8 
1.6 
1.2 


1.1 
1.0 
0.9 
0.9 
0.6 


2.44 


5.0 


4.0 
2.7 
2.0 
1.5 

1.6 


1.6 
2.0 
2.7 
4.1 
2.9 


3.9 
2.4 
3.8 
2.4 
2.2 


3.0 
3.8 
4.4 
3.4 
2.0 


1.8 
1.7 
1.8 
1.6 
1.3 


1.2 
1.0 
0.9 
0.8 
0.5 


2.38 


I 


5.0 


4.0 
2.7 
1.9 
1.5 
1.5 


1.6 
2.0 
2.7 
4.1 

2.8 


4.0 
2.5 
3.9 
2.3 
2.2 


2,9 
3.8 
4.4 
3.4 
2.0 


1.9 
1.6 
1.7 
1.5 
1.3 


1.2 
1.0 
0.9 
0.8 

0.5 


2.37 


5.1 


4.1 
2.7 
2.0 
1,6 
1.5 


1.6 
2,0 
2.9 
4.2 
2.6 


4.6 
2.5 
4.2 
2.3 
2.3 


3.2 
4.0 
4.4 
3.2 
2.0 


1.9 
1.6 
1.7 
1.4 
1.3 


1.2 

1.0 
1.0 
0.7 
0.5 


2.43 


5.2        U 


4.4 

3.1 
2.0 
1.6 
1.6 


1.6 
2.6 
3.1 
4.5 
2.6 


5.2 

2.y 

47 
2.5 

28 


3.5 
4.2 

4.6 
3.3 
2.1 


2.1 
1.9 
1.8 
1.4 
1.3 


1.2 
1.0 
1.0 
0.8 
0.6 


2.62 


3. 
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m 


in   der    Tiefe     0.10. 


10 

n 

0    irojiy;i;HH, 

N  a  c 

h  m  i 

t  t  a 

g- 

GpOAB. 

Mittel. 

m 

r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

5.7 

6.0 

B.l 

6.1 

6.0 

5.8 

5.6 

5.4 

5.2 

5.1 

5.0 

4.8 

5.45 

5.2 

5.7 

5.9 

5.9 

5.8 

5.6 

5.3 

5.0 

5.0 

4.6 

4.4 

4.1 

4.79 

5.3 

6.1 

6.6 

6.8 

6.3 

5.4 

4.9 

4.2 

4.0 

3.5 

3.2 

3.0 

4.05 

2.0 

2.7 

3.6 

4.1 

4.0 

3.6 

3.2 

2.9 

2.7 

2.6 

2.4 

2.2 

2.59 

1.7 

2.5 

3.4 

4.0 

3.9 

3.4 

3.0 

•    2.7 

2.5 

2.2 

2.3 

2.2 

2.28 

1.8 

2.8 

3.7 

4.0 

3.8 

3.4 

3.0 

2.5 

2.5 

2.3 

2.2 

2.1 

2.29 

2.9 

4.1 

5.2 

5.8 

5.4 

4.9 

4.6 

3.9 

3.4 

3.1 

2.9 

2.7 

2.90 

4.0 

4.4 

4.8 

4.9 

4.9 

4.8 

4.6 

4.4 

4.3 

4.2 

4.1 

4.0 

3.38 

3.8 

4.2 

4.5 

4.7 

4.8 

4.7 

4.6 

4.6 

4.4 

4.4 

4.4 

4.4 

3.82 

5.8 

6.4 

6.8 

6.9 

6.7 

6.5 

6.4 

6.3 

6.1 

6.0 

5.6 

5.3 

5.28 

3.1 

3.4 

3.6 

3.8 

3.8 

3.6 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.3 

3.41 

( 

1 

6.7 

7.3 

7.9 

7.8 

7.6 

6.9 

6.4 

5.9 

54 

5.2 

4.9 

4.5 

5.15 

t 
t 

5.0 

5.6 

6.0 

6.1 

6.0 

5.6 

5.4 

5.2 

5.2 

5.1 

5.0 

4.9 

4.25 

» 

6.4 

7.2 

7.7 

7.8 

7.4 

6.7 

6.2 

5.7 

5.3 

5.0 

4.7 

4.0 

5.28 

( 

3.7 

4.2 

4.7 

5.0 

4.8 

4.5 

4.3 

4.1 

3.8 

3.5 

3.2 

3.2 

3.46 

1 

( 

4.0 

4.4 

4.7 

4.8 

4.7 

4.6 

4.5 

4.4 

4.3 

4.2 

4.1 

4.0 

3.48 

t 

4.9 

5.4 

5.9 

6.0 

5.9 

5.8 

5.6 

5.4 

5.2 

5.1 

4.9 

4.7 

4.47 

\ 

5.2 

5.3 

5.4 

5.4 

5.3 

5.2 

5.1 

5.0 

50 

5.0 

4.9 

4.8 

4.63 

) 

5.1 

5.3 

5.4 

5.3 

5.2 

5.0 

4.9 

4.8 

4.7 

4.6 

4.5 

4.3 

4.75 

) 

3.5 

3.6 

3.7 

3.7 

3.6 

3.5 

3.4 

3.2 

3.0 

2.9 

2.6 

2.5 

3.50 

1 

2.6 

3.0 

3.4 

3.7 

3.8 

3.5 

3.3 

3.1 

3.0 

2.8 

2.7 

2.6 

2.63 

J 

3.2 

4.1 

4.8 

5.0 

4.9 

4.1 

3.7 

3.2 

2.9 

2.6 

2.4 

2.2 

2.84 

J 

3.6 

4.3 

5.0 

5.2 

4.9 

4.3 

3.7 

3.3 

3.0 

2.6 

2.4 

2.3 

2.82 

l 

2.9 

3.6 

3.8 

3.9 

3.7 

3.4 

3.1 

2.8 

2.5 

2.2 

2.0 

2.0 

2.44 

* 

> 

3.4 

1.5 

1.6 

3.6 

1.6 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.4 

1.3 

1.3 

1.54 

) 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

J.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

•   1.2 

1.28 

1 

1.2 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.4 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.30 

5 

1.0 

1.0 

1.0 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.03 

9 

1.0 

1.0 

1.4 

1.6 

1.5 

1.3 

1.2 

1.1 

1.0 

1.0 

1.0 

0.9 

1.06 

[) 

0.9 

0.9 

1.1 

1.5 

1.4 

1.3 

1.2 

1.2 

1.0 

0.9 

0.8 

0.8 

0.97 

1 

0.6 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.6 

0.6 

0.6 

0.59 

JÄH 

tol 

3.40 

3.85 

4.22 

4.38 

• 

4.26 

1 

3.98 

3.76 

3.53 

3.36 

3.21 

3.07 

2.94 

3.15 
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Ha    T  1  j  6  d  E  i    0.20. 

Dattim 

Ao 

nojiyXHH.                   Vor 

mit 

t  a  g. 

j 

1 

2 
6.9 

3 

6.8 

4 

5 

6          7 

8 

9 

10 

•      11 

t 

\: 

1 

6.9 

6.7 

6.7 

6.5 

6.4 

6J 

6.2 

6.3 

«ji 

i 

2 

6.1 

6.0 

5.9 

5.8 

5.7 

5.7 

5.6 

5.5 

5.5 

5.3 

5.3 

i 

3 

5.5 

5.4 

5.2 

5.1 

5.0 

4.8 

4.6 

4.5 

4.4 

4.3 

4.3 

i 

4 

4.6 

4.5 

4.3 

4.1 

4.1 

3.9 

3.8 

3.7 

.3.6 

3.5 

3.5 

7 

5 

3.6 

3.4 

3.4 

3.4 

3.3 

3.1 

3.1 

3.0 

3.0 

2.9 

2.9 

1        * 

6 

3.1 

3.1 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.8 

2.7 

2.6 

2.6 

1    - 

7 

3.0 

2.9 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.7 

2.7 

2.6 

2.7 

XI 

2 

8 

3.7 

3.6 

3.5 

3.4 

3.8 

3.2 

3.2 

3.1 

3.1 

3.1 

3,0 

i 

9 

4.7 

4.6 

4.5 

4.4 

4.3 

4.2 

4.1 

4.0 

3.9 

3.9 

3.9 

\    i 

10 

4.9 

4.9 

4.9 

4.9 

4.9 

4.9 

4.9 

4.9 

4.9 

4.8 

4.9 

i 

11 

6.1 

5.9 

5.7 

5.4 

5.1 

4.9 

4.7 

4.6 

4.4 

4.2 

4.1 

4 

12 

4.3 

4.2 

4.2 

4.1 

4.1 

4.1 

4.2 

4.3 

4.3 

4.5 

4.6 

* 

13 

5.5 

5.3 

5.1 

4.9 

4.7 

4.5 

4.3 

4.3 

4.2 

4.1 

3.9 

3 

14 

5.4 

5.4 

5.3 

5.1 

5.1 

4.9 

4.9 

4.9 

4.7 

4.7 

4.6 

l 

15 

5.4 

5.2 

4.9 

4.7 

4.5 

4.2 

3.9 

3.9 

3.9 

3.8 

3.7 

l 

16 

4.3 

4.2 

4.1 

4.1 

3.9 

3.7 

3.5 

3.5 

3.4 

3.3 

3.3 

3 

17 

4.7 

4.6 

4.6 

4.5 

4.5 

4.4 

4.4 

4.3 

4.1 

4.1 

4.0 

4 

18 

5.4 

5.3 

5.1 

5.0 

4.9 

4.9 

4.8 

4.7 

4.7 

4.7 

4.7 

i 

19 

5.4 

5.3 

5.3 

5.3 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.1 

5.1 

i 

20 

5.2 

5.2 

5.1 

5.0 

5.0 

4.8 

4.6 

4.6 

4.5 

4.4 

4.3 

21 

3.7 

3.7 

3.6 

3.5 

3.3 

3.3 

3.2 

3.2 

3.1 

3.0 

3.0 

l 

22 

3.6 

3.5 

3.4 

3.3 

3.2 

3.1 

3.0 

3.0 

2.9 

2.9 

2,9 

« 

23 

3.4 

3.2 

3.2 

2.9 

2.9 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.7 

2,6 

^ 

24 

3.3 

3.2 

3.0 

2.9 

2.9 

2.8 

2.8 

2.8 

2.7 

2.7 

2.6 

1 

25 

2.9 

2.9 

2.9 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.7 

2.7 

2.5 

2.4 

4 

'26 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.2 

2.1 

2.1 

2,1    : 

1 

« 

27 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9  1 

* 

28 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.S 

* 

29 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1-*^  ; 

» 

30 

1.6 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1,5 

1.5 

1.5 

1.5  ' 

1  : 
i. 

31 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.3 

1.3 

1.3 

1.2 

1,2 

1.2  1 

»  • 
1^ 

CpeÄH. 
Mittel. 

4.05 

3.97 

3.88 

3.80 

3.74 

3.65 

3.58 

3.54 

• 

.  3.47 

3.43 

i 
3.41  . 
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1 


6.3 


5.7 
4.5 
3.3 
2.8 
2.6 


2.7 
3.5 
4.0 
5.2 
4.0 


5.3 
4.1 
5.3 
3.8 
3.6 


4.5 
5.0 
5.2 
4.2 
3.1 


3.0 
2.8 
2.6 
2.4 
2.1 


1.9 
1.8 
1.7 
1.5 
1.2 


3.54 


in 


in  der  Tiefe    0,20. 


IIo    nojy^^HH. 


Nachmittag. 


6.4 


5.7 
4.9 
3.4 
2.9 
2.6 


2.9 
3.8 
4.2 
5.5 

4.1 


5.7 
4.4 
5.7 
4.0 
4.0 


4.6 
5.2 
5.3 
4.3 
3.3 


3.4 
3.2 
3.0 
2.4 

2.1 


1.9 
1.8 
1.7 
1.5 
1.1 


3.7J 


6.5 


5-9 
5.4 
3.7 
3.0 
2.8 


3.5 
4.1 
4.4 
5.9 
4.2 


6.1 
5.0 
6.2 
4.1 
4.3 


5.1 
5.4 
5.4 
4.3 
•3.5 


3.7 
3.7 
3.3 
2.4 
2.1 


1.9 
1.8 
1.7 
1.5 
1.1 


;-i.94 


6.5 


6.1 
6.1 
4.0 
3.1 
3.0 


4.1 
4.4 
4.6 
6.1 
4.3 


6.5 
5.3 
6.5 
4.5 
4.5 


5.3 
5.5 
5.5 
4.4 

*3.8 


4.1 
4.2 
3.5 
2.4 
2.1 


1.9 
1.8 
1.7 
1.5 
1.1 


4.14 


6.7 


6.3 
6.2 
4.1 
3.3 
3.3 


4.3 
4.6 
4.8 
6.3 
4.4 


6.7 
5.5 
6.7 
4.7 

4.6 


5.6 
5.6 
5.6 
4.4 
4.0 


4.4 
4.3 
3.7 
2.4 
2.1 


8 


6.7 


6.1 
6.3 
4.2 
3.4 
3.3 


4.7 
4.7 
4.9 
6.5 
4.5 


6.7 
5.7 
6.7 
4.9 
4.8 


5.7 
5.7 
5.6 
4.4 

M.l 


4.4 
4.5 
3.8 
2.4 

2.1 


1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.7 

1.7 

1.5 

1.5 

1.1 

1.1 

.27 

4.35 

6.7 


6.1 
6.2 
4.2 
3.4 
3.2 


4.8 
4.9 
4.9 
6.5 

4.4 


6.7 
5.7 
6.6 
4.9 
4.9 


5.7 
5.6 
5.6 
4.3 
•4.1 


4.4 
4.4 
3.8 
2.4 
2.0 


1.8 
1.7 
1.7 
1.5 
1.1 


4.33 


6.6 


6.1 
5.9 
4.0 
3.3 
3.2 


4.5 
4.9 
4.9 
6.5 
4.3 


6.5 
5.6 
6.5 

4.8 
4.9 


5.8 
5.6 
5.5 
4.3 

•4.1 


4.2 

4.3 
3.7 
2.4 
2.0 


1.8 
1.7 
1.7 
1.5 
1.1 


4.26 


10 


11 


6.5 

6.4 

6.1 

6.0 

5.5 

5.3 

3.9 

3.8 

3.3 

3.2 

3.2 

3.2 

4.5 

4.3 

4.9 

4.8 

4.9 

4.9 

6.5 

6.3 

4.3 

4.3 

6.4 

6.1 

5.6 

5.5 

6.3 

6.1 

4.7 

4.5 

•4.8 

♦4.8 

5.8 

5.7 

5.5 

5.5 

5.4 
4.2 
♦4.0 


4.1 
4.0 
3.6 
2.4 
2.0 


1.8 
1.7 
1.6 
1.4 
1.1 


4.19 


5.3 
4.1 
3.9 


3.8 
3.8 
3.4 
2.4 
2.0 


1.8 
1.7 
1.6 
1.4 
1.1 


6.3 


5.9 
4.9 
3.7 
3.1 
31 


4.1 
4.7 
4.9 
6.3 
4.3 


6.0 
5.5 
5.8 
4.4 
4.8 


5.6 
6.5 
5.3 
3.9 
3.8 


3.8 
3.6 
3.2 
2.4 

2.0 


1.8 
1.7 
1.6 
1.4 
1.1 


12 


4.10      4.01 


6.2 


5.7 
4.8 
3.7 
3.1 
3.1 


3.9 
4.7 
4.9 
6.2 
4.3 


5.7 
5.4 
5.6 
4.3 
4.7 


5.5 
5.4 
5.3 
3.8 
3.7 


3.4 
3.4 
3.0 
2.3 
2.0 


1.8 
1.7 
1.6 
1.4 
1.1 


3.93 


CpeÄH. 
Mittel. 

6.50 


5.81 
5.14 
o.oo 
3.16 
2.94 


3.40 
3.89 
4.45 
5.52 
4.60 


5.26 
4.92 
5.59 
4.39 
4.14 


4.88 
5.19 
5.32 
4.48 
3.54 


3.51 
3.38 
3.12 
2.55 
2.14 


1.89 
1.78 
1.68 
1.49 
1.21 


3.86 
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TeMnepaxypa  noHBU 


m 


Ha    T  Ä  y  6  B  E  i     0.40. 


Hhcjo 
Datum 

^  0    n  0 

I  y  Ä  H  , 

a. 

Ueno 

1  y  ;^  H 

H. 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

1 

8.7 

8.7 

8.6 

8.4 

8.3 

8.2 

8.2 

1 

8.2 

2 

8.1 

8.1 

7.9 

7.9 

7.7 

7.7 

7.7 

7.7 

3 

7.6 

7.6 

7.4 

7.3 

7.1 

7.0 

7.1 

7.2 

4 

7.1 

7.0 

6.8 

6.7 

6.5 

6.4 

6.3 

6.3     i 

5 

6.2 

6.1 

6.1 

5.9 

5.7 

5.7 

5.6 

5.5 

6 

5.5 

5.4 

5.4 

5.4 

5.3 

5.2 

5.2 

5.3 

7 

5.3 

5.3 

5.2 

5.2 

5.1 

5.1 

5.3 

5.3 

8 

5.4 

5.4 

5.3 

5.3 

5.3 

5.3 

•5.4 

5.5      ; 

9 

5.6 

5.7 

5.7 

5.7 

5.6 

5.6 

5.6 

5.7 

10 

5.8 

5.9 

5.9 

5.9 

5.9 

6.0 

6.1 

6.3     1 

11 

6.4 

6.4 

6.5 

6.3 

6.2 

6.1     ■ 

6.0 

5.9     1 

12 

5.9 

5.9 

5.8 

5.9 

5.9 

5.9 

6.1 

6.3     i 

13 

6.4 

6.3 

6.3 

6.1 

6.0 

5.9 

6.0 

6.1 

14 

6.1 

6.2 

6.2 

6.2 

6.1 

6.2 

6.3 

6.5     ! 

15 

6.5 

6.4 

6.3 

6.2 

6.0 

5.9 

5.9 

5.9 

16 

5.9 

5.8 

5.7 

5.6 

5.6 

5.5 

5.5 

5.7 

17 

5.7 

5.7 

5.7 

5.7 

5.7 

5.7 

5.9 

5,9 

18 

6.0 

6.0 

6.0 

6.0 

6.0 

6.0 

6.0 

6.1 

19 

6.1 

8.1 

6.1 

6.1 

6.1 

6.1 

6.1 

6.2 

20 

6.2 

6.1 

6.1 

6.1 

5.9 

5.9 

5:8 

5.8 

21 

5.7 

5.7 

5.6 

5.4 

5.3 

5.3 

*5.3 

5.3 

22 

5.3 

5.2 

5.2 

5.1 

5.0 

5.0 

5.1 

5.1    : 

23 

5.1 

5.0 

5.0 

4.9 

4.8 

4.7 

4.8 

4.9 

24 

5.0 

4.9 

4.8 

4.8 

4.7 

4.7 

4.7 

4.7 

25 

4.7 

4,7 

4.7 

4.6 

4.5 

4.5 

4.4 

4.4 

26 

4.3 

4.3 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

4.1 

4.1 

1 
1 
1    27 

4.0 

4.0 

4.0 

3.9 

3.9 

3.9 

3.9 

3.8 

28 

3.8 

3.8 

3.8 

3.8 

3.7 

3.7 

3.7 

3.7 

29 

3.7 

3.6 

3.6 

3.6 

3.6 

3.6 

3.5 

3.5 

30 

3.5 

3.5 

3.5 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

31 

3.3 

3.3 

3.3 

3.2 

3.2 

3.2 

3.1 

3.1       , 

Mittel. 

5.64 

5.62 

5.57 

5.51 

5.43 

i 

5.41 

5.42 

5.46 

M 


3.i 


ö.ö 

5.8 


4.T 
4.3 


17) 

I.'--« 
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Temperatur  des  Erdbodens 

m  mm 

in    der    Tiefe    0.84  1.65     3.26 


m 
3.99. 


1 

• 

Vorm 

i  t  t  a 

•  g. 

N  a 

c  h  m 

i  t  t 

1 

a  g. 
10 

Mittel 

1^    no  noxyAHH. 
1    Nachmittags. 

1 

II 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

' 

11.2 

11.2 

11.2 

11.2 

11.2 

11.1 

11.1 

11.1 

11.16 

14.2 

16.0 

15.8 

■ 

11.1 

11.0 

11.0 

10.9 

10.9 

10.9 

10.9 

10.9 

10.95 

14.1 

16.0 

15.8 

10.8 

10.7 

10.7 

10.7 

10.6 

10.6 

10.5 

10.5 

10.64 

14.0 

15.9 

15.8 

10.5 

10.4 

10.4 

10.4 

10.3 

10.3 

10.3 

10.3 

10.36 

13.9 

15.8 

15.8 

10.2 

la.i 

10.1 

10.0 

10.0 

10.0 

9.9 

9.8 

10.01 

13.8 

15.8 

15.7 

9.7 

9.7 

9.6 

9.6 

9.6 

9.5 

9.4 

9.4 

9.56 

13.6 

15.8 

15.7 

9.4 

9.3 

9.3 

9.3 

9.3 

9.2 

9.1 

9.1 

9.25 

13.5 

15.7 

15.7 

91 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

8.9 

8.9 

8.9 

8.98 

13.3 

15.7 

15.7 

8.8 

8.8 

8.8 

8.8 

8.8 

8.8 

8.8 

8.7 

8.79 

13.2 

15.7 

15.6 

8.7 

8.7 

8.7 

8.8 

8.8 

8.8 

8.7 

8.7 

8.74 

13.0 

15.6 

15.6 

8.8 

8.8 

8.8 

•      8.7 

8.7 

8.7 

8.7 

8.7 

8.74 

12.8 

15.6 

15  6 

8.7 

8.7 

8.7 

8.7 

8.7 

8.7 

8.7 

8.7 

8.70 

12.7 

15.5 

15.6 

8.7 

8.6 

8.6 

8.6 

8.6 

8.6 

8.7 

8.6 

8.62 

12  5 

15.5 

15.6 

8.6 

8.6 

8.6 

8.6 

8.6 

8.6 

8.6 

8.7 

8.61 

12.4 

15.4 

15.6 

8.6 

8.6 

8.6 

8.6 

8.6 

8.6 

8.5 

8.5 

8,58 

12.3 

15.3 

15.5 

8.5 

8.5 

8.5 

8.5 

8.5 

8.5 

8.5 

8.5 

8.50 

12.2 

15.3 

15.5 

8.5 

8.5 

8.4 

8.4 

8.4 

8.4 

8.4 

8.3 

8.41 

12.1 

15.2 

15.5 

8.3 

8.3 

8.3 

8.3 

8.3 

8.3 

8.3 

8.3 

8.30 

12.1 

15.2 

15.5 

8.3 

8.3 

8.3 

8.3 

8.3 

8.3 

8.3 

8.3 

8.30 

11.9 

15.2 

15.4 

8.3 

8.3 

8.3 

8.4 

8.4 

8.4 

8.3 

8.3 

8.34 

11.8 

15.1 

15.4 

1        8.3 

8.3 

8.3 

8.2 

8.2 

8.2 

8.2 

8.2 

8.24 

11.7 

15.0 

15.4 

8.2 

8.2 

8.1 

8.1 

8.1 

8.1 

8.0 

8.0 

8.10 

11.6 

15.0 

15.3 

7.9 

7.9 

7.9 

7.9 

7.9 

7.9 

7.8 

7.8 

7.88 

11.5 

14.9 

15.3 

7.8 

7.8 

7.8 

7.7 

7.7 

7.7 

7.7 

7.7 

7.74 

11.4 

14.9 

15.2 

7.7 

7.7 

7.6 

7.6 

7.6 

7.6 

7.5 

7.5 

7.60 

11.3 

14.9 

15.1 

7.5 

7.4 

7.4 

7.4 

7.4 

7.4 

7.3 

7.3 

7.39 

11.2 

14.8 

15.1 

i        7.3 

7.3 

7.3 

7.2 

7.2 

7.2 

7.1 

7.1 

7.21 

11.1 

14.8 

15.1 

7.1 

7.1 

7.1 

7.1 

7.0 

7.0 

7.0 

6.9 

7.04 

11.1 

14.7 

15.1 

6.9 

6.9 

6.9 

6.9 

6.8 

6.8 

6.8 

6.7 

6.84 

10  9 

14.6 

15.1 

6.7 

6.7 

6.7 

6.7 

6.7 

6.7 

6.7 

6.6 

6.ft9 

10.8 

14.6 

15.0 

6.6 

6.6 

6.6 

6.6 

6.5 

6.5 

6.5 

6.5 

6  55 

10.7 

H.6 

15.0 

8.61 

8.58 

8.67 

8.55 

8.54 

8.53 

8.49 

8.47  i 

1 

8.51 

1 
1 

12.35 

15.29 

15.45  i 

13 
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1889. 

TeMnepaxypa  noHBU 


m 


Ha    T  X  j  6  E  E  i    6.47. 


Hhcio 
Datum 


CQ  1-5 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

CpeAH. 
Mittel. 


3  3 


sa 


SS 


— 

13.92 

— 

13.88 

— 

13.83 

14.12 

13.79 

13.75 

14,03 

13.98 

13.72 

— 

13.81 

13.70 


13.68 


13.67 


13.66 


13.65 


13.66 


13.67 


a 


OB    S 


13.68 


13.69 


13.71 


13.73 


13.75 


13.78 


13.73 


13.83 


13.88 


13.93 


14.01 


14.08 


14.17 


13.99 


t4 

a> 

Ol 

i 

o  c 


14.28 


14.39 


14.50 


14.61 


14.71 


14.81 


14.55 


14.89 


14.96 


15.02 


15.07 


15.11 


15.14 


15.04 


o  S 


cl 


15.20 


Tö.l 


15.24  !  'W 


15.27 


r. 


1-. 


15.31  ■  m 
15.35     :& 


15.38 


15.2? 


1890. 
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m 


in 

der 

Tic 

fe     6.47. 

r 

10 

ni 

3  * 

SS 

f 'S. 

^  <1 

OS    OS 

SS 

oa    0 
<3  <1 

Ol  ja 

^  s 

o  o 

O    o 

ö  Jz; 

es    o 

15.40 

15.14 

14.75 

14.27 

13.86 

13.65 

13.66 

13.86 

14.15 

14.47 

14.81 

15.00 

15.38 

15.08 

14.68 

14.19 

13.81 

13.63 

13.68 

13.90 

14.20 

14.54 

14.85 

15.01 

1 
1 

15.34 

15.01 

14.60 

14.11 

r 

13.76 

13.63 

13.70 

13.95 

14.25 

14.59 

14.89 

15.01 
15.02 

> 
1 

15.30 

14.94 

14.52 

14.04 

13.72 

13.63 

13.74 

14.00 

14.31 

14.65 

14.92 

15.02 

) 

15.02 

\ 

\ 
[ 

> 

15.25 

14.88 

14.44 

13.98 

13.69 

13.64 

13.78 

14.04 

14.36 

14.70 

14.95 

! 
15.02 

1 

1 
J 
3 
3 

15.21 

14.79 

14.36 

13.92 

13.67 

13.65 

13.81 

14.09 

14.42 

14.75 

14.98 

15.02 

0 

1 

1 

15.01 

tcl 

15.31 

14.99 

14.55 

14.09 

13.75 

13.64 

13.73 

13.98 

14.28 

14.62 

14.90 

15.01 

ToAOBaH  cpeAH.  bcj. 
Jahresmittel. 

14.^40. 


HaH6ojbuiee. 
Maximum. 

15.°40.      3.  I. 


HaHHeHbuiee. 
Minimum. 

•  13.%3.       13  VI. 
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Bhboäl. 

TepMOMeTpTb  CT>  HepHHMt  mapHKOMi> 
1.5  Merpa  eslat»  noBepxHOCTbio  scmjeh. 


es    od 
•f^    o 


^0    nojiyAHH. 


Vormittag. 


a 


8 


10 


U  ,    12 


I 
II 

III 

IV 
V 

VI 
VII 
VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Toxh. 
Jnhr. 


-3.50 
-0.89 

4.08 

9.35 

13.28 

17.05 
20.11 
20.07 

16.37 
8.67 
5.19 

-0.64 
9.10 


-3.71 
-0.98 

3.66 

9.24 

12.95 

16.57 
19.78 
19.33 

15.94 
8.31 
5.01 

-0.86 
8.77 


-3.75 
-1.13 

3.44 

8.97 

12.46 

16.08 
19.17 
18.74 

15.62 
8.09 
4.86 

-0.94 
8.47 


-4.01 
-1.28 

3.18 

8.72 

11.95 

15.54 
18.88 
18.20 

15.07 
7.82 
4.55 

—  1.10 
8.13 


-4.06 
-1.24 

2.83 

8.37 

11.81 

15.68 
18.84 
17.64 

14.67 
7.47 
4.31 

-1.09 
7.94 


-4.02 
-1.33 

2.69 

8.54 

15.54 

20.46 
21.74 
20.15 

14.68 
7.52 
4.11 

-1.03 
a.09 


-3.76 
-1.31 

4.40 
11.34 
18.69 

22.79 
24.41 

24.82 

19.22 
9.81 
4.21 

—1.16 
11.12 


-2.72 
0.26 

7.98 
13.75 
21.06 

24.57 
26.24 
27.12 

22  58 

14.75 

8.09 

-0.24 
13.62 


0.03 
2.52 

11.08 
15.39 
22.99 

25.93 
27.84 
29.31 

24.71 
17.34 
11.20 

2.17 
15.88 


2,15 
3.80 

13.45 
16.70 
24.34 

27.02 
29.48 
30.91 

26.02 
19.56 
13.13 

3.55 

17.51 


4.24 
5.34 

14.95 
17.90 
25.11 

28.17 
30.21 
31.84  i  31M) 


5J 

5J 


27,11 
21.28 
14.59 

5.03 
18.81 


TepMOMexp^fa  Ha  noBepxHOCTH  seMjiH. 


e;    ei 
44    O 


}[  0    u  0  Ä  j  ß,  E  a. 


Vormittag. 


1 


.S 


o 


8 


10 


11 


I 
II 

III 
IV 
V 

VI 

VII 

VIII 

IX 
X 

XI 

XII 

Toxb. 
Jahr. 


-2.60 
-  0.37 

4.52 
10.12 
14.02 

18.28 
22.10 
21.46 

16.68 
8.54 
4.80 

0.22 
9.81 


-2.80 
-0.53 

4.08 

9.87 

13.56 

17.62 
21.57 
20.85 

16.26 
8.16 
4.62 

-0.07 
9.43 


-2.88 


3.06 


-0.72    -0.68 


3.70 

9.59 

13.05 

17.08 
20.94 
20.21 

15.82 
7.70 
4.40 

-0.21 
9.06 


3.38 

9.23 

12.52 

16.50 
20.53 
19.58 

15.27 
7.35 
4.24 

-0.31 
8.71 


-3.13 
-0.73 

2.93 

8.90 

12.25 

16.39 
20.17 
18.98 

14.92 
7.02 
4.00 

—0.42 
8.44 


-3.19 
-0.77 

2.71 

8.96 

13.68 

17.90 
21.30 
19.51 

14.92 
6.92 
3.70 

-0.45 
8.77 


-3.22 
-0.74 

3.66 
11.43 
18.63 

23.06 
25.12 
24.73 

18.13 
7.64 
3.59 

-0.47 
10.96 


-3.02 
-0.18 

7.67 
16.26 
23.82 

28.20 
29.71 
30.26 

23.99 

12.85 

6.08 

-0.10 
14.63 


-0.99 
1.49 

13.18 
20.81 
28.93 

32.98 
34.76 
36.72 

29.69 
18.29 
10.48 

1.40 
18.98 


0.92 
4.43 

18.33 
25.03 
33.71 

37.49 
39.55 
42.84 

33.89 
23.00 
14.44 

3.09 
23.06 


2.85 
7.41 

23.21 
28.29 
37.53 


26.3 

3S 


41.76  i^* 
43.84  i  K3 
47.34    4r< 

36.95  ,  ^y 
27.13  I  >3 

17.8D   :v^ 

5.53     5^ 
26.64  !  :: 
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Resume. 

ThLermometeP  mit  geschwärzter  Kugel 
1.5  Meter  über  dedi  Erdboden. 


n  0    n  0 

jy^HH.                    Nachmittag. 

CpeAH. 
Mittel 

1 

2 

3 

4 

W0 

0 

6 

7 

* 

8 

9 

10 

11 

12 

5.78 

5.91 

4.98 

3.01 

0.30 

-0.71 

-1.26 

-1.70 

-2.10 

-2.28 

-2.55 

-2.88 

-0.47 

6.21 

6.43 

6.09 

5.10 

3.02 

1.61 

0.86 

0.44 

0.11 

-0.12 

-0.45 

-0.72 

1.69 

17.29 

17.67 

17.54 

17.06 

15.52 

11.89 

9.85 

8.65 

7.39 

6.25 

5.35 

4.80 

9.48 

19.16 

19.32 

19.39 

18.62 

17.48 

15.57 

13.72 

12.74 

11.72 

10.93 

10.30 

9.77 

13.58 

26.50 

26.60 

25.98 

24.27 

24.13 

22.45. 

19.16 

17.58 

16.43 

15.77 

14.87 

14.12 

19.32 

29.81 

30.41 

30.20 

29.99 

29.03 

27.22 

23.84 

20.79 

19.84 

19.14 

18.65 

17.73 

23.16 

31.48 

32.14 

32.96 

32.72 

31.68 

30.24 

26.88 

24.08 

23.22 

22.29 

21.38 

20.35 

25.71 

33.55 

34.33 

34.58 

33.67 

32.24 

29.83 

25.82 

24.12 

22.93 

21.96 

21.29 

20  64 

26.05 

28.63 

29.43 

29.12 

28.26 

26.21 

22.44 

20.67 

19.25 

18.03 

17.51 

17.26 

16.85 

21.41 

22.75 

22.89 

23.05 

21.37 

16.39 

13.98 

12.51 

11.35 

10.59 

9.86 

9.20 

8.75 

13.98 

16.67 

16.64 

15.63 

13.25 

10.21 

8.95 

7.45 

6.73 

6.22 

5.93 

5.49 

5.44 

8.90 

6.12 

5.78 

5.04 

2.70 

1.54 

0.85 

0.47 

0.26 

-0.07 

-0.05 

—0.35 

-0.68 

1.29 

20.33 

20.63 

20.38 

19.17 

17.31 

15.36 

13.33 

12.02 

11.19 

10.60 

10.04 

9.51 

13.67 

Thermometer  auf  dem  Erdboden . 

n 

0    n  0 

•I  y  i 

■   ■  ■                             ■                                    "1 

1 

^HH.                    Nachmittag. 

CpeÄH. 
Mittel. 

1           2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

5.34 

5,38 

3.83 

1.47 

-0.09 

-0.65 

-1.01 

-1.24 

-1.49 

-1.76 

-2.03 

-2.28 

-0.49 

10.44 

10.57 

9.19 

7.11 

3.89 

2.14 

1.27 

0.84 

0.57 

0.30 

0.03 

-0.19 

2.66 

27.53 

26.83 

25.07 

21.52 

16.16 

12  26 

9.93 

8.54 

7.47 

6.b3 

5.79 

5.25 

11.94 

31.12 

30.11 

28.29 

25.04 

21.26 

17.32 

14.88 

13.53 

12.61 

11.81 

11.13 

10.57 

17.39 

:  39.05 

37.89 

34.98 

30.92 

27.34 

23.91 

20.94 

18.67 

17.33 

16.48 

15.65 

14.88 

23.26 

;  45.72 

45.39 

42.75 

39.28 

35.33  1  29.91  I  25.58 

23.26 

21.74 

20.80 

19.87 

19.13 

28.38 

1  47.34 

47.91 

46.45 

42.80 

38.89 

33.99     29.31 

26.75 

25.45 

24.26 

23.34 

22.36 

31.44 

50.63 

50.60 

48.55 

43.86 

38.26 

32.84 

28.27 

26.11 

24.77 

23.78 

22.93 

22.15 

31.86 

40.48 

40.02 

37.38 

33.43 

27.84 

23.82 

21.28 

19.80 

18.60 

17.86 

17.43 

16.96 

24.63 

29.48 

28.61 

26.05 

21.66 

16.47 

13.66 

12.28 

11.17 

10.41 

9.73 

9.05 

8.61 

15.03 

19.99 

19.04 

16.35 

12.60 

9.34 

7.94 

6.83 

6.32 

5.86 

5.52 

5.13 

4.93 

9.07 

7.55 

7.21 

5.60 

3.10 

1.94 

1.51 

1.18 

0.97 

0.71 

0.62 

0.35 

0.14 

1.91 

29.56 

29.13 

27.04 

23.57 

19.72 

16.55 

1 
1 

14.23 

12.89 

12.00 

11.33 

10.72 

10.21 

16.42 
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Bhboä^. 

TeMnepaTypa    hohbu 


m 


Ha     rjiyöHH*     O.Ol. 


m  ei 

SS 


^0    nojiyÄHii. 


Vormittag. 


1 


6 


8 


10 


11        12 


I 
II 

III 
IV 
V 

VI 

Vll 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 
Jahr. 


-2.35 
-0.20 

-2.55 
-0.34 

—2.65 
^0.55 

-2.85 
-0.58 

-2.88 
-0.61 

-2.99 
-0.65 

-3.04 
-0.64 

-2.86 
-0.15 

-1.25 
1.32 

5.26 
11.00 
14.92 

4.78 
10.68 
14.37 

4.33 

10.35 

'  13.81 

4.04 

9.98 

13.26 

3.58 

9.59 

12.94 

3.33 

9.57 

13.94 

3.97 
11.52 
18.07 

7.43 
15.72 
22.65 

12.54 
19.96 
27.30 

19.07 
22.95 
22.53 

18.37 
22.41 
21.90 

17.76 
21.71 
21.25 

17.15 
21.19 
20.61 

16.96 
20.78 
20.07 

18.03 
21.60 
20.29 

22.30 
24.70 
24.28 

26.95 
28.85 
29.17 

31.28 
33.58 
35.15 

17.73 
9.33 
5.59 

17.26 
8.98 
5.34 

16.83 
8.50 
5.07 

16.29 
8.11 
4.89 

15.91 
7.75 
4.65 

15.77 
7.54 
4.36 

17.81 
7.97 
4.15 

22.70 

11.93 

5.77 

27.94 

16.79 

9.32 

0;81 

0.59 

0.48 

0.37 

0.24 

0.18 

0.15 

0.34 

1.20 

10.55 

10.15 

9.74 

9.37 

9.08 

9.25 

10.94 

14.04 

17.93 

0.32 

4.18 

17.55 
24.07 
31.76 

35.60 
38.08 
41.22 

32.48 
21.27 
13.11 

2.31 

21.83 


2.13 
6.99 

22,29 
27.55 
35.45 

39.73 
42.45 

45.71 


3J 

37  i 

43.3 
45J 

2ä,a 


35.89 
25.36  '  27. 
16.49     IS 

4.13  !    3.1 
25.35     27.7 


m 


Ha    V  Ä  y  6u  Ei    0.02. 


i 


•^   o 

SS 


^0    uo  Äj  fl,E  n. 


Vorm  i  t  t  a  g. 


1 


8 


10 


11 


12 


I 
II 

-1.80 
0.34 

-1.99 
0.21 

-2.14 
0.07 

-2.34 
-0.04 

-2.42 
-0.06 

-2.51 
-0.12 

-2.60 
-0.14 

-2.55 
0.04 

-1.48 
0.76 

-0.35 
2.89 

III 

IV 
V 

6.23 
12.12 
16.08 

5.73 
11.73 
15.52 

5.22 
11.35 
14.92 

4.87 
10.96 
14.36 

4.43 
10.58 
13.92 

4.14 
10.40 
14.31 

4.35 
11.38 
17.20 

6.60 
14.22 
20.95 

10.50 
17.55 
24.85 

14.75 
21.08 
28.75 

VI 

VII 

VIII 

20.47 
24.65 
24.52 

19.73 
23.98 
23.87 

19.10 
23.26 
23.19 

18.43 
22.67 
22.53 

18.06 
22.20 
21.96 

18.54 
22.41 
21.79 

21.56 
24.38 
23.99 

25.33 
27.44 
27.46 

29.01 
30.91 
31.91 

32.54 
34.38 
36.49 

IX 

X 

XI 

19.39 

10.36 

6.53 

18.89 
9.97 
6.27 

18.41 
9.52 
6.00 

17.91 
9.14 
5.80 

17.45 
8.77 
5.53 

17.22 
8.55 
5.30 

18.12 
8.64 
5.00 

21.17 

10.96 

5.66 

24.96 

14.60 

7.84 

28.61 
18.36 
10.60 

XII 

1.38 

1.24 

1.13 

1.03 

0.92 

0.85 

0.83 

0.86 

1.23 

1.83 

Toxh. 
Jahr. 

11.69 

11.26 

10.84 

10.44 

10.11 

10.07 

11.06 

13.18 

16.05 

19.16 

0.73 
5.31 

18.86 
23.96 
31.82 


31.56 
21.86 
13.32 

3.14 


7,3 
3311 


36  01 

37.72  \  40.i: 
40.C»     43J 


54:7 

15.' 

4r 


22.02     2if 


Resume. 

Temperatur  des  Brdbodens 


m 


in    der    Tiefe    O.Ol. 
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ÜO     nOJfAHH. 


Nachmittag. 


8 


10 


11 


12 


Cpe^H. 
Mittel. 


4.69 
10.18 

27.22 
31.03 
37.89 

44.15 
46.73 
50.36 

40.39 
28.89 
19.44 

!     8.71 
•.;  28.97 


4.94 
10.39 

3.59 
9.20 

1.52 

7.43 

0.11 
4.36 

-0.44 
2,60 

-0.82 
1.65 

-1.05 
1.15 

-1.27 
0.76 

-1.55 
0.52 

-1.82 
0.26 

-2.05 
O.Ol 

26.96 
30.15 
37.48 

25.44 
28.89 
35.26 

22.36 
25.97 
31.74 

17.25 
22.42 
28.35 

13.41 

18.68 
25.26 

11.01 
16.12 
22.00 

9.53 
14.70 
19.90 

8.39 
13.69 
18.39 

7.44 
12.85 
17.46 

6.67 
12.13 
16.55 

6.09 
11.54 
15.81 

44.33 
47.59 
50.85 

42.33 
46.38 
49.38 

39.59 
43.47 
45.21 

36.01 
39.95 
39.88 

31.94 
35.53 
34.52 

26.92 
30.63 
29.92 

24.45 
27.95 
27.56 

22.84 

26.51 
26.14 

21.73 
25.29 
25.03 

20.78 
24.28 
24.17 

19.99 
23.33 
23.36 

40.27 
28.53 
18.89 

38.08 
26.44 
16.64 

34.57 
22.68 
13.32 

29.47 
17.88 
10.42 

25.32 

15.16 

8.89 

22.66 
13.60 

7.87 

21.18 

12.41 

7.27 

19.93 

11.53 

6.77 

19.05 

10.76 

6.37 

18.48 

10.12 

5.99 

17.99 
9.55 
5.69 

6.84 

5.79 

3.85 

2.67 

2.19 

1.88 

1.62 

1.35 

1.17 

0.96 

0.77 

28.94 

27.28 

24.31 

20.73 

17.76 

15.29 

13.89 

12.92 

12.18 

11.55 

11.01 

-0.49 
2.75 

12.36 
17.85 
23.41 

28.39 
31.71 
32.39 

25.13 

15.37 

9.36 

2.17 
16.70 


m 


in    der    Tiefe    0.02. 


IIo    noj[f;i;HH. 


Nachmittag. 


8 


10 


11 


12 


CpCÄH. 

Mittel. 


3.17 
8.69 

23.94 
27.91 
34.67 

40.29 
41.88 
44.96 

36.01 
25.63 
16.29 

5.45 
25.74 


3.6  S 
9.29 

24.31 
27.73 
34.95 

40.74 
42.90 
45.92 

86.59 
25.86 
16.55 

5.87 
26.20 


2.90 
8.62 

23.63 
27.11 
33.78 

39.74 
42.54 
45.43 

35.57 

24.81 
15.48 

5.42 
25.42 


1.45 
7.38 

21.63 
25.28 
31.39 

38.03 
41.24 
43.04 

33.36 
22.54 
13.63 

4.24 
23.60 


0.42 
4.99 

-O.Ol 
3.26 

-0.33 
2.36 

-0.53 
1.77 

-0.79 
1.40 

-1.02 
l.U 

-1.25 
0.85 

-1.49 
0.60 

18.23 
22.80 
28.73 

14.72 
19.88 
26.30 

12.31 
17.49 
23.44 

10.83 
16.03 
21.31 

9.61 
14.97 
19.85 

8.58 
14.11 

18.77 

9 

7.74 
13.35 
17.80 

7.07 
12.69 
17.00 

35.51 
39.13 
39.78 

32.69 
36.05 
36.11 

28.72 
32.59 
32.39 

26.29 
30.05 
30.03 

24.66 

28.47 
28.48 

23.38 
27.21 
27.28 

22.41 
26.10 
26.28 

21.51 
25.15 
25.42 

30.19 
19.09 
11.51 

26.89 
16.55 
10.07 

24.55 

14.91 

9.09 

23.01 

13.70 

8.38 

21.78 

12.76 

7.84 

20.83 

12.01 

7.39 

20.16 

11.30 

6.99 

19.58 

10.75 

6.63 

3.19 

2.69 

2.36 

2.12 

1.88 

1.75 

1.53 

1.36 

21.13 

18.77 

16.66 

15.25 

14.24 

13.45 

12.77 

12.19 

3S— 


-0.48 
2.78 

12.10 
17.55 
23.10 

27.98 
31.15 
31.92 

24.85 

15.21 

9.28 

2.35 

16.48 
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Bhboä^. 

TeMirepaxypa  noHBM 


m 


Ha    rjiy()HHi      0.05. 


SS 


^0    nojyÄHÄ. 


Vormittag. 


1 


8 


10 


11 


12 


I 
II 

III 
IV 
V 

VI 

vn 
vin 

IX 
X 

XI 

XII 

FoÄi». 
Jahr. 


-0.72 
0.98 

-0.86 
0.84 

-1.02 
0.72 

-1.15 
0.61 

-1.26 
0.55 

-1.37 
0.48 

-1.43 
0.43 

-1.49 
0.42 

7.95 
13.84 
18.05 

7.37 
13.35 

17.41 

6.86 
12.95 
16.85 

6.39 
12.55 
16.28 

5.95 
12.16 
15.78 

5.59 
11.86 
15.53 

5.38 
11.87 
16.42 

6.08 
12.87 
18.37 

22.64 
26.80 
26.88 

21.89 
26.06 
26.15 

21.22 
25.39 
25.50 

20.56 
24.75 
24.95 

19.99 
24.23 
24.30 

19.79 
23.86 
23.82 

20.94 
24.38 
24.09 

22.92 
25.65 
25.61 

21.51 

12.33 

7.83 

20.99 

11.88 

7.50 

20.46 

11.39 

7.25 

19.97 

10.96 

7.01 

19.53 

10.57 

6.75 

19.17 

10.23 

6.50 

19.10 

10.03 

6.28 

20.24 

10.77 

6.26 

1.76 

1.63 

1.52 

1.40 

J.30 

1.23 

1.20 

1.18 

13.32 

12.85 

12.42 

12.02 

11.65 

11.39 

11.56 

12.41 

-1.28 
0.61 

8.04 
14.52 
20.84 

25.32 
27.66 
27.77 

22.25 

12.79 

7.21 

1.28 
13.92 


—0.81 
1.45 

10.61 
16.62 
23.63 

27.88 
29.86 
30.53 

24.58 
15.27 

8.84 

1.65 
15.84 


-035 
2.75 


26.32 

30.58 
32.35 
33.22 

26.82 
17.95 
10.70 

2.39 
17.92 


o; 

4.1 


13.65     1Ö.I 
18.70  )  20i 


25. 


m 


Ha    rjyÖHHi    0.10. 


CQ     OS 

•ff   o 

SS 


^0    nojiyÄHÄ. 


Vormittag. 


8 


10 


11 


I 
II 

III 
IV 
V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Jahr. 


0.02 
2.17 

9.96 
15.39 
20.02 

24.83 
28.85 
28.83 

23.52 

14.36 

9.53 

3.01 
15.04 


-0.03 
2.02 

9.45 
14.93 
19.41 

24.20 
28.17 
28.20 

23.05 

13.95 

9.24 

2.89 
14.62 


-0.09 
1.89 

8.97 
14.53 
18.90 

23.59 
27.56 
27.63 

22.59 

13.52 

8.98 

2.76 
14.24 


-0.13 
1.78 

-0.20 
1.68 

-0.25 

1.58 

-0.30 
1.51 

-0.35 
1.42 

-0.38 
1.41 

-0.31 
1.56 

8.53 
14.16 
18.35 

8.08 
13.80 

17.88 

7.73 
13.48 
17.45 

7.42 
13.22 
17.36 

7.30 
13.26 

17.84 

7.68 
13.79 
18.90 

8.73 
14.68 
20.31 

22.99 
27.03 
27.06 

22.48 
26.48 
26.54 

22.04 
26.05 
26.07 

21.87 
25.75 
25.77 

22.34 
25.94 
25.92 

23.28 
26.67 
26.64 

24.66 
27.66 
27.86 

22.12 

13.15 

8.73 

21.75 

12.78 

8.51 

21.38 

12.49 

8.31 

21.07 

12.18 

8.11 

21.05 

12.07 

7.92 

21.58 

12.46 

7.97 

22.58 

13.45 

8.45 

2.68 

2.60 

2.51 

2.44 

2.38 

2.37 

2.43 

13.87 

13.53 

13.24 

13.03 

13.09 

13.53 

14.34 

-0.15 
2.04 

10,19 
15.93 
22.01 

26.23 
29.08 
29:44 

23.81 

14.80 

9.24 

2.62 
15.44 
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m 


in    der    Tiefe    0,05. 


Ueno 

Jl  y  A  H  H. 

N  a  c  h  m  i 

l  t  t  a  g. 

CpeXH. 
Mittel. 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

0.53 
5.33 

1 

1.02 1     1.23 
6.26  j     6.55 

1.01 
6.28 

0.55 
5.12 

0.24 
3.91 

0.07 
3.07 

-0.03 
2.48 

-0.14 
2.08 

-0.25 
1.78 

-0.39 
1.49 

-0.53 
1.29 

-0.35 
2.48 

18.57 
22.52 
30.11 

19.81 
23.23 
31.03 

20.12 
23.44 
31.05 

19.63 
23.03 
30.08 

18.23 
22.01 
28.53 

16.01 
20.48 
26.97 

14.12 
18.91 
25.13 

12.68 
17.68 
23.38 

11.56 
16.64 
21.96 

10.48 
15.78 
20.81 

9.63 
15.08 
19.86 

8.90 
14.46 
19.02 

11.67 
16.89 
22.59 

35.22 
36.33 
37.57 

36.15 
37.63 
39.01 

36.17 
38.02 
39.60 

35.57 
37.95 
39.13 

34.35 
37.05 
37.95 

32  87 
35.70 
36.27 

30.76 
33.84 
34.22 

28.59 
32.02 
32.37 

26.99 
30.54 
30.93 

25.69 
29.34 
29.71 

24.63 
28.29 
28.71 

23.72 
27.32 
27.84 

27.4d 
30.40 
30.91 

30.69 
22.00 
13.69 

31.80 
23.02 
14.60 

32.02 
23.14 
14.59 

31.44 
22.35 
13.86 

30.13 
20.50 
12.60 

28.29 
18.58 
11.45 

26.60 
17.07 
10.52 

25.26 

15.89 

9.82 

24.12 

14.94 

9.21 

23.14 

14.13 

8.72 

22.39 

13.38 

8.32 

21.72 
12.75 

7.94 

24.63 
15.5i 

9.57 

4.02 

4.70 

4.77 

4.31 

3.54 

2.98 

2.65 

2.39 

2.19 

2.06 

1.89 

1.73 

2.37 

21.38 

22.36 

22.56 

22.05 

20.88 

19.48 

18.08 

16.88 

15.92 

15.12 

14.44 

13.85 

16.17 

in    d 

e  r   T 

lefe 

m 
)    0.10. 

n  0    n  0 

JI  y  ; 

C  H  B. 

N  a  c  h  m 

f  t  t  a  g. 

CpeAH. 
Mittel. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11. 

12 

0.14 
3.61 

0.33 

4.41 

0.45 
5.01 

0.51 
5.81 

0.50 
5.26 

0.40 
4.85 

0.30 
4.28 

0.23 
3.77 

0.18 
3.36 

0.15 
3.02 

0.11 
2.75 

0.08 
2.51 

0.05 
2.91 

13.77 
18.58 
25.25 

15.30 
19.68 
26.45 

16.31 
20.35 
27.22 

16.82 
20.68 
27.39 

16.83 
20.63 
27.03 

16.07 
20.13 
26.38 

14.97 
19.37 
25.49 

14.02 
18.53 
24.41 

13.08 
17.77 
23.41 

12.29 
17.10 
22.45 

11.58 
16.43 
21.66 

10.88 
15.92 
20.89 

11.58 
16.65 
22.09 

29.69 
31.85 
32.72 

31.08 
33.25 
34.14 

32.05 
34.25 
35.21 

32.39 
34.81 
35.75 

32.29 
34.86 
35.79 

31.87 
34  55 
35.26 

31.02 
33.85 
34.46 

29.81 
32.88 
33.32 

28.66 
31.83 
32.22 

27.60 
30.92 
31.31 

26.69 
30.08 
30.47 

25.88 
29.29 
29.71 

26.90 
30.09 
30.48 

26.48 
17.77 
11.23 

27.67 
19.02 
12.15 

28.52 
19.86 
12.71 

28.87 
20.18 
12  91 

28.81 
19.97 
12.69 

28.22 
19.15 
12.15 

27.37 
18.27 
11.62 

26.53 

17.44 
11.14 

25.74 
16.67 
10.71 

24.96 
15.94 
10.24 

24.28 
15.33 

9.88 

23.67 

14.81 

9.54 

24.62 

15.66" 

10.09 

3.40 

3.85 

4.22 

4.38 

4.26 

3.98 

3.76 

3.53 

3.36 

3.21 

3.07 

2.94 

3.15 

17.87 

18.94 

19.68 

20.00 

19.91 

19.42 

18.73 

17.97 

17.25 

16.60 

16.03 

1 

15.51 

16.19 

203 

Bhbojtb. 

TeMnepaTypa  hohbu 

] 

Ba    T  Jj  ÖBBi   0.20. 

t  a 

r 

Ä  0    n 

ojiyAHH.                         Vo 

r  m  i  t  1 

g- 

1 

2 

8 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

1 
11         13 

u 

0.61 
3.09 

0.58 
2.95 

0.56 
2.83 

0.55 
2.71 

0.53 
2.61 

0.50 
2.51 

0.47 
2.44 

0.46 
2.36 

0.43 
2.28 

0.41 
2.20 

0.41        J 

2Ll9i     '11 

III 

IV 
V 

11.34 

16.45 
21.71 

10.99 
16.10 
21.27 

10.65 
15.80 
20.83 

10.28 
15.47 
20.41 

9.94 
15.16 
20.04 

9.61 
14.90 
19.63 

9.32 
14.63 
19.27 

9.03 
14.37 
19.00 

8.79 
14.23 
18.89 

8.68 
14,21 
19.05 

8.82      SJ 
14.39     14J 

19.46    r: 

VI 

VII 

VUI 

26.75 

30.14 
30.00 

26.24 
29.63 
29.54 

25.74 
29.17 
29.09 

25.25 
28.70 
28.63 

24.82 
28.29 
28.22 

24.40 
27.86 
27.85 

23.97 
27.47 
27.45 

23.67 
27.16 
27.09 

23.56 
26.92 
26.89 

23.71 
26.98 
26.90 

24.11     24J 
27.24     27: 
27.17     27J 

IX 

X 

XI 

25.09 
16.49 
11.13 

24.73 
16.14 
10.93 

24.36 
15.83 
10.75 

24.01 
15.50 
10.54 

23.70 
15,19 
10.36 

23.40 
14.91 
10.17 

23.06 
14.65 
10.02 

22.77 

14.38 

9.84 

22.59 

14.19 

9.69 

22.53 
14.13 
9.57  ■ 

2Z73     23: 

14.25     :4J 

9.59.     9J 

XII 

4.05 

3.97 

3.88 

3.80 

3.74 

3.65 

3.58 

3.54 

3.47 

3.43 

3.41      3J 

roÄi. 

Jabr. 

16.40 

16.09 

15.79 

15.49 

15.22 

14.95 

14.69 

14.47 

14.33 

14.32 

14.48     }4wl 

D  0  . 

H 

m 
a    T  jj  6}ini    0.40. 

- 

04    OS 

Äo 

I 

y  Ä  H 

ff. 

n  0    n  0 

j  y  Ä  H  H. 

1 

'Cpes 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

Mit» 

1 

I 
II 

2.18 
3.66 

2.17 
3.66 

2.16 
3.65 

2.ie 

3.5( 

2.15 
3.49 

2.15 
3.48 

2.14 
3.54 

2.15    1      2.1^ 
3.67    i     3.?S 

III 

IV 
V 

10.10 
15.26 
20.35 

10.14 
15.24 
20.30 

10.04 
15.14 
20.11 

9.84 
14.91 
19.82 

9.63 
14,73 
19.60 

9.64 
14.73 
19.69 

9.85 
14.97 
20  00 

10.18  1    ^.sa 

15.24    i    V^SA 
20.39         2C03 

VI 

VII 

VUI 

25.19 
28.52 

28.44 

25.12 
28.44 
28.37 

24.88 
28.21 
28.16 

24.52 
27.85 
27.83 

24.27 
27.55 
27.55 

24.33 
27.54 

27.58 

24.75 
27.87 
27.93 

25.19 
28.21 
28.35 

24  7- 
25.:»! 
2S,0t 

IX 

X 

XI 

25.05 
16.92 
11.90 

24.95 
16.83 
11.87 

24.74 
16.67 
11.78 

24.40 
16.43 
11.61 

24.17 
16.21 
11.45 

24.15 
16.20 
11.41 

24.37 
16.43 
11.51 

24.65 
16.69 
11.64 

24.5« 
11:5 

XU 

5.64 

5.62 

5.57 

5.51 

5.43 

5.41 

5.42 

5.46          55* 

FOÄT». 

Jabr. 

16.10 

16.06 

15.93 

15.70 

15.52 

15.53 

15.73 

15.98 
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m 


• 

JL 

n 

d  er 

Tief 

e 

0.20, 

üonojiyAHH.                  Nachmittag. 

CpCAH. 
Mittel. 

1 

^ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

0.45 
2.49 

0.51 
2.83 

0.58 
3.20 

0.64 
3.59 

0.70 
3.90 

0.71 
4.08 

0.71 
4.13 

0.71 
4.04 

0.68 
3.90 

0.67 
3.74 

0.64 
3.57 

0.63 
3.39 

0.56 
3.05 

9.83  ,  10.63 
15.35  1  16.02 
20.91     21.80 

11.52 
16.73 
22.67 

12.31 
17.31 
23.43 

12.93 
17.79 
23.96 

13.35 
18.12 
24.23 

13.48 
18.19 
24.28 

13.36 
18.07 
24.09 

13.15 
17.84 
23.78 

12.78 
17.51 
23.34 

1    12.42 
17.17 
22.90 

12.04 
16.83 
22.42 

11.02 
16.14 
21.56 

25.57 
28.33 
28.49 

26.53^ 

29.20 

29.37 

27.44 
30.01 
30.29 

28.35 
30.77 
31.15 

29.00 
31.36 
31.80 

29.41 
31.80 
32.29 

29.47 
31.97 
32.43 

29.41 
31.92 
32.34 

29.05 
31.69 
32.03 

28.58 
31.25 
31.64 

t    28.06 
30.83 
31.16 

27.53 
30.36 
30.67 

2G.47 
29.45 
29.59 

23.66 
15.26 
10.08 

24.36 
16.01 
10.51 

25.11 
16.75 
11.01 

25.79 
17.46 
11.45 

26.29 
17.96 
11.76 

26.60 
18.23 
11.91 

26.65 
18.22 
11.93 

26.52 
18.04 
11.83 

26.24 
17.77 
11.67 

25.9€ 
17.40 
11.47 

1    25.54 

)    17.07 

11.28 

25.15 
16.71 
11.08 

24.58 
16.13 
10.76 

3.54 

3.71 

3.94 

4.14 

4.27 

4.35 

4.33 

4.26 

4.19 

•   4.10 

4.01 

3.93 

3.86 

15.33 

15.96 

16.60 

17.20 

17.64 

17.92 

17.98 

17.88 

17.67 

17.37 

17.05 

16.73 

IG.IO 

m                            m         m         m 
In   der  Tiefe:   0.84.                      1.65     3.26     3.99 

Vormittag. 

Nachmittag. 

Cpejr.H. 
Mittel. 

1^  no  nojyÄOH. 
1^  Nachmittags. 

1 

4 

7 

10 

1 

4 

7 

10 

5.01 
4.94 

5.00 
4.95 

4.99 
4.95 

4.99 
4.97 

4.97 

4.98 '' 

4.98 
4.99 

4.96 
4.99 

4.95 
4.98 

4.98 
4.97 

8.88 
7.48 

13.70 
12.16 

14.41 
13.21 

8.77 
13.58 
17.33 

8.80 
13.57 
17.34 

8.83 
13.59 
17.38 

8.87 
13.61 
17.44 

8.91 
13.62 
17.46 

8.94 
13.66 
17.48 

8.95 
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